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WEBBER. 


Italian 


Abacus  (s.)  (Arith.) 

Abattis  (s.);  Abatis  (Fort.) 

Abattoir  (s.) 

Abbey  (s.)  (Arch.) 

Abbreviated 

A. B.C. -instrument  (s.)  (Tel.) 


Aberration  (s) 

-  (Chromatic). 

—  -(Dioptrical). 

—  (Diurnal). 

Ability  (s.)  for  depolarizing 

—  to  vibrate  of  the  diaphragm 
About-sledge  hammer. 

Abscissa  (s.);  Absciss  (s.) 
Absence  (s.)  of  current. 

Absolute  (adj.) 

—  calibration  (s) 

—  capacity  (s.) 

—  electrometer  (s.) 

—  galvanometer  (s.) 

—  insulation  (s.) 

—  measure  (s.) 

—  measurement  (s.) 

—  number  (s.) 

—  temperature  (s.) 

-  unit  (s.) 

—  unit  of  current 

—  unit   of  the  electromotive 
force. 

—  unit  of  resistance 


Abaco  (m.) 

Abbattuta  (f.);  Tagliata  (f.) 
Macello(m.);  Ammazzatoio(m.) 
Abbazia  (f.) 
Abbreviate 

Apparecchio  (m.)   di    Wheat- 
stone. 


Aberrazione  (f.) 
Aberrazione  (f.)  cromatica. 
Aberrazione  (f.)  diottrica. 
Aberrazione  <f.)  diurna. 
Attitudine  (f.)  alia   depolariz- 

zazione. 
Vibralita  (f.)  del  diaframma  o 

della  membrana. 
Martello  (m.)   a  terzo,  Massa 

(f.)  traversa. 
Ascissa  (f.) 
Privo  di  corrente;  Senza  cor- 

rente. 
Assoluto. 

Taratura  (f.)  assoluta. 
Capacita  (f.)  assoluta. 
Elettrometro  (m.)  assoluto. 
Galvanometro  (m.)  assoluto. 
Isolamento  (m.)  assoluto. 
Misura  (f.)  assoluta. 
Misura  (f.)  assoluta. 
Numero  (m.)  assoluto. 
Temperatura  (f.)  assoluta. 
Unita  (f.)  assoluta. 
Unita  (f.)  assoluta  di  corrente. 
Unita  (f.)         »         della   forza 

elettromotrice. 
Unita  (f.)  assoluta  di  resistenza 


German 


French 


Ahakus(m.);  Rechenbrett  (n). 

Verhau  {m.):  Verhack  (m.) 
Schlachtliaus  in.) 
Abtei  ( f.) 
AbgekQrzt 

Elektromagnetischer  Zeiger- 
Apparat  (m.)  von  Wheat- 
stone. 

Abirrung  (f.);  Abweichung  (f.) 
Cliromatische  Abirrung  (L) 
Dioptrische  Abirrung  (f.) 
Taglicbe  Abweichung  (f.) 
Depolarisationsfiihigkeit  (f.) 

Schwingungsfiihigkeit  (f.)  der 

Membran. 
Kreuzschlagbammer  (m.) 

Abscisse  (f.) 
Stromlos. 

Absolut. 

Absolute  Aichung  (f.) 

»         Kapacitiit  (f.) 
Absolutes  Elektrometer  (n.) 
Galvanometer  (n.; 
Absolute  Isolation  (f.) 
Absolutes  Mass  (n.) 
Absolutes  Mass  (n.) 
Absolute  Zahl  (f.) 
Absolute  Temperatur  (f.) 
Absolute  Einheit  (f.) 
Absolute  Stromeinbeit  (f.) 

Einheit  (f.)  der  elek- 

tromotorische  Kraft. 
Absolute  Einheit  (f.)  des  Wi- 

derstandes. 


Abaque  (m.);   Tablette   (f.)  a 

calculer. 

Abattis  (m.);  Abatis  (m.) 
Abattoir  (m.) 
Abbaye  (f.) 
Abrege 
Appareil  (in.)  de  Wheatstone. 

Aberration  (f.) 
Aberration  (f.)  chromatique. 
Aberration  (f-)  dioptrique. 
Aberration  (f.)  diurne. 
Aptitude  (f.)  a  se  depolariser. 

Vibralite  (f.)  de  la  membrane. 

Marteau   (m.)  a   devant  avec 

panne  en  traverse. 
Abscisse  (f.) 
Without  current,  Gurrentless. 

Absolu. 

Etalonnage  (m.)  absolu. 
Capacite  (f.)  absolue. 
Electrometre  (m.)  absolu. 
Galvanometre  (m.)  absolu. 
Isolernent  (rn.)"absotu. 
Mesure  (f.)  absolue. 
Mesure  (f.)  absolue. 
Nombre  (m.)  absolu. 
Temperature  (f.)  absolue. 
Unite  (f.)  absolue. 
Unite  (f.)  absolue  de  courant. 
»  »         de  force  elec- 

tromotrice. 
Unite  (f.)  absolue  de  resistance. 


ABS 


English 


4  — 


Italian 


Absolute  unit  of  selfinduction. 

—  velocity  of  ions. 

-  weight. 

to  Absorb  (v.) 

Absorbent. 
Absorption  (s.) 

—  (s.)  of  he  at. 

-  of  light. 

—  (Power  of) 
Abutment  (s.)  (Arch.) 

line  (s.) 

—  to  the  end  of  a  bridge. 

Abutting  joint  (s.) 
to  Accelerate  (v.) 
Accelerated  (v.) 

—  (Uniform)  motion  (s.) 

—  (Variable)  motion  (s.) 
Acceleration  (s.) 

—  (Angular) 

—  (Piston) 

—  (Total) 

—  (Valve) 

—  diagram  (s.) 

—  (Negative);  Retardation  (s.) 

—  (Positive) 
'*-  (Normal) 

-  (Tangential). 

—  (Uniform). 

—  work  (s.) 
Accelerator  (s.) 
Accent  (s.) 
Access  (s.) 

-  box  (s) 

Accessibility  (s.  plur.) 

—  of  the  coils. 

Accessible. 
Accessories  (s.  pi.) 


Unita  (f.)  assoluta  di  autoindu- 

zione 
Velocita  (f.)  assoluta  degli  io- 

ni. 

Peso  (m.)  assoluto. 
Assorbire. 

Assorbente. 
Assorbimento  (m.) 

Assorbimento  (in.)  di  calore. 
Assorbimento  di  luce. 
Potere  (m.)  assorbente. 
Goscia  (f.) 


Linea  (f.)  di  chiusa ;  Retta  (f.) 
chiusa. 

Coscia  (f.)  alia  teslata  d1  un 
ponte. 

Commettitura  (f.)  piana. 

Accelerare. 

Accelerate. 

Moto  (in.)  uniformemente  ac- 
celerate. 

Moto  (m.)  non  uniformemente 
accelerate. 

Accelerazione  (f.) 

Accelerazione  (f.)  angola  re 
Accelerazione  dello  stantuH'o. 
Accelerazione  totale. 
Accelerazione  della  valvola. 
Uiagramma  (m.)  dell'accelera- 

zione. 
Accelerazione    ( f.)    negativa  ; 

Ritardamento  (m.) 
Accelerazione  (f.)  positiva. 
Accelerazione  normale. 
Accelerazione  tangenziale 
Accelerazione  unifbrme. 

Lavoro  (in.)  d'accelernzione. 

Acceleratore  (m.) 

Accento  (m.; 

Accesso  (m.) 

Scatola  (f.)  d'accesso  o   d'en- 

trata. 

Accessibility  (f.) 
AcCessibilita    clelle    bobine   o 

dei  rocchetti. 
Accessibile. 
Accessor!  (m.  pi.) 


French 


Absolute  Selbstinduktionsein- 

lieit  (f). 
Absolute    Jonengeschwindig- 

keit  (f.) 

Absolutes  Gewicht  (n.) 
Einsaugen;  Absorbieren;  Ver- 

schlucken. 

Einsaugend;  Absorbierend. 
Absorption  (f.);  Absorbierung 

(f.);  Einsaugung  (f.) 
Warmeaufnahme  (f.) 
Lichtabsorption  (f.) 
Einsaugungsvermogen  (n.) 
Widerlager  (n.);  Widerlage  (f.); 

Strebepfeiler  (m.);  Gevvolbe- 

pfeiler  (in.) 
Schlusslinie  (f.) 

Widerlager  (n.)  einer  Brucke. 

Sturnpfe  Fuge  (f.) 

Besclileunigen. 

Bescbleunigt. 

Gleichf'ormig    beschleunigte 

Bewegung  (f.) 
Veranderlich    beschleunigte 

Bewegung  (f.) 

Besclileunigung  (f.);  Accelera- 
tion (f.) 

Winkelbeschleunigung  (f.) 
Kolbenbeschleunigting  (f.) 
Totalbeschleunigung  (f.) 
Ventilbeschleunigung  (f.) 
Beschleunigungsdiagramm  (n) 

Negative  Beschleunigung  (f.) ; 

'Verzogerung  (f ) 
Positive  Beschleunigung  (f.) 
Normalbeschleunigung  (f.) 
Tangentialbeschleunigung  (f ) 
Gleichfonnige  Besctileunigung 

Beschleunigungsarbeit  (f.) 
Beschleunigungshebel  (in.) 
Stricn  On.) 

Zugang  mi.);  Zufahrt  (f.) 
Zugangskasten  (no 

Xua-anglichkeit  (f.) 
Zuganglichkelt  der  Spulen. 

Zuganglich. 

Zubelior  (n.);  Accessorien  (pi.) 


Unite   (f.)  absolue   de  self-in- 
duction. 
Vitesse  (f.)  absolue  des  ions. 

Poids  (m.)  absolu. 
Absorber. 

Absorbant. 
Absorption  (f.) 

Absorption  (f.)  de  chaleur. 
Absorption  de  lurniere. 
Pouvoir  (m.)  absorbant. 
Aboutissement  (m.);  Pied-droit 
(m.) 

Ligne  (f.)  de  fermeture. 

Culee  (f.);  Buttee(f.)d'unpont; 

Butee  (f.)  d'un  pont. 
Joint  (m.)  plat. 
Accelerer. 
Accelere. 
Mouvement  (in.)  uniformement 

accel^re. 
Mouvement  (m.)  -variable  ac- 

celere. 
Acceleration  (f.) 

Acceleration  (f.)  angulaire. 

Acceleration  du  piston. 

Acceleration  totale. 

Acceleration  de  la  soupape. 

Diagramme  (m.)  d'  accelera- 
tion. 

Acceleration  (f.)  negative;  Re- 
tardation (f.) 

Acceleration  (f.)  positive. 

Acceleration  normale. 

Acceleration  tangentielle. 

Acceleration  uniforme. 

Travail  (m.)  d'acceleration. 
Accelerateur  (m.) 
Accent  (m.);  Trait  (m.) 
Acces  (m.) 
Boite  (f.)  d'acces. 

Accessibility  (f.) 
Accessibilite  des  bobines. 

Accessible. 
Accessoires  (in.  pi.) 


ACG 


tiny  Us  li 


Italian 


Accessories  for  accumulators. 
—  for  the  installation. 
Accident  insurance  (s.) 

Accidents  (s.  pi.)  due  to  electri- 
city. 
Accumulation  (s.)  of  electricity. 


—  of  energy. 

—  of  spongy  lead. 

to  Accumulate  (v.)  (Electr.) 
Accumulator  (s.);  Storage  bat- 
tery (s.)  (Electr.) 


—  (Plate  of) 

—  (Lead). 

—  (Copper). 

—  (s.)  (Alternating  current) 

—  (Capacity  of  the) 

=  (Chloride) 

—  (Copper  oxide  and  zinc) 

—  (Copper  zinc) 
=  (Correns) 

-  (Edison) 

—  (Iron-Nickel) 

—  (Efficiency  of  the) 

—  (Electric) 

—  (Frame) 

—  (Grid) 
=  (Plante) 

—  (Pocket) 

—  (Portable) 

plate  (s.) 

—  with  plates   having   large 
surface. 

—  regulator. 

—  room. 

—  for  slow  charging. 

stand  (s) 


Accessori  (m.  pi.)  per  accumu- 

latori. 
Accessori  per  impianti. 

Assicurazione  (f.)  contro  gl'in- 

fortuni. 
Accident!  (m.  pi.)  causati  dal- 

1'elettricita. 
Immagazzinaggio  (in.)  d'elet- 

tricita. 

Accumulazione  (f.)  d'energia. 
»  di  piombo  spu- 

gnoso. 

Inimagazzinare. 
Accumulatore  (in.) 


Lastra  (f.)  d'un  accumulatore. 

Accumulatore  (m.)  al  piombo. 

Accumulatore  (m.)  al  rame. 

Accumulatore  (m.)  a  corrente 
alternate. 

Capacita  (f.)  dell'accumulato- 
re. 

Accumulatore  (m.)  a  cloruro. 

Accumulatore  alcalino  a  ra- 
me e  zinco. 

Accumulatore  a  rame  zinco. 

Accumulatore  Correns. 

Accumulatore  (Edison). 

Accumulatore  al  ferro  e  nickel 
Rendimento  (m.)  dell'accumw- 

latore. 

Accumulatore  (m.)  elettrico. 
Accumulatore  a  quadro. 
Accumulatore  a  griglia. 
Accumulatore  Plante- 
Accumulatore  tascabile. 
Accumulatore  trasportabile. 

Piastra  (f.)  d'un  accumulatore. 
Accumulatore  (m.)  a    grande 

superflcie. 

Inseritore  (m.)  di  elementi. 
Sala  (f.)  degli  accumulator!. 
Accumulatore  (m.)  a  lenta  ca- 

rica. 
Scaffale  (m.)  degli  accumula- 

tori. 


German 


Nebenteile  (m.  pi.)  fur  Akku- 
mulatoren. 

Zubehorteile  (in.  pi.)  zur  In- 
stallation- 

Unfallversicherung  (f.) 

Unfalle  (m.  pi.)  durch  Elektri- 

citat. 
Aufspeicherung  (f.)  von  Elek- 

tricitat;  Ansammlung  (f.)  von 

Elektricitut. 

Energieaufspeicherung  (f.) 
Bleischwammansammlung  (f.) 

Aufspeichern ;  Ansammeln. 
Akkumulator  (in.);  Accumula- 
tor (m.);  Kraftsammler(m.); 
Ansammler  (m.) ;  Elektrici- 
tatssammler  (m.);  Sammler 
(in-). 

Akkurnulatorenplatte  vf.) 
Bleiakkumulator  (m.) 
Kupferakkumulator  (m.) 
Wectiselstromakkumulator 

(m.) 

Kapacitat  (f.)  des  Accumula- 
tors. 

Chloridakkumulator  (m.) 
Kupferoxydal  kali  z  i  n  k  a  k  k  u- 

mulator  (m.) 

Kupferzinkakkumulator  (m.) 
Corrensscber  Akkumulator 

(m.) 
Jungner-Edison   Akkumulator 

(m.) 

Eisennickelakkumulator  (m.) 
Wirkungsgrad  (m.)  des  Akku- 

mulators. 

Elektrischer  Akkumulator(m.) 
Rahmenakkumulator  (m.) 
Gitterakkumulator  (m) 
Plante'-Akkumulator  (m.) 
Tasclienakkumulator  (m.) 
Tronsportabler  Akkumulator 

(m.) 

Akkumulatorplatte  (f.) 
Grossoberflachenak  k  u  m  u  1  a- 

tor  (rn.) 

Zellenschalter  (m.) 
Akkumulatorenraum  (rn.) 
Akkumulator  (m.)  fur  langsa- 

me  Ladung. 
Akkumulatoren-Gestell  (n.) 


Accessoires  (m.  pi.)  pour  ac- 
cumulateurs. 

Accessoires  (in.  pi.)  d'installa- 
tion. 

Assurance  (f.)  centre  les  acci- 
dents. 

Accidents  (m.pl.)par  1'electri- 
cite. 

Emmagasinage  (m.)  d'eleclri- 
cite. 

Accumulation  (f.)  d'ene.rgie- 
Accumulation  de  plomb  spon- 

gieux. 

Emmagasiner. 
Accumulateur.  (in) 


Plaque  (f.)  d'un  accumulateur. 
Accumulateur  (m.)  au  plonab. 
Accumulateur  (m.)  au  cuivre. 
Accumulateur  (m.)  a  courant 

alternatif. 
Capacite  (f.)  d'un   accumula- 

teui*. 

Accumulateur  (m/i  a  chlorure. 
Accumulateur  alcalin  cuivre- 

zinc. 

Accumulateur  cuivre-zinc. 
Accumulateur  de  Gorrens. 


Accumulateur  Jungner-Edison 
Accumulateur  fer-nickel. 
Rendement  (m.)  de  raccumu- 

lateur. 

Accumulateur  (in.)  electrique. 
Accumulateur  a  cadre. 
Accumulateur  a  grillage. 
Accumulateur  Plante. 
Accumulateur  de  poche. 
Accumulateur  transportable. 

Plaque  (f.)  d'accumulateur. 

Accumulateur  (m.)  a  grande 
surface. 

Reducteur  (m.) 

Salle  (f.)  des  accumulateurs. 

Accumulateur  (m.)  pour  char- 
ge lente. 

Treteau  (rn.)  pour  accumula- 
teurs. 


ACG 


English 


Italian 


Accumulator-sub-station  (s.) 
switch  (s.) 

—  voltage  (s.) 

—  (Stationary) 

—  (Testing  of  the) 

—  (Traction) 

-  [Tribelhorn) 

—  (Tudor) 

—  (Two  cell) 

—  (Working) 

—  (/ink) 
Acetate  (s.)  (Chem.) 

—  of  alumina. 

—  of  copper. 

—  of  lead. 

—  of  potash. 

—  of  soda. 

—  (Ferric; 

Acetic  (adj.)  (Chem.) 

—  acid  (s.) 
Acetimetry  (s.) 
Acetone  (s.) 
Acetyl  (s.) 
Acetylene  (s.) 
Achromatic  (adj.) 

—  lens  (s.) 
Achromatism  (s.)  (Opt.) 

Acicular  (adj.) 
Acid  (s.)  (Chem.) 

—  (Antimonic) 

—  (Antimonious) 

—  (Arsenic) 

—  (Arsenious) 

—  (Azotic)  (see  Nitric  acid) 

—  (Benzoic) 

—  (Boric);  Boracic  acid. 

—  (Carbolic) 

—  (Carbonic) 

—  (Chloric) 

—  (Chromic). 

—  (Circulation  of) 

—  (Concentrated) 

—  CCitric);  Lemon  acid  (s.) 

-  (Dilute);  Diluted  acid. 

—  (Ferric) 


Sottostazione  (f.)  d'accumula- 

tori. 
Inseritore  (m.)  d'accumulatori. 

Tensione(f.)  dell'accumulatore 
Accumulatore  (m.)stazionario. 
Prova  (f.)  degli  accumulator!. 
Accumulatoredii.jpertrazione 
Accumulatore  Tribelhorn. 
Accumulatore  Tudor. 
Elemento  (m.)  doppio. 
Accumulatore  (m.)  in  servizio. 
Accumulatora  al  zinco. 
Acetato  (m.) 
Acetato  (m.)  d'allumina. 

Acetato  (m.)  di  rame. 
Acetato  (in.)  di  piombo. 
Acelato  (m.)  di  potassa. 

Acetato  (m.)  di  soda. 

Acetato  (m.)  ferrico. 

Acetico. 

Acido  (m.)  acetico. 

Acetimetria  (f.) 

Acetone  (m.) 

Acetile  (m.) 

Acetilene  (m.) 

Acromatico. 

Lente  (f.)  acromatica. 

Acromatismo  (m.) 

Acicolare. 

Acido  (m.) 

Acido  (m .)  antimonico. 

Acido  (in.)  antimonioso. 

Acido  (m.)  arsenico. 

Acido  (in.)  arsenioso. 

Acido  (m.)  benzoico. 
Acido  (m.)  borico. 
Acido  (m.)  carbolico. 
Acido  (m.)  carbonico. 
Acido  (m.)  clorico. 
Acido  (m )  cromico. 
Circolazione  (f.)  deU'acido. 
Acido  (in.)  concentrato. 
Acido  (m.)  citrico. 
Acido  (m.)  diluito. 
Acido  (in.)  ferrico. 


French 


Akkumulatorenunterstati  on 

(f.) 
Akkumulatorschal  tapparat 

(m.) 

Akkumulatorspannung  (f.) 
Stationarer  Akkumulator(  in.) 
Prufung(f.)der  Akkumulatoren 
Traktionsakkuinulator  (in.) 
Tribelhornakkuinulator  (m.) 
Tudorakkumulator  (m.) 
Uoppel/elle  (f.) 

Arbeitender  Akkumulator  (in.) 
/inkakkumulator  (in.) 
Acetat(n.);  Essigsaures  Salzfn  ) 
Aluminiumacetat    (n.)    Essig- 

saure  Thonerde  (f.) 
Kupferacetat  (n.);  Essigsaures 

Kupferoxyd  (n.) 
Bleiacetat    (n.)    Essigsaures 

Bleioxyd  (n.) 
Kaliumacetat  (n.);  Essigsaures 

Kali  Cn.) 

Essigsaures  Natron  (n.) 
Essigsaures  Eisenoxyd  (n.) 
Essigsauer. 
Essigsaure  (f.) 
Essigpriifung  (f.) 
Aceton  (n.);  Essiggeist  (in.) 
Acetyl  (n.) 
Acetylen  in.) 
Acliroinatiscb ;  Farblos. 
Achroinatische  Linse  (f.) 
Achromatismus   (m.);    Achro- 

masie  (f );  Farblosigkeit  (f) 
Nadelforinig. 
Saure  (f.) 

Antiinonsaure  (f.) 
Antimqnige  Siiure  (f.) 
Arsensaure  (f):  Arseniksiiure 

Arsenige  Saure  (f.) 

Benzolsaure  (f.) 
Borsiiure  (f.) 
Karbolsaure  (f.) 
Kohlensaure  if.) 
chlorsfiure  (f.) 
Chromsaure  (f.) 
Silurecirkulation  <f.) 
Koncentrirte  S.'iure  (f.) 
Citronsiiure  (f.) 
Verdiinnte  Saure  (f.) 
Eisensfture  (f.) 


Sous-station  (f.)  d'accumula- 

teurs. 
Goininutateur  (in )   d'accunm- 

lateurs. 

Tension  (f.)  d'accumubiteur. 
Accutnulateur  (m.)  stationaire. 
Essai  (m.)  des  accumulateurs. 
Accunnilateur  (m.)  de  traction. 
Accuinulateur  Tribelhorn. 
Accumulateur  Tudor. 
Element  (m.)  double 
Accuinulateur  (m.)  travaillant. 
Accuinulateur  au  zinc. 
Acetate  (m.) 
Acetate  (m.)  d'alumine. 

Acetate  (m.)  de  cuivre. 
Acetate  (m.)  de  plomb. 
Acetate  (m.)  de  potasse. 

Acetate  (m.)  de  soude. 

Acetate  (m.j  de  fer. 

Acetique. 

Acide  (in.)  acetique. 

Acetiinetrie  (f.) 

Acetone. 

Acetyledn.) 

Acetylene  (in.) 

Achromatique. 

Lentille  (f.]  aclironiatniue. 

Acliromatisrae  (m.) 

Aciculaire. 

Acide  (m.) 

Acide  (m.)  antimonique. 

Acide  (m.)  antimonieux. 

Acide  (in.)  arsenique. 

Acide  (m.)  arsenieux. 

Acide)  in.)  benzoique. 
Acide  (in.)  borique. 
Acide  (in.)  carbolique. 
Acide  (in.)  carbonique. 
Acide  (in.)  chlorique. 
Acide  (m.)  chromique. 
Circulation  (f.)  de  Pacide. 
Acide  (m.)  concentre, 
Acide  (in.)  citrique. 
Acide  (m.)  dilue. 
Acide  (in.;  ferrique, 


ACI 


English 


Italian 


Acid  rFluorhydric);  Hydrofluo- 
ric acid. 

—  (Gallic) 

—  (Hippuric) 

—  (Hydrobromic);    Bromhy- 
dric  acid. 

—  (Hydrochloric);  Muriatic  a- 
cid;  Chlorhydric  acid. 

—  (Hydrocyanic);  Prussic  acid. 

—  Hydrofluoric) 

—  (Hydrosulphuric) 

—  (Hypophosphorous) 

—  (Hyposulphuric) 

—  (Hyposulphurous) 

—  (Manganic). 

—  (Malic);  Sorbic  acid. 

—  (Muriatic) 

-  (Nitric);  Azotic   acid;  Aqua 
fortis. 

—  (Nitrous) 

—  (Oleic) 

—  (Organic). 

—  (Oxalic). 

—  (Perchloric) 

—  (Phenic) ;  Phenol  (s.) 

—  (Phosphoric) 

—  (Pospnorqus). 

—  (Pyrogallic);  Pyrogallol  (s.) 

-  (Silicic) 

—  (Stannic) 

—  (Stearic) 

—  (Succinic) 

—  (Sulphuric) 

—  (Sulphurous) 

—  (Tannic);  Gallotannic  acid  ; 
Tannin  (s.j 

—  (Tartaric) 

—  (Telluric) 

—  (Uric) 

Acid  (adj.)  (Chem.) 
to  Acidify  (v.);  to  Acidulate(v.); 
to  Sour  (v.)  (Chem.) 


Acido  (m.)  fluoridrico. 

Acido  (m.)  gallico. 
Acido  (m.)  ippurico. 

Acido  (m.)  bromidrico. 

Acido  (m.)  cloridrico ;  Acido 
(m.)  muriatico. 

Acido  (m.)  prussico. 

Acido  (m.)  fluoridrico 
Acido  (m,)  solfldrico. 

Acido  (m.)  ipofosforpso. 

Acido  (in.)  iposolforico. 

Acido  iposolforoso. 

Acido  (m.)  manganico 

Acido  (m.)  malico;  Acido  (m.) 
sorbico. 

Acido  (m.)  cloridrico  o  muria- 
tico. 

Acido  (m.)  nitrico  ;  Acido  (rn.) 
azotico;  Acqua  (f.)  forte. 

Acido  (m.)  nitroso. 

Acido  (m.)  oleico. 
Acido  (m.)  organico. 
Acido  (m.)  ossalico. 

Acido  (m.)  perclorico. 
Acido  (m.)  fenico. 

Acido  (m.)  fosforico. 
Acido  (m)  fosforoso. 
Acido  (m.)  pirogallico. 

Acido  (m.)  silicico. 
Acido  (m.)  stannico. 
Acido  (m.)  stearico. 
Acido  (m.)  succinico. 
Acido  (m.)  solforico. 
Acido  (m.)  solforpso, 
Acido   (m.)   tannico;   Tanninq 
(m.) 

Acido  (m.)  tartarico. 

Acido  (m.)  tellurico. 
Acido  (m.)  urico. 
Acido. 
Acidiflcare. 


German 


Frcuc/i 


Fluorwassers  t  o  ITs  a  u  r  e    (f.) ; 

Fluss-saure  (f.; 
Gallussaure  (f.; 
Hippursaure  (f.) ;  Pferdeharn- 

siiure  (f.) 
BromwasserstoH'saure  (f.);  Ily- 

drobromsaure  (f) 
Chlprwasserstoffsaure(f.);Salz- 

siiure  (f.) 

Cyanwasserstoff'sa  ure    (f.) ; 

Blausaure  (f.) 
Fluorwasserstoffsaure  (f.) 
SchwefelwasserstolTsaure  (f.) ; 

Schwefelwnsserstoir  (m.) 
Unterphosphorige  Saure  (f.) 
Unterschwefelsaure  (f) 
Unterschweflige  Saure  (f,) 
Mangansaure  (f.) 
Apfelsaure  (f.) ;  Vogelbeersau- 

re  (f.) 
Chlorwasserstoff  (m.)  Salzsau- 

re  (f.) 
Salpetersaure  (f.);  StickstofT- 

siiure  (f.);  Scheidewasser  (n.) 
Salpetrige  Saure  (f.) 

Oelsiiure  (f.);  Elai'nsaure  (f.) 
Organische  Saure  (f.) 
Oxalsaure  (f.; ;   Kleesiiure  (f.) ; 

Sauerkleesaure  (f.) 
Ueberchlorsaure  (f,) 
Phensaure  (f.) ;  Plienvlsaure 

(f.);  Phenol  (n.) 
Phosporsaure  (f.) 
Phosphorige  Siiure  (f.) 
Pyrogallussaure  (f.);  Brenzgal- 

lussaure  (f.) 
Kieselsaure  (f.) 
Zinnsaure  (t.) 
Stearinsaure  (f.) 
Bernsteinsaure  (f.) 
Schwefelsaure  (f.) 
Schweflige  Saure  (f.) 
Gerbsaure  (f.) ;  Gallusgerbsau- 

re  (f.)  Tanninsiiure  (f.);  Tan- 
nin (n.) 
Weinsteinsimre  (f.);  Weinsau- 

re  (f.) 

Tellursaure  (f.) 
Harnsaure  (f.) 
Sauer. 
Siiuern  ;  Ansauern;  Sauer  ma- 

chen. 


Acide  (m.)  fluorhydrique. 

Acide  (m.)  gallique. 
Acide  (m.)  hippurique. 

Acide  (m.)  hydrobromique. 

Acide  Cm.)  chlorhydrique ;  A- 
cide  (m.)  muriatique;  Acide 
(m.)  hydroclilorique. 

Acide  (m.)  liydrocyanique;  A- 
cide  (m.)  prussique. 

Acide  (m.)  fluorhydrique 

Acide  ^rnj  sulfhydritjue. 

Acide  (f.)  hypophosphoreux. 
Acide  (m.>  hyposulfurique. 
Acide  (m.)  hyposulfureux. 
Acide  (m.)  nianganique. 
Acide  (m.)  malique;  Acide  (m.) 

sorbique. 
Acide  (m.)  chlorhydrique. 

Acide  (m.)  nitrique;  Acide  (m.) 
azotique;  Eau  (f.)  forte. 

Acide  (m.)  nitreux;  Acide  (m.) 
azoteux. 

Acide  (m.)  oleique. 

Acide  (m.)  organique. 

Acide  (m.)  oxalique. 

Acide  (m.)  perchlorique. 
Acide  (m.)  phenique. 

Acide  (m.;  phosphorique. 
Acide  (m.)  phosphoreux. 
Acide  (m.)  pyrogallique. 

Acide  (m.)  silicique. 
Acide  (m.)  stannique. 
Acide  (m.)  stearique. 
Acide  (m.)  succinique. 
Acide  (m.)  sulfurique. 
Acide  (m.)  sulfureux. 
Acide  (m.)  tannique;  Acide  (m.) 
gallotanique. 

Acide  (m.)   tartarique ;   Acide 

(m.)  tartrique. 
Acide  (m.)  tellurique. 
Acide  (m.)  urique. 
Acide. 
Acidifler. 


ACI 


English 
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Italian 


Acidity  (s.)  Acidness  (s.)  (Chem.j 
Acidimeter  (s.) 
Acidulated  (adj.; 

—  water. 

Acierage  (s.);  Steeling  (s.) 
Aclinic  line  is.) 
Acoustic  (adj.) 
Acoustics  (s.) 
Acoustic  telegraph,  (s.) 
Acre  (s.) 
Across  (adv.) 

Acting  (adj.) 

—  <s.)  of  coherer. 
Actinic  photometer  (s.) 
Actino-electricity  (s.) 
Actinometer  (s.) 

Antinoscopy  (s.) 

—  (s.) 

Action  (s.)  (Capillary) 

—  (Local) 

—  (Eccentric) 
— -  currents. 

—  of  coils. 

—  of  the  horns. 

—  turbine. 

—  Chemical) 

—  (Direct) 

—  (External) 

—  (Internal) 

—  (Secondary)  (Electr.) 

—  at  a  distance. 

—  of  points  (Electr.) 

—  of  the  electric  current. 

—  (To  put  in) 

Active  surface  (s.)  of  carbon. 

—  zone  of  field. 
Actual  horse-power. 

—  output. 

-  tooth-induction. 
Acyclic  dynamo  (s.) 


Acidita  (f.) 

Acidometro  (in.) 

Acidulato. 

Acqua  (f.)  acidulata. 

Acciaiamento  (m.) 

Linea  (f.)  aclinica. 

Acustico. 

Acustica  (f.) 

Telegrafo  (m.)  acustico. 

Acre  (m.) 

Trasverso;  Trasversale;  A  tra- 

verso. 

A  azione;  Azionante. 
Reazione  (f.)del  coherer. 
Fotometro  On.)  actinico. 
Attino-elettricita  (f.) 
Attinometro  (m.)  Radiofotome- 

tro  (m.) 

Attinoscopia  (f.) 
Azione  (f.)  capillare. 
Azione  (f.)  locale. 
Movimento  (m.)  ad  eccentrico. 
Correriti  (f.  pi.)  fisiologiche. 

Azione  (f.)  dei  solenoidi  nelle 

lampade  ad  arco. 
Azione  (f.)  delle  corna. 
Turbina  (f.)  d'azione. 

Azione  (f.) 

Azione  (f. )  chimica. 

Azione  (f.)  diretta. 
Azione  (f.)  esterna. 
Azione  (f.)  interim. 
Azione  (f.)  secondaria. 

Azione  (f.)  a  distanza. 
Azione  (f.)  o  potere  (m.)  delle 

punte. 
Azione  (t.)  della  corrente  elet- 

trica. 
Mettere   in  azione;    Porre  in 

azione. 

Superflcie(f.)  attiya  del  carbone 
Campo  (m.)  d'azione. 
Forza  (f.)  in  cavalli  etfettivi ; 

(HP.  effett.) 
Potenza  (f.)  effettiva. 

Induzione  (f.)  reale  nei  denti. 

Dinamo  (f.)  qmopolare  a  cor- 
rente continua. 


G^nictn. 


Saure  (f.) 

Sauremesser  (in.) 

Angesauert. 

Angesauertes  Wasser  (n.) 

Verstahlung  (f.) 

Aklinische  Linie  (f.) 

Akustisc.li. 

Akustik  (f.);  Sclmlllelire  (f.) 

Akustischer  Telegraph  (111.) 

Acker  (111.) 

Quer. 

Wirkend. 

Ansprechen  (n.)  des  Fritters. 
Aktinisches  Photometer  (n.) 
Aktinische  Elektricitat  (f.) 
Aktinometer    (n.) ;    Rfmtgen- 

licht  messer  (m.) 
Aktinoskopie  (f.) 
Kapillarwirkung  (f.) 
Lokalwirkung  (f.) 
Excenterantriel)  (in.) 
Pliysiologische  Stroine  (tn.pl.) 

Solenoidwirkung  (f.)  an  Hogen- 

lampen. 

Hornerwirkung  (f,) 
Aktionsturbine  (f.);  Drucktur- 

hine  (f.) 

Wirkung  (f.);  Aktion  (f.) 
Chemische  Wirkung  (f.);  Che- 

mischer  Vorgang  (in.) 
Direkte  Wirkung  (f.) 
Aeussere  Wirkung  (f.) 
Innere  Wirkung  ft'.) 
Sekundare  Wirlcung  (f.) ;  Ne- 

benwirkung  (f.) 
Wirkung  (f.)  in  die  Feme. 
Wirkung  (f.)  derSpitzen;  Spit- 

xeriwirkung  d'.; 
Wirkung  (I'.)  des  elektrisclien 

Stroines. 
In  Bewegung  setxen. 

WirksatneKohlenoberfla<!5he(f.) 

Wirkungsi'eld  (n.) 

El'fektive  Pferdeslarke  (f.j;  (E. 

P.  S.) 
Wirkliclie  Leistung  (f.) 

Wirkliche  Zalininduktion  (f.) 

UrapolareGleichstromdynamo 

(f.) 


Acidite  (f.) 

Acidimetre  (in.) 

Acidule. 

Eau  (f.)  acidulee, 

Acieration  (f.) 

Acoustique. 

Acoustique  (f.) 

T  4(;uTaphe  (in.)  acousti(iue. 

Ac.re  (in.) 

A  travers;  En  travers ;  Tran- 
sversal. 

A  action. 

Reaction  if.)  du  coherer. 

Photometre  (in.)  actini(|ue. 

Electric,! te  (f.)  actinique. 

Actincnnetre  (in);  Radiopho- 
toinetre  (m.) 

Actinoscopie  (fj 

Action  (f.)  capillaire. 

Action  (f.)  locale. 

Commands  (f.)  par  excen trique 

Courants  (m.  pi.)  physiologi- 
ques. 

Action  (f.)  des  soleno'ides  dans 
les  lampes  a  arc. 

Action  (f.)  des  comes. 

Turbine  (f.)  d'nction,  Turbine 
(f.)  a  action. 

Action  (f.) 

Action  (f.)  chimique. 

Action  (f.)  directe. 
Action  (f.)  externe. 
Action  (f.)  interne. 
Action  (f.)  secondaire. 

Action  (f.)  a  distance. 
Pouvoir  (m.)  des  pointes. 

Action  (f.)  du  courant. 
Mettre  en  action. 

Surface  (f.)  active  du  cliarbon. 

Chomp  (m.)  d'action. 

Cheval  (in.)  eH'ectif;  (Chev.  e.) 

Puissance  (f.)  effective  ;  Debit 
(m.)  effectif. 

Induction  (f.)  effective  dans  les 
dents. 

Dynamo  (f.)  unipolaire  a  cou- 
rant continu 


ADD 


English 


-14— 


Italian 


to  Add  (v.) 
Addition  (s.) 

—  (Algebraic);  Arithmetic  ad- 
dition ;  Geometrical  addition. 

Additional  building-  (s.) 

—  board. 

-  cell. 

—  current. 

—  current  density. 

—  device  (s.) 

-  field. 

—  losses  (pi.) 

—  iron  ' 


-  Pipe  (s.) 

—  resistance. 

-  section. 

—  switchboard. 

-  table. 

—  voltage;  Boosting  (s.) 
Adherence  (s.) 
Adherent. 

Adhesion  (s.) 

Adhesion-weight  of  a  locomo- 
tive. 

Adiabatic  curve  (.s) 

Adit  (s.) 

Adjacent  angles  (s.;  pi.);  Adjoi- 
ning angles  (s.;  pi.) 

—  coil  (s.) 

—  currents  (pi.) 

—  fields  (pi.) 

—  site  (s.) 

to  Adjust  (v.)  (Techn.) 


—  angles  by  curves  (Railw.) 
Adjustable  air  damping  (s.) 

—  bipolar  annular  magnet  (s.) 

—  brass. 


Addizionare;    Sommare;  Ag- 

giungere. 
Addizione  (f.);  Somma  (f.) 

Addizione  (f.)  algebrica;  Addi- 
zione (f.)  aritmetica;  Addizio- 
ne (f.)  geometrica. 

Fabbricato  (m.)  aggiunto  o  se- 
condario. 

Armadio  (m.)  addizionale. 

Elemento  (m.)  addizionale  o  da 
togliersi  dal  circuito. 

Corrente  (f.)  addizionale. 

Densita  (f.)  addizionale  della 
corrente. 

Perizia  (f.)  addizionale. 

Campo  (m.)  addizionale. 

Perdite  (f.  pi.)  addizionali. 

Perdite  (f.pl.)  addizionali  nel 
ferro. 

Tubo  (m.)  addizionale. 

Resistenza  (f.)  addizionale. 

Tavolo  (m.)  addizionale. 

Quadro  (m.)  commutatore  ad- 
dizionale. 

Tavolo  (m.)  addizionale. 

Tensione  (f.)  addizionale. 

Aderenza  (f.) 

Aderente. 

Adesione  (f.) 

Peso  (m.)  aderente  d'una  loco 
motiva. 

Curva  (f.)  adiabatica. 

Adito  (.m.) 


Angoli  (m.  pi.)  adiacenti;  An- 

goli  (m.  pi.)  contigui. 
Bobina  (f.)  vicina ;  Rocchetto 


(m.)  vicino. 
Correnti  (f.  pi.)  yicine. 
Campi  (m.  pi.)  vicini. 
Terreno(m.)  vicino  o  contiguo. 
Montare;  Aggiustare;  Adattare 


Stazzare;  Tarare. 
Raccordare  angoli  'con  curve. 

Smorzamento  (m.)  ad  aria  re- 

golabile. 
Magnete  (n.)anulare  bipolare, 

regolabile. 
Cuscinetto  (m.)  regolabile. 


German 


Addieren;  Summieren. 

Addition  (f.);  Summe  (f.);  Sum- 

mierung  (f.) 
Algebraische  Addition  (f.):   A- 

rithmetische    Addition    (f .) ; 
Geometrische  Addition  (f.) 
Nebengebaude  (n.) 

Ansatzschrank  (m.) 
Abschaltzelle  (f.) 

Zusutzlicher  Strom  (m.) 
Zusatzliche  Stromdichte  (f.) 

Additionalbauanschlag  (m.) 
Zusatzfeld  (n.) 

Zusatzliche  Verluste  (m.pl.) 
Zusatzliche  Eisenverluste   (m. 

pi.) 

Ansatzrohre  (f.) 

Zusatzvyiderstand  (m.) 
Ansatztisch  (m.) 
Vorschallschrank  (m.) 

Ansatztisch  (m.) 
Zusatzspannung  (I.) 
Adharenz  (f.) 
Haf'tend;  Anhangend. 
Adhasion  (f.) 
Adhiisionsgewicht    (n.)    einer 

Lokomotive. 
Adiabatische  Kurve  (f.) 
Zugang  (m.);  Eingang  (m.) 
Nebenwinkel  (m.  pi.) 

Benachbarte  Spule  (f.) 

Benaclibarte  Strotne  (m.  pi.) 
Benachbarte  Felder  (n.  pi.; 
Nachbargrundstiick  (n.) 
Einstellen;  Einrichten;  Einstel- 

len  ;  Montieren  ;   Anpasseri ; 

Einpassen ;  Reguliren. 
Aichen. 
Eisenbahnwinkel  ausgleichen. 

Regulierbare  Luftdiimpfung 

Einstellbarer,    doppelpoliger 

Ringmagnet  (m.) 
Nachstellbare  Lagerschale  (f.) 


French 


Additionner;  Sommer. 
Addition  (f.);  Somme  (f.) 

Addition  (f.)  algebrique;  Addi- 
tion (f.)  arithmetique;  Addi- 
tion (f.)  geometrique. 

Batiment(m.)  additionnel;  BA- 
timent  (in.)  accessoire. 

Tableau  (m.)  additionnel. 

Element  (m.)  additionnel  ou 
pouvant  etre  mishorscircuit. 

Courant  (m.)  additionnel 

Densite  (f.)  additionnelle  du 
courant. 

Devis  (m.)  additionnel. 

Champ  (m.)  additionnel. 

Pertes  (f.  pi.)  additionnelles. 

Pertes  totales  dans  le  fer. 

Tuyau  (m.)  additionnel;  Aju- 
tage (m.);  Ajoutoir  (m.) 

Resistance  (f.)  additionnelle. 

Table  (f.)  additionnelle. 

Tableau  (m.)  commutateur  ad- 
ditionnel. 

Table  (f.)  additionnelle. 

Tension  (f.)  additionnelle. 

Adherence  (f.) 

Adherent. 

Adhesion. 

Poids  (m.)  adherent  d'une  loco- 
motive. 

Courbe  'f.)  adiabatique. 

Passage  (m.);  Entree  (f.) 

Angles  (m.  pi.)  adjacents;  An- 
gles (m.  pi.)  contigus. 

Bobine  (f.)  voisine. 

Courants  (m.  pi.)  V9isins. 
Champs  (m.  pi.)  voisins. 
Terrain  (m.)  contigu. 
Monter;  Ajuster;  Adapter 


Etalonner;  Jauger. 
Raccorder  les  angles  par  des 

courbes. 
Amortissement   (m.)   reglable 

a  air. 
Aimant  (m.)   annulaire    bipo- 

laire  aiustable. 
Coussinet  (m.)  reglable. 


ADJ 


Adjustable  clamp. 

—  condenser. 

-   condenser   with     movable 
plates. 

—  contact. 

—  drawing  table. 

—  index. 

-  neck  strap. 

—  resistance. 

—  spanner  or  wrench. 

—  spark-gap. 
Adjuster  (s.) 

Ad-justing  (s.);  Adiustment  (s.) 
(Ma  eh  ;  Ted  in.) 


device  (s.) 

—  -gear  (s.)  of  the  governor. 

-  -key  (s.) 

—  -mechanism  (s.) 

nut  (s.) 

— resistance  (s.) 

—  slider  of  tuning  coil. 

spring  (s.) 

ring  (s.) 

—  screw  (s.) 


shop  (s.) 

—  (s.)  of  brushes  (Electr.) 

Admiralty  (s.) 
Admission  (s.) 


pipe  (s.) 

—  (s.)  of  steam. 


—  steam-valve  (s.) 

—  valve  (s.) 
Admittance  (s.)  (Electr.) 

—  (s.)  (No-load) 

to  Admit  (v.)  the  steam. 


Strettoio  (in.)  a  vite:  Sorgente 

(m). 

Condensatore  (m.)  regolabile. 
Condensatore  <m.)  regolabile  a 

piastre  rotative. 
Contatto  (m.)  regolabile. 
Tavola  (f.)  da  dise^no  reerola 

bile. 

Indice  (m.)  di  riferimento. 
Cirighia  (f.)  aggiustabile. 
Reostato  (in.) 
Chiave  (f.)  ad  aperlura    rego 

labile. 

Distanza  (r.)  esplosiva  regola- 
bile. 
Aggiustatore  (m.) ;  Montatore, 

(m.) 
Montaggio  (in.);  Aggiustagidr 

(m.);  Montatura  (f.~) 


Dispositivo    (m.)    di    aggiust 

mento. 
Apparecchio    (m.)   graduatore 

del  regolatore. 

Chiavetta  (f.)  di  calettamento. 
Dispositivo  (m.)    di    ritorno  al 

bianco. 

Dado  (m.)  di  fissamento. 
Resistenza  (f.)  regolatrioe. 
Gursore  (m.)   di   contatto 

rocchetto  di  sintonizzazir  . 
Molla  (f.)  regolatrice. 
Anello  (m.)  di  pressione.,'1- 
Vite  (f.)  regolatrice;   Vit< 

di  pressione. 

Officina  (f.)  di  aggiustalura 
Galettamento  (m.)  delle  spnx- 

zole. 

Ammiragliato  (m.) 
Ammissione  (f.) 


Tubo  (in.)  d'ammissione. 
Ammissione    (f.)   del    vapore; 
Introduzione  (f.)  del  vapore. 

Valvola  (f.)  d'ammissione. 
Valvola  (f.)  di  ainmissione. 
Ammittanza.  (f.) 
Ammittanza  (f.)  a  vuoto. 
Ammettere  il  vapore. 


German 


Schraubzwinge  (I'.) 

Variabler  Kondensator  (in.) 
Variable!'     Kondensator     init 

drehbaren  Flatten. 
Einstellbarer  Kontakt  (m.) 
Verstellbarer   Zeichent  iscli 

(rn.) 

Markierzeiger  (in.) 
Verstellbarer  Halsriemen  m. 
Reguliervviderstand  (m.) 
.Verstellbarer    Schrauben- 

schliissel  (m.) 
Regulierbare  Funken  strecke 

(f.) 
Mascliinenaufsteller  (in.);  Mon- 

teur  (111.) 
Montierung  (f.)  Adjustierung 

(f.);  Aripassen  (n  );  Zusammen- 

passen  (n.) ;  Einstellung  (('.); 

Zusaminenpassung  (f.) 
-Einstellvorrichtung  (f.) 

.  Stellzeug  (n.)  des  Regulators. 

Stellkeil  (m.) 
Einstellvorrichtung  (f.) 

Stellmutter  (f.) 

•  -stierwiderstand  (m.) 

ritalctschieber  (mj  der  Ab- 

t  iininspule. 

nstellfeder  (f.) 
''ring  (m.) 
ilschraube     (f.) ;     Regulir- 

>«:hraube(f.j;Daumenschrau 

be  (f.);  Druckschraube  (f.) 
^.Vjusti rungs werkstatt  (f.) 
Einstellung  (f.)  der  Biirsten. 

Admiralitat  (f.) 

Eintritt    (m.);   Admission    (f.) 

Einstromung  (f.);  Einlass(m.) 

Zulassung  (f.) 
Admissionsrohr  (n.) 
Dainpfeinstromung  (f.);  Dampf- 

zulassung^(f.);  Eintritt  (m.) 

des  Dampfes 
Dampfeintrittsventil  (n.) 
Einlassventil  (n.) 
Admittan/  (f.) 
Leerlaufadmittan/  (f.) 
Duinpf  zulassen  ;  Dainpf  eintre- 

ten  lassen. 

WEBBER. 


Serre-joints  (in.) 

Condensateur  (in.)  reglable. 
Condensateur  (in.)  reglable  a 

plaques  tournantes. 
Contact  (m.)  ajustaljle. 
Table  (in.)  a  dessin  ajustable. 

Aiguille  (f.)  de  repere. 
Bretelle  (f.)  reglable. 
Resistance  (f.) 'reglable. 
Clef  (f.)  a  ouverture  reglable 

Distance  (f.)  explosive   regla- 
ble. 
Monteur  (m.);  Ajusteur  (in.; 

Montage  (in.);  Ajustage  (in.) 


Dispositif  (in.)  d'ajustage. 
Reglage  (m.)  du  regulateur. 

Gale  (f.) 

Dispositif  (m.)  de   rappel    au 

,  blanc. 

Ecrou  (m.)  de  flxage. 

Resistance  (f.)  de  reglage. 

Curseur  (m.)  de  contact  de  la 

bobine  syntonisatrice. 
Ressort  (m.)  de  reglage. 
Bague  (f.)  d'arret. 
Vis  (f.)  de  rappel ;  Vis  (f.)  de 

pression  ;  Vis  (f.)  regulatrice. 

Atelier  (m.)  d'ajustage. 
Calage  (m.)  des  balais. 

Amiraute  (m.) 
Admission  (f.) 


Tuyau  (m.)  d'admission. 
Admission  <f.)  de  la  vapeur;  In- 
troduction (f.)  de  la  vapeur. 

Soupape  (f.)  d'admission. 
Soupape  (f.)  d'admission. 
Admittance  (f.) 
Admittance  (f.)  a  vide. 
Admettre  la  vapeur. 


ADM 


Italian 


Admitting-pipe    (s.)    (Stream- 

eng) 
Admitting-portts.)(Steam-eng) 


Admixtion  (s.)  of  the  paste. 
Advertiser  (s.) 
Aerial  (adj.) 

—  cable. 

—  conductor. 
-  line. 

—  wire. 

wire  change-over  switch. 

Aeriform  (adj.) 
Aerodynamics  (s.) 


Aeromagnetic  cross-section. 

Aerometer  (s.) 
Aerometry  (s.) 
Aeronautics  (s.) 

Aerostatic  (adj.) 
Aerostatics  (s.) 

Aerophore  (s.) 

Affinage  (s.);  Refining  (s.)  (Met.) 


—  of  gold. 

—  of  silver. 

Affinity  (s.) 

—  (Chemical). 

Afflux  (s.) 

—  (Point  (s.)  of). 
After-glow    (s.)    of  exhausted 

bulb. 
Agate  cup  (s.);  Agate  plane  (s.) 

—  (s.)  (Miner.) 
Agent  (s.) 

—  (Colouring) 

—  (Chemical) 

—  (Discolouring) 

—  (Electric) 

—  (Magnetic) 


Tubo  (m.)d'ammissione  o  d'in- 
troduzione  del  vapore. 

Luce  (f.)  d'amrnissione;  Luce  (f.) 
d'iritroduzione ;  Oriflcio  (m.) 
d'introduzione. 

Mescolanza  (f.)  della  pasta. 

Avvertitore  (m.) 

Aereo. 

Cavo  (m.)  aereo;  Filo  (m.)  aereo. 

Conduttore  (m.)  aereo. 

Linea  (f.)  aerea. 

Filo  (m.)  aereo. 

Cornmutatore  (m.)  di  antenna. 

Aeriforme. 

Aerodinamica  ff.) 


Sezione  (f.)  trasversale   aero- 

magnetica. 
Aerometro  (m.) 
Aerometria  (f.) 
Aereonautica  (f.) 

Aereostatico. 
Aereostatica  (f.) 

Aeroforo  (m.)' 

Affinamento    (m.);   Affinaggio 
(m.) 


Afflnamento  (in.)  dell'oro. 
Afflnamento  (m.)  dell'argento. 

Affinita  (f.) 
Affinita  (f.)  chimica. 

Afflusso  Cm.) 

Punto  (m.)  d'afflusso. 
Incandescenza  (f.)  residua  del 

tubo  a  vuoto. 
Ralla  (f.)  d'agata ;  Pernio  (m.) 

d'agata. 
Agata  (f.) 
Agente  (m.) 
Agente  (m.)  coloiante. 
Agente  (m.)  chimico. 
Agente  <m.)  decolorante. 
Agente  (m.)  elettrico. 
Agente  (m.)  magnetico. 


German 


—  19  — 


Fren  ch 


Dampfeinstromungsrohr   (n.) ; 

Eintrittsrohr  (n.) 
Eintrittsoffnung  <f.);   Einstro- 

mungs6ffnung(f.);  Dampfein- 

stromungsoffnung  (f.) 
Bemischung  (f-)  der  Paste. 
Melder  (m.) 
Oberirdisch. 
Luftkabel  (n.) 
Luftleitung  (f.) 
Luftlinie  (f.);  Oberirdische  Li- 

nie  (f.) 
Luftleitung  (f.) ;   Oberirdische 

Leitung  <f.) 

Luftdrahtumschalter  (m.) 
Luftformig;  Luftartig. 
Aerodynamik   (f.) ;    Luftdyna- 

mik;  Dynamik  (f.)  luftformi- 

ger  Korper. 
Luftmagnetisclier  Querschnitt 

Cm.) 

Aerometer  (n.);Luftmesser(m.) 
Aerometrie(f.);Luftmessung(f.) 
Aeronautik  (f.) ;  Luftschiff- 

fahrtskunst  (f.) 
Aerostatisch. 
Aerostatik  (f.) ;  Statik  (f.)  der 

luftformigen  Korper. 
Aerophor  (n.) 
Affinieren  (n.»;  Frischen  (n.); 

Reinigen    (n.) ;    Feinmachen 

(n.)  der  Metalle;  Lauterung 

(f.)  der  Metalle;  Lautern  (n.) 
Goldscheidung  (f.);  Goldlautern 

(n.);  Affinieren  (n.)  des  Goldes. 
Affinieren  (n.)  des  Silbers;  Sil- 

berscheidung  (f.) 
Affinitat  (f.) 
Chemische    Verwandtschaft 

(f.) ;  Affinitat  Cf.) 
Einstr6mung(f.);Zustromen(n.) 

Einstromen  (n.);  Zufluss  (m.) 
Einstromungspunkt  (m.) 
Nachgluhen   (n.)    der    luften- 

tleerten  Rohre. 
Achathutchen  (n.) 

Achat  (m.);  Achatstein  (m.) 
Mittel  (n.);  Agens  (n.) 
Farbemittel  (n.) 
Ghemisches  Agens  (n.) 
Entfarbungsmittel  (n.) 
Elektrisches  Agens  (n.) 
Mognetisclies  Agens  (n.) 


Tuyau  (m.)  d'admission  ou  d'in- 
troduction  de  la  vapeur. 

Orifice  (m.)  d'introduction;  Ou- 
verture  (f.)  a  Padmission. 

Ingredient  (m.)  de  la  pate. 

Avertisseur  (m.) 

Aerien. 

Cable  (m.)  aerien. 

Conducteur  (m.)  aerien. 

Ligne  (f.)  aerienne. 

Fil    (m.)   aerien;    Conducteur 

(m.)  aerien. 

Cqmmutateur  (m.)  d'antenne. 
Aeriforme. 
Aerodynamique  (f.) 


Section  (f.)  transversale  aero- 

magnetique. 
Aerometre  (nl.) 
Aerometrie  (f.) 
Aeronautique  (f.) 

Aerostatique. 
Aerostatique  (f.) 

Aerophore  (m.) 

Affinage  (m.);  Affinement  (in.) 


Affinage  (m.)  de  Tor. 
Affinage  (m.)  de  1'argent. 

Affinite  (f.) 

Affinite  (f.)  chimique. 

Afflux  (m.) 

Point  (m.}  d'afflux. 
Incandescence    (f.)    residuelle 

du  tube  a  vide. 
Plan  (m.)  d'agate. 

Agate  (f.) 

Agent  (rn.) 

Agent  (m.)  de  coloration. 

Agent  (in.)  chimique. 

Agent  (m.)  decolorant. 

Agent  (m.)  electrique. 

Agent  (m.)  magnetique. 


AGE 


English 


—  20  — 


Italian 


Agent  (s.)  (Natural) 

—  (Physical) 
Agglomeration  (s.) 

—  of  the  carbon  grains. 

Aggregate  (s.)  (Phys.) 
Aggregation  (s.) 


Agente  (m.)  naturale. 
Agente  (m.)  flsico. 
Agglomerazione  (f.) 
Aggloineramento  (m.)  dei  gra- 

nuli  di  carl)one. 
Aggregato  (in.) 
Aggregazione  (f.) 


—  (State  (s.)  of) 
Aggregation-power  (s.) 
to  Agitate  (v.)  <Chem.) 
Agitator  (s.) ;   Stirring-engine 


Agometer  (s.) 

—  (Mercury) 
Agonic. 

—  line  (s.) 
Agricultural  (adj.) 

—  engines  (s.  pi.) 


—  implements  (s.  pi.) 
— .  plant  (s.) 
Agriculture  (s,) 

Ahead  (adv.) 
-  (Easy) 

—  (Full  speed) 
Aich's  metal  (s.) 
Aigrette  (s.) 

—  (Electric) 

Air  (s.) 
Air-ampere-turns  (s.) 

Air-balloon  (s.) 
Air-blast  (s.) 

—  transformer  (s.);  Air-cooled 
transformer  (s.) 

Air-brake  (s.) 

Air-break  switch  (s.) 
Air-bubble  (s.) 

Air-buffer  (s.) 
Air-chamber  (s.) 


Stale  (in.)  di  aggregazione, 
Forza  (f.)  di  aggregazione. 
Agitare. 
Agitatore  (m.) 


Agometro  (m.) 
Agometro  (m.)  a  mercurio. 
Agonico. 

Linea  (f.)  agonica. 
Agricolo;  Agrario. 
Macchine  (f.  pi.)  agricole  a  va- 
pore. 

Macchine    (f.   pi.)    ed    utensili 

(m.  pi.)  agricoli. 
Installazione  (f.)  d'agricoltura. 

Agricoltura  (f.) ;  Agraria  (f.) ; 

Agricultura  (f.) 
Avanti ;  In  ayanti. 
Avanti  adagio. 
Avanti  a  tutta  forza. 
Lega  (f.)  d'Aich. 
Fascio  (m.)  luminoso. 

Fascio  (m.)  luminoso  elettrico. 

Aria  (f.) 

Ampere-giri  (m.  pi.)  per  1'in- 

traferro. 

Pallone  (m,);  Aerostato  (m.) 
Ventilatore  (m.) 
Trasformatore    (m.)   con    raf- 

freddamento  ad  aria. 
Freno  (m.)  pneumatico  ;  Freno 

(m.)  a  vuoto. 
Interruttore  (m.)  ad  aria. 

Bolla  (f.)  d'aria;  Bollicella  (f.) 

d'aria. 

Respintore  (m.)  pneumatico. 
Serbatoio  (m.)  d'aria;  Camera 

(f.)  d'aria  ;  Cassa  (f.)  d'aria  ; 

Recipiente  (m.)  d'aria. 


German 


French 


Naturkrufte  (f.  pi.) 

Agens  (n.) 

Anhaufung  (f.) 

Zusammen  backen   (n.)    der 

Kohlenkorner. 
Aggregat  (n.) 
Aggregation   (f.)  ;  Anhiiufung 

(f.) 

Aggregatszustand  (ra.) 
Aggregationskraft  (f.) 
Schi'itteln ;  Umrtihren. 
Umriihrrnaschine  (f->;  Schiit- 

telmaschine  (f.);  Rflhrappa- 

rat  (in.) ;  Riihrer  (m.);  Riilir- 

maschine  (f.) 
Agometer  (n.) 
Quecksilberagometer  (n.) 
Agonisch. 

Agonisch  e  Kurve  (f.) 
Landwirthschaftlich. 
Uampfmaschinen  (f.  pi.)  ver- 

wendet  zu  landwirthschaftli- 

chen  Zwecken. 
Landwirthschaftliche  Geruthe 

(n.  pi.) 
Lnndwirthschaftliche   Anlage 

(f-) 
Landwirthschaft  (f.);  Landbau 

(in.);  Ackerbau  (m.) 
Nach  vorn;  Voran;  Vorvvilrts. 
Langsarn  vorwarts- 
Voile  Kraft  voraus. 
Aich's  Metall  (n.) 
Strahienbuschel  (m.);  Sprfih- 

feuerfn.);  Lic.htbiischel  (m.) 
Elektrischer   Strahienbuschel 

(m.) 

Luft  (f.) 
I.uftamperewindungen  (f.  pi.) 

Luftballon  (m.) 
Luftgeblase  (n.) 
Luftgekiihlter  Transformator 

(m.) 
Luftdruckbremse  (f.) 

Schalter   (m.)  mit  Luftunter- 

brechung  (f.) 
Luftblase  (f.) 

Luftbuf'fer  (in.) 

Windkessel    (in.) ;    Wiridrauni 

(in.);  Windkammer(f.);Wind- 

kasten  (m.) 


Agents  (in.  pi.)  naturels) 
Agent  (m.)  physique. 
Agglomeration  (f.) 
Agglutination  (f.)  des  grains 

de  charbon. 
Agregat  (m.) 
Agregation  (f.) 

Etat  (m.)  d'agregation. 
Force  (f.)  d'agregation. 
Agiter. 
Agitateur  (m.) 


Agometre  Cm.) 

Agometre  (m.)  a  mercure. 

Agonique. 

Ligne  (f.)  agonique. 

Agricole. 

Machines  (f.  pi.)  a  vapeur  lo- 
comobiles appliquees  a  1'a- 
griculture. 

Ustensiles  (rn.  pi.)  employes  a 
Tagriculture. 

Installation  (f.)  agricole. 

Agriculture  (f.) 

Avant;  En  avant. 
En  avant  doucement. 
En  avant  a  toute  vitesse. 
Metal  (m.)  d'Aich. 
Aigrette  (f.)  lumineuse. 

Aigrette  (f.)  electrique. 

Air  (m.) 

Ampere-tours  (m.  pi.)  de  1'en- 

trefer. 

Ballon  (m.);  Aerostat  (m.) 
Ventilateur  (m.) 
Transformateur   (m.)    refroidi 

par  1'air. 
Frein  (m.)  a  air. 

Interrupteur  (m.)  a  air. 
Bulle  (f.)  d'air. 

Tampon  (m.)  atmospherique. 
Reservoir  (in.)   a   air ;    Ghopi- 
nette  (f.)  d'une  pompe. 


AIR 


English 


Italian 


Air'channel  (s.);  Air-conduit  (s.) 


Air-characteristic  (s.) 

-  circulation  (s.)  in  the  con- 
duits. 

Air-cock  (s.) 

Air  compressing-  machine  (s.) 
Air-compressor  (s.) 
Air-condenser  (s.) 
Air-cooling  (s.) 
Air  cooling-apparatus  (s.) 

Air  current  (s.) 
Air  damping-  (s.) 
Air-drain  (sj 
Air-dried  (adj.) 

Air-dried   brick   (s.);   Unburnt 
brick  (s.);  Clay-brick  (s.) 


Air-drying. 

Air-engine  (s.) ;  Hot-air-engine 

(s.) 
Air-escape  (s.) 

Air-film  (s.)  of  lamp  chamber. 

Air-friction  dynamometer  (s.) 
Air-gun  (s.) 
Air-gap  (s.)  (Electr.) 

Air-holder  (s.) 

Air-holes  (s.  pi.) 

Air  insulation  (s.) 

Air-level  (s.) 

Air-line  wire  (s.) ;  Aerial  or  o- 

verground  line  (s.) 
Air-lock  (s.) 
Air  path  (s.) 
Air-pipe  (s.) 
Air-proof  (adj.);  Air-tight  (adj.) 

Air-pump  (s.) 


Air-pump  (s.)  (Heated) 
Air-pump  (s.)  (Mercurial) 


Tubo  (in.)  d'aerag-gio. 


Gurva  (f.)  di  magnetizzazione. 

dell'aria. 
Circolazione  (f.)  d'aria  nei  tubi 

isolanti. 

Rob  (net  to  mi.)  d'aria. 
Macchina  (f.)  ad  aria  compressa 
Gompressore  (m.)  ad  aria. 
Condensatore  (m.)  d'aria. 
Raft'reddamento  (in.)  coll'aria. 
Refrigerante  (m.)  ad  aria. 

Gorrente  (f.)  d'aria. 
Smorzamento  (m.)  ad  aria. 
Condotto  (m.)  d'aria. 
Seccato  aH'aria. 

Mattone  (m.)  crudo. 


Essicativo  all'aria- 
Macchina  (f.)  ad  aria  calda. 

Sfiatatoio  (m.) 

Strato  (m.)  d'aria  nella  camera 

della  lampada   ad  incande- 

scenza. 
Dinamometro  (m)  a  resistenza 

d'aria. 
Schioppo  (m.)  ad  aria;  Fucile 

(m.)  ad  aria. 
Intraferro  (m.);  Interferro  (m.) 

Gasometro  (m.);  Gazometro  (m.) 
Bolle  (f.  pi.)  d'aria. 
Isolamento  (m.)  ad  aria. 
Livello  (m.)  a  bolla  d'aria. 
Linea  (f.)  aerea. 

Chiusa  (f.)  ad  aria. 
Spessore  (m.)  dell'intraferro. 
Tubo  (m.)  d'aria. 
Impermeabile  all'aria. 

Pompa  (f.)  ad  aria;  Pompa  (f.) 
d'aria  ;  Tromba  (f.)  ad  aria  ; 
Tromba  (f.)  d'aria. 

Pompa  (f.)  a  mercurio  riscal- 
data. 

Pompa  (f.)  a  mercurio. 


Gt'l'IIKdi 


Br<>demrohre(f.);Dunstesse  (f.); 

Brodemfang(m.);  Briitenfang 

(m.) 
Magnetisierungskurve  (f.)  der 

Luft. 
Luftcirkulation  (f.)  in  den  Iso- 

lierrohren. 
Lufthohn  (m.) 

Luftkompressionsmascbine(f.) 
Luftkompressor  (m.) 
Luftkondensator  (m.) 
Luftkuhlung  (f.) 
Luftkijhlapparat  (m.) 

Luftzug  (m.) 
Luftdt'impfung  (f.) 
Luftkanal  (m.) 
Luftrocken;   An   der  Luft   ge- 

trocknet. 
Ungebrannter  Ziegelstein  (m.); 

Luftziegel   (m.) ;    Lehmstein 

(m.);    Ungebrannter    Zlegel 

(m.) 

Lufttrocknend. 
Heissluftmaschine  (f.) ;  Kalori- 

sche  Maschine  (f.) 
Vorrichtung  (f.)  zum  Entwei- 

clien  der  Luft. 
Luftschiclit  (f.)  an  der   Gliih- 

lampenbirne. 

Luftreibungsd  v  n  a  m  o  m  e  t  e  r 

(n). 
Windbiichse  (f.) 

Luftzwischenraum  (m.)  zwi- 
schen  Polschuh  und  Anker. 

Gasometerglocke  (f.) 

Luftblase  (f.) 

Luftisolation  (f.) 

Nivellierwage  (f.) 

Luftleitung  (f.);  Oberirdische 
Leitung  (f.) 

Luftschleuse  (f.) 

Luftvveg  (m.]  des  Mngnefeldes. 

Luftschlauch(m.);Luftr6hre(f.) 

Luftdiclit. 

Luftpumpe  (f) 


Gelieizte  Quecksilberluftpum- 

pe  (f.) 
Quecksilberluftpumpe  (f.) 


Tuyau  (m.)  d'aerage  ;     Tuyau 
(in.)  d'e'vent. 

Courbe   (f.)   d'aimantation   de 

1'air. 
Circulation  (f.)  d'air  dans  les 

tubes  isolants. 
Robinet  (m.)  a  air. 
Machine  (f.)  a  comprimer  1'air. 
Conipresseur  (m.)  de  1'air. 
Condensateur'Cm.)  a  air. 
Refroidissement(m.)  par  1'air. 
Appareil    (m.)    pour   refroidir 

Fair. 

Courant  (m.)  d'air. 
Amortissement  (m.)  par  1'air. 
Conduit  (m.)  d'air. 
Seche  n  1'air. 

Brique  (f.)  crue ;  Brique  (f.)  se- 
chee  a  Pair. 


Siccatif,  Sechant  a  1'air. 
Machine  (f.)  a  air  chaud. 

Appareil  (m.)  pour  1'echappe- 
ment  de  Pair. 

Couche  (f.)  d'air  entourant 
1'ampoule  de  la  lampe  a  in- 
candescence. 

Moulinet  (m.)  dynainometrique 
Renard. 

Fusil  (m.)  a  vent. . 

Entrefer  (m.) 

Gazometre  (m.) 
Niveau  (m.)  a  bulle  d'air. 
Isplernent  (m.)  d'air. 
Niveau  (m.)  a  bulle  d'air. 
Ligne  (f.)  aerienne. 

Escluse  (f.)  a  air. 
Trajet  (m.)  dans  1'entrefer. 
Tube  (m )  a  air. 
Impermeable  a  1'air;   Herme- 

tique. 
Pompe  (f.)  a  air. 


Pompe  (f.)  a  mercure  rechauf- 

fee. 
Pompe  (f.)  a  mercure. 
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Air.pump-bucket  (s.) 
Air-pump-connecting-rod  (s.) 
Air-pump-cover  (s.) 

Air-pump-cylinder  (s.) 
Air-pump-piston  (s.) 

Air-pump-piston  ring  (s.) 

Air-pump-valve  (s.) 
Air-resistance  (s.)  of  dynamo. 

Air-shaft  (s.) 

Air-space  telephone  cable. 

Air-stove  (s.) 
Air-thermometer  (s.)  of  the  wa- 

veineter. 
Air-tight  high-tension  switch 

(S.) 

Air-tight  (adj.);  Air-proof  (adj.) 

Air-tube  (s.) 

Air- thermometer  (s.) 

Air-valve  (s.) 

Air-vessel  (s.) 

Air- way  (s);  Air-channel  (s.) 
Air  (Atmospherical) 

—  (Compressed) 

-  (Hot) 
Ajutage  (s.) 

Alabaster  (s.) 

—  (Specular) 

Alarm  (s.) ;  Alarum  (s.) 

Alarm-float  (s.)  (Mnch.) 
Alarm-signal  (s.)  (Railw.) 
Alarm-valve  (s.) 
Alarm-whistle  (s.) 
Alarm  (Fire) 

-  (Water  level) 

Alarm  (s.)  with   drosp  indica- 
tor. 


Stantuffo  (in.)  perforate  di 
pompa  d'aria. 

Asta  (f.)  q  biella  (f.)  della  pom- 
pa  d'aria. 

Coperchio  (in.)  della  pompa 
d'aria. 

Cilindro  On.)  della  pompa  d'aria. 

Stantuffo  (in.)  della  pompa  d'a- 
ria. 

Anello  (m.)  dello  Stantuffo  del- 
la  pompa  d'aria. 

Valvola  (f.)  della  pompa  d'aria. 

Resistenza  (f.)  deU'aria  in  una 
dinamo. 

Pozzo  (m.)  di  mina;  Pozzo  (m.) 
d'aeraggio. 

Cavo  (m.)  telefpnico  con  iso- 
lamento  d'aria. 

Calorifero  (m.)  ad  aria  calda. 

Termometro  (m.)  a  fllo  caldo 
per  ondametro. 

Interruttore  (in.)  per  alta  ten- 
sione  a  chiusura  ermetica. 

Impermeabile  all'aria. 

Tubo  (m.)  d'aria. 
Termometro  On.)  ad  aria. 
Valvola  (f.)  atmosferica;  Val- 
vola (f.)  pneumatica. 
Camera  (f.)  d'aria. 

Condotto  (m.)  dell'aria. 
Aria  (f.)  atmosferica. 
Aria  (f.)  compressa. 

Aria  (f.)  calda. 

Tubo  (m.)  d'aggiunta;  Aggiu- 

staggio  (m.) 
Alabastro  (m.) 
Alabastro  (m.)  speculare. 
Suoneria  (f.)  d'allarme ;  Appa- 

recchio  (m.)  d'allarme. 
Galleggiante  (in.)  d'allarme. 
Segnale  (m.)  d'allarme. 
Valvola  (f.)  d'allarme. 
Fischietto  (m.)  d'allarme. 
Bocca  (f.)  d'incendio;  Avvisa- 

tore  (m.)  d'incendio. 
Indicatore  (in.)  di  livello. 

Suoneria  (f.)  con  indicatore. 


Hohler  Luftpumpenkolben  (in  ) 
Luftpumpenpleuelstange  (f.) 
Luftpumpendeckel  (in.) 

Luftpumpencylinder  (in.) 
Luftpumpenkolben  (m.) 

LuftpumpenkoibenrJng    (in.)  ; 

Luftpumpenkolbendeckel(in.) 
Luftpumpenventil  (n.) 
Luftwiderstand  (m.)  einer  Dy- 
namo. 
Luftsclmcht    (in.);    Wetter- 

schacht  (m.) 
Telephonkabel  (n.)  init   Lufti- 

splation. 

Heissluftheizungsofen  (m.) 
Hitzdrahtthermometer  (n.)  fiir 

Wellenmesser. 
Luftdicht    abgeschlossener 

Hochspannungsausscha  1 1  e  r 

(m.) 
Luftdiclit. 

Luftschlauch  (m.);  Luftrohre(f.) 
Luf'ttlierinometer  (n.) 
Luftventil  (n.);  Luftklappe  (f.) 

Windkessel  (in.) 

Luftweg  (in.) 

Athmospharische  Luft  <f.) 
Gepresste    Luft   (f.);    Compri- 

mierte  Luft  (f.) 
rieisse   Luft   (f.) ;  Warine   Luft 

(f.) 
Ansatzrohre  (f.) 

Alabaster  (m.) 

Spiegelartiger  Alabaster  (in.) 
Lfiutewerk  (n.);  Alarmapparat 

(m  );  Wecker  (in.) 
Alarmschwimmer  (in-) 
Alarmsignm  <n.) 
Alarmventil  (n.) 
Alarinpfeil'e  (fj;  Larmpfeife  (f.) 
Feueralarmapparat  (in.);  Fe- 

uermelder  (in.) 
Wassersta n< Isi udder  (m. );\V;is- 

serstandsan/.eiger  (in.) 
Wecker  (in.)  mit  Fallscheibe. 


Seau  (in.)  d'une  pompe  a  air. 

Bielle  (f.)  ou  tige  (f.)  d'une  poni- 

pe  a  air. 
Couvercle  (m.)  de  pornpe  a  air. 

Cylindre  (m.)  de  pompe  a  air. 
Piston  (in.)  d'une  pompe  a  air. 

Gouronne  (f.)  du  piston   de  la 

pornpe  a  air. 

Clapet  (m.)  d'une  pompe  a  air. 
Resistance   (f.)   de   I'air    dans 

une  dynamo. 
Puits  (m.)  d'aerage;  Buse  (f.) 

d'aerage. 
Cable  (m.)  telephonique  a  iso- 

lement  d'air. 

Calorifere  (m.)  a  air  chaud. 
Thermometre  (m.)  a  fll  cbaud 

pour  ondemetre. 
Inlerrupteur  (m.)  hermetique 

a  haute  tension. 

Impermeable  a  Pair;  Herme- 
tique. 

Tube  (in.)  a  air. 

Thermometre  (m.)  a  air. 

Soupape    (t.)    atmospherique ; 

Soupape  (f.)  a  air. 

Reservoir  (in.)  a  air;  Chopi- 
nette  (f.) 

Conduit  (m.)  de  I'air. 

Air  (m.)  atmosi 

Air  (m.)  comprime. 

Air  (m.)  chaud. 

Ajutage    (m.)  ;   Ajoutoir    (m.) ; 

Ajutoir  (m.) 
Albatre  (in.) 
Albatre  (in.)  speculaire. 
Sonnerie  (f.)   d'alarme ;  Aver- 

tisseur  (in.) 

Flotteur  (in.)  d'alarme. 
Alarme  (f.) 

Soupape  (f.)  d'alarme. 
Siftlet  (m.)  d'alarme. 
Indicateur  (in.)  d'incendie;  A- 

vertisseur  ^m.)  d'incentlie. 
Indicateur  (m.)duniveau  d'eau. 

Sonnerie  (f.)  d'appel  a  volet. 


ALA 


Euylish 


Italian 


Alarm  (Centrifugal) 

—  signalling  (s.)  (Railway) 

Albumen  (s.)  (Chem.) 
Albuminate  (s.)  (Chem.) 

Albuminizing    (s.) ;    Albumen- 
process  (S  ). 
Alchemist  (s.) 
Alchemy  (s.) 

Alcohol  (s.) 

—  (Anhydrous) 
-  (Rectified) 
Alcoholic  (Adp  (Chem.) 
Alcoholization  (s.)  (Chern.) 
Alcoholometer  (s.);  Alcoholme- 

ter  (s.) 

—  (Centesimal) 


Aldehyde  (s.)  (Chem.) 
Aldehydic  acid  (s.) 
Alembic  (s.)  (Chem.) 

Algebra  (s.) 

Algebraic    (adj.);   Algebraical 

(adj.) 

—  curve  (s.) 

—  signs  (s.  pi.) 
Alidade  (s.) 
Alignment  (s.) 

—  of  telegraph  poles. 

Alimentation  (s.)  of  the  boiler. 
Alizarine  (s.)  (Chem.) 

Alkali  (s.);  Alcali  (s.) 

—  (Caustic) 

—  (Mineral) 

—  (Vegetable) 

—  (Volatile) 
to  Alkalify  (v.) 
Alkalimeter  (s.) 

Alkaline  (adj. );  Alkallnous  (adj.) 


Suoneria  (f.)  centr.ifuga. 
Segnale    an.)    d'allarme    per 

strada  ferrata. 
Albume    (m.);    Albumina   (f.); 

Bianco  <rn.)  d'uovo. 
Albuminato  (m.) 

Albuminaggio  (m.) 

Alcliimista  (m.) 
Alchimia  (f.) 

Alcool  (m.) 

Alcool  (m.)  assoluto. 
Alcool  (m.)  rettiflcato. 
Alcoolico. 
Alcoolizzazione  (f.) 
Alcoolimetro  (m.) 


Alcoolimetro  (m.)  centesimale. 


Aldeide  (f.) 
Acido  (m.)  aldeidico. 
Alambicco  (m.);  Lambicco  (m.); 
Apparecchio(m.)distillatore. 
Algebra  (f.) 

Algebrico;  Algebraico. 

Curva  (f.)  algebrica. 
Segni  (m.  pi.)  algebrici. 
Alidada  (f.; 
Allineamento  (m.) 


dei  pali  te- 


Allineamento  (m. 
legrafici. 


Alimentazione(f.)dellacaldaia. 
Alizarina  (f.) 

Alcale  (m.);  Alcali  (m.  pi.) 

Alcale  (m.)  caustico. 
Alcale  (m.)  minerale. 
Alcale  (m.)  vegetale. 
Alcale  (m.)  volatile. 
Alcalizzare. 
Alcalimetro. 

Alcalino. 


German 


French, 


Centrifugalklingel  (f.) 
Eisenbahnalarmsignalisat  i  o  n 

(f.) 
Albumin  (n );  Eiweiss  (n.);   Ei- 

weissstoff  (in.) 
Albuminat  (n.);  Eiweissverbin- 

dung  (f.) 
Albutninprocess  (in.) 

Alchemist  (m.);  Goldmacher(m.) 

Alchemie  (f. );  Goldmacher- 
kunst  (f.) 

Alkohol  (m.);  GereinigterWein- 
geist  (m.) 

Absoluter  Alkohol  (m.) 

Rektiflzierter  Alkohol  (m.) 

Alkoholisch. 

Alkoholisieren  (n.) 

Alkoholomeber  (n.);  Weingeist- 
messer  (m.) ;  Alkoholwage 
(f.);  Spirituswage  (f.) 

Centesimalalkoholometer  in.); 
HundertteiligesAIkpholome- 
ter  (n.) ;  Hundertteilige  Spi- 
rituswage (f.) 

Aldehyd  (n.) 

Aldehydsaure  (f.) 

Alambik  fm.);  Destillierkolben 
(m.);  Destillierblase  (f.) 

Algebra  (f );  Gleichungslehre 
(f.) 

Algebraisch. 

Algebraische  Kurve  (f.) 
Algebraische  Zeichen  (n.  pi.) 
Alhidade  (f.);  Diopterlineal  (n.) 
Einfluchtung  (f.);   Fluchtlinie 

(f.)  Abfluchtung  (f.) 
StangenfluchtCf.KAusrictitung 

(f.)   der   Stangen;   Richtung 

(f.)  der  Stangenlinie. 
Kesselspeisung  -(f.) 
Alizarin  (n.);  Krappfarbestoff 

(m.) 
Alkali   (n.):   Laugensalz   (n.); 

Aschensalz  (n.) 
Aetzalkali  (n.) 
Mineralalkali  (n.) 
Pflnnzenolkali  (n.) 
Fliichtiges  Alkali  (n.) 
Alkalisieren. 
Alkalimeter(n.);  Alkalimesser 

Cm.) 
Alkalisch ;  Alkalinisch. 


Sonnerie  centrifuge. 
Signalisation  (f.)  d'alarme  de 

chemin  de  fer. 
Albumine  (f.) 

Alburninate  (m.) 
Albuminage  (m.) 

Alchimiste  (m.) 
Alchimie  (f.) 

Alcool  (m.) 

Alcool  (m.)  absolu. 
Alcool  (m.)  rectifle. 
Alcoolique. 
Alcoolisation  (f.) 
Alcoolometre  (m.) 

Alcoolometre  (in.)  centesimal. 


Aldehyde  (m.) 

Acide  (m.)  aldehydique. 

Alarnbic  (m.);  Appareil  (m.)  di- 

stillatoire. 
Algebre  (f.) 

Algebrique. 

Cpurbe  (f.)  algebricjue. 
Signes  (m.  pi.)  algebriques. 
Alidade  (f.) 
Alignement  (m.) 

Alignement  (m.)  des  poteaux 
telegraphiques. 

Alimentation(f.)de  la  chaudiere 
Alizarine  (f.) 

Alcali  (m.) 

Alcali  (m.)  caustique. 
Alcali  (m.)  mineral. 
Alcali  (m.)  vegetal. 
Alcali  (in.)  volatil. 
Alcaliser. 
Alcalimetre  (in.) 

Alcalin. 


—  28  — 


Alkaline  bath  (s.) 

—  metals  (s.  pi.) 

—  salt  (s.) 

Alkalization  (s.) 

to  Alcalize;  To  make  alkaline 

(v.; 
Alkaloid  (s.) 

All  day  efficiency  (s.) 
Alley  jinn  (s.) 
Alligation  (s.)  of  metals. 

All-night  arc  lamp  (s.) 

Allotropic  state  (s.; 
Allotropy  <s.)  iChem.) 
Alloy  (s.)  for  fuses. 

—  (Antimony) 

—  (Copper) 

-  (Lead-bismuth) 

-  (Lead-tin) 

-  (s.);  Alloying  (s.) 

—  of  gold  with  copper. 

—  of  gold  with  copper  and  sil- 
ver. 

—  of  gold  with  silver. 

—  of  gold  with  other  metals. 

to  Alloy  (v.) 
Allowable  voltage  (s.) 
Alluvial  deposits  (s.  pi.) 
Alluvion  (s.)  Wash  (s.)  (Hydr. 
arch.) 

—  (Incomplete) 

—  (Radiant) 

Alphabet  (s.) 

—  (Morse's  telegraphic). 


Alteration  (sj  (of  a  message). 

—  of  the  coupling. 

—  of  current. 

—  of  length. 

—  of  the  shape  of  the  magne- 
tic field. 

of  speed. 


Bagno  (in.) 
Metalli  (m.  pi.) 
Sale  (m.)  alcalino. 

Alcalizzazione  (f.) 
Alcalizzare;  Rendere  alcalino. 
Alcaloide  (m.);  Alcaloidi  (iu.pl.) 

Rendimento  (m.)  giornaliero 
Sopporto  un.)  ad  angolo. 
Allegamento  (m.)  dei  metalli; 

Lega  (f.;  dei  metalli. 
Lampada  (f.)  ad  arco  di  tutta 

notte. 

Stato  (m.)  allotropico. 
Allotropia  (f.) 
Lega  (f.i  per  flli  fusibili. 
Lega  antimoniosa. 
Lega  di  rame. 
Lega  di  piombo-bismuto. 
Lega  di  piomho-stagno. 
Lega  (f.);  Allegamento  (m.) 
Lega  (f.)  cl'oro  e  rame. 

Lega  (f.)  d'oro  con  rame  e  ar- 

gento. 
Lega  (f.)  d'oro  e  argento. 

Lega  (f.)  d'oro   con   altri  me- 
talli. 

Fare  una  lega ;  Allegare. 
Tensipne  (f.)  ammissibile. 
Strati  (m.  pi.)  d'alluvione. 
Alluvione  (f.) 

Aliuvione  (f.)  immature. 
Alluvione  (f.)  radiante. 

AH'abeto  (m.)    • 
Alfa  bet  o    (m.)    telegraflco    <.ii 
Morse. 

Alteraziorie  (f-) 

Alterazione  (f.)  delt'accoppia- 

mento. 

Variazione  (f.)  della  corrente. 
Variazione  della  lunghezza. 
Variazione  della    forma      del 

campo  magnetico. 
Variazione  (f.)  di  velocita. 


Alkalisches  Bad  (n.) 

Alkalirnetall  (n.) 

Alkalisches  Salz  (n .);  Laugeri- 

salz  (n.) 
Alkalisierung  (f.);  Das  Behan- 

tleln  init  Alkali. 
Alkalisieren;    Alkalisch    ma- 

clien. 
Alkaloid  (n.);  Alkaloid  (n.) 

Tau-eswirkunirsgrad  (in.) 
Winkelstiitze  (f.) 
Metalilierung  (f.) 

Ganznachtige  Bogenlampe  (f.) 

Allotropischer  Zustancl  (m.) 
Allotropie  (f.) 

Schmelzdrahtlegierung  (f.) 
Antimonhallige  Legierung  (f.) 
Kupferlegierung  (f.) 
Bleiwismutlegierung  (f.) 
Bleizinnlegierung  (f.) 
Legirung  (f.);  Legierung  (L) 
Rote  Karatierung  (f.) 

Gemischte  Karatierung  (f.) 
Weisse  Kara'tierung  (f.) 
Karatierung  (f.)  cles  Goldes. 

Legieren. 

Zuliissige  Spannung  (f.) 
Anschweinmungen  (f.  pi.) 
Alluvium  (n.);  Anschwemmung 

(f.) 

Unvollstandige  Anschwem- 
mung (f.) 

Strahlenformige  Anschwem- 
mung (f.) 

Alphabet  (n.) 

Morsezeichen  (n.  pi.);  Telegra- 
phische  Zeichenschrift  if.); 
Morsealphabet  (n.) 

Verstuinmlung(f.);Entstellung 
(f.) 

Veranderung  (f.)  der  Kupplung 

Stromanderung  (f.) 
Liingeiu'inderung  (f.) 
Veranderung  (f.)  der  Gestalt 

des  Feldes. 
Geschwindigkeitsanderung  (f.) 


Bain  (in.)  alcalin. 
Metaux  (m.  pi.)  alcalins. 
Sel  (m.)  alcalin. 

Alcalisation  (f.) 
Alcaliser. 

Alcaloi'de  (m.);  Alcaloides  (m. 

pi.) 

Rendement  (m.)  quotidien. 
Support  (in.)  d'angle. 
Alliage  (m.)  de  metaux. 

Lampe  (f.)  a  arc  pouvant  bru- 

ler  la  nuit  entiere. 
Ktat  (m.)  alldtropique. 
Allotropie  (f.) 

Alliage  (m.)  pour  fils  fusibles. 
Alliage  antirnpnie. 
Alliage  de  cuivre. 
Alliage  (m.)  plomb-bismuth. 
Alliage  plomb-etain. 
Alliage  (in.) 
Alliage  (m.)   de    1'or   avec  la 

cuivre. 
Alliage   (m.)    de   1'or   avec   le 

cuivre  et  1'argent. 
Alliage  (m.)  de  1'or  avec  1'ar- 

gent. 
Alliage  (m.)  de  1'or  avec  un 

autre  metal. 
Alliar. 

Tension  (f.)  admissible. 
Debris  d'alluvion. 
Alluvion  (f.);  Alluvions  (f.  pi.) 

Alluvion  (f.)  incomplete. 
Alluvion  (f.)rayonnante. 

Alphabet  (m.) 

Alphabet  (m.)  telegraphique 
de  Morse;  Alphabet  (m.)  Mor- 
se. 

Alteration  (f.) 

Modification   (de)   1'accouple- 

ment. 

Variation  (f.>  du  courant. 
Changement  (m.)  de  longueur. 
Variation  <f.)  de  la  forme  du 

champ  magnetique. 
Changen\ent  (m.)  de  vitesse. 


ALT 


Italian 


Alternate  (adj.) 

—  current  (s.) 

—  generator  (s.) 

Alternating  (adj.) 

—  current  (s.) ;  Reversed  cur- 
rent (s.) 

—  current  arc  (s.) 

—  current  dynamo  (s.);  Alter- 
nator (s.) 

—  current  meter  (s.) 

—  current  motor  (s.) 

—  current  system  (s.) 

—  current  transformer  (s.) 

—  strain  (s.) 

—  arc  lamp  (s.) 

continous  current  winding 

(s.) 
current  arc  lamp  with  cno- 

cking  coil. 

—  current   differential  band- 
lamp  (s.) 

—  current  flame  arc  lamp  (s.) 

—  current  heating  unit  (s.) 

—  current  high-tension  plant 
(s.) 

—  current  instrument  (s.) 

lightning  arrester  (c.) 

long  distance  line  (s.) 

measurement  (s.) 

—  output  (s.) 

plant  (s.) 

power  (s.) 

-  regulator  (s.) 
starter  (s.) 


Alternativo ;  Alternante. 

Corrente  (f.)  alternata. 

Generatore  (m.)  a  corrente  al- 
ternata, Alternatore  (m.) 

Alternativo;  Alternante;  Alter- 
nate. 

Corrente  (f.)  alternata;  Corren- 
te alternante  o  alternativa. 

AT*CO  (m.)  a  corrente  alterrmta. 

Dinamo  (f.)  a  corrente  alter- 
nata ;  Alternatore  (m.) 

Contatore  (m.)  per  corrente 
alternata. 

Motore  (m.)  a  corrente  alter- 
nata. 

Sistema  (m.)  a  correnti  alter- 
nate. 

Trasformatore(m.)  per  correnti 
alternate;  Trasformatore  (m). 

Forza  (f.)  alternativa. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente alternata. 

Avvolgimento  (m.)  a  corrente 
continua  invariato. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente alternata  con  rocchet- 
iriduttivo. 

Lampada  (f.)  differenziale  a 
nastro  per  corrente  alter- 
nata. 

Lampada  (f.)  a  flam  ma  o  a  ef- 
fetto  per  corrente  alternata. 

Elemento(m.)  di  riscaldamen- 
to  a  corrente  alternata. 

Impianto  (m.)  ad  alta  tensione 
e  corrente  alternata. 

Strumento  (m.)  a  corrente  al- 
ternata. 

Parafulmine  (m.)  per  corrente 
alternata. 

Linea  (f;  a  grande  distanza  a 
corrente  alternata. 

Misura  (f.)  di  corrente  alternata 

Potenza  rf.)  d'una  corrente  al- 
ternata. 

Impianto  (m.)  a  corrente  alter- 
nata. 

Potenza(f.)diuna  corrente  al- 
ternata. 

Regolatore  (m.)  per  corrente 
alternata. 

Avviatore  (m.)  a  corrente  al- 
ternata. 


German 
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French 


Alternirend;  Abwechselnd. 
Wechselstrom  (m.) 
Wechselstroingenerator  (m.); 

Alternator  (m.) 
Wechselnd;  Wechsel- 

Wechselstrom  (m.) 

Wechselstromlichtbogen  (m.) 
Wechselstromrnaschine  (f.)  ; 
Wechselstromdynamo  (f.);  Al- 

ternator (m.) 
Wechselstromziihler  (m.) 

Wechselstrommotor  (m.) 
Wechselstromsystem  (n.) 

Wechselstromtransform  a  t  o  r 

(m.);  Transformator  (m.) 
Wechselwirkende  Kraft  (f.) 
Wecliselstrombogenlampe  (f.) 

Unveriinderte    Gleichstrom- 

wicklung  (f.) 
Wechselstrombogenlampe  (f.) 

init  Drosselspule. 

Dlfferentialbandlampe  (f.)  fiir 
Wechselstrom. 

Wechselstrome  ffektbogen- 

Inmpe  (f.) 
Wechselstromheizelement  (n.) 


Wechselstromliochspannungs 

-anlage  (f.) 
Wechselstrominstrument  (n.) 


Wechselstromblitzschutzvor  - 

richtung  (f.) 
Wechselstromfernleitung  (f.) 

Wechselstrommessung  (f.) 
Wechselstromleistung  (f.; 

Wecliselstromanlage  (f.) 
Wechselstromleistung  (s.) 
Wechselstromregulator  (m.) 
Wechselsstromanlasser  (m.) 


Alternatif;  Inverse. 
Courant  (m.)  alternatif. 
Generatrice   a  courant  alter- 
natif; Alternateur  (m.) 
Alternatif;  Inverse. 

Courunt  (m.)  inverse;  Courant 

(m.)  alternatif. 

Arc  (m.)  a  courants  alternatifs. 
Dynamo  <f.)  a  courants  alter- 

tifs ;  Alternateur  (m.) 

Compteur  (m.)  pour  courants 
alternatifs. 

Moteur  (m.)  a  courants  alter- 
natifs. 

Systeme  Cm.)  a  courants  alter- 
natifs. 

Transformateur  (m.)  a  cou- 
rants alternatifs. 

Force  (f.)  alternative. 

Lainpe  (f.)  a  arc  a  courant  al- 
ternatif. 

Enroulement  (m.)  altere  re- 
groupe  a  courant  continu. 

Lampe  (f.)  a  arc  a  courant  al- 
ternatif avec  bobine  de  re- 
actance. 

Lampe  (f.)  differentielle  a  ru- 
ban  pour  courant  alternatif. 

Lampe    (f.)    a    arc  a  flamme 

,  pour  courant  alternatif. 

Element  (m.)  de  chauffage  a 
courant  alternatif. 

Installation  (f.)  a  courant  al- 
ternatif de  haute  tension. 

Instrument  (m.)  pour  courant 
alternatif. 

Parafoudre  (m.)  pour  courant 
alternatif. 

Ligne  If.)  a  grande  distance  a 
courant  alternatif. 

Mesure  (f.)  du  courant  alternatif 

Eflfet  (m.)  utile  du  courant  al- 
ternatif. 

Installation  (f.)  a  courant  al- 
ternatif. 

Effet  (m.)  utile  du  courant  al- 
ternatif. 

Rheostat-regulateur  (m.)  de 
courant  alternatif. 

Demarreur  (m.)  a  courant  al- 
ternatif. 


ALT 


Etui  Li sh 


Italian 


Alternating    current     storage 

battery  (s.) 
voltmeter  (s) 

—  supply  meter  (s.) 
watt-hour  meter  (s.) 

—  discharge  (s.) 

—  flux  (s.) 

—  magnetic  field  (s.) 

—  magnetic  potential  (s.) 

Alternation  (s.) 
Alternations  (Number  of;  (s.) 
Alternative  (adj). 

-  spark-gap  (s.) 

Alternator  (s.). 

characteristic  is.) 

-  (s.)  for  X  periods  per  se- 
cond. 

—  (s.)  (Inductor) 

—  (Turbo) 

Alum  (s.);  Alumen  (s.)  (Chem.) 

-  (Basic) 

—  (Concentrated) 

—  (Cubic) 

-  (Rock) 

—  (Roman) 
Alumina  (s.) 

—  (Silicate  of) 

-  (Sulphate  of) 
Aiuminate  (s.)  (Chem.) 

Aluming  (s.) 

Aluminiferous  (adj.)  (Chem.) 

Aluminite  (s.) 

Aluminium  (s.) ;  Aluminnm  (s.) 

Aluminium-bronze  (s.) 

Aluminium  (Chloride  (sj  of) 

Amalgam  (s.) 

—  of  gold. 

—  of  silver. 

to  Amalgamate  (v.) ;  To  nmal- 


Batteria  (f.)  a  corrente   alter- 

nata. 
Voltrnelro   (m.)  per   corrente 

alternata. 
Coritatore    (m.)    per  corrente 

alternata. 

Wattorarnetro  (m.)  per  corren- 
te alternata. 
Scarica  (f.)  alternative. 
Flusso  (m.)  alternativo. 
Campo  (m.)  magnetico   alter- 

nato. 
Potenziale  (m)  magnetico   al- 

nato. 

Alternazione  (f.) 
Numero  (m.;  delle  alternazioni. 
Alternata;  Alternative. 
Distanza  (f.)  esplosiva  di  com- 

mutazione. 
Alternatore  (in.) 
Caratteristica  (f.)  di  un  al^er- 

natore. 
Alternatore    (m.)   avente    una 

frequenza  di  ac. 
Alternatore  (in.)  a  ferro  gire- 

vole. 

Turboalternatore  <m.) 
Allume  (m.) 
Allume  (in.)  basico. 
Allume  (m.)  concentrate. 
Allume  (m.)  cubico. 

Allume  (m.)  di  rocca. 
Allume  (m.)  romano. 
Allumina  (f.) 

Silicate  (m.)  di  allumiria. 
Solfato  (m.)  di  allumina. 
Alluminato  (in.) 

Alluminatura  '(f,) 

Alluminifero. 

Alluminite  (f.) 

Alluminio  (m.) 

Bronzo  (m.)  d'alluminio. 

Cloruro  (m.)  di  alluminio. 

Amalgama  (f.) 

Amalgama  (f.)  d'oro. 
Amalgama  (f.)  d'argento. 
Amalgarnare. 
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French 


Wechselstromak  ku  in  u  1  a  t  o  r 

(m.) 
Wechselstromvoltmeter  (n.) 

Wechselstromzahler  (m.) 

Wattstundenzahler    (m.)    fur 
Wechselstrom. 
Wechselnde  Entladung  (f.) 
Wechselkrafttlux  (m.) 
Magnetisches  Wechselfeld  (m.) 

Wechselndes    magnetisches 

Potential  (n.) 
Polwechsel  (m.) 
Polwechselzahl  (f.) 
Wechselnd. 
Umschaltfunkenstrecke  (f.) 

Alternator  (m.) 
Char'akteristik  (f.)  einer  Wech- 

st  itrommaschine. 
Wechselstrommaschine  (f.)  fiir 

3G  Perioden  pro  Sekunde. 
Induktormaschine  (f.) 

Turboalternator  (m.) 
Alaun  (m.) 

Basischer  Alaun. (m.) 
Konzentrierter  Alaun  (m.) 
Kubischer  Alaun  (m.);Wurfel- 

alaun  (m.) 

Alaun  (m.)  von  Rocca. 
Romischer  Alaun  (in.) 
Aluminiuraoxyd  (n.) ;  Thoner- 

de  if.) 
Thonerdesilicat  (n.);  Kieselsau- 

re  Thonerde  (f.) 
Aluminiumsulfat  (n.) ;    Schwe- 

felsaure  Thonerde  (f.) 
Aluminat    (f. );     Alaunsaures 

Salz  (n.) 

Alaun  ung  (f.) ;  Alaunen  (n.) 
Thonerdehaltig. 
Aluminit  (m.) 
Aluminium  (n.) 
Aluminiumbronze  (f.) 
Chloraluminium  (n.) 
Amalgam  (n.) ;  Quecksilberle- 

girung  (f.) 
Goldamalgam  (n.) 
Siberamalgam  (n.) 
Arnalgamieren ;    Arnalgami- 

ren ;  Verquicken. 
WEBBER. 


Accumulateur  (m.)  a  courant 
alternatif. 

Voltmetre  (pour)  courant  al- 
ternatif. 

Gompteur  (m.)  a  courant  al- 
ternatif. 

Watt-heure-metre  (m.)  a  cou- 
rant alternatif. 

Decharge  (f.)  alternative. 

Flux  (m.)  alternatif. 

Champ  (m.)  magnetique  alter- 
natif. 

Potentiel  (m.)  magnetique  al- 
ternatif. 

Alternonce  (f.) 

Nombre  (m.)  d'alternances. 

Alternatif. 

Distance  (f.)  explosive  de  com- 
mutation. 

Alternateur  (m.) 

Caracteristique  (f.)  d'un  alter- 
nateur. 

Alternateur  (m.)  a  x  periodes 
par  seconde. 

Alternateur  (m.)  a  fer  tour- 
nant. 

Turboalternateur  (m.) 

Alun  (m.) 

Alun  (m.)  basique. 

Alun  (m.)  concentre. 

Alun  (m.)  cubique. 

Alun  (m.)  de  Roche. 
Alun  (m.)  de  Rome. 
Alumine  (f.) 

Silicate  (m.)  d'alumine. 
Sulfate  (m.)  d'alumine. 
Aluminate  (m.) 

Alunage  (m.) 

Aluminifere. 

Aluminite  (f.) 

Aluminium  (m.) 

Bronze  (m.)  d'aluminium. 

Chlorure  (m.)  d'aluminium. 

Amalgame  (m.) 

Amalgame  (m.)  d'or. 
Amalgame  (m.)  d'argent. 
Amalgamer. 
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Amalgamated  zinc  plate  (s.) 

Amalgamating  -  machine    (s.) ; 

Amalgamating-pan  (s.) 
Amalgamation  (s.) 


Amalgamation-pan  (s.) 

—  in  heaps. 

—  in  pans. 

Amber  (s.) 
Amber-oil  (s.) 
Amber-varnish  (s.) 

-  (White) 

—  (Yellow) 
Ambroin  (s.) 

—  insulator  (s.) 
Amianthus  (s.) 

Amid  (s.);  Amide  (s.)  (Ghem.) 
Ammeter  (s.)  (Electr.) 

—  with  central  zero. 

-  with  eccentric  iron  disk. 

—  with  fastening  lugs. 

—  (Alternating  current) 

—  (Back  connected)     • 

—  (Combined  pocket  volt  and) 

—  (Combined  volt  and) 

—  (Continuous  current) 

—  (Double  scale) 
—(Electromagnetic  recording) 

—  (Gravity) 

—  (High  tension) 

—  (Hot-wire) 

—  (Marine) 

-  (Milli-) 

-  (Millivolt-) 

—  (Moving) 

—  (Pocket) 


Piastre   (f.)   di  zinco  amalga- 

mata. 
Macchina  (f.)  per  amalgamare; 

Amalgamatrice  (f.) 
Amalgamazione  (f.) 


Bacino  (m.)  per  amalgamare. 
Amalgamazione  (f.)  a  freddo. 

Amalgamazione  (f.)  a  caldo. 

Ambra  (f.) 
Olio  (m.)  d'ambra. 
Vernice  (f.)  d'ambra. 
Ambra  (f.)  bianca. 
Ambra  (f.)  gialla;  Succino  (m.) 
Ambroina  (f.) 

Isolatore  (m.)  di  ambroina. 
Amianto  (in.) 
Amido  (m.) 

Amperometro  (m.) ;  Ampere- 
metro  (m.) 
Amperometro  (in.)  a  deviazio- 

ne  bilaterale. 
Amperometro   (m.)  a  disco  di 

ferro  eccentrico. 
Amperometro  (m.)  con  briglie 

d'attacco. 
Amperometro  (in.)  percorren- 

te  alternata. 
Amperometro  (m.)  a  collega- 

menti  posteriori. 
Voltamperometro  (m.)  tasca- 

bile. 

Voltamperometro  (m.) 
Amperometro  (m.)  a  corrente 

continua. 
Amperometro    (m.)   a   doppia 

scala. 
Amperometro  (m.)  registrato- 

re  elettromagnetico. 
Amperometro  (m.)  a  contrap- 

peso. 
Amperometro  (m.)per  alta  ten- 

sione. 

Amperometro  (m.)a  filo  caldo. 
Amperometro  (m.)  a  molla  an- 

tagonista. 

Milliamperometro  (m.) 
Millivoltamperometro  (m.) 
Amperometro  (m.)  d'Arsonval. 

Amperometro  (m.)  tascabile. 
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Amalgamierte  Zinkplatte  (fj 

Amolgamirmaschine(f.);Quick- 
muhle  (f.) 

Amalgamieren  (n.) ;  Amalga- 
mation (f.);  Amalgnmierung 
(f.) ;  Verquickung  (f.) 

Amalgamierpfanne  (f.; 

Hnufenamalgamation  (f.) 

Pfann6n amalgamation  (f.) 

Amber  (m.);  Ambra  (f.) 
Berns'einol  (n.) 
Bernsteinflrnis  (n.) 
Vogelamber  (m.) 
Bernstein  (m.) 
Ambroin  (n.) 
Ambroinisolator  (in.) 
Amiant  (m.) 
Amid  (n.J 
Amperemeter  Cn.) ;  Strommes- 

ser  (m.);  Ammeter  (n.) 
Amperemeter  (n.)  mit  Aussch- 

lag  nach  beiden  Seiten. 
Amperemeter  (n.)  mit   excen- 

trischer  Eisenscheibe. 
Amperemeter  (n.)  mit  Befesti- 

gunslappen. 
Wechselstromampe  r  e  m  e  t  e  r 

(n.) 
Ruck  warts      angeschlossenes 

Amperemeter  (n.) 
Kombiniertes  Taschenvoltam- 

peremeter  (n.) 
Voltamperemeter  (n.) 
Gleichstromamperemeter  (n.) 

Amperemeter  (n.)  mit  zwei 
Skalen. 

Registrierendes  Amperemeter 
(n.) 

Amperemeter  (n.)  mit  gegen- 
wirkender  Schwere. 

Hoclispannungsamperemeter 
(n.) 

Hitzdrahtamperemeter  (n.) 

Amperemeter  (n.)  mit  Feder- 
gegenkraft. 

Milliamperemeter  f^n.) 

Millivoltamperemeter  (n.) 

I'Arsonvalsclies  Ampereme- 
ter (n.) 

rasc'henamperemeter  (n.) 


Plaque  (f.)  de  zinc  amalgamee. 

Machine  a  (f.)  amalgamer;  Mou- 
lin (m.)  a  amalgamer. 
Amalgamation  (f.) 


Cuvette  (f.)  a  amalgamer. 
Amalgamation  (f.)  en   tas  ou 

en  nieules. 
Precede   (m.)   americain   d'a- 

malgamation. 
Amhre  (m.) 
Huile  (f.)  d'ambre. 
Vernis  (m.)  d'ambre. 
Ambre  (m.)  blanc. 
Ambre  (m.)  jaune;  Succin  (m.) 
Ambroine  (f.) 

Isolateur  (m.;  en  ambroine. 
Amiante  (m.) 
Amide  (f.) 
Amperemetre  (m.) ;  Ammetre 

(m.) 

Amperemetre  (m.)  a  zero  cen- 
tral. 
Amperemetre  (m.)  a  excentri- 

que  de  fer. 
Amperemetre  (m.)  a  oreilles  de 

fixation. 
Amperemetre   (m.)  pour  cou- 

rant  alternatif. 
Amperemetre  (m,)  a  connexion 

posterieure. 
Voltamperemetre  (m.)  de  po- 

che. 

Voltamperemetre  (m.) 
Amperemetre  (m.)  pour  cou- 

rant  continu. 
Amperemetre  (m.)  a  deux  e- 

chelles. 
Amperern  etre     (in.)     enregi- 

streur. 
Amperemetre   ( m.)   a  contre- 

poids. 

Amperemetre  ( m.)  a  haute  ten- 
sion. 

Amperemetre  (m.)  a  fll  chaud. 
Amperemetre  (m.)  a  ressort. 

Milliamperemetre  (m.) 
Milliyoltamperemetre  (m.) 
Amperemetre    (m.)    d'Arson- 

val. 
Amperemetre  (m.)  de  poche. 
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Ammeter  (Portable) 

—  (Recording) 

-  (Spring) 

—  (Standard  precision) 

—  (Switch) 

Ammonia  amalgam  (s.) 

-  (s.);  Volatile  alkali  (s.) 

—  (Liquid) 

Ammoniac  (adj.);  Ammoniacal 

(adj.) 
Ammonium  (s.) 

—  (Carbonate  (s.)  of) 

—  (Muriate  (s.)  of) 

—  (Nitrate  (s.)  of) 

-  (Oxide  (s.)  of) 

—  (Sulphate  (s.)  of) 

Amorphous  (adj.) 
Amortization    (s.) ;    Amortize- 

ment  (s.) 
to  Amortize  (s.) 

Amperage  (s.)  (Electr.) 


Ampere-arc  (s.) 

centimetre  (s.) 

conductors  (s.  pi.)  per  cm. 

of  circumference. 

foot  (s.) 

— hour  efficiency  (s.) 

hour  meter  (s.) 

minute  (s.) 

second  (s.) 

turn  coefficient  (s.) 

turns  (chocking  field) 

turns  per  pole. 

-  (Standard) 

-  (s.) ;  Unit  of  intensity. 

hour  (s.) 

— meter  <s.);  Amperemeter  (sj; 

Ammeter  (s.) 
—   currents  (s.  pi.);  Amperian- 

currents  (s.  pi.) 


Amperometro  (m.)  portatile. 
Amperometro  (m.)  registrato- 

re. 
Amperometro  (m.)  a  molla  an- 

tagonista. 

Amperometro(m.)di  precisione. 
Commutatore  (m.)  per  ampe- 

rometro. 

Amalgama  (f.)  di  ammonio. 
Ammoniaca  (f.) 
Ammoniaca  (f.)  liquida. 
Ammoniacale 

Ammonio  (m.) 

Carbonate  (m.)  d'ammonio. 

Cloruro  (m.)  d'ammonio. 
Nitrato  (m.)  d'ammonio. 

Ossido  (m.)  d'ammonio. 
Solfato  (m.)  d'ammonio. 

Amorfo. 

Ammortamento  (m.);  Estinzio- 
ne  (f.);  Ammortizzazione  (f.) 

Arnmortizzare ;  Ammortare ; 
Estinguere. 

Numero  degli  amperes  della 
intensita  di  corrente;  Potreb- 
be  dirsi :  Amperaggio  (m.) 

Ampere-arco  (m.)  ' 

Ampere-centimetro  (m.) 

Ampere-conduttori  (m.  pi.)  per 
cm.  di  periferia. 

Ampere-piede  (m.) 

Rendimento  (m.)  in  ampere- 
ore. 

Amperorametro  (m.) 

Amperorametro-minuto  (m.) 

Amperorametro-secondo  (m.) 

Coefficiente  (m.)  degli  ampere- 
giri. 

Ampere-giri  (m.  pi.)  del  cam- 
po  di  reattanza. 

Ampere-giri  (m.  pi.)  polari. 

Ampere  (m.)  campione. 

Ampere  (m.);  Unita  (f.)  d'in- 
tensita. 

Ampere-ora  (m.) 

Amperometro  (m.) ;  Ampere- 
metro  (m.) 

Correnti  (f.  pi.)  mplecolari 
d'Ampere  ;  Correnti  (f.  pi.) 
d'Ampere. 
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Montageamperemeter  (n.) 
Registrierendes  Amperemeter 

(n.) 
Amperemeter  (n.)  mit  Feder- 

gegenkraft. 

Priizisionsamperemeter  (n.) 
Amperemeterurnschalter  (m.) 

Ammoniumamalgam  (n.) 
Ammoniak  (n.) 
Fliissiges  Ammoniak  (n.) 
Ammonia  kalisch. 

Ammonium  (n.) 
Aimnoniumcarbonat  (n.);  Koh- 

lensaures  Ammonium  (n.). 
Chlorammonium  <n.);  Salmiak. 
Ammoniumnitrat  (n.;;  Salpe- 

tersaures  Ammonium  (n.) 
Ammoniumoxyd  (n.) 
Ammoniumsulfat  (n.,) ;  Schwe- 

felsaures  Ammonium  (n.) 
Amorph ;  Strukturlos. 
Amortisation  (f.);  Tilgung  (f.) 

Amortisieren;  Tilgen. 

Amperezahl  (f.)  der  Stromstar- 
ke; Die  Stromstarke  ausge- 
drtickt  in  Ampere. 

Amperebogen  (in.) 

Amperecentimeter  (m.) 

Ampereleiter  (m.)  pro  cm.  Um- 
fang. 

Amperefuss  (m.) 

Wirkungsgrad  (in.)  in  Ampe- 
restunden. 

Amperestundenzahler  (m.) 

Ampereminute  (f.) 

Amperesekunde  (f.) 

Amperewindungsfaktor  (m.) 

Drosselfeldamperewindunsen 

(f.  pi.) 

Polamperewindungen  (f.  pi.) 
Normal  ampere  (n.) 
Ampere  (n.);   Einheit  (f.)   der 

Stromstarke. 
Amperestunde  (f.) 
Amperemeter  (n.);  Strommes- 

ser  (m.);  Ammeter  (n.) 
Ampereschen    Molekularstro- 

me  (m.  pi.) 


Amperemetre  (m.)  de  montage 
Amperemetre     (m.)     enregi- 

streur. 
Amperemetre  (m.)  a  ressort. 

Amperemetre  (m.)  de  precision. 
Commutateur  (m.)  d'ampere- 

metre. 

Amalgaine  (in.)  d'ammonium. 
Ammoniaque  (f.) 
Ammoniaque  (f.)  liquide. 
Ammoniacal. 

Ammonium  (m.) 

Carbonate  (m.)  d'  ammonium. 

Chlorure  (m.)  d'ammonium. 
Nitrate  (m.)  d'ammonium. 

Oxide  (m.)  d'ammonium. 
Sulfate  (m.)  d'ammonium. 

Amorphe. 
Amortissement  (m.) 

Amortir. 

Nombre  (m.)  des  Amperes  de 
1'intensite  du  courant. 

Ampere-arc  (m.) 
Ampere-centimetre  (m.) 
Ampere-conducteurs  (m.  pi.) 

par  cm.  de  circonference. 
Ampere-pied  (m.) 
Rendeinent  (m.)   en   ampere- 

heure. 

Ampere-heure-metre  (m.) 
Ampere-heure-rninute  (in.) 
Ampere-heure-seconde  (m.) 
Coefficient  (m.)  d'ampere-tours 

Amper-tours(m.pL)  de  champ 

de  reactance. 

Ampere-tours  (m.  pl.)polaire. 
Ampere  (m.)  etalon. 
Ampere  (m.) ;  Unite  (f.)   d'in- 

tensite. 

Ampere-heure  (m.) 
Amperemetre  (m.) ;  Ammetre 

(m.) 
Courants  (m.  pi.)  d'Ampere. 
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Analisys  (Spectral) 

—  (Undetermined) 

—  (Volumetric) 

—  (Arc-light) 

-  (Coal) 

—  (Electrolytic) 

—  (Telephonic) 

—  of  flue  gases. 

Analytic  (adj.);  Analitycal  (adj.) 

—  chemistry  (s.) 

—  equation  (f ) 

—  geometry  (s.) 

—  method  (s.) 

-  theory  (s.)  of  heat. 

to  Analyse  (v.) 
Anamorphosis  (s.) 

—  (Catoptrical) 

—  (Dioptrical) 
Anchor  chain  (s.) 

—  plate  (s.) 

—  rod  (s.) 

—  (s.)  (Mar.);  (Clok-m.) 

—  (Build.) 

-  ;  Tie  beam  (s.)  (Build.) 

Anchorage  (s.) 
Anelectric  (adj.) 
Anemograph  (s.) 

Anemography  (s.) 
Anemometer  (s.);  Wind-gauge 
(s.) 

—  of  Combes. 

—  (Counter) 

—  (Electric) 

—  (Pressure) 

—  (Registering) 

—  (Revolving) 

—  (Revolving)  of  Morin. 

Anemometry  (s.) 
Anemoscope  (s.) 


Analisi  (f).  spettrale. 
Analisi  (f.)  indeterminata. 
Analisi  (f.)  volumetrica. 

Analisi  (f.)  della  luce  ad  arco. 
Analisi  del  carbone. 
Elettrolisi  (f.)  analitica  ;  Elet- 

troanalisi  (f.) 
Analisi  (f.)  telefonica. 
Analisi  (f.)  dei   prodotti  della 

combustione. 
Analitico. 

Chimica  (f.)  analitica. 
Equazione  (f.)  analitica. 
Geometria  (f.)  annlitica. 
Metodo  (m.)  analitico. 
Teoria  (f.)  analitica  del  calore. 

Analizzare. 
Anamorfosi  (f.) 
Anamorfosi  (f.)  catottrica. 
Anamorfosi  (f.)  diottrica. 
Catena  (f.)  da  ancora  o  da  or- 

meggio. 
Rosetta  (f.) 

Picchetto  (m.)  di  tirante. 

Ancora  <f.) 

Ancora  (f.);  Tirante  (m.) 

Tirante  (m.) 

Ancoraggio  (m.) 
Anelettrico. 
Anemografo  (m.) 

Anemografla  (f.) 
Anemometro  (m.) 

Anemometro  (m.)  di  Combes. 
Anemometro  (m.)totalizzatore 
Anemometro  (m.)  elettrico. 
Anemometro  (m.)  di  pressione 

di  Bougier. 
Anemometro  (m.)  registratore. 

Anemometro  (m.)  a  rotazipne. 
Anemometro  (m.)  a  rotazione 

di  Morin. 
Anemometria  (f.). 

Anemoscopio  (m.) 
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Spektralanalyse  (f.) 
Unbestimrnte  Analyse  (f.) 
Volumetrische    Analyse    (f.) ; 

Mnssanalyse  (f.) 
Rogenlichtanalyse  (f.; 
Konlea  analyse  (f.) 
Elektroannlyse  (f.) 

Telephonanalyse  (f.) 
Rauchgasanalyse  (f.) 

Analytisch. 

Analytische  Chemie  (f.) 
Analytische  Gleichung  (f.) 
Analytische  Geometric  (f.) 
Analytische  Methode  (f.) 
Analytische  Warmetheorie  (f.) 

Analysieren. 
Anamorphose  (f.) 
Katoptrische  Anamorphose  (f.) 
Dioptrische    Anamorphose  (f.) 
Ankerkette  (f.) 

Ankerplatte  (f.) 
Ankerpfahl  (m.) 

Anker  (m.) 

Anker    (m.) ;    Schlauder    (f.) ; 

Querbolzen  (m.) 
Ankerbalken  (m.);  Zugbalken 

(m.) 

Ankerplatz  'm.) 
Anelektrisch. 
Anemograph  (m.);  Windzeiger 

(m.) 

Beschreil)ung  (f.)  der  Winde. 
Anemometer  (n.);   Windmes- 

ser  (m.) 

Coml>es'scherWindmesser(m.) 
Ganzzahlanernometer  (n.) 
Elektrischer  Windmesser  (m.) 
Druckanemometer  (n.) 

Registrierender    Windmesser 

(in.) 

Drehungsanemometer  (n.) 
Morin's  Drehungsanemometer 

(n.) 
Windmessung  (f.) ;  Anemome- 

trie  (f.) 
VVindzeiger  (m.) ;  Wetterfahne 

(f.) 


Analyse  (f.)  spectrale. 
Analyse  (f.)  indeterminee. 
Analyse  (f.)  volumetrique. 

Analyse  (f.)  de  la  lumiere  a  arc. 
Analyse  de  charbon. 
Electroanalyse  (f.) 

Analyse  (f.)  telephonique. 
Analyse  (f.)  des  gaz  de  fumee. 

Analytique. 
Chimie  (f.)  analytique. 
Equation  (f.)  analytique. 
Geometric  (f.)  analytique. 
Methode  (f.)  analyt'ique. 
Theorie  (f.)  analytique  de  la 

chaleur. 
Analyser. 
Anamorphose  (f.) 
Anamorphose  (f.)  catoptrique. 
Anamorphose  (f.)  dioptrique. 
Chaine  (f.)  d'ancre. 

Contreplaque  (f.);  Plaque  (f.) 
d'ancrage. 

Piquet  (m.)  d'amarrage;  Pi- 
quet de  hauban. 

Ancre  (f.) 

Tirant  (m.)  en  fer ;  Ancre  (f.) 

Tirant  (m.) 

Mouillage  (m.) 
Anelectrique. 
Anemographe  (m.) 

Anemographie  (f.) 
Anemometre  (m.) 

Anemometre  (m.)  de  Combes. 
Anemometre  (m.)  totalizateur. 
Anemometre  (m.)  electrique. 
Anemometre  (m.)  de  pression. 

Anemometre  (m.)  enregistreur 

Anemometre  (m.)  de  rotation. 
Anemometre  (m.)   a   rotation 

de  Morin. 
Anemometrie  (f.) 

Anemoscope  (m.) 


ANE 


—  42  — 


Italian 


Aneroid  (s.) 

—  barometer  (s.) 

—  of  Bourdon. 

—  of  Naudet. 
Angle  (s.) 

Angle-brace  (s.);  Angle-tie  (s.) 

Angle-bracket  (s.) 

Angle-iron  (s.) 
Angle-lever  (s.) 

Angle-thermometer  (s.; 
Angle  at  the  vertex. 

—  of  contact 

—  of  curvature. 

—  of  declination. 

—  of  deflection. 

—  of  depression. 

—  of  emergence;  Angle  (s.)  of 
deviation. 

—  of  emersion. 

—  of  emission. 

—  of  friction. 

—  of  immersion. 

—  of  impulsion. 

—  of  incidence. 

—  of  inclination. 

—  of  polarization. 

—  of  reflection. 

—  of  refraction. 

—  of  repose  (Angle  whose  tan- 
gentis  the  coefficient  of  fric- 
tion (Railw.) 

—  of  rupture  (Buil.) 

—  of  torsion. 

—  of  traction. 

—  (s.)  of  brush  displacement. 


—  of  dip. 

—  of  lag. 

—  of  lead. 

—  of  line. 

—  of  magnetic  deviation. 

—  of  phase  difference. 


Aneroide  (m.) 

Baromotro  (m.)  aneroide. 

Aneroide  (m.)  Bourdon. 

Aneroide  (m.)  Naudet. 

Angolo  (m.) 

Calastrello  (m.)  d'angolo;  Tra- 
versa (f.) 

Gattello  (m.);  Mensola  (f.)  d'an- 
golo. 

Ferro  (m.)  ad  angolo. 

Leva  (f.)  ad  angolo;  Leva  (f.) 
angolare. 

Termometro  (m.)  ad  angolo. 

Angolo  (in.)  al  vertice. 

Angolo  (m.)  di  contatto  o  di 
contirigenza. 

Angolo  (m.)  di  curvatura. 

Angolo  (m.)  di  declinazione. 
Angolo  (m.)  di  deviazione. 

Angolo  (m.)  di  depressione. 
Angolo  (m.)  di  deviazione. 

Angolo  (in.)  di  emersione. 
Angolo  (m.)  di  efflusso. 
Angolo  (m.)  di  attrito. 
Angolo  (m.)  d'immersione. 
Angolo  (m.)  d'impulsione. 
Angolo  (m.)  d'incidenza. 
Angolo  (m.)  d'inclinazione. 
Angolo  (m.)  di  polarizzazione. 
Angolo  (m.)  di  riflessione. 

Angolo  (m.)  di  rifrazione. 
Angolo  (m.)  limite  d'attrito. 

Angolo  (m.)  di  rottura. 

Angolo  (m.)  di  torsione. 

Angolo  (m.)  di  trazione. 

Angolo  (m.)  di  spostamento  o 
di  calettamento  delle  spaz- 
zole, 

Angolo  (m.)  d'inclinazione. 

Angolo  (m  )  del  ritardo  di  fase. 

Angolo  (m.)  d'anticipazione. 

Angolo  (m.)  della  linea. 

Angolo  (m.)di  deviazione  ma- 
gnetica. 

Spostamento  (m.)  di  valore  an- 
golare clella  fase. 
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Aneroid  (n.) 
Aneroi'dbarometer  (n.) 
Bourdon'sches  Aneroid  (n.) 
Naudet'sches  Aneroid  (n.) 
Winkel  (m.) 
Winkelstrebe  (f.);  Winkelband 

(n.) 
Winkellager  (n.) 

Winkeleisen  (n.) 
Winkelhebel  (m.) 

Winkelthermometer  (n.) 
Winkel  (m.)  am  Winkelpunkt. 
Beruhrungswinkel   (m.);   Con- 

tingenzwinkel  (m.) 
Kriimmungswinkel  (m.) ;   Bie- 

gungs\yinkel  (in.) 
Declinationswinkel  (m.) 
Ausschlagswinkel  (m.);  Ablen- 

kungswinkel  (m.) 
Depressionswinkel  (m.) 
Abweichungswinkel  (m.) 

Emersipnswinkel  (m.) 
Ausstromungswinkel  (m.) 
Reibungswinkel  (in.) 
Eintauchungswinkel  (m.) 
Anfangswinkel  (m.) 
Einfallswinkel  (m.) 
Neigungswinkel  (m.) 
Polarisationswinkel  (m.) 
Reflektionswinkel   (m.) ;  Aus- 

fallswinkel  (m.) 
Refraktionswinkel   (m.) ;   Bre- 

chungswinkel  (m.) 
Ruhewinkel  (m.) 

Bruchwinkel  (m.);  Brechungs- 

winkel  (m.) 
Torsionswinkel  (in.) 
Zugwinkel  (in.) 
Burstenverschiebungswin  kel 

(m.) 

Inklinationswinkel  (m.) 
Verzogerungswinkel  (m.) 
Voreilungswinkel  (in.) 
Leitungsvvinkel  (in.) 
Abweichungswinkel  (in.) 

Phasenverschiebune-swinkel 
(m.) 


Aneroi'de  (m.);  Aneroide  (m.) 
Barometre  (m.)  Aneroide. 
Aneroide  (in.)  Bourdon. 
Aneroide  (m.)  Naudet. 
Angle  (m.) 
Attache  (f.)  angulaire. 

Support  (in.)  angulaire. 

Corniere  (f.);  Fer(m.)d'angle. 
Levier  (m.)  brise;  Levier  (m.) 
coude;  Levier  (m.)  courbe. 
Thermometre  (m.)  angulaire. 
Angle  (m.)  au  sommet. 
Angle  (m.)  de  contact. 

Angle  (m.)  de  contingence.  . 

Angle  (m.)  de  declinaison. 
Angle  (m.)  de  deviation. 

Angle  (m.)  de  depression. 
Angle  (m.)  de  deviation. 

Angle  (m.)  d'emersion. 
Angle  (m.)  d'emission. 
Angle  (m.)  de  frotteraent. 
Angle  (m.)  d'immersion. 
Angle  (m.)  d'impulsion, 
Angle  (m.)  d'incidence. 
Angle  (m.)  d'inclinaison.      . 
Angle  (m.)  de  polarisation. 
Angle  de  reflexion. 

Angle  de  refraction. 
Angle  (m.)  de  frottement. 

Angle  (m.)  de  rupture. 

Angle  (m.)  de  torsion.' 
Angle  (m.)  de  traction. 
Angle   (m.)   de   decalage   des 
balais. 

Angle  (m.)  d'inclinaison. 

Angle  (m.)  de  retard. 

Angle  (m.)  d'avance. 

Angle  (m.)  de  la  ligne. 

Angle  (m.)  de  deviation  ma- 
gnetique. 

Angle  (in.)  de  decalage  de  pha- 
ses. 
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Aneroid  (s.) 

—  barometer  (s.) 

—  of  Bourdon. 

—  of  Naudet. 
Angle  (s.) 

Angle-brace  (s.);  Angle-tie  (s.) 

Angle-bracket  (s.) 

Angle-iron  (s.) 
Angle-lever  (s.) 

Angle  thermometer  (s.) 
Angle  at  the  vertex. 

—  of  contact 

—  of  curvature. 

—  of  declination. 

—  of  deflection. 

—  of  depression. 

—  of  emergence ;  Angle  (s.)  of 
deviation. 

—  of  emersion. 

—  of  emission. 

—  of  friction. 

—  of  immersion. 

—  of  impulsion. 

—  of  incidence. 

—  of  inclination. 

—  of  polarization. 

—  of  reflection. 

—  of  refraction. 

—  of  repose  (Angle  whose  tan- 
gentis  the  coefficient  of  fric- 
tion (Railw.) 

—  of  rupture  (Buil.) 

—  of  torsion. 

—  of  traction. 

—  (s.)  of  brush   displacement. 


-  of  dip. 

—  of  lag. 

—  of  lead. 

—  of  line. 

—  of  magnetic  deviation. 

—  of  phase  difference. 


Aneroide  (m.) 

Baromotro  (m.)  aneroide. 

Aneroide  (m.)  Bourdon. 

Aneroide  (m.)  Naudet. 

Angolo  (m.) 

Galastrello  (m.)  d'angolo;  Tra- 
versa (f.) 

Gattello  (m.);  Mensola  (f.)  d'an- 
golo. 

Ferro  Cm.)  ad  angolo. 

Leva  (f.)  ad  angolo;  Leva  (f,) 
angolare. 

Termometro  (m.)  ad  angolo. 

Angolo  (m.)  al  vertice. 

Angolo  (m.)  di  contatto  o  di 
contirigenza. 

Angolo  (m.)  di  curvatura. 

Angolo  (m.)  di  declinazione. 
Angolo  (m.)  di  deviazione. 

Angolo  (m.)  di  depressione. 
Angolo  (m.)  di  deviazione. 

Angolo  (m.)  di  emersione. 
Angolo  (m.)  di  efflusso. 
Angolo  (m.)  di  attrito. 
Angolo  (m.)  d'immersione. 
Angolo  (m.)  d'impulsione. 
Angolo  (m.)  d'incidenza. 
Angolo  (m.)  d'inclinazione. 
Angolo  (m.)  di  polarizzazione. 
Angolo  (m.)  di  riflessione. 

Angolo  (m.)  di  rifrazione. 
Angolo  (m.)  limite  d'attrito. 

Angolo  (m.)  di  rottura. 

Angolo  (m.)  di  torsione. 

Angolo  (m.)  di  trazione. 

Angolo  (m.)  di  spostamento  o 
di  caletUunento  deile  spaz- 
zole, 

Angolo  (m.)  d'inclinazione. 

Angolo  (m  )  del  ritardo  di  fase. 

Angolo  (m.)  d'onticipazione. 

Angolo  (m.)  della  linea. 

Angolo  (m.)di  deviazione  ma- 
gnetica. 

Spostamento  (m.)  di  valore  an- 
golare della  fase. 


Ger 


w 


Aneroid  (n.) 
Aneroi'dbarometer  (n.) 
Bourdon'sches  Aneroid  (n.) 
Naudet'sches  Aneroid  (n.) 
Winkel  (m.) 
Winkelstrebe  (f.);  Winkelbund 

inkellager  (n.) 

Winkeleisen  (n.) 
Winkelhebel  (m.) 

Winkelthermometer  (n.) 
Winkel  (m.)  am  Winkelpunkt. 
Beruhrungs  winkel   (in.);  Con- 

tmgenzwinkel  (m.) 
Krummungswinkel  (m.);  Bie- 

gungs  winkel  on.) 
Declinationswinkel  (m.) 
Ausschlagswinkel  (in.);  Ablen- 

kungswinkel  (in.) 
Depressionswinkel  (in.) 
Abweichungswinkel  (m.) 

Emersionswinkel  (m.) 
Ausstromungswinkel  (m.) 
Reibungswmkel  (m.) 
Eintauchungswinkel  (m.) 
Anfangswinkel  (m.) 
Einfallswinkel  (m.) 
Neigungswinkel  (m.) 
Polarisationsvvinkel  (m.) 
Reflektionsvvinkel    (m.  ;  Aus- 

fallswinkel  (in.) 
Refraktionswinkel   (m.) ;   Bre- 

chungswinkel  (m.> 
Ruhewinkel  (m.) 

Bruchwinkel  (in.);  Brechungs- 

winkel  (in.) 
Torsionsvvinkel  (in.) 
Zugwinkel  (in.) 
Biirstenverscliiebungswin  kel 

(m.) 

Inklinationswinkel  (in.; 
Verzogerungswinkel  (m.) 
Voreilungswinkel  (in.) 
Leitungswinkel  <m.t 
Abweic 1 1 un, -rs \vinlcel  (in.) 

Phasenversehielnmu-s  \v  i  n  k  e  1 

(in.) 


Aneroide  (m.);  Aneroide  (m.) 
Barometre  (m.)  Aneroide. 
Aneroide  (m.)  Bourdon. 
Aneroide  (m.)  Naudet. 
Angle  (m.) 
Attache  (f.;  angulaire. 

Support  (m.)  angulaire. 

Corniere  (f.);  Fer(m.)d'angle. 
Levier  (m.)  brise;  Levier  (m.) 
coude;  Levier  (m.)  courbe. 
Thermometre  (m.)  angulaire. 
Angle  (m.)  au  sommet. 
Angle  (m.)  de  contact. 

Angle  (m.)  de  contingence. . 

Angle  (m.)  de  declinaison. 
Angle  (m.)  de  deviation. 

Angle  (m.)  de  depression. 
Angle  (m.)  de  deviation. 

Angle  (m.)  d'e"mersion. 
Angle  (m.)  d'emission. 
Angle  (m.)  de  frottement. 
Angle  (m.>  d'immersion. 
Angle  (m.)  d'impulsion, 
Angle  (m.)  d'incidence. 
Angle  (m.)  d'inclinaison. 
Angle  (m.)  de  polarisation. 
Angle  de  reflexion. 

Angle  de  refraction. 
Angle  (m.)  de  frottement. 

Angle  (m.)  de  rupture. 

Angle  (m.)  de  torsion.' 
Angle  (m.)  de  traction. 
Angle  (m.)   de   decalage   des 
balais. 

Angle  (m.)  d'inclinaison. 

Angle  (m.)  de  retard. 

Angle  (in.)  d'avance. 

Angle  (in.)  de  la  ligne. 

Angle  (m.)  de  deviation  ma- 
gne"tique. 

Angle  (in. )de  decalage  de  pha- 
ses. 
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Angle  subtended  by  pole  span. 

—  sweating  thimble. 

—  (Acute) 

—  (Center) 

—  Circumscribed) 

—  (Critical) 

—  (Crossing) 

—  (Diedral) 

—  (Lead)  (Steam-eng.) 


—  (Progressive  lead) 

—  (Retrograde  lead) 

—  (Observed)  (Survey.) 

-  (Obtuse) 

-  (Optic) 

—  (Periphery) 

—  (Plane)  (Geom.) 

-  (Right) 

-  (Seat)  of  the  eccentric. 

-  (Solid) 

—  (Spherical) 

—  (Visual) 
Angled  (adj.) 

Angles  (s.  pi.) 

-  (Adjacent);  Adj oining angles. 

—  (Alternate) 

—  (Alternate  external) 

—  (Alternate  intern). 

—  (Complementary) 

—  (Opposite);  Vertical  angles. 

—  (Supplementary) 
Angular  (adj) 

—  gearing  (s.) 

—  iron-band  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  section  (s.) 

—  velocity  (s.) 

—  wheel  (s.) 

Anhydrous  (adj.)  (Ghem.) 
Aniline  (s.) 


Angolo    (m.)    dell'  espansione 

polare. 

Testa  (f.)  di  cavo  a  squadra. 
Angolo  (m.)  acuto. 

Angolo  (m.)  al  centre. 

Angolo  (m.)  circoscritto. 

Angolo  (m.)  limite. 

Angolo  (m.)  d'incrociamento. 

Angolo  <m.)  diedro. 

Angolo  (m.)  di  precessione;  An- 
golo (m.)  d'avanzo ;  Avanzo 
un.)  angolare. 

Angolo  (m.)  di  precessione  in 
avanti. 

Angolo  (m.)  di  precessione  in- 
dietro. 

Angolo  (in.)  osservato. 

Angolo  (m.)  ottuso. 

Angolo  (m.)  ottico. 

Angolo  (m.)  alia  periferia. 

Angolo  <m.)  piano. 

Angolo  (m.)  retto. 

Angolo  (m.)  di  calettamento 
.lell'eccentrico. 

Angolo  (m.)  solido;  Angolo  (m.) 
poliedro. 

Angolo  (m.)  sferico. 

Angolo  (m.)  visuale. 

Angolare. 

Angoli  (m.  pi.) 

Angoli  (m.  pi.)  adiacenti  o  con- 

tigui. 

Angoli  (m.  pi.)  alterni. 
Angoli  (m.  pi.)  alterni-esterni. 

Angoli  (m.  pi.)  alterni-interni. 
Angoli  (m.pl.)complementari. 

An  soli  (m.  pi.)  opposti  al  ver- 

tice. 

Angoli  (m.  pi.)  supplementary 
Angolare. 
Ingranaggio   (m.)   angolare   o 

conico. 

Fascia  (f.)  di  ferro  ad  angolo. 
Moto  (m.)  angolare. 
Sezione  (f.)  angolare. 
Velocitn  (f.)  angolare. 
Ruota  (f.)  conica  o  angolare. 
Anidro. 
Anilina  (f.) 
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Umfassungswinkel    (m.)    der 

Polschuhe. 

Winkelkabelschuh  (m.) 
Spitzwinkel  (in.);  Spitzer  Win- 
kel (ra.) 

Mittelpunktswinkel  (m.) 
Umgeschriebener  Winkel  (m.) 
Grenzwinkel  (m.) 
Kreuzungswinkel  (m.) 
Diedrischer  Winkel  (in.) 
Voreilwinkel  (m.);  Voreilungs- 
winkel  (m.) 

Voreilungswinkel  (m.)  vor- 
warts. 

Voreilungswinkel  (m.)  ruck- 
warts. 

Beobachteter  Winkel  (m.) 

Stumpfer  Winkel  (m.) 

Optischer  Winkel  (m.) 

Peripheriewinkel  (m.) 

Ebener  Winkel  (m.) 

Rechter  Winkel  (m.) 

Befestigungswinkel  (m.)  des 
Excentriks. 

Polyedrischer  Winkel  (m.) 

Kugelwinkel  (m.) 
Gesichtswinkel  ;m.) 
Winkelig;  Wink  elf  or  mig  ; 
Winkel  (m.  pi.) 

Nebenwinkel  (m.  pi.) 

Wechselwinkel  (m.  pi.) 
AeussereWechselwinkel(m.pL) 

Innere  Wechselwinkel  (m.  pi.) 
Complementarwinkel  (in.  pi.) 
Scheitelwinkel  (m.  pi.) 

Supplernentarwinkel  (m.  pi.) 
Winklig;  Winkelformig. 
Konische  Verzahnung  (f.) 

Winkelband  (n.) 
Winkelbewegung  (f.) 
Winkelscbnitt  (m.) 
Winkelgeschwindigkeit  (f.) 
Konisches  Rad  (n.) 
Wasserfrei  ;  Wasserlos. 
Anilin  (n.) 


Angle  de  1'epanouissement  po- 

laire. 

Cosse  (f.)  de  cable  d'equerre. 
Angle  (m.)  aigu. 

Angle  (m.)  au  centre. 
Angle  (m.)  circonscrit. 
Angle  (m.)  limite. 
Angle  (m.)  de  croisement. 
Angle  (m.)  diedre. 
Angle  (m.)  d'avance;  Avance 
(f.)  angulaire. 

Angle  (m.)  d'avance  en  avant. 

Angle  (m.)  d'avance  en  arrie- 

re. 

Angle  (m.)  observed 
Angle  (m.)  obtus. 
Angle  (m.)  optique. 
Angle  (m.)  a  la  circonference. 
Angle  (m.)  plan. 
Angle  (m.)  droit. 
Angle  (m.)  de  caiage  de  1'ex- 

centrique. 
Angle  (m.)  polyedre  au  solide. 

Angle  (m.)  spherique. 
Angle  (m.)  visuel. 
Angulaire. 

Angles  (m.  pi.) 

Angles  (m.)  pi.)  contigus  ou 

adjacents. 

Angles  (m.  pi.)  alternes. 
Angles  (m.  pi.)  alternes-exter- 

nes. 
Angles  (m.  pi.)  alternes-inter- 

nes. 
Angles    (m.  pi.)    complemen- 

taires. 
Angles  (m.  pi.)  opposes  au  som- 

met. 

Angles  (m.  pi.)  supplementaires 
Angulaire. 
Engrenage  (m.)  conique. 

Ferrure  (f.)  angulaire. 
Mouvement  (m.)  angulaire. 
Section  (f.)  angulaire. 
Vitesse  (f.)  angulaire. 
Roue  (f.)  conique. 
Anhydre. 
Aniline  ;f.) 
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Animal  charcoal  (s.) 

—  charcoal  machine  (s.) 

—  electricity  (s.) 

—  magnetism  (s.) 
Anion  (s.)  (Electr.) 

to  Anneal  (v.) ;  To  temper  (v.) 

—  the  wire. 

Annealed  or   malleable   cast- 
iron  (S.) 

—  needle  (s.) 

—  wire  (s.) 
Annealing-furnace  (s.)   * 

—  (s.)   of  the    armature   core 
discs. 

—  box  (s.)  with  charcoal  pow- 
der. 

Annular-lamp-holder  (s.) 
-  magnet  (s.) 
— .  (adj^) 

—  kiln  (s.) 

—  piston  (s.) 
Annuity  (s.) 
Anode  (s.) 

Anodic  contraction  (s.) 

—  current  density  (s.) 

—  precipitation  (s.) 
Antagonistic  spring  (s.) 
Anteroom  (s.);  Antechamber  (s.) 
Anthracite  (s,) 

—  blast-furnace  (s.) 
Antilogous  (adj.) 

—  pole  (s.) 
Anticorrosion  (s.) 
Antimoniate  (s.) 

Antimonic  acid  (s.) 
Antimony  <s.) ;  Stibium  (s.) 

Antipr  ejection  (s.) 
Antirust  coating  (s.) 

Antiseptic  (adj.) 
Anvil  (s.) 
Apatite  (s.) 

Aperiodic  (adj.)  (Electr.) 
Aperture  (s.) 

—  of  a  bridge. 


Nero  <m.)  d?osso  ;  Nero  (m.)  di 

fumo. 
Machina  (f.)  per  preparare  il 

carbone  animale. 
Elettricita  (f.)  animale. 
Magnetismo  (m.)  animale. 
Anione  (m.) 
Ricuocere. 

Ricuocere  il  filo. 
Ghisa  (f.)  malleabile. 

Ago  (m.)  sterilizzato. 

Filo  (m.)  ricotto. 

Forno  mi.)  da  ricuocere. 

Riscaldamento   (m.)  delle  la- 

miere  delPindqtto. 
Forno  (m,)  da  riscaldare  con 

polvere  di  parbone  di  legna. 
Portalampade  (m.)  ad  anello. 
Magnete  (m.)  anulare. 
Anulare ;  Circolare. 
Forno  (m.)  circolare. 
Stantuffo  (m.)  anulare. 
Annualita  (f.) 
Anodo  (m.) 
Gontrazione  (f.)  anodica. 

Densita  (f.)  anodica  della  cor- 

rente. 

Precipitazione  (f.)  anodica. 
Molla  (f.)  antagonist  a. 
Anticamera  (f.) 
Antracite. 

Forno  (m.)  ad  antracite. 

Antilogo. 

Polo  (m.)  antilogo. 

Anticorrpsivo  (m.) 

Antimoniato  (m.) 

Acido  (m.)  antimonico. 
Antimonio  (m.) ;  Stibium  (m.) 

Antiproiezione  (f.) 
Verniciatura  (f.)  antirue:gine ; 

Pittura  (f.)  antiruggine. 
Antisettico. 
Incudine  (f.) 
Apatite  (f.) 
Aperiodico. 
Apertura  (f.) 
Apertura  (f.)  di  una  travata- 
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Beinschvvarz    (n.);    Knochen- 

kohle  (f.) 
Maschine    (f.)    zur    Bereitung 

der  Thierkohle. 
Thierische  Elektrizitat  (f.) 
Thierischer  Magnetisrnus  (m.) 
Anion  (n.) 
Anlassen ;  Nachjassen:  Adou- 

cieren  ;  Ausgliihen. 
Den  Draht  ausgliihen. 
Schmiedbarer  Eisenguss  (m.) 

Ausgegluhte  Nadel  (!'.) 
Ausgegliihter  Draht  On.) 
Kiiliiot'en  (m.;;  Gliihofen  (in.) 
Nachgliihen   (n.)    der   Anker- 

bleche. 
Gliihkasten  (m.)  mit  Holzkoh- 

lenpulver. 
Ringfassung. 

Ringformiger  Magnet  (m.) 
Ringforiniii. 
Ringofen  (m.) 
Ringformiger  Kclben  (m.) 
Annuitut  (f.) 
Anode  (f.) 
Anodische  Zusammenziehung 

(f.) 
Anodische  Stromdichte  (f.) 

Anodische  Fiillung  (f.) 
Abreissfeder  (f.) 
Vorzirnmer  (n.) 
Anthracit  (m.>;  Kohlenblende 

(f.) 

Anthrncitliochofen  (in.) 
Antilog. 

Antiloger  Pol  (in.) 
Gegenaetzung  (f.) 
Antimoniat  (n.) ;  Antimonsau- 

res  Salz  (n.) 
Antimonsaure  (I1.) 
Antimon  (n.»;  Antimonium  (n.); 

Spiessglanz  (in.) 
Gegenprojection  (f.) 
Rostsicherer  Anstrich  (m.) 

Antiseptisch. 
Amboss  (m.) 
Apatit  (m.) 
Aperiodiscli. 
Oeffnuna:  (f.) 

Briickenfeld  (n.) ;  Jochfeld  (n.); 
Briickenort'ung  (f.) 


Noir  (in.)   d'os ;   Charbon   (in.) 

d'os ;  Noir  (m.)  animal. 
Machine  (f.)  a  purifier  le  noir 
,  animal. 

Electricite  (f.)  animale. 
Magnetisme  (m.)  animal. 
Anion  (rn.) 
Recuire. 

Recuire  le  fll. 
Fonte  (f.)  malleable. 

Aiguille  (f.)  flambee. 
Fil  (m.)  recuit. 
Fourneau  (m.)  a  recuire. 
Recuit  (m.)  des  toles  d'induit. 

Four  (m.)  a  recuire  acharbon 

de  bois  pulverulent. 
Douille  (f.)  annulaire. 
Aimant  (m.)  annulaire. 
Annulaire ;  Circulaire. 
Four  (m.)  circulaire. 
Piston  (m.)  annulaire. 
Annuite  (f.) 
Anode  (m.) 
Contraction  (f.)  anodique. 

Densite  (f.)  anodique  du  cou- 

rant. 

Precipitation  (f.)  anodique. 
Ressort  (m.)  antagoniste. 
Antichambre  (f.) 
Anthracite  (m.) 

Fourneau  (f.)  a  1'anthracite. 

Antilogue. 

P61e  (m.)  antilogue. 

Anticorrosion  (f.) 

Antimoniate  (m.) 

Acide  (m.)  antimonique. 
Antimoine  (m.) 

Antiprojection  (f.) 
Gouche  (f.)  de  peinture  anti- 
rouille. 


Antiseptique. 
Enclume  (f.) 


Apatite  (m.) 
Aperiodique. 
Ouverture  (f.) 
Ouverture  (f.i  de  travee. 
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Aperture  of  a  door. 
—  of  a  window. 

Apparatus  (s.) 


—  (Adjusting) 

—  Automatic) 

—  (Automatic  feed-) 

—  (Auxiliary) 

—  (Bessemer) 

—  (Charging) 

—  (Condensing) 

—  (Disengaging) 

—  (Distilling) 

—  (Controlling) 

—  (s.)  for  bending  tubes. 

--  for  flashing  the  filament. 


for  lighting  purposes, 
for  calibrating  meters. 
(Feeding). 

(Fixing) 

(Funicular) 

(Galvanic) 

(Heating) 
(Locking) 

(Meyer's  multiple)  (Electr.) 
(Moving) 

(Lever) 
(Safety) 
(Separating) 

(Regulating) 
(Caselli's  chemical) 

(Slide  induction) 
(Smoke  consuming)    • 


Apertura  (f.)  di  una  porta. 
Apertura  (f.)  di  una  finestra. 

Apparato    (m.) ;    Apparecchio 

(m.) ;  Congegno  im.) ;  Mecca- 

nismo  (m.) 
Apparecchio  (m.)  o  congegno 

(in.)  d'arresto. 

Apparecchio  (m.)  automatico. 
Apparecchio  (m.)  alimentato- 

re  automatico. 
Apparecchio  (m.)  ausiliario. 
Apparecchio  (m.)  Bessemer. 
Apparecchi  (m.  pi.)  di  carica- 

mento. 
Apparecchio  (m.)  di  condensa- 

zione. 
Apparecchio    (m.)    d'interru- 

zione. 

Apparecchio  (m.)  distillatore. 
Apparecchio  (m.)  controllore. 
Apparecchio  (m.)  per  piegare 

tuhi. 
Apparecchio  (in.)  per   la   for- 

mazione  del  deposito  di  car- 
bone  sul  fllamento. 
Apparecchio  (m.)   per   illumi- 

nazione. 
Apparecchio  per  la  taratura 

dei  contatori. 
Apparecchio  (m.)  di  alimenta- 

zione. 

Tenditore  (m.) 
Apparecchio  (m.)  funicolare. 
Apparecchio  (m.)  galvanico. 

Apparecchio  (m.)  riscaldatore. 
Apparecchio  (m.)  di  chiusura. 

Apparecchio  (m.)  multiple  Me- 
yer. 

Apparato  (m.)  motore  ;  Appa- 
recchio (m.)  motore. 

Apparecchio  (m.)  a  leva. 

Apparecchio  (m.)  disicurezza. 

Apparecchi  (m.  pi.)  cernitori. 

Apparecchio  (m.)  regolatore. 
Apparecchio  (m.)  chimico  Ca- 

selli. 
Apparato   (in.)   d'induzione   a 

scorrimento. 
Apparecchio  fumivoro. 


French 


ThuToirnung  (f.) 
Fensterott'nurig  (f.) 

Apparat  (m.)  Vorriclitung  (f.); 
Mechanisinus  <m.) 

Stellvorrichtung  (f.) 

Aiitomatischer  Apparat  (m.) 
Selbstthatiger   Speiseapparat 

(m.) 

Hilfsapparat  (m.) 
Bessemerapparat  (in.) 
Chargiervorriclitungen  (f.  pi.) 

Kondensationsapparat  (rn.) 
Ausriickvorrichtung  (f.) 

Destillierapparat  (m.) 
Kontrollierapparat  (in.) 
Rohrhiegevorrichtug  (f.) 

Apparat  (in.)  zur  Ergeugung 
(lesKohlenniedersclilags  auf 
dem  Faden. 

Beleuclitungsapparat  (m.) 

Zahlerpriifapparat  (m.):   Zah- 

lereiclmpparat  (m.) 
Speiseapparat  (rn.);  Speisevor- 

richtung  (f.) 

Aufspannvorrichtung  (f.) 
Seilapparat  (m.) 
Galvanischer     Apparat    (m.); 
Galvanische  Kette  (f.i 
Heizapparat  (in.) 
Schliessapparat  (in.);  Versch- 

lussapparat  (in.) 
Meyer'scher    Vielfachapparat 

(m.) 
Triebwerk  (n.) ;  Antriebwerk 

(n.);  Bewegungapparat  (m.) 
Hebelvorriclitung  (i.) 
Sicherheitsvorrichtung  (f.) 
Sortiertrornmel  (f.);  Cylinder- 

sieb  (in.) 

Reguliervorrichtung  (f.) 
Caselli's  chemischer  Apparat 

(m.) 
Schlittenapparat  (m.) 

Rauchverzehrun  gsvorrich- 
tung  (f.) 

WEBBER. 


Jour  (m.)  de  porte. 

Jour  (m.)  de  fenetre ;  Bale  (f.) 

de  fenetre. 
Appareil  (m.) ;  Mecanisme  (m.) 

Appareil  (m.)  d'ajustement. 

Appareil  (m.)  automatique. 
Appareil    (m.)    d'alimentation 

automatique. 
Appareil  (m.)  auxiliaire. 
Appareil  (m.)  Bessemer. 
Appareils  (m.  pi.)  de  charge- 

nient. 
Appareil  (m.)  condenseur. 

Appureil  (m.)  a  debrayage. 

Appareil  (m.)  distillatoire. 

Controleur  (m.) 

Appareil  (m.)  a  cintrer  les  tu- 
bes. 

Appareil  (m.)  pour  le  nouris- 
sage  du  filament. 

Appareil  (m.)  d'eclairage. 

Appareil  (rn.)pour  1'etallonage 

des  compteurs. 
Appareil  (m.)  d'alimentation. 

Appareil  (m.)  a  fixer. 
Appareil  (m.)  funiculaire. 
Appareil  (m.)  galvanique. 

Appareil  (m.)  de  cliauffage. 
Appareil  (m.)  de  fermeture.    - 

Appareil  (m.)  multiple  Meyer. 
Appareil  (m.)  moteur. 

Appareil  (m.)  a  levier. 
Appareil  (m.)  de  surete. 
Appareils  (m.  pi.)  de  tamisage. 

Appareil  (m.)  regulateur. 
Appareil  (m.)  Gaselli. 

Appareil    (m.)    d'induction    a 

curseur. 
Appareil  (m.)  fumivore. 
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Apparatus  (Superheating) 


—  (Sliding) 

—  (Volumetric) 

—  (Wheatstone's  automatic) 


—  (Working). 

Apparent  (adj.) 

—  diameter  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  resistance  (s.);  Virtual  resi- 
stance (s.);  Impedance  (s.) 

Application  (s.) 

—  (Point  (m.)  of) 

Appropriating  brush  (s.) 
Approximation  (adj.) 

—  (Degree  of) 

—  (Method  of) 
Acqua-fortis  (s.) 
Acquarell  »s.) 

Acqueduct  (s.) ;  Conduit  (s.)  of 

water. 

Aragonite  (s.)  (Miner.) 
Arbor  (s.) ;  Arbour  (s.) ;  Beam 

(s.)  Axle-tree  (s.)  (Mach.) 
Arc  (s.) 

—  at  break. 

—  on  closing. 

—  of  a  circle. 

—  of  a  great  circle. 

—  of  effect  (Mach.) 

—  of  oscillation. 

—  of  vibration. 
Arc-lamp  (s.) 

Arc  (Differential)  lamp  (s.) 

—  (Double  carbon)  lamp  (s.) 

—  (Shunt)  lamp  (s.) 

—  (Closing) 

—  (Electromotor) 

—  (Graduated) 

—  (Insulating) 

—  (Relieving) 


Apparecchio  (m.)  riscaldatore 

del  yapore;  Apparecchio  (m.) 

surriscaldstore. 
Apparecchio  (m.)  a  scorrimentq 
Apparecchio  (m.)  per  1'analisi 

volumetrica. 
Apparecchio  (m.)  automatic© 

di  Wheatstone. 

Apparecchio  (m.)  di  manovra. 

Apparente. 

Diametro  (m.)  apparente. 
Moto  (m.)  apparente. 
Resistenza  (f.)  apparente;  Im- 
pedanza  (f.) 

Applicazione  (f.) 

Punto  (m.)  d'applicazione  d'u- 

na  forza. 

Spazzola  (f.)  collettrice. 
Approssimazione.  (f.) 

Grado  (m.)  di  approssimazione. 
Metodo  (m.)  di  approssimazione 
Acqua  (f.)  forte. 
Acquarello    (m.) ;    Acquarello 

im.) 
Acquedotto  (m.) 

Aragonite  (f.) 

Albero  (m.);  Asse  (m.) 

Arco  (m.) 

Arco  (m.)di  rottura  o  d'apertura 
Arco  (.m.)  di  chiusura. 
Arco  (m.)  di  circolo. 
Arco(m.)d'uncircolo  massimo. 

Arco  (m.)  di  azione. 
Arco  (m.)  di  oscillazione. 
Arco  (m.)  di  vibrazione. 
Lampada  (f.)  ad  arco. 
Lampada  (f.)  differenziale   ad 

arco. 
Lampada  Cf.)  acl  arco  a  carbo- 

ne  doppio. 
Lampada  (f.)  ad  arco  in  deri- 

vazione. 

Arco  (m.)  cli  chiusura. 
Arco  (m.)  elettromotore. 
Arco  (m.)  graduate. 
Arco  (in.)  isolatore. 
Arco  (m.)  di  sostegno. 
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Ueberhitzungsapparat  (m.) 


Schlittenaparat  (m.) 
Titrierapparat  (m.)   zur  Mass- 
analyse. 
Wheatstone'scher    Schnell- 

sehreiber  (m.);  Wheatstone's 

Apparat  (in.) 
Manovriervorrichtung       (f. ); 

Zugvorrichtung  (f.) 
Scheinbar. 

Scheinbarer  Durchmesser  (m.) 
Scheinbare  Bewegung  (f.) 
Scheinbarer  Widerstancl  (m.); 

Virtueller  Widerstand  (m.); 

Impedanz  (f.) 
Anwendung  (f.) 
Aneriffspunkt  (m.);Kraftpunkt 

(m.) 

Abnehmerbiirste  (f.) 
Approximation    (f.);   Annahe- 

rung  (f.) 

Annaherungsgrad  (m.) 
Annaherungsrnethode  (f.) 
Scheidewasser  (n.) 
Aquarellfarbe  (f.) ;  Wasserfar- 

Be  (f.) 
Wasserleitung  (f.) 

Aragonit  (m.~>;  Aragonspat  (m.) 
Welle  (f.);  Wellbaum  (m.); Baum 

(m.);  Achse  (f.);  Spindel  (f.) 
Bogen  (m.) 
OefTnungsbogen  (m.) 
Schliessungsbogen  (m.) 
Kreisbogen  (m.) 
Bogen    (m.)    eines     grossten 

Kreises. 

Wirkungsbogen  (m.) 
Schwingungsbogen  (m.) 
Schwingungsbogen  (m.) 
Bogenlampe  (f.) 
Diff'erentialbogenlampe  (f.) 

Bogenlampe  (f.)  mit  zweiKoh- 

lenstiftpaaren. 
Nebenschlussbogenlampe  (f.) 

Schliessungsbogen  (m.) 
Elektromotorbogen  (m.) 
Gradbogen  (m.) 
Isolierbogen  (m.) 
Stiitzbogen  (m.) 


Appareil  (m.)  surchautfeur. 

Appareil  (m.)  a  glissement. 
Appareil   (m.)   pour  1'analyse 

volumetrique. 
Appareil  (m.)  automatique  de 

Wheatstone. 

Appareil  (m.)  de  manosuvre. 

Apparent. 

Diametre  Cm.)  apparent. 
Mouvement  Cm.)  apparent. 
Resistance  (f.)  apparente ;  Im- 
pedance (f.) 

Application  (f.) 

Point  (m.)  d'application  d'une 

force. 

Balai  (m.)  collecteur. 
Approximation  (f.) 

Degre  (m.)  d'approximation. 
Methode  (f.)  d'approximation. 
Eau  (f.)  forte. 
Couleur  (f.)  a  eau;  Couleur  (f.) 

au  lavis. 
Acqueduc   (m.) ;   Conduite  (f.) 

d'eau. 

Aragonite  (m.) 
Arbre  (m.) ;  Axe  (m.) 

Arc  (m.) 

Arc  (m.)  de  rupture. 

Arc  (m.)  de  fermeture. 

Arc  <m.)  de  cercle. 

Arc  (m.)  d'un  grand  cercle. 

Arc  (m.)  d'action. 

Arc  (m.)  d'oscillation. 

Arc  cm.)  de  vibration. 

Lampe  (f.)  a  arc. 

Lampe  (f.)  a  arc  differentielle. 

Lampe  Cf.)   a   arc   a   charbon 

double. 
Lampe  (f.)  a  arc  en  derivation. 

Arc  (m.)  de  cloture. 
Arc  (m.)  electromoteur. 
Arc  (m.)  gradue. 
Arc  (m.)  isolateur. 
Arc  (m.)  de  soutenement. 
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Arc  (Rolling) 

—  (Toothed) 

—  (Voltaic) 


Arc  lamp  carbon  (s.) 

chocking  coil  (s.) 

compensator  (s.) 

globe  (s.) 

lantern  (s.) 

magnet  core  (s.) 

resistance  (s.) 

short-circuiting  device 

(s) 
spare  coil  (s.) 

starter  (s.) 

switchboard  (s.) 

system  (s.) 

terminal  (s.) 

-  testing  apparatus  (s.) 

transformer  (s.) 

trimmer  (s.) 

voltage  (s.) 

(Alternating) 

:  (Continuous  current) 

(Continuous  current  en- 
closed) 

(Continuous  current  fla- 
me) 

—  (Differential) 

(Differential  for  alterna- 
ting current) 

(Differential  for  conti- 
nuous current) 


Arco  (m.)  di  rotolamento. 
Arco  (m.)  dentato;  Settore  (m.) 

dentato. 
Arco  (m.)  voltaico. 


Carbone  (m.)  per  lampade  ad 
arco. 

Hobina  <f.)  induttiva  di  lam- 
pada  ad  arco. 

Compensatore  (m.)  di  lampada 
ad  arco. 

Globo  (m.)  di  lampada  ad  arco. 

Lanterna  (f.)  di  lampada  ad 
arco. 

Nucleo  (m.)  dell'elettromagne- 
te  della  lampada  ad  arco. 

Resistenza  (f.)  per  lampada  ad 
arco. 

Apparecchio  (m.)  di  corto.cir- 
cuito  per  lampade  ad  arco. 

Bobina  (f.)  di  riserva  per  lam- 
pade ad  arco. 

Reostato(m.)  di  accensioneper 
lampada  ad  arco. 

Reostato  (in.)  di  distribuzione 
per  lampada  ad  arco. 

Sistema  (m.)  di  lampada  ad 
arco. 

Morsetto  (m.)  di  lampada  ad 
arco. 

Apparecchio  (m.)  di  prova  del- 
la  lampada  an  arco. 

Trasformatore  (m.)  per  lam- 
pada nd  arco. 

Lampista  (rn.)  sorvegliante  del- 
le  lampade  ad  arco. 

Tensione  (f.)  delle  lampade  ad 
arco. 

Lampada  (f.)  ad  arco  per  cor- 
rente  alternata. 

Lampada  (f.)  ad  arco  per  cor- 
rente  continua. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  lunga 
durata  percorrente  continua 

Lampada  (f.)  ad  arco  ad  effetti 
di  colore  per  corrente  con- 
tinua. 

Lampada  (f.)  ad  arco  differen- 
ziale. 

Lampada  ad  arco  differenziale 
per  corrente  alternata. 

Lampada  (f.)  ad  arco  differen- 
ziale per  corrente  continua. 
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Walzungsbogen  (m.) 
Zahnbogen    (m.) ;     Gezahnter 

Bogen  (m.) 
Volta'scher   Lichtbogen  (m.) ; 

Lichtbogen     (m.);     Voltai- 

scher  Lichtbogen  (m.) 
Bogenlampenkohle  (f.) ;  Koh- 

lenstift  (m.) 
Bogenlampendrosselspule  (f.) 

Bogenlampenkompensator(m.) 

Bogenlampenglocke  (f.) 
Bogenlampenlaterne  (f.) 

Bogenlampenmagnetkern  (m.) 
Bogenlampenwiderstand  (m.) 

Bogenlampenkurzschlussap- 

parat  (m.) 
Bogenlampenersatzspule  (f.) 

Bogenlampenanlasser  (in.) 
Bogenlampenschalttafel  (f.) 
Bogenlampensystem  (n.) 
Bogenlampenklemme  (f.) 
Bogenlampenpriifapparat  (m.) 

Bogenlampentransf  o  r  m  a  t  o  r 

(in.) 
Bogenlampenwarter  (m.) 

Bogenlampenspannung  (f.) 
Wechselstrombogenlanipe  (f.) 
Gleichstrombogenlampe  (f.) 

Dauerbrandlampe     (f.)     fiir 

Gleichstrom. 
Gleiclistromet't'ektbogenlampe 

(f.) 

DiH'erentialbogenlampe  (f.) 

We.ch  selstrom  differentia  Ibo- 

genlampe  (f.) 

Gleichstromditferentialbogen- 
lampe  (f.) 


Arc  (m.)  roulant. 
Secteur  (m.)  dente. 

Arc  (m.)  voltaique. 

Gharbon  (m.)  de  lampe  a  arc. 

Bobine(f.)de  reactance  de  lam- 
pe a  arc. 

Compensateur  (m.)  de  lampe 
a  arc. 

Globe  (m.)  de  lampe  a  arc. 

Lanterne  (f.)  de  lampe  a  arc. 

Noyau  (m.)  de  I'electroairnant 

de  lampe  a  arc. 
Rheostat  (m.)  de  lampe  a  arc. 

Appareil  (m.)  de  raise  en  court 

circuit  de  lampe  a  arc. 
Bobine  (f.)  de  rechange  pour 

lampe  a  arc. 
Rheostat  (m.)  demarreur  des 

lampes. 
Tableau  (m.)  de   distribution 

des  lampes  a  arc. 
Systeme  (m.)  de  lampe  a  arc. 

Borne  (f.)  de  lampe  a  arc. 

Appareil  (m.)  pour  1'essai  des 
lampes  a  arc. 

Transformateur  (m.)  pour  lam- 
pes a  arc. 

Lampiste  (m.)  pour  les  lampes 
a  arc. 

Tension  (f.)  des  lampes  a  arc. 

Lampe  (f.)  a  arc  a  courant  al- 

ternatif. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  courant  con- 

tinu. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  longue  duree 

pour  courant  continu. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  flemme  pour 

courant  continu. 

Lampe  (f.)  a  arc  differentiel. 

Lampe  (f.)  a  arc  a  courant  al- 

ternatif. 
Lampe    (f.)   a    arc   a   courant 

continu. 
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Italian 


Arc  lamp  (s.)  (Doubles) 
(Enclosed) 

(Enclosed)  for  alternating 

current. 
(Enclosed)  for  continuous 

current. 
(Flame) 

(Inverted) 

(Jandus) 

(Motor) 

(Self  regulating) 

(Series) 

(Shunt) 

—  (Shunt  focussing)  for  con- 
tinuous current. 

(Focussing    differential) 

for  alternating  current. 

-   (Focussing    differential) 
for  continuous  current. 

(Singing) 

—  (Three-phase  current) 

—  (Speaking) 
Arcade  (s.)  (Arch. ;  Build.) 


—  (Carved) 

—  (Semicircular) 

Arch  (s.)  (Build.) 

—  of  a  vault. 

—  of  a  cylindrical  vault. 

—  of  a  bridge. 

—  (Catenarian) 

—  (Chief;;  Middle  arch  (s 

—  (Concentric) 

—  (Counter-curved) 

—  (Decorated) 

—  (Depressed) 

—  (Direct) 


Lampada  (f.)  a  doppio  arco. 
Lampada  (f.)  ad  arco  a  lunga 

durata. 
Lampada  (f.)  ad  arco  a  lunga 

durata  p.  corrente  alternate. 
Lampada  (f.)  ad  arco  a  lunga 

durata  per  corrente  continua 
Lampada  ad  arco  ad  effetti  di 

colore  o  a  flamma. 
Lampada  (f.)  ad  arcoinvertito. 

Lampada  (f.)  ad  arco  Jandus. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  motore. 

Lampada  (f.)  ad  arco  con  re- 
golazione  automatica. 

Lampada  (f.)  ad  arco  in  serie. 

Lampada  (f.)  ad  arco  in  deri- 
vazione. 

Lampada  (f.)  ad  arco  in  deri- 
vazione  a  punto  flsso  per 
corrente  continua. 

Lampada  ad  arco  ditferenzlale 
a  punto  flsso  per  corrente  al- 
ternata. 

Lampada  (f.)  ad  arco  dirt'eren- 
ziale  a  punto  flsso  per  cor- 
rente continua. 

Lampada  (f.)  ad  arco  cantante. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente trifase. 

Lampada  (f.)  ad  arco  parlante. 

Arcata  (f.) 


Arcata  (f.)  a  giorno. 
Arcata  (f.)  a  tutto  sesto. 

Arco  (m.);  Arcata  (f.) 
Arco  (m.i  d'una  volta. 

Arco   (m.)   d'una    vulta   cilin- 

drica. 

Arcata  (f.)  d'un  ponte. 
Arco  im.)  di  catenaria. 
Arcata  (f.)  principale  o  cen- 

trale. 
Arco  (m.)  concentrico. 

Arco  (m.)  a  controcurva. 
Arco  (m.)  decorato  o  ornato. 
Arcata  (f.)  a  sesto  scemo;  Ar- 
co (in.)  a  monta  depressa. 
Arco  (m.)  diritto. 
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French 


Doppelbogenlampe  (f.) 
Dauerbrandlampe  (f.) 

Wecbselstromdauerb  r  an  d- 

lampe  (f.) 
Gleichstromdauerbrandlampe 

(f.) 
Effektbogenlampe  (f.);  Flam- 

menbogenlarnpe  (f.)- 
Bogenlampe  (f.)  init  ungekehr- 

tem  Lichtl)ogen. 
Jandusbogenlainpe  (f.) 
Motorbogenlampe  (f.) 
Selbstregulirende   Bogenlam- 

pe  (f.) 

Hauptschussbogenlampe  (f.) 
Nebenschlussbogenlampe  (f.) 

Fixpunktnebenschlussbogen- 
lampe  (f.)  fur  Gleichstrom. 

Fixpunktdifferentialbogen- 
lampe  (f.)  fiir  Wechselstrom. 

FixpunktdilT'erentialbogen- 
lampe  (f.)  fur  Gleichstrom. 

Singende  Bogenlampe  (f.) 
Drehstrombogenlampe  (f.) 

Sprecbende  Bogenlampe  (f.) 
Arkade   (f.) ;    Bogenhafle    (f.) ; 

Bogenstellung  (f.) ;    Bogen- 

laube  (f.) 
Durcbbrochene  Bogenstellung 

Halbkreisformige  Bogenstel- 
lung (f.) 

Bogen  fin.) 

Gurtbogen  (in.)  eines  Gewol- 
bes ;  Gewolbbogen  (m.) 

Gurtbogen  (m.)  eines  Tonnen- 
gewolbes. 

Br(ickenbogen  (m.) 

Kettenbogen  (m.) 

Mittelbogen  (m.) 

Eigensetzter  Bogen  (m.) .  Ab- 

setzender  Bogen  (m,) 
Sternbogeri  (m.» 
Besetzter  Bogen  (m.) 
Gedriickter  Bogen  (m.) 

Gerader  Bogen  (m.) 


Lampe  (f.)  a  double  arc. 
Lampe  (f.)   a    arc   de   longue 

duree. 
Larnpe  (f.)  a  arc  de  longue  duree 

pour  courant  alternatif.    . 
Lampe  (f.)  a  arc  de  longue  duree 

pour  courant  continu. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  flamme. 

Lampe  (f.)  a  arc  renverse. 

Lampe  (f.)  a  arc  Jandus. 
Lampe  a  arc  a  moteur. 
Lampe   (f.)  a  arc  a  reglagle 

automatique. 
Lampe  (f.)  a  arc  en  serie, 
Lampe  (f.)  en  derivation. 

Lampe  (f.)  a  arc  en  derivation 

a  point  lumineux  fixe  pour 

courant  continu. 
Lampe  (f.)  a  arc  differentielle 

a  point  lumineux  tlxe  pour 

courant  alternatif. 
Lampe  (f.)  a  arc  difterentielle 

a  point  lumineux  fixe  pour 

courant  continu. 
Lampe  (f.)  a  arc  chantant. 
Lampe   (f.)   a   arc   a   courant 

triphase. 

Lampe  (f.)  a  arc  parlant. 
Arcade  (f.);  Arcature  (f.) 

Arcature  (f.)   en   claire-voie ; 

Arcature  (f.)  a  jour. 
Arcade  (f.)  en  plein  cintre. 

Arc  (m.);  Arche  (f.);  Arceau(m.) 
Arc    (m.)    doubleau ;    Arceau 

(m.) 
Arc-doubleau  (m.)  d'unevoute 

en  berceau. 
Arcade  (f.)  d'un  pont. 
Arc  (m.)  en  chaine. 
Arche  (f.)  du  milieu ;    Grande 

arche  (f.) 
Arc  (m.)  concentrique. 

Arc  (m.)  en  contre-courbe. 

Arc  (m.)  orne. 

Arche  (f.)  surbaissee  ;  Arc  (m.) 

surbaisse. 
Arceau  (m.)  droit. 
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Arch  (Discharging) 

—  (Elliptical) 

—  (Equilateral) 

—  (Four-centered) 

Arch  (Frontal) 

—  (Full-center) 

—  (Gothic) 

—  (Horse-shoe) 

—  (Lancet) 

—  (Lanceolated) 

—  (Main) 

—  (Moorish) 
-  (Oblique) 

—  (Ogee) 

—  (Pointed) 

—  (Pointed  horse-shoe) 

—  (Over-turned  catenarian) 

—  (Reversed  ogee) 

—  (Roman) 

—  (Scheme) 

—  (Segmental) 

—  (Semicircular);  Round  head 
arch  (s,) 

—  (Splayed) 

—  (Surmounted) ;  Stilted  arch 

(s.) 

—  (Surmounted  circular) 


—  (Surmounted  elliptical) 

—  (Surbased) ;  Depressed  arch 

(s.) 

—  (Triumphal) 

Arched  (adj.) 

—  bridge  (s.) 


Arco  (m.)  di  scarico. 

Arco  (m.)  acutq  depresso. 
Arco  (m.)  ellittico. 
Arco  (m.)  equilaterale. 

Arco  (m.)  acutoaquattro  cen- 

tri. 

Arco  (m.)  frontale. 
Arco  (m.)  a  pieno  centro  o  se- 

micircolare. 
Arco  (m.)  gotico. 
Arco  (m.)  rialzato  o  a  ferro  di 

cavallo. 
Arco  (m.)  a  sesto  acuto. 

Arco  (m.)  lanceolato. 

Arco  (m.)  principale. 

Arco  (m.)  moresco. 

Arco  (m.)  a  schiancio. 

Arco  (m.)  a  doppia  gola  diritta. 

Arco  (m.)  a  sesto  acuto. 
Arco  (in.)  acuto  rialzato. 
Arco  (m.)  a  catenaria  inversa. 

Arco  (m.)  a  doppia  gola  ottuso. 
Arco  (m.)  a  tutta  monta. 

Arco  (m.)  a  sesto  scemo. 
Arco  (m.)  a  sesto  scemo. 
Arco  (m.)  a  tutto  sesto. 


Arco  (m.)  a  strombo. 
Arco  (m.)  a  monta    rialzata  ; 
Arco  (m.)  a  sesto  rialzato. 

Arco  (m.)  a  tutta  monta   cir- 
colare. 


Arco  (m.)  a  tutta  monta  ellit- 

tica. 
Arco  (m.)  a  monta  depressa  ; 

Arco  (m.)  a  sesto  scemo. 
Arco  (m.)  trionfale. 

Arcuato. 

Ponte  (m.)  ad  arcate. 


German 


French 


Entlastungsbogen  Cm.);  Ahla- 

stebogen  (in.) 

Gedriickter  Spitzbogen  (m.) 
Elliptischer  Bogen  (m.) 
Spitzbogen  (rn.)aus  dem  gleich- 

seifcigen  Dreieck. 
Spitzbogen  (m.)  mit  vier  Ra- 

dien. 

Stirnbogen  (m.) 
Halbkreisbogen    (m.);   Voller 

Zirkelbogen  (m.) 
Gothischer  Bogen  (m.) 
Hufeisenbogen  (m.) 

Uberhohter  Spitzbogen  (m.); 

Lanzettbogen  (m.) 
Geschneppter  Spitzbogen  (m.) 
Mittelbogen  (m.) 
Maurischer  Bogen  (m.) 
Schiefer  Bogen  (in.) 
Eselsriickenbogen  (m.) 

Spitzbogen  (m.) 
Hufeisenspitzbogen  (m.) 
Verkehrter  Bogen  (m.)  aus  der 

Kettenlinie. 
Karniesbogen  (m.) 
Romischer  Bogen  (m.) ;  Rund- 

bogen  (m.) 
Flacher  Stichbogen  (m.);Flach- 

bogen  (m.) 
Holier  Stichbogen  (m.) 

Halbkreisformiger  Bogen  (m.); 

Voller  Bogen  (m.);  Rundbo- 

gen  (m.) 

Ausgeschriigter  Bogen  (m.) 
Gestelzter  Boa-en  (ni.);  Gebiir- 

steter  Bogen  (m.);   Stelzbo- 

gen  (m.) 
Gestelzter    Rundbogen    (m.); 

Gebiirsteter  Rundbogen  (in.); 

Ueberhoberier    Rundbogen 

(in.) 
Uerberholiter  Bogen  (m.);  Der 

hohe  elliptische  Bogen. 
Gedriickter  Bogen  (m.);  Korb- 

henkelbogen  (in.) 
Siegesbogen  an.);  Triumphbo- 

gen  011.) 
Ge\volbt;   Bogenrund;   Einge- 

wolbt;  Ueberwolbt. 
Bogenbriieke  <f.) 


Arc  (m.)  en  decharge. 

Ogive  (f.)  surbaissee. 
Arc  (m.)  elliptique. 
Ogive  (f.)  4quilaterale. 

Arc  (m.)  a  quatre  centres. 

Arc  (m.)  frontal. 

Arc  (m.)  en  plein  cintre. 

Arc  (m.)  gothique. 

Arc  (m.)  en  fer  a  cheval ;  Arc 

(m.)  outre-passe. 
Arc  (m.)  en  lancette;  Arc  ogive 

(m.)  surhausse. 
Arc-ogive  (m.)  lanceole. 
Arche-maitresse  (f.) 
Arc  (m.)  moresque. 
Arc  m.  biais. 
Arc  (m.)   en   dos   d'ane;   Arc 

(m.)  en  talon. 
Arc  (m.)  en  ogive  aigu. 
Arc  (m.)  en  fer  a  cheval  pointu. 
Arc  )rn.)  en  chainette  renver- 

see. 

Arc  (rn.)  en  doucine. 
Arc  (m.)  en  plein  cintre. 

Arc  (m.)  bombe. 

Arc  (m.)  en  segment;  Arc  (m.) 

segmentaire. 
Arc  (m.)  en  plein  cintre  ;  Arc 

(m.)  en  berceau. 

Arc  (m.)  ebrase. 

Arc  (m.)  surmonte :  Arc  (m) 

surhausse  ;  Arc  (rn.)  exhaus- 

se. 
Arc  (m.)  en  plein  cintre  ex- 

hausse. 


Arc  (m.)  elliptique  surhausse. 

Arc  (m.)  surbaisse;  Arc  (m.) 

en  anse  de  panier. 
Arc  (in.)  triomphal;  Arc  (m.) 

de  triomphe. 
Arque;   Envoute ;   Courbe  en 

arc. 
Pont  (m.)  a  arches;  Pont  (m.) 

arque. 
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Italian 


Arched  door  (s.) 

—  (Pointed)  (adj.) 
Archimedian  drill  (s.);  Wim- 
ble (s.) 

—  screw  (s.) 
Architect  (s.) 

—  (Civil) 

—  (Naval) 


Architecture  (s.) 

—  (Civil) 

-  (Classical) 

—  (Ecclesiastic) 

—  (Byzantine) 

—  (Doric) 

-  (Gothic) 

—  (Grecian) 

—  (Hydraulic) 

—  (Military) 

—  (Naval) 

—  (Norman) 

—  (Road) 

—  (Roman) 

—  (Revival) 

Architrave  (s.) 


Are  is.)  (=  1076,  44  square  feet) 
Area  (s.)  of  the  air-gap. 

—  of  hearing  surface. 

—  (s.);  Surface  (s.) 

—  of  a  circle. 

—  of  heating-surface  of  a  boi- 
ler. 

—  of  grate-surface  of  a  boiler 

—  of  protection  (Electr.) 

—  (Open  grate) 
Areometer  (s.);  Hydrometer  (s.) 
Areometry  (s.) 
Argand-lamp  (s.) 


Porta  (f.)  arcuata. 

Ogivale. 
Trapano  (m.) 

Vite  (f.)  d'Archimede. 
Architetto  (m.) 
Architetto  (m.)  civile. 

Architetto  (m.)  navale  ;  Inge- 
gnere  (m.)  navale. 

Architettura  (f.) 
Architettura  (f.)  civile. 
Architettura  (f.)  antica  o  clas- 

sica. 
Architettura  (f.)  ecclesiastica 

o  religiose. 

Architettura  (f.)  bizantina. 
Architettura  (f.)  dorica. 
Architettura  (f.)  goticu. 

Architettura  (f.)  greca. 
Architettura  (f.)  idrauIica:Co- 
struzioni  (f.  pi.)  idrauliche. 
Architettura  (f.)  militare. 
Architettura  <f.)  navale. 
Architettura  (f.)  normanna. 
Architettura  (f.)  stradale. 

Architettura  (f.)  romana. 
Architettura  (f.)  del   Rinasci- 

mento. 
Architrave  (m.) 


Ara  (f.)  (=  100  metre  quadrate) 
Sezione  (f.)  trasversale  clell'in- 

traferro. 
Superflcie  (f.)    d'appoggio   del 

sopporto. 
Area  (f );  Superflcie  (f.) 

Area  (f.)  di  circolo. 

Area  (f.)  della  superficie  di  ri- 
scaldamento  d'unn  caldaia. 

Area  della  superflcie  di  gri- 
glia  d'una  caldaia. 

Circolo  (m.)  di  protezione. 

Area  (f.)  libera  della  graticola 

Areometro  (m.);  Idrometro  (m.) 

Areometria  (f.) 

Lampada  (f.)  di  Argand. 
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French 


Bogenthiire  (f.;;  Gewolbte  Thii- 

re  (f.) 

Spitzbogig. 
Drillbohrer    (m.);    Drehborer 

(m.) 

Archimedische  Schraube  (f.) 
Architekt  (m.);  Baumeister  (m.) 
Civilarchitekt  (m.) ;  Civilbau- 

meister  (m.) 
SchilTbaumeister  (m.);  Schiff- 

konstrukteurun.);  Schiffkon- 

strukteur  (m.) 

Architektur  (f.) ;  Baukunst  (f.) 
Biirgerliche  Baukunst  (f.) 
Classische  Baukunst  (f.) 

Kirchenbaukunst  (f.) 

Byzantinische  Architektur  (f.) 
Dorische  Architekteur  (f.) 
Gothische  Architektur  (f.) 

Griechische  Architektur  (f.) 
Wasserbaukunst  (f.) 

Kriegsbaukunst  (f.) 
Schifl'baukunst  (f.) 
Normarinische  Baukunst  (f.) 
Strassenbaukunst  (f.) 

Romische  Baukunst  (f.) 
Architektur   (f.)    der    Renais- 
sance. 

Architrav  (in.);  Hauptbalken 
(m.);  Unterbulken  (m.);  Bin- 
debalken  (m.) 

Ar  (in.)  (— 100  Quadrat meter n) 
Luftquerschnitt  (m.)   des   Ma- 

gnetfeldes. 
Auflagerflache  (f.) 

Fluchenraum   (m.);    Fliichen- 

inhalt  (m.) 
Kreisflache  (f.);  Inlialt  (m.)  des 

Kreises. 
Heizflache(f.)elnesDatnpfkes- 

sels. 
Rostfluche    (f.)    eines  Dampf- 

kessels. 

Schutzkreis  (m.);  Schutzzonfe  (f.) 
OH'ene  Rostfliiclie  (f.) 
Ar;"iometer(n ):  Hydrometer  (n.) 
Ariiometrie  (f.) 
Argand'sche  Lampe  (f.) 


Porte  (f.)  arquee;  Porte  (f.)  cin- 

tree. 

Ogival ;  Ogivique. 
Foret  (m.)  a  vis  d'Archimede. 

Vis  (f.)  d'Archimede. 
Architecte  (m.) 
Architecte  (m.)  civil. 

Architecte  (m.)  denavires;  Ar- 
chitecte (m.)  de'la  marine. 

Architecture  (f.) 
Architecture  (f.)  civile. 
Architecture  (f.)  antique. 

Architecture  (f.)  religieuse. 

Architecture  (f.)  byzantine. 
Architecture  (f.)  dorique. 
Architecture  (f.)  gothique  ou 

ogivale. 

Architecture  (f.)  grecque. 
Architecture  (f.)  hydraulique. 

Architecture  (f.)  militaire. 

Architecture  if.)  navale. 

Architecture  (f.)  normande. 

Architecture  (f.)  des  ponts  et 
chaussees. 

Architecture  (f.)  romaine. 

Architecture  (f.)  de  la  Renais- 
sance. 

Architrave  (f.) 


Are  (m.)  (=100  metres  carres) 
Section  (f.)  de  1'entrefer. 

Surface  (f.)  d'appui  du  palier. 
Aire  (f.) ;  Surface  (f.). 
Aire  (f.)  du  cercle. 

Surface  (f.)  de  chauffe  d'une 

chaudiere. 
Surface    (f.)   de    grille    d'une 

chaudiere. 

Cercle  (m.)  de  protection. 
Surface  (f.)  libre   de  la  grille. 
Areometre  (m.) 
Areometrie  (f.) 
Lampe  (f.)  d'Argand. 
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Argentan  (s.) ;  German  silver 
(s.) ;  White  copper  (s.) 

Argentiferous  (adj.) 

Argil  (s.);  Clay  (s.)  (see  Clay) 

Argillaceous  (adj.) ;  Argillous 
(ady.) 

Argilliferous  (adj.) 

Aries  (s.) 

Arithmetical  (adj.) 

Arithmetic  j.s.) 

Arld's  wire  joint  (s.)  with  cop- 
per sleeve. 
Arm  (s.) 

—  of  a  balance. 

—  a  couple. 

—  of  a  wheel ;  Spoke  (s.) 

—  of  spider ;  Spoke  (s.) 

—  (Lever) 

to  Arm  (v.)  a  magnet. 
Armature  (f.) 

-  (Electr.) 

—  of  a  boiler;  Furniture  (s.)  of 
a  boiler;  Fittings  (s.  pi.) 


—  of  a  condenser  (Electr). 

-  of  a   dynamo-electric  ma- 
chine. 

—  of  on  electromagnet;  Kee- 
per (s.)  of  an  electromagnet. 


-  or  keeper  (s.)  of  an  artificial 
magnet. 

-  (Bipolar) 

-  (Cylinder) 

-  (Disc) 

-  (Discoidal) 

-  (Drum) 

-  (Flat  ring) 

-  (Girder) 

-  (Multipolar) 

-  (Neutral);  Non  polarized  ar- 
mature (s.) 

-  (Polarized) 

-  (Pole);  Radial  armature. 


Argentana  (m.) ;  Packfong(m.) 

Argentifero. 
Argilla  (f.) 
Argillaceo ;  Argilloso. 

Argillifero. 
Ariete  (m.) 
Aritmetico. 
Aritmetica  (f.) 

Giunto  (m.)  Arid  a  rnanicotto 

di  rame. 
Braccio  (m.) 

Braccio  (m.)  d'una  bilancia. 
Braccio  (m.)  d'una  coppia. 
Raggio  (m.)  d'una  ruota;  Moz- 

zo  (m.)  d'una  ruota. 
Razza  (f.) 

Braccio  (m.)  di  leva. 
Armare  un  magnete. 
Armatura  (f.) 

Armatura  (f.);  Indotto  (m.) 
Guarnizioni  (f.  pi.)  d'una  cal- 

daia;  Armature  (f.  pi.)  d'una 

caldaia ;   Accessori   (in.  pi.) 

d'una  caldaia. 
Armatura  (f.)  d'un   condensa- 

tore. 
Armatura  (f.)  d'una  macchina 

dinamo  -  elettrica  ;     Indotto 

(m.)  d'una  dinamo. 
Armatura  (f.)  d'un  elettroma- 

gnete  ;  Armatura  (f.)    d'una 

calamita ;  Ancora  if.)  d'una 

calamita. 
Ancora  (f.)  d'una  calamita  ar- 

tificiale. 

Indotto  (m.)  bipolare. 
Indotto  (m.)  cilindrico. 
Indotto  <m.)  a  disco 
Indotto  (m.)  ad  onello  piatto. 

Indotto  (m.)  a  tamburo. 
Armatura  (f.)  adanello  piatto. 
Armatura  (f.)  Siemens. 

Armatura  (f.)  moltipol,"re. 
Armatura  (f.)  non  polarizzata. 

Indotto  (m.)  polarizzato. 
Indotto  (m.)  radiale;  Armatura 
(f.)  polare. 


German 
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French 


Armenian  (n.);  Neusilber  (n.) ; 

Weisskupfer  (n.) 
Silberhalttg. 

Lehni  (m.) ;  Thon  Cm.) 
Thonig  ;  Thonartig  ;  Lehmig. 

Thonhaltig. 

Widder  Cm.) 

Arithmetisch. 

Arithmetik  (f.) ;   Rechenkunst 

(f.) 
Drahtbund  (m.)  nach  Arid  mit 

Kupferhulse. 
Arm  (m.) 
Wagearm  (m.) 
Kraftepaararm  (m.) 
Radarm  (m.);  Radspeiche  (f.) 

Speiche  (f.) ;  Arm  (m.) 
Hebelarm  (m.) 
Einen  Magnet  armiren. 
Armatur(f.);Armierung(f  );Be- 

schlag  (m.);  Beschlage  <  m.  pi.) 
Anker  (m.);  Armatur  (f.) 
Kesselarmatur  Cf.);  Kesselgar- 

nitur  (r.);  Dampfkesselgarni- 

tur  (f.) 

Belegung  (f.)  eines  Kondensa- 

tors- 
Anker  (m.)  einer  Dynamoma- 

schine;   Armatur"  (f.)   einer 

Dynamo. 
Anker  Cm.)  eines  Elektroma- 

gnetes;  Einl'assung  Cf.)  eines 

Magnetes. 

Armierung  Cf.)  des  Ankers;  Be- 

waffnung  (f.) 
Zweipoliger  Anker  (m.) 
Cylindrischer  Anker  (m.) 
Scheibenanker  (m.) 
Flachringanker  (m.) 

Trommelanker  (m.) 
Flachringanker  (m.) 
Siemensanker  (m  );  Doppel-T- 

Anker  (m.);  H-Anker  an.) 
Mehrpoliger  Anker  (m.) 
Unpolarisirter  Anker  Cm.) 

Polarisirter  Anker  (m.) 
Speichenanker  (in.);  Polarma- 
tur  (f.) 


Argentan  Cm.);  Packfond  (m.); 
Argent  (in.)  allernand  ou  neuf. 
Argentifere. 
Argile  (f.) 
Argileux. 

Argileux. 

Belier  (m.) ;  Mouton  (m.) 

Arithmetique. 

Arithmetique  (f.) 

Joint  Cm.)   Arid    a   douille    de 

cuivre. 
Bras  Cm.) 

Bras  Cm.)  de  balance, 
Bras  Cm.)  de  levier  du  couple. 
Rais  (m.)  d'une  roue;  Rayon 

Cm.)  d'une  roue. 
Bras  (m.);  Croisillon  (m.) 
Bras  (in.)  de  levier. 
Armer  un  aimant. 
Armature  (f.);  Ferrure  (f.) 

Armature  (f.):  Induit  Cm.) 
Garniture  (f.)  d'une  chaudiere 

a  vapeur;  Armature  Cf.)  d'une 

chaudiere. 

Armature  (f.)  d'un  condensa- 

teur. 
Armature  (f.)  d'une   machine 

dynamo-electrique;    Induit 

(m.)  d'une  dynamo. 
Armature  (f.)  d'un  electro-ai- 

mant. 


Armature  (f.)  d'un  aimant  ar- 

tiflciel. 

Armature  (f.)  bipolaire. 
Armature  (f.)  cylindrique. 
Armature  Cf.)  en  disque. 
Anneau  Cm.)  Gramme   aplati ; 

Armature  Cf.)  a  anneau  plat. 
Armature  Cf-)  en  tambour. 
Armature  (f.)  a  anneau  plat. 
Armature  (f.)  de  Siemens. 

Armature  Cf.)  multipolaire. 
Armature  (f.)  non  polarisee. 

Armature  (f.)  polarise. 
Armature  (f.)  radiale;  Arma- 
ture (f.)  a  pole. 


ARM 
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Italian 


Armature  if.)  (Ring) 

-  (Siemens);  Shuttle  armatu- 
re ;  H-armature  (s.) 

—  (Spherical) 

—  bore  (s.) 

—  core  (s.) 

-  coil  (s.) 

-  reaction  (s.) 

—  coils  (s.  pi.) 

—  (Elementar  coil  of  the) 

—  (s)  of  Holtz  machine.' 

—  without  current 

—  (Alternating  current) 

—  (Continuous  current) 

—  (Goreless) 

—  (Counter  electromotive  for- 
-ce  of) 

—  (Electromotive  force  of) 

—  (Inner  pole) 

—  (Single  phase) 

—  (Slotted) 

—  (Smooth) 

—  (Spare) 

-  Three  phase) 

—  (Weakening) 

ampere  turns  (s.  pi.) 

—  circuit  (s.) 

-  connection  (s.) 

—  constant  (s.) 

—  cooling  (s.) 

—  copper  (s.) 

—  cross  (s.) 

—  current  (s.) 

—  diameter  (s.) 

—  field  (s.) 

—  flux  (s.) 

—  induction  (s.) 

—  insulation  (s.) 

—  iron  (s.) 


Indotto  (m.)  ad  anello. 
Armatura  (f.)  Siemens;  Indot- 
to (m.)  a  doppio  T 
Indotto  (m.)  sferico. 
Foro  (m.)  dell'indotto. 
Nucleo  (m.)  dell'indotto. 

Spirale  (f.)  dell'indotto. 
Reazione  (f.)  dell'indotto. 

Avvolgimento  (m.)  dell'indotto, 

Spirale  (f.)  elementare  dell'in- 
dotto. 

Armatura  (f.)  della  macchina 
ad  influenza  di  Holtz. 

Indotto  (m.)  senza  corrente. 

Indotto  (m.;  di  macchina  a  cor- 
rente alternate. 

Indotto  (m.)  di  macchina  a  cor- 
rente continua. 

Indotto  (m.)  senza  ferro  per 
contatore. 

Forza  (f.)  eontroelettromotri- 
ce  dell'indotto. 

Forza  (f.)  elettromotrice  del- 
l'indotto. 

Indotto  (m.)  a  poli  interni. 

Indotto  (m.)  monofase. 

Indotto  (m.>  a  scanalature. 

Indotto  (m.)  liscio. 
Indotto  (m.)  di  riserva. 

Indotto  (m.)  trifase. 

Indobto  (m.)  d'indeboltrnento. 

Ampere-giri  (m.  pi.)  dell'in- 
dotto. 

Raaio  (m.)  dell' avvolgimento 
d'indotto. 

Connessioni  (f.  pi.)  dell'indotto. 

Costante  (f.)  dell'indotto. 

Raffreddamento  (m.)  dell'in- 
dotto. 

Rame  (m.) 

Crociera  (f.)  dell'indotto. 

C9rrente  (f.)  dell'indotto. 

Diametro  (m.;  dell'indotto. 

Campo  (m.)  deil'indotto. 

Flusso  (m.  di  forza  dell'indotto. 

Induzione  (f.)  deH'indotto. 

Isolamento  (m.)  dell'indotto. 

Ferro  (m.)  dell'indotto. 
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French 


Ringanker  (ni.) 
Siemensanker  <m.);  Doppel-T- 

Anker  (m.) 
Kugelanker  (in.) 
Ankerausbohrung  (f.) 
Ankereisen  (n.);  Eisenkern  (m.) 

des  Ankers;  Ankerkern  (m.) 
Ankerwickelung  (f.) ;  Anker- 

spule  Cf.  i 
Ankerriiekwirkung  (f.) 

Ankerbewicklung  (f.) 
Ankerglied  (n.) 

Armatur  (f.)  der  Iloltzen  In- 

fluenzinaschine. 
Stromloser  Anker  (m.) 
Wechseltstroinmaschinen  a  n- 

ker  (in.( 
Gleichstrommascliinena  n  k  e  r 

(m.) 
Eisenloser    Anker    (m.)    fur 

Stromzuhler. 
Gegenelektromotorische  Kraft 

(f.)  des  Ankers. 
Elektromotorische    Kraft    (f.) 

des  Ankers. 
Innenpolanker  (m.) 
Einphasenanker  (m.) 
Nutenanker  (m,) 

Glatter  Anker  (m.) 
Reserveanker  (m.) 

Drehstromanker  (m.) 
Schwa'chungsanker  (m.) 

Ankeramperewindungen  (f.pl.) 
Ankerstromzweig  (m.) 

Ankerschaltung  (f.) 
Ankerkonstante  (f.) 
Ankerkuhlung  (f.) 

Ankerkupfer  (n.) 
Anker-Armkreuz  (n.) 
Ankerstrom  (m.) 
Ankerdurchmesser  (m.) 
Ankerfeld  (n.) 
Ankerkraftflux  (m.) 
Ankerinduktion  (f.) 
Ankerisolation  (f.) 
Ankereisen  (n.) 


Induit  (m.)  a  anneau. 
Armature  (f.)  de  Siemens. 

Induit  (m.)  spherique. 
Creux  (m.)  de  1'armature. 
Noyau  (m.)  d'une  armature. 

Robine  (f.)  de  1'induit. 

Reaction  (f.)  du  courant  de 
1'induit. 

Enroulement  (m.)  d'induit. 

Robine  (f.)  elementaire  de  1'in- 
duit. 

Armature  (D  de  la  machine  a 
influence  d'e  Holtz. 

Induit  (m.)  sans  courant. 

Induit  (m.)  de  machine  a  cou- 
rant alternatif. 

Induit  (m.)  de  machine  a  cou- 
rant continu. 

Induit  (m.)  sans  fer  de  comp- 
teur. 

Force  (f.)  contre-electromo- 
trice  de  1'induit. 

Force  (f.)  electromotrice  de 
1'induit. 

Induit  (m.)  a  poles  interieurs. 

Induit  (m.)  monophase. 

Induit  (m.)  a  rainures  a  en- 
coche. 

Induit  (m.)  lisse. 

Induit  (m.)  de  reserve  ou  cle 
re  change. 

Induit  (m.)  a  courant  trifase. 

Armature  (m.)  d'affaiblisse- 
ment. 

Ampere-tours  (m.  pi.)  d'induit. 

Circuit  (m.)  d'  enroulement 
d'induit. 

Couplage  (m.)  d'induit. 

Gonstante  (f.)  d'induit. 

Refroidissement  (in.)  de  1'in- 
duit. 

Cuivre  (m.)  de  1'induit. 

Croisillon  (m.)  d'induit. 

Courant  (m.)  d'induit. 

Diametre  (m.)  d'induit. 

Champ  (m.)  d'induit. 

Flux  (m.)  d'induit. 

Induction  (f.)  dans  Tinduit. 

Isolernent  <m.)  d'induit. 

Fer  (m.)  d'induit. 


ARM 
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Italian 


Armature  iron  loss  (s.) 
-  leakage  (s.) 

—  line  of  force  (s.) 

—  load  (s.) 

—  short  circuit  current  (s.) 

—  slip  (s.) 

—  speed  (s.) 
spider  (s.) 

—  stray  flux  (s.) 

—  surface  (s.) 

—  temperature  (s.) 

—  voltage  (s.) 

—  weight  (s.) 

—  winding  (s.) 

—  wire  (s.) 

—  without  current  (s.) 
Armor  (s.) ;  Iron  envelope  (s.) 

of  an  electric  cable, 
to  Armor  (v.)  (Electr.) 

—  a  cable. 


Armoured  cable  (s,) 

—  cord  (s.) 

—  wire    (s.) 
Armouring  (s.) 

—  wire  (s.) 
Aron  meter  (s.) 
Arrangement  (s.)  (Techn.) 

Arrest  (s.)  (Mach.) 

to  Arrest  (v.) 

Arrester  (s.)  (Lightning) 

—  (Comb-shaped  lightning) 

—  (Condenser  lightning) 

—  (Cylinder  lightning) 

—  (Disc  lighting) 

—  (High  tension  lightning) 

—  (Horn  shaped  lightning) 

—  (Knife  lightning) 

—  (Plate  lightning) 

—  (Point  lightning) 

—  (Roller  lightning) 

—  (Silk-tape  lightning) 

—  (Wedge  shaped  lightning) 


Perdita  (f.)  nel   ferro   dell'in- 

dotto. 
Flusso  (m.)  di  dispersione  del- 

1'indotto. 

Linea  (f.)  di  forza  dell'indotto. 
Carico  (m.)  dell'indotto. 
Corrente  (f.)  di  corto  circuito 

dell'indotto, 

Scorrimento  (m.)  dell'indotto. 
Velocita  (f.)  dell'indotto. 
Indotto  (m.)  a  raggi. 
Flusso  (m.)  di  dispersione  nel- 

1'indotto. 

Superflcie  (f.)  dell'indptto. 
Temperature  (f.)  dell'indotto. 
Tensione  (f.)  dell'indotto. 
Peso  (in.)  dell'indotto. 
Avvolgimen to  (m.)  dell'indotto. 
Filo  (m.)  dell'indotto. 
Indotto  (m.)  senza  corrente. 
Armatura  (f.)  d'un  cavo;  Rive- 

stimento  (m.)  d'un  cavo. 
Armare;  Rivestire. 
Armare  un  cavo;  Rivestire  un 

cavo. 

Cavo  (m.)  armato. 

Cordone  (m.)  armato. 

Filo  (m.)  armato. 

Armatura    (f.);    Rivestimento 

(m.) 

Filo  (m.)  dell'armatura. 
Contatore  (m.)  Aron. 
Disposizione  (f.) 

Arresto  (m.) 

Arrestare. 

Parafulmine  (m.);  Scaricaful- 
mine (m.) 

Parafulmine  (m.)  a  pettine;  Sca- 
ricafulmine (m.)  a  pettine.  . 

Scaricafulmine  a  condensatore 

Scaricafulmine  a  cilindri. 

Scaricafulmine  a  dischi. 

Parafulmine  (m.)  per  alte  ten- 
sioni. 

Parafulmine  (m.)  a  coma. 

Parafulmine  (m.)  a  lame. 

Parafulmine  (m.)  a  piastre. 

Parafulmine  (m.)  a  punte. 

Parafulmine  (m.)  a  rotelle. 

Parafulmine  (m.)  a  nastro  di 
seta. 

Parafulmine  a  lame. 


German 


French 


Ankerreisenverlust  (in.) 
Ankerstreuung  (f.) 

Ankerkraftliiiie  (f.) 
Ankerhelastung  (f.) 
Ankerkurzschlussstrom  (111.) 

Ankerschliipfung  (f.) 
Ankertourenzahl  (f.) 
Speichenanker  (in.) 
Ankerstreufluss  (in.) 

Ankeroberfiache  (f.) 
Ankerteniperatur  Cf.) 
Ankerspannung  (f.) 
Ankergewicht  (m.) 
Ankerwicklung  (f.) 
Ankerdraht  (in.) 
Stromloser  Anker  (m.) 
Schutzhiille  (f.)  eines  Kabels. 

Armiren. 

Ein  Kabel  armiren;  Ein  Kabel 

mit    Schutzdrahten    beklei- 

den. 

Ariniertes  Rebel  (n.) 
Panzersolmur  (f.) 
Panzerader  (f.) 
Armierung    (f.) ;     Bewehrung 

(f-) 

Armierungsdraht  (in.) 
Aronziihler  (in.) 
Anordnung   (f.);    Einrichtung 

Hemmung  (f.) 
Hemmen :  Arretiren. 
Blitzableiter  (m.);  Blitzschutz- 

vorrichtung  (f.) 
Kaminformiger     Blitzableiter 

(m.) 

Kondensatorblitzableiter  Cm.) 
Walzenblitzableiter  (m.) 
Scheibenblitzableiter  (m.) 
Hochspannungsbli  tzab  1  e  i  t  e  r 

(m.) 

Hornerblitzableiter  (in  ) 
Schneidenblitzableiter  (m.) 
Plnttenblitzableiter  (in.) 
Spitzenblitzableiter  (m.) 
Bollenblitzableiter  (m.) 
Seidenbandblitzableiter  (m.) 

Schneidenblitzableiter  (m.) 
WEBBER. 


Perte  (f.)  dans  le  fer  de  1'in- 

duit. 
Dispersion  (f.)  dans  1'induit. 

Ligne  (f.)  de  force  de  1'induit. 

Charge  (f.)  de  1'induit. 

Courant  (m.)  de  court-circuit 
d'induit. 

Glissement  (m.)  d'induit. 

Vitesse  (f.)  de  1'induit. 

Induit  (in.)  a  rais. 

Flux  (m.)  de  dispersion  dans 
1'induit. 

Surface  (f.)  d'induit. 

Temperature  (f.)  d'induit. 

Tension  (f.)  d'induit. 

Poids  (m.)  de  1'induit. 

Enroulement  (in.)  de  1'induit. 

Fil  (m.)  d'induit. 

Induit  (in,)  sans  courant. 

Enduit  (in.)  protecteur  d'un  ca- 
ble; Armature  (f.)  d'un  cable. 

Armer. 

Armer  un  cable. 


Gable  (in.)  arme. 
Conducteur  (m.)  souple  arme. 
Fil  (m.)  arme. 
Armature  (f.) 

Fil  (m.)  d'armature. 
Compteur  (m.)  Aron. 
Disposition  (f.) 

Arret  (m.) 
Arreter. 
Paratonnerre  (m.) 

Parafoudre  (m.)  a  peignes. 

Parafoudre(m.)a  condensateur 
Parafoudre  (m.)  a  cylindres. 
Parafoudre  (m.)  a  disques. 
Parafoudre  (m.)  pour  hautes 

tensions. 

Parafoudre  (m.)  a  comes. 
Parafoudre  (m.)  a  couteaux. 
Parafoudre  (in.)  a  lames. 
Parafoudre  (m.)  a  pointes. 
Parafoudre  (m.)  a  galets. 
Parafoudre  (m.)    a    bande    de 

soie. 

Parafoudre  (m.)  a  couteaux. 
5 
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Italian 


Arrester  (Wire  coil  lightning) 

—  (Tank  lightning) 
Arris  (s.)  (Arch.) 

—  rail  (s.) 
Arsenal  (s.) 

Arseniate  (s.) ;  Arsenate  (s.) 

Arsenic  (s.) 

—  (Native) 

—  (White) 
Arsenical  (adj.) 
Arsenious  acid  (s.) 
Arseniuret  (s.) 
Arsenopyrites    (s.) ;   Arsenical 

pyrites  (s.) 
Artesian  well  (s.) 
Articles  (s.  pi.)  of  trade. 
Artificial  air  gap  (s.; 

—  cooling  (s.) 

-  (adj.) 

—  magnet  (s.) 

—  resistance 
Artillery  (s.) 

—  for  coast-defence. 

—  over  bank. 

-  (Field) 

—  (Foot) 

—  (Garrison) 

—  (Horse) 

—  (Mountain) 

—  (Naval) 

Asbestus  (s.);  Asbestos  (s.) 
Ascending  pipe  (s.) 

Ash  (s.);  Ashes  (s.  pi.) 
Ash-box    (s.);    Ash-chest   (s.); 
Ash-pan  (s.) 

Ash  dish  (s.);  Cinder  tray  (s.) 
Asphalted  lead-covered  cable 

(s.) 

Ash-hole  (s.) ;  Ash-pit  (s.) 
Ash-pit-door  (s.) 

Ash-wood  (s.) 

Asphalt  (s.);  Asphaltum  (s.) 

Bitumen  (s.) 
Asphalt-pavement  (s.) 
Asphalt-paving  (s.) 
Aspirator  (s.) 
Aspiring-pump  (s.) 


Parafulmine  (in.)  a  rocchetto. 
Parafulmine  (in.)  a  serbatoio. 
Spigolo  (in.);  Risege  (f.) 
Regolo  (m.)  triangolare. 
Arsenale  (m.) 
Arseniato  (m.) 

Arsenico  (m.) 
Arsenico  (m.)  native. 

Arsenico  (m.)  bianco. 

Arsenicale. 

Acido  (m.)  arsenioso. 

Arseniuro  (m.) 

Pirite  (f.)  arsenicale  ;  Mispickel 

(m.)    • 

Pozzo  (in.)  artesiano. 
Articoli  (m.pl.)di  comrnercio. 
Intraferro  (m.)  artiflciale. 

Raffreddamento  (m.;  artiflciale 

Artiflciale. 

Magnete  (m.)  artiflciale  ;  Cala- 

mita  (f.)  artiflciale. 
Resistenza  (f.)  artiflciale. 
Artiglieria  (f.) 
Artiglieria  (f.)  da  costa. 
Artiglieria  (f.)  a  barbetta. 
Artiglieria  (f.)  da  campagna. 
Artiglieria  (f.)  a  piedi. 
Artiglieria  (f.)  da  piazza. 
Artiglieria  (f.)  a  cavallo. 
Artiglieria  (f.)  da  montagnn. 
Artiglieria  (f.)  di  marina. 
Asbesto  (m.) 
Tubo  (m.)   ascendente ;  Tubo 

(m.)  elevatore. 
Cenere  (f.) 
Generario  (m.) 


Porta  cenere  (m.) 

Cavo  (m.)  con  involucro di  pioni- 

bo  ed  asfalto. 
Generario  (m.) 
Porta  (f.)  del  cenerario;  Por- 

telle  (f.  pi.)  del  cenerario. 
Frassino  (m.) 
Asfalto  (m.) 

Pavimento  (m.)  d'asfalto. 
Pavimentazione  (f.)  coll'asfalto 
Aspiratore  (m.) 
Pompa  (f.)  aspirante. 


German 
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French 


Drahtrollenblitzableiter  (m.) 

Tankblitzableiter  (in.) 

Kante  (f.) 

Kanlenschiene  (f.) 

Arsenal  (n.) 

Arsenat  (n.);Arseni  ksaures  Salz 

(n.) ;  Arsensaures  Salz  (n.) 
Arsen  (n.);  Arsenik  (n.  m.) 
Gediegenes  Arsenik  (n.);  Ge- 

diegener  Arsenik  (m.) 
Weisser  Arsenik  (in.) 
Arsenikhaltig. 
Arsenige  Saure  (f.) 
Arsenid  (n.);  Arsenmetall   (n.) 
Arsenikkies   (m.) ;    Misspickel 

(m.) 

Artesischer  Brunnen  (m.) 
Handelsartikel  (m.) 
Kiinstlicher    Luftz wischen- 

raum  (in.) 

Kiinstliche  Kiihlung  (f.) 
Kfinstlich  ;  Nachgemacht. 
Kunstlicher  Magnet  (m.) 

Kiinstlicher  Widerstand  (m.) 
Artillerie  (f.) 
Kiistenartillerie  (f.) 
Artillerie  (f.)  ueber  Bank. 
Feldartillerie  (f.) 
Fussartillerie  (f.) 
Festungsartillerie  (f.) 
Reitende  Artillerie  (f.) 
Gebirgsartillerie  (f.) 
Scbiffsartillerie  (f.) 
Asbest  (m.) 
Steigrohr  (n.) 

Asclie  (f.) 

Aschenkasten   (m.):    Aschen- 

pfanne  ;  Aschenfall  (m.) ;  A- 

schenloch  (n.) 
Ascbenteller  (m.) 
Aspbaltiertes  Bleikabel  (n.) 

Ascbenloch  (n.):  Ascbenfall  (m.) 
Aschenfalltliure  (f.) ;  Aschen- 

fallklappe  (f.) 
Escbenbolz  (n.) 
Asphalt  (m.) 

Asphaltpflaster  (n.) 
Asphaltierung  (f.) 
Aspirator  (m.);  Luftsauger  (m.) 
Saugpumpe  (f.) 


Parafoudre  (m.)  a  bobine. 

Parafoudre  (m.)  a  reservoir. 

Arete  (f.) 

Orniere  (f.)  anerulaire. 

Arsenal  im.) 

Arseniate  (m.) 

Arsenic  Cm.) 
Arsenic  (m.)  natif. 

Arsenic  (m.)  blanc. 

Arsenical. 

Acide  (in.)  arsenieux. 

Arseniure  (m.) 

Arsen opy rite  (m.) 

Puits  (m.)  artesien. 

Articles  (in.  pl.t  de  commerce. 

Entrefer  (in.)  artificial. 

Refroidissement  (in.)  "artificial. 

Artificiel. 

Aimant  (m.)  artificiel. 

Resistance  (f.)  artiflcielle. 
Artillerie  (f.) 
Artillerie  (f.)  de  cote. 
Pieces  (f.  pi.)  en  barbette. 
Artillerie  (f.)  de  campagne. 
Artillerie  (f.)  a'pied. 
Artillerie  (f.)  de  place. 
Artillerie  (f.)  a  cheval. 
Artillerie  (f.)  de  rnontagne. 
Artillerie  (f.)  de  marine. 
Asbeste  (m.) 
Tuyan  (m.)  elevateur. 

Cendre  (f.) 
Cendrier  (in.) 


Cendrier  (m.) 

Cable  (m.)  sous  plomb  asphal- 

Cendrier  (m.) 

Porte  (f.)  du  cendrier;  Ecran 

(m.)  du  cendrier. 
Bois  (m.)  de  frene. 
Asphalte  (in.) 

Pave  (m.)  d'asphalte. 
Pavage  (m.)  d'asphalte. 
Aspirateur  (m.) 
Pompe  (f.)  aspirante. 


ASS 


English 


Italian 


Assay  (s.);  Essay  (s.) 

Assemblage  (s.)  (Mach.) 
to  Assemble  (v.)  (Mach.) 
Assymetrical  resistance  (s.) 

Assimetry  (s.)  of  commutation. 

Astatic  (adi.) 

-  galvanometer  (s.) 

—  needle  (s.) 

—  regulator  (s.) 

—  system  (s.) 

—  couple  (s.) 

—  suspension  (s.) 
Astaticism  <s.) 
Astaticity  (s.) 
Astronomical  (adj.) 

-  latitude  (s.) 

—  ring  (s.) 

—  telescope  (s.) 
Asymmetry  (s.) 
Asymptote  (s.) 
Asymptotic  cone  (s.) 
Asynchronous  (adj.)  (Electr.) 

—  motor  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  motor  generator  (s.) 

—  polyphase  motor  (s.) 

Atmosphere  (s.) 

-  (Absolute) 

-  (Effective) 

Atmospheric  (adj.):  Atmosphe- 
rical (adj.) 

—  air  (s.) 

—  brake  (s.) 

—  discharge  (s.) 

—  disturbance  <s.) 

—  engine  (s.) 

—  electricity  (s.) 

—  pressure  (s.) 

—  railway  (s.) 

-  valve  (s.) 

Atom  (s.) 

Atomic  capacity  (s.) 

—  currents  (s.  pi.) 

—  electricity  (s.) 

—  energy  (s.) 


Saggio  (m.);  Prova  (f.);  Ricer- 

ca  (f.) 

Griunzione  (f.) 
Gongiungere;  Unire. 
Resistenza  (f.)  assimetrica. 

Assirnetria  (f.)   della   coinmu- 

tazione. 
Astatico. 

Galvanometro  (m.)  astatico. 
Ago  (m.)  astatico. 
Regolatore  (in.)  astatico. 
Sisteina  (in.)  astatico. 
Goppia  (f.)  di  aghi  astatici. 

Sospensione  (f.)  astatica. 
Astaticito  (f.) 
Astaticita  Cf.) 
Astronomico. 
Latitude  (f.)  astronomica. 
Anello  (m.)  astronomico. 
Cannocchiale  (m.)  astronomico 
Asimmetria  (f.) 
Asintoto  (m.) ;  Assintoto  (m.) 
Cono  Cm.)  asintotico. 
Asincrono. 

Motore  (m.)  asincrono. 
Macchina  (f.)  asincrona. 
Motore-generatore    (m.)  asin- 
crono. 
Motore  (m.)  asincrono  polifase. 

Atmosfera  (f.) 
Atmosfera  (f.)  assoluta. 
Atmosfera  (f.)  effettiva. 
Atmosferico. 

Aria  (f.)  atmosferica. 
Freno  (m.)  a  vuoto. 

Scarica  (f.)  atmosferica. 
Perturbazione  (f.)  atmosferica 
Macchina  (f )  atmosferica. 
Elettricita  (f.)  atmosferica. 
Pressione  (f.)  atmosferica. 
Strada  (f.)  ferrata  atmosferica. 

Valvola  (f.)  atmosferica. 

Atomo  (m.) 
Capacita  (f.)  atomica. 
Gorrenti  (f.  pi.)  atomiche. 
Elettricita  (f.)  atomica. 
Energia  (f.)  atomica. 
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French 


Versuch  (m.) ;  Probe  (f.) 

Verbindung  (f.) 

Verbinclen 

Assirnetrisclier    Widerstand 

(in.) 
Unsyrnmetrie  (f.)*der  Kommu- 

tierung. 
Astatisch. 

Astatisches  Galvanometer  (n.) 
Astatische  Nadel  (f.) 
Astatischer  Regulator  (m.) 
Astatisches  System  (n.) 
Astatische  Nadelpaar  (n.) 

Astatische  Aufhiingung  (f.) 
Astasie  (f.) 
Astasierung  (f.) 
Astronomisch. 
Astronornische  Breite  (f.) 
Astronomischer  Ring  (in.) 
Astronomisches  Fernrohr  (n.) 
Asim metric  (f.) 
Asymptote  (f.) 
AsymptotischerKegel  (m.) 
Asynchron. 

Asynchroner  Motor  (m.) 
Asynchrone  Maschine  (f.) 
Asynchroner  Motorgenerator 

<m.) 
Asynchroner  Mehrphasenmo- 

tor  (m.) 

Atrnosphare  (f.) 
Absolute  Atmosphare  (f.) 
Ett'ektive  Atmosphare  (f.) 
Atmospharisch. 

Atmospharische  Luft  (f.) 
Afemospharische  Bremse  (f.) : 

Vacuumbremse  (f.) 
Atmospharische  Entladung  (f.) 
Atmospharisclie  Storung  (f.) 
Atmospdrische  Maschine  (f.) 
Luftelektricitat  (f.) 
Atmospharendruck  (m.) 
Atmospharisclie  Eisenbahn  (f.) 

Atmospharisclie    Ventil    (n.) ; 

Luftwentil  <n.) 
Atom  (n.) 

Atomische  Kapacito  (f.) 
Atomische  Strorne  (n.  pi.) 
Atomelcktricitat  (f.) 
Atomische  Energie  (f.) 


Epreuve  (f.) ;  Essai  (m.) 

Assemblage  (in.) 

Joindre. 

Resistance  (f.)  asymetrique. 

Asymetrie  (f.)  de  la'commuta- 
tion. 

Astatique. 

Galvanometre  (in  )  astatique. 

Aiguille  (f.)  astatique. 

Regulateur  (mj  astatique. 

Systeme  (in.)  astatique. 

Couple  (f.)  d'aiguilles   astati- 
ques. 

Suspension  (f.)  astatique. 

Astaticit    (f.) 

Astaticite  (f.) 

Astronomique. 

Latitude  (f.)  astronomique. 

Anneau  (m.)  astronomique. 

Lunette  (f.)  astronomique. 

Asymetrie  (f.) 

Asymptote  (f.) 

CMie  (m.)  asymptote. 

Asynchrone. 

Moteur  (m.)  asynchrone. 

Machine  (f.)  asynchrone. 

Moteur-generateur  (m.)  asyn- 
chrone. 

Moteur  (m.)  asynchrone  poly 
phase- 

Atmosphere  (f.) 

Atmosphere  (f.)  absolue. 

Atmosphere  (f.)  effective. 

Atmospherique. 

Air  (m.)  atmospherique. 
Frein    (m.)    atmosph  erique 

Frein  (in.)  a  vide. 
Decharge  (f.)  atmospherique. 
Perturbation(f.)atmospherique 
Machine  (f.)  atmospherique. 
Electricite  (f.)  atmospherique. 
Pression  (f.)  atmospherique.  t 
Cliemin  (m.)  de  fer  atmosphe 

rique. 
Soupape  (f.)  atmospherique. 

Atome  im.). 
Capacite  (f.)  atomique. 
Courant  (m.  pi.)  atomiques. 
Klectricite  (f.)  atomique. 
Energie  (f.)  atomique. 
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Atomic  (adj.; 

—  volume  (s.) 

—  weight  (s.) 

Atomicity  (sj ;  Quantivalance 

(s.) 
Attachment -screw  (s.) 

Attic  (s.)  (Arch.) 

—  Continuous) 

—  (False) 

—  (Round) 

Attraction  (s.)  (Electromagne- 
tic; 

—  s. 

—  at  distance. 

—  (Capillary). 

-  (Electric) 

—  (Electrodynamic) 

—  (Electrostatic) 

-  <Law  of  electric) 

—  (Magnetic) 

—  (Molecolar) 

—  (Pneumatic) 

Attractive  power  (s.) ;  Force  (s.) 

of  attraction. 
Adwood's  machine  (s.) 
Audiometer  (s.) 
Auger  (s.) 

Aureola  (s.)  <Electr.) 

—  of  the  induction  spark. 

Auric  (adj.) 

—  chloride  (s.) 
Auriferous  ladjj 
Aurora  australis. 

—  borealis. 
Autoexciting  (s.) 
Automatic  (adj.) 

—  apparatus  (s.) 

—  breaker  (s.) 
Auto -transformer  (s.) 

Auxiliary  engine  (s.) 

Average  (s.) 

—  cost  (s.)  per  meter  run. 

—  deflection  (s.) 


Atomico. 

Volume  (m.)  atomico. 
Peso  (m.)  atomico. 
Atomicita  (f.) 

Vite  (f.)  di  pressione. 

Attico  (m.) 

Attico  (m.)  ricorrente. 
Attico  Cm.)  interposto. 
Attico  (m.)  circolare. 
Attrazione  (f.)  elettromagne- 

tica. 

Attrazione  (s.) 
Attrazione  a  distanza. 
Attrazione  (f.)  capillare ;  Capil- 

laritq  (f.) 

Attrazione  (f.)  elettrica. 
Attrazione  (f.)  elettrodinamica. 

Attrazione  (f.)  elettrostatica. 

Legge  (f.)  dell'attrazione  elet- 
trica. 

Attrazione  (f.)  magnetica. 
Attrazione  (f.)  molecolare. 
Attrazione  (f.)  pneumatica. 
Forza  (f.)  d'attrazione. 

Macchina  (f.)d'Atwood. 

Audiometro  (m.) 

Trivella(f.);  Trapano  (m.);  Fo- 

ratoio  (m.) 
Aureola  (f.) 
Aureola  (f.)  della  scintilla  d'in- 

duzione. 
Aurico;  D'oro. 
Cloruro  (m.)  d'oro. 
Aurifero. 

Aurora  (f.)  australe. 
Aurora  (f.)  boreale. 
Autoeccitazione  (f.) 
Automatico. 

Apparato  (m.);  automatico. 
Interuttore  (m.)  automatico. 
Autotrasformatore  (m.) 

Macchina  (f.)  ausiliaria;  Mac- 
china (f.)  sussidiaria. 

Medio  (m.) 

Costo  (m.)  medio  per  metro 
corrente. 

Deviazione  (f.)  media. 


German, 


French 


Atomisch. 
Atomvolumen  (n.) 
Atomgewicht  (n.) 
Atomigkeit  (f.) 

Klemmschrauhe  (f.) 

Attika  (f.) 

Fortlaufende  Attika  (f.) 

Untersatz  (in.) 

Runde  Attika  (f.) 

Elektromagnetische    Anzie- 
hung  (f.) 

Attraktion  (f.);  Anziehung  (f.) 

Anziehung  (f.)  aus  der  Feme. 

Haarrohrchenanziehung    (f.): 
Kapillaritat  (f.) 

Elektrische  Anziehung  (f.) 

Elektrodynamische      Anzie- 
hung (f.) 

Elektrostatische    Anziehung 
(f.) 

Gesetz   (n.)   der    elektrischen 
Anziehungen. 

Magnetische  Anziehung  (f.) 

Molekularanziehung  (f.) 

Pneumatische  Anzieliung  (f.) 

Anziehungskraft  (f.).   Attrak- 
tionskraft  (f.) 

Atwpod's  Maschine  (f.) 

Audiometer  (n.) 

Holzbohrer  (m.) 

Lichthiille  (f.);  Aureole  (f.) 
Aureole   (f.)   des  Induktions- 

funkens. 
Golden. 

Ghorgold  (n.};  Goldchlorid  (n.) 
Goldreich;  Goldhaltig. 
Sudlicht  (n.) 
Nordlicht  (n.) 
Selbsterregung  (f.) 
Automatisch  ;      Selbstthatig ; 

Selbstwirkend. 
Automatischer  Apparat  (m.) 
Selbstunterbrecher  (m.) 
Autotransformator  (m.);  Spar- 

transformator  (m.) 
Hilfsmaschine  (f.) 

Mittelvvert  (m.) ;  Mittel  (n.) 
Durchschnittliche  Kosten  (pi.) 

pro  laufendes  Meter. 
Mittlerer  Ausschlag  (m.) 


Atomique. 

Volume  (m.)  atomique. 
Poids  (m.)  atomique. 
Atomicity  (f.) 

Vis  (f.)  de  pression ;  Vis  (f.)  de 

serrage. 
Attique  (m.) 
Attique  (m.)  continu. 
Attique  (m.)  interpose". 
Attique  (m.)  circulaire. 
Attraction  (f.)   electromagne- 

tique. 

Attraction  (f.) 
Attraction  (f.)  a  distance. 
Attraction  (f.)  capillaire. 

Attraction  (f.)  electrique. 
Attraction  (f.)  electrodynami- 

que. 
Attraction  (f.)  electrostatique. 

Loi  (f.)  de  1'attraction  electri- 
que. 

Attraction  (f.)  magnetique. 
Attraction  (f.)  moleculaire. 
Attraction  (f.)  pneumatiaue. 
Force  (f.)  d'attraction. 

Machine  (f.)  d'Atwood. 

Audiometre  (m.i 

Foret  (m.)  a  bois;  Tariere  (f.) 

Aureole  (f.) 

Aureole  (f.)  de  1'etincelle  d'in- 

duction. 
Aurique;  D'or. 
Chlorure  (m.)  aurique. 
Aurifere. 

Aurore  (f.)  australe. 
Aurore  (f )  boreale. 
Autoexcitation. 
Automatique. 

Appareil  (m.)  automatlque. 
Interrupteur  (m.)  automatiqu.e. 
Autotransformateur  (m.) 

Machine  (f.)  auxiliaire. 

Moyen  (m.) 

Depense  (f.)  moyenne  par  me- 
tre courant. 
Deviation  (f.)  moyenne. 
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Average  load  (s.) 

—  loss  (s.)  of  energy. 

-  voltage. 

Awl  (s.) 
Axe  (s.) 

—  (Cooper's) 

Axial  current  (s.) 

—  flow  turbine  (s.) 

—  position  (s.) 
Axis  (s.) 

—  of  a  balance. 

—  of  a  lens. 

—  of  a  ground-plan. 

—  of  a  road. 

—  of  a  tunnel. 

—  of  a  parabola. 

—  of  double  recfraction* 

—  of  homology. 

—  of  homothety. 

—  of  coordinates. 

—  of  collineation. 

—  of  incidence. 

—  of  involution. 

—  of  moments. 

—  of  oscillation. 

—  of  revolution  or  rotation. 

—  of  suspension. 

-  of  symmetry. 

—  of  the  cone. 

—  of  the  abscissas. 

—  of  the  cycloid. 

—  of  the  magnet 

—  of  the  ordinates. 

—  of  the  spiral  scroll. 

—  of  the  vault. 

—  (Focal) 

—  (Longitudinal) 

—  (Magnetic) 

—  (Moment) 

-  (Neutral) 

—  (Principal) 

—  (Principal)  of  inertia. 

—  (Principal)  of  revolution. 


Carico  (m.)  medio. 

Perdita  (f.)  media  di  energia. 


Tensione 


media. 


Lesina  (f.) 

Accetta  (f.);  Scure  (f.) 

Accetta  (f.)  da  bottai. 

Gorrente  (f.)  assiale. 
Turbina  (f.)  assiale. 
Posizione  (f.)  assiale. 
Asse  (m.);  Albero  (m.) 
Asse  (m.)  d'una  bilancia. 
Asse  (m.)  d'una  lente. 
Asse  (m.)  d'una  pianta. 
Asse  (m.)  stradale.    • 
Asse  (m.)  d'un  tunnel  o  d'una 

galleria. 

Asse  (m.)  d'una  parabola. 
Asse  (m.)  di  doppia  rifrazione. 
Asse  (m.)  d'omologia. 
Asse  (m.)  d'omotetia. 
Asse  (m.)  delle  coordinate. 
Asse  (m.)  di  collineazione. 
Asse  (m.)  d'incidenza. 
Asse  (m.)   d'involuzione ;   Po- 

lare  (f.) 

Asse  (m.)  dei  momenti. 
Asse  (m.)  d'oscillazione. 
Asse  (in.)  di  rivoluzione    o  di 

rotazione. 

Asse  (m.)  di  sospensione. 
Asse  (m.)  di  simmetria. 
Asse  (m.)  del  cono. 
Assa  (m.)  delle  ascisse  o  delle 

.X* 

Asse  (m.)  della  cicloide. 
Asse  (m.)  della  calamita. 

Asse  (m.)  delle  ordinate. 

Asse  (m.)  della  voluta. 

Asse  (m.)  della  volta. 

Asse  (m.)  focale. 

Asse  (m.)  longitudinale. 

A.sse  (m.)  magnetico. 

Asse  (in.)  momento. 

Asse  (m.)  neutrale;  Asse  (in.) 

neutro. 
Asse  (m.) principale;  Asse  (m.) 

maggiore. 

Asse  (m.)  principale  d'inerzia. 
Asse  (in.)  principale  di  rotazione 
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Mittlere  Beanspruchung  (f.) 
Durchschnittenergi  e  v e  r  I  u  s  t 

(m.) 
Mittelspannung   (f.);    Mittlere 

Spannung  (f.) 
Able  (f.) 

Axt  (f.);  Beil  Cn.) 
Bottcheraxt  (f.);  Bottcherbeil 

(n.) 

Achsialstrom  (m.); 
Axialturhine  (f.) 
Achsiale  Lage  (f.; 
Achse  (f.) 

Bevvegungsachse  (f.)  tier  Wage 
Achse  (f.)  einer  Linse. 
Achse  (f.)  eines  Grundrisses. 
Strassenrnittellinie  (f.) 
Tunnelachse  (f.) 

Parabelachse  (f.) 
Achse  (f .)  der  Doppelhrechung. 
Collineationsachse  (f.) 
Homotetische  Achse  (f.) 
Koordinatenachse  (f.) 
Collineationsachse  (f.) 
Einfallsloth  (n.) 
Involutionsachse  (f.; 

Momentenachse  (f.) 
Schwingungsachse  (f.) 
Rotationsachse  (fj;  Drehachse 

(f.);  Umdrehungsachse  (f.) 
AuHuingungsachse  (f.) 
Symmetrieaclise  (t.) 
Kegelachse  (f) 
Abscissenachse  (f.);    X-Achse 

(f.) 

Cyklo'idenachse  (f.) 
Magnetische    Achse  (f.) ;   Ma- 

gnetachse  (f.) 
Ordinatenachse  (f.);   Y-Achse 

(f.  i 

Volutenachse  (f.) 
Ge\V(")ibachse  (f.) 
Brennachse  (f.) 
Liingenachse  (f.) 
Magnetische  Achse  (f.) 
Mornentenstrecke  (f.) 
Neutrale  Achse  (f.) 

Ilauptachse  (f.) 

Trugheitshauptachse  {f.) 
Hauptdrehachse  (f.) 


Charge  (f.)  moyenne. 

Perte  (f.)  moyenne  d'energie. 

Tension  (f.)  moyenne. 

Alene  (f.) 
!  Hache  (f.) 
j  Hache  (f.)  de  tonnelier. 

Courant  (m.)  axial. 
Turbine  (f.)  axiale. 
|    Position  (f.)  axiale. 
Axe  (m.) 

Axe  (in.)  d'une  balance. 
Axe  (m.)  d'une  lentille. 
Axe  (m.)  d'un  plan. 
Axe  (m.)  d'une  route. 
Axe  (m.)  d'un  tunnel. 

Axe  (in.)  d'une  parabole. 
Axe  (m.)  de  double  refraction. 
Axe  (m.)  d'homologie. 
Axe  (m.)  de  hornothetie. 
Axe  (m.)  des  coordonnees. 
Axe  m.)  d'hoinologie. 
Axe  (m.)  d'incidence. 
Axe  (m.)  d'involution. 

Axe  (m)  des  moments. 
Axe  (m.)  d'oscillation. 
Axe  (m.)  denotation;  Axe  (m.) 

de  revolution. 
Axe  (m.)  de  suspension. 
Axe  (m.)  de  simrnetrie. 
Axe  (m.)  du  cone. 
Axe  (m.)  des  abscisses  ou  des 

X. 

Axe  (m.)  de  la  cycloide. 
Axe  (,m.)  de  1'aimant. 

Axe  (m.)  des  ordonnees  ou  des 

Y. 

Axe  (m.)  de  la  volute. 
Axe  (m.)  de  la  voute. 
Axe  (rn.)  focal. 
Axe  (m.)  longitudinal. 
Axe  (m.)  magnetique. 
Axe-moment  (m.) 
Axe  (m.)  neutre. 

Axe  (m.)  principal. 

Axe  (m.)  principal  d'inertie. 
Axe  (m-)  principal  de  rotation. 
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Axis  (s.)  (Secondary) 

Asse  (m.)  secondario. 

—  (Transverse) 

—  (Vertical) 
Axle  <s.) 
—  (Brake) 
—  (Crank) 

Asse   (m.)   trasversale  o  tra- 
sverso. 
Asse  (m.)  verticale. 
Asse  (m.);  Albero  (m.) 
Albero  (m.)  del  freno. 
Albero  (m.)  a  gomito. 

—  (Bearing) 
-  (Driving) 
—  and  wheel;  Wheel  and  axis. 

Albero  (m.)  portante. 
Asse  (m.)  motore. 
Asse  (m.)  nella  ruota. 

Axle-bearing  (s.) 
Axle-box  (s.) 

Cuscinetto  (m.)  della  boccola 
del  grasso. 
Boccola  (f.)  del  grasso. 

Axle-box  cover  (s.) 

Axle-fracture  (s.) 
Axle-friction  (s.) 
Axle-grease  (s.) 
Axle-hole  (s.) 

Axle-tree  (s.) 

Coperchio  (m.)   della    boccola 
del  grasso. 
Rottura  (f.)  dell'asse. 
Attrito  (m.)  dell'asse. 
Grasso  (m.)  per  gli  assi 
Foro   (m.)    dell'albero    per   il 
perno. 
Sala  (f.);  Albero  (m.)inlegno 

—  of  the  fly. 
—  of  the  inking  wheel 
—  of  link. 
Axoidal  (adj.) 
Axoid  (s.) 
Azotate  (s.);  Nitrate  (s.) 

Asse(mJ  della  ruota  ad  alette. 
Asse(m.)  della  rotella  scrivente 
Asse  (m.)  di  articolazione. 
Assoidale. 
Assoide  (m.) 
Azotato  (m.);  Nitrato  (m.) 

—  of  soda. 
Azote  (s.)  ;  Nitrogen  (s.) 

Nitrato  (m.)  di  sodio. 
Azoto  (m.) 

Azotic  (adj.) 
—  acid  (s.);  Nitric  acid  (s.) 

Azotico. 
Acido  (m.)  azotico;  Acido  (m.) 
nitrico. 

B.  A.  (Abbreviation  for  British 

Association) 
Babbit  (s.) 

—  metal  (s.) 
-  (v.)  (to) 
-  —  a  bearing. 

Back  (s.)  of  an  arch  (Build.) 


Abbreyiazione  per  indicare  la 
«  British  Association  ». 

Guancialetto  (m.);  Guurnitura 
(f.) 

Metallo  (m.)  bianco. 

Guarnire  un  sopporto. 

Guurnire  un  sopporto  con  me- 
tallo  bianco. 

Estradosso  (m.)  d'arco. 


German 
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French 


Nebenachse    (f.) ;    Sekundare 

Achse  (f.) 
Breitenachse  (f.) 

Vertikale  Achse  (f.) 

Achse  (f.)-  Welle  ({.) 

Brernswelle  (f.) 

Kropfachse  (f.);  Gekropfte  Wel- 
le (f.) 

Tragachse  (f.) 

Treibachse  (f.);  Triebachse  (f.) 

Rad  (n.)  an  der  Welle ;  Rad- 
welle  (f.) 

Lagerschale(f);  Schmierbiichs- 
enlager  (n.) 

Achsenbuchse  (f.) ;  Schmier- 
biichse  (f.) 

Achsenbuchsendeckel  (m.) 

Achsenbruch  (m.) 
Achsenreibung  (f.) 
Aclisenschmiere  (f,) 
Achseriloch  (n.) 

Wagenachse(f.);  Holzerne  Ach- 
se (f; 

Windfangachse  (f.) 

Schreibradchenachse  (f.) 

Gelenkachse  (f.) 

Axoidisch. 

Axoid  (n.) 

Nitrat  (n.);  Salpetersaures  Salz 
(n.) 

Salpetersaures  Natrium  (n.) 

Azot  (n.) ;  StickstofT  (m.)  ; 
Stickluft  (f.) 

Stickstotr  enthaltend. 

Salpetersiiure  (f.) 


Axe  (m.)  secondaire. 

Axe  (m.)  transversal;  Axe(m.) 

transverse. 
Axe  (m.)  vertical. 
Essieu(m.);  Ae  (m.;;  Arbre  (m.) 
Arbre  (m.)  du  frein. 
Arbre  (m.)  coude. 

Arbre  (m.)  portant. 
Essieu  ( in.)  moteur. 
Roue  (f.)  sur  1'arbre. 

Goussinet  (m.)   d'une   boite   a 

graisse. 
Boite  (f.)  a  graisse;  Boite  (f.) 

a  huile. 
Couvercle  (m.)  d'une  boite  a 

graisse. 

Rupture  (f.)  d'essieu. 
Frottement  (m.)  d'essieu. 
Graisse  (f.)  pour  les  essieux. 
Trqu  (m.)  de  1'arbre   pour  le 

pivot. 
Essieu  (m.)  en  bois. 

Axe(m.)  de  re  gulateur  a  ailettes 

Axe  (m.)  de  la  molette. 

Axe  (m )  d'articulation. 

Axoidal. 

Axoide.  (in.) 

Azotate  (m.»;  Nitrate  (m.) 

Azotate  (m.)  de  soude. 
Azote  (in.);  Nitrogene  (m.) 

Azoteux. 

Acide  (in.)  azotique  ;  Acide  (m.) 
nitrique. 


Abkiirzung  fur  «  British  Asso- 
ciation ». 
Lagerfutter  (n.) 

Weissmetall  (n.)  Weissguss(m.) 
Bin  Lager  (n.)  ausfuttern. 
Ein  Lager  (n.)  mit.  Weissme- 
tall ausgiessen. 
Bogenrucken  (m.) 


Abreviotion    pour   signifler 

British  Association. 
Garniture  (f.;;  Fourrure  (f.) 

Metal  (m  )  blanc 

Garnir  un  coussinet. 

Garnir  un  coussinet  de  metal 

blanc. 
Extrados  (m.)  d'arc. 


BAG 


English 


Italian 


Back-balance  (s.);  Counter-ba- 
lance (s.) 

Back-pressure  (s.) 

Backward  <adv.) 

Back  or  counter  electromoti- 
ve force. 

—  ampere  turns  (s.  pi.) 

—  connected  ammeter  (s.) 

connection  (s.)  for  storting. 

—  connections  (s.  pi.) 

—  connector  (s.) 

—  contact  (s.) 

—  contact  spring  (s.) 

—  current  (s.) 

—  discharge  (s.) 

—  end  (s.) 

-  iron  (s.) 

-  lash  (s.) 

—  magnetisation  (s.) 

—  pressure  valve  (s.) 

—  pressure  diagram  (s) 

—  of  the  saw. 

—  square  (s.) 

-  stay  (s.) 

—  stap  (s.) 

—  of  the  wedge. 

—  turns  (s.  pi.)  of  the  arma- 
ture. 

Backed  off'  cutter  (s.) 

Bag  (s.)  cardbord 

Baggage-train  (s.);  Goods-train 

(s.) 
Baggage-waggon  (s.) 

Balance  (s.) 
Balance-arm  (s.) 
Balance-barometer  (s.) 
Balance-weight  (s.)  of  the  re- 
versing. 
Balance  (s.)  fAssayng) 

—  (Bent-lever) 

-  (Bifilar)  of  Harris. 

—  (Chemical) 

—  (Centesimal) 


Bilanciere  (m.)  a  contrappesi; 
Controbilanciere  (m.) 

Contropressione  (f.) 

Indietro. 

Forza  (f.)  controelettromotri- 
ce. 

Contro-ampere-giri  (m.  pi.) 

Amperometro  (m.)  a  collega- 
menti  posteriori. 

Collegamento  (m.)  in  opposi- 
zione  per  I'avviamento. 

Collegamenti  (m.  pi.)  poste- 
riori. 

Filo  (m.)  di  collegamento  po- 
steriore. 

Contatto  (m.)  di  riposo 

Molla  (f.)  del  contatto  di  riposo. 

Controcorrente  (f.) 

Scarica  (f.)  di  ritorno. 

Parte  (f.)  posteriore. 

Ferro  (m.)  dpppio. 

Giuoco  (m.)  inutile. 

Contromagnetizzazione  (f ) 
Valvola  (f.)  di  ritegno. 
Diagramma    (m.)    di    contro- 

pressione. 

Dorso  (m.)  della  sega. 
Squadra  (f.)  con  spalla. 

Rosetta  (f.) 

Incudinetta  (f.)  di  riposo. 
Testa  (f.)  del  cuneo. 
Controspire  (f.  pl.)dell'indotto. 

Fresa  (f.)  con  profile  invaria- 

bile. 
Imbuto  (m.)  di  cartone. 

Treno  (m.)  merci. 
Vagone  (m.) 

Bilancia  (f.) 

Braccio  (m.)  della  bilancia. 
Barometro  fin.)  a  bilancia. 
Contrappeso  (m.)  del  cambia- 

mento  di  marcia. 
Bilancio  (f.)  di  saggio  o  di  prova. 
Bilancia  (f.)  a  quadrante. 
Bilancia  (f.)  bifilare  di  Harris. 
Bilancia  (f.)  chimica. 
Bilancia  (f.)  centesimale. 


German 


French 


Gegengewiobtsbalancier  (m.) 

Gegendruck  (m.) 
Ruck  warts. 

Gegenelelektromotoriscbe 

Kraft  (f.) 

Gegenamperewindungen  (f.pl.) 
Riickwarts     angeschlossenes 

Amperemeter  (s.) 
Gegenschaltung  (f.)   zum  An- 

lassen. 
Hintere  Verbindungen  (f.  pi.) 

Hinterer    Verbindungsdralit 

(m.) 

Ruhekontakt  (m.) 
Ruliekontaktfeder  (f.) 
Gegenstrom  (m.) 
Ruckentladung  (f.) 
Ruckseite  (f.) 
Doppeleisen  (n.) 
Leerer  Gang  (m.);  ToterGang 

(m.) 

Gegenmagnetisierung  (f.) 
Riickscblagventil  C-n.) 
Gegendruckdiagramm  (n.; 

Sagenriicken  (m.) 
Ansoblagwinflel  (m.) 

Ankerplatte  Cf.) 
Rubeanscblag  (m.) 
Heilriicken  (m.) 
Gegenwindungen    (f.   pi.)   des 

Ankers. 
Hinterdrehter  Fra'ser  (m.) 

Papptrichter  (m.)  Pappdiite  (f.) 
Giiterzug  (in.) 

Pack wa gen   (in.) ;  Gepackwa- 

gen  (m.) 

Wage  (f.);  Waage  (f.) 
Wagearm  Cm.) 
Wagebarometer  (n.) 
Gcgengewicht  (n.)  der  Steuer- 

ung. 

Probierwage  (f.) 
Zeigerwage  (f.) 
Bifilarwage  (f.)  von  Harris. 
Chemiscbe  Wage  (f.) 
Centesimalwage  (f.) 


Halancier  (in.)  a  contre-poids 
Contre-balancier  (m.) 

Contrepression  (f.) 

En  arriere. 

Force  (f.)  contre-eleotromo- 
trice. 

Contre-amperes-tours  Cm.  pi.) 

Amperemetre  (m.)  a  con- 
nexion posterieure. 

Gouplage  Cm.)  en  opposition 
pour  le  demarrage. 

Connexions  (f.  pi.)  posterieu- 
res. 

Fil  (m.)  de  connexion  poste- 
rieur. 

Contact  (m.)  de  repos. 

Ressort  (in.)  du  plot  de  repos. 

Contre-courant  (m.) 

D  cliarge  (f.)  en  retour. 

Cote  (m.)  posterieur. 

Fer  (m.)  double. 

Jeu  (m.)  inutile. 

Contre-aimantation  (f.) 

Soupape  (f.)  de  retenue. 

Diagramme  (m.)  de  contre- 
pression. 

Dos  (m.)  de  la  scie. 

Equeue  (f.)  epaulee  ou  a  clia- 
peau. 

Contreplaque  (f.) 

Enclume  (f.)  de  repos. 

Dos  (m.)  de  coin. 

Contre-tours  (m.  pi.)  de  1'in- 
duit. 

Fraise  Cf.)  avec  profil  invaria- 
ble. 

Cornet  (m.)  de  carton  ;  Enton- 
nqir  Cm.)  en  carton. 

Train  (m.)  de  marcbandises. 

Fourgon  (m.) 

Balance  (f.) 
Bras  cm.)  de  balance. 
Barometre  Cm.)  a  l>alance. 
Contre-poids  (m.)  du  change- 

ment  de  marche. 
Balance  (f.)  d'essai. 
Balance  a  cadran. 
Balance  (f.)bifllaire  de  Harris. 
Balance  (f.)  cbimique. 
Balance  (f.)  centesimale. 


BAL 


English 


Italian 


Balance  (s.)  (Coulomb's) 

—  (Decimal) 

—  (Electric) 

—  (Electromagnetic) 

—  (Hydrostatical) 

—  (Induction) 

—  (Intensity) 

—  (Lever  of  a) 

-  (Magnetic) 

—  (Precision) 

-  (Sensible) 

-  (Spring);  Spring-yard  (s.) 

—  (Spring)  of  the  lever  of  the 
clack-valve. 

—  (Torsion) 

—  (Candle) 

—  (Current) 

—  (Kilo-ampere) 

-  (Plating) 

—  (Watt) 

to  Balance  (v.) 

-  the  slide-valve  (Loc.) 
Balanced  slide-valve  (s.) 

—  armature  (s.) 

—  multiphase  system  (s.) 

—  phases  (s.  pi.) 
Balancing  (s.)  of  the  valve. 

Ball-bearing  (s.) 
Ball  (s.) 
Ball-clak  (s.) 

Ball  and  socket  joint. 


Ball-gudgeon  (s.);  Ball-pivot  (s. 
Ball-valve  (s.) 

Ball-feed  valve  (s.) 
Ball-safety  valve  (s.) 
Balls  (s.  pi.)  (Governor) 


Bilancia  (f.)  di  Coulomb. 

Bilancia  (f.)  decimale. 
Bilancia  (f.)  elettrica. 
Bilancia  (f.)  elettromagnetica- 
Bilancia  (f.)  idrostatica. 
Bilancia  (f.)  d'induzione. 
Bilancia  (f.)  d'intensitn. 
Giogo  (m.)  della  bilancia. 
Bilancia  (f.)  magnetica. 
Bilancia  (f.)  di  precisione. 
Bilancia  (f.)  sensibile. 
Bilancia  (f.)  a  molla. 
Bilancia  (f.)  a  molle  della  vol. 

vola  di  sicurezza. 
Bilancia  di  torsione. 
Bilancia  (f.)  di  candela. 
Bilancia  (f.)  elettrodinamica. 
Bilancia  (f.)  chiloampere. 
Bilancia  (f.)  galvanoplastica. 
Wattometro  (in.)  a  bilancia. 
Bilanciare;  Equilibrare. 

Equilibrare  il  cassette  di  di- 
stribuzione. 

Valvola  (f.)  di  distribuzione 
equilibrata. 

Indotto  (m.)  centrato. 

Sisterna  (m.)  polifase  compen- 
sate. 

Fasi  (f.  pi.)  ugualmente  cari- 
cate. 

Scarica  (f.)  della  valvola. 

Sopporto  (m.)  a  biglie. 

Palla  (f.) 

Valvola  (f.)   a   palla ;   Valvola 

(f.)  sferica. 
Giunto  (m.)  universale;  Giun- 

tura  (f.)  universale;  Accop- 

piamento    (m  )     universale  ; 

Articolazione  (f.)  sferica. 
Perno  (m.)  sferico;  Perno  (m.) 

a  palla. 
Valvola  (f.)  a  palla;  Valvola  (f.) 

sferica;  Valvola  (f.)  a  corpo 

sferico. 
Valvola    di    alimentazione    a 

palla. 
Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  palla. 

Palle  (f.  pi.)  del  regolatore ; 
Sfere  (f.  pi.)  del  regolatore. 


German 


French 


Coulomb'sche  Drehwage  (f.) 

Dezimalwage  (f.) 
Elektrische  Wage  (f-) 
Elektromagnetische  Wage  (f.) 
Hydrostatische  Wage  (f.) 
Inductionswage  (f.) 
Stromstarkemesser  (m.) 
Wagehalken  (m.) 
Magnetise/he  Wage  (f.) 
Pra'cisionswage  (f.) 
Empflndliche  Wage  (f.) 
Federwage  (f.) 
Federwage  (f.)des  Sicherheits- 

ventils. 

Torsionswage(f.);Drehwage(f.) 
Kerzenwage  (f.) 
Strom  wage  (f.) 
Kiloampefewage  (f.) 
Plattierwage  (f.) 
Watt  wage  (f.) 
Abwa  gen  ;    Ausgleichen  ;    Ins 

Gleichgewicht  bringen. 
Den  Dampfschieber  entlasten. 

Entlastungsschieber  (m.) 

Centrierter  Anker  (m.) 
Ausgeglichenes   Mehrphasen- 

system  (n.) 
Gleichbelastete  Pbasen  (f.  pi.). 

Ventilentlastung  (f.) 

Kugellager  (n.) 
Kugel  (f.) 
Kugelventil  (n.) 

Kugelgelenk  (n.);  Kugelschar- 
nier  (n.) 


Kugelzapfen  (m., 
Kugelventil  (n.) 

Kugelspeiseventil  (n.) 
Kugelsicherheitsventil  (n.) 
Regulatorkugeln  (f.  pi.) 


Balance  (f.)  de  torsion  par  Cou- 
lomb. 

Balance  (f.)  decimale. 

Balance  (f.)  electrique. 

Balance  (f.)  electromagnetique 

Balance  (f.)  hydrostatique. 

Balance  (f.)  d'induction. 

Electro-dynamometre  (m.) 

Fleau  (m.)  de  balance. 

Balance  (f.)  magnetique. 

Balance  (f.)  de  precision. 

Balance  (f.)  sensible. 

Balance  (f.)  n  ressort. 

Balance  (f.)  a  ressort  de  la  sou- 
pape  de  surete. 

Balance  (f.)  de  torsion. 

Balance  (f.)  porte-bugie. 

Balance  (f.)  electrique. 

Balance  (f.)  kiloampere. 

Balance  if.)  galvanoplastique. 

Wattmetre  <m.)  balance. 

Equilibrer;  Balancer. 

Equilibrer  le  tiroir. 
Tiroir  (m.)  equilibre. 

Induit  (m.)  centre. 

Systeme  (m.)  polyphase  equi- 
libre. 

Phases  (f.   pi.)  uniformement 

.  chargees. 

Equilibrage  (m.)  de  la  sou- 
pape. 

Palier  (m.)  a  billes. 

Balle  (f.) 

Soupape  (f.)  a  boulet. 

Joint  Cm.)  a  boulet;  Joint  (m.) 
spherique ;  Genou  (m.)  a  bou- 
let. 

Tourillon  (m.)  a  boulet. 

Soupape  (f.)  a   boulet;  Clapet 

(m.)  spherique;  Soupape  (f.) 

a  corp  spherique. 
Soupape  (f.)  d'alimentation   a 

corps  spherique. 
Soupape  (f.)  de  surete  a  corps 

spherique. 
Bulles  (f.  pi.)  du  regulateur. 


BAL 
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Italian 


Ballast  (s-);  Boxing-material  (sj 

Ballistical  curve  (s.) 
Ballistics  (s.  pi.) 
Ballistic  (adj.) 

—  galvanometer  (s.) 

—  method  (s.) 

Balloon  (s.) 
Baluster  (s.  pi.) 

Baluster  (s.  pi.) 

Balustrade   (s.) ;   Baluster-rai- 
ling (s.) 

—  (Blind) 

—  (Open  worked) 
Band  (s.)  (Mach.) 

Band-iron  (s.) 

Band-saw  (s.) 

Band  (Angular  iron-) 

Band  brake  (s.) 

brake  (s.)  (Differential) 

—  coupling  (s.) 

—  lamp  (s.) 

—  magnet  (s.) 
Bar  (s.) 

Bar-iron  (s.);  Rod-iron  (s.) 
Bar  (s.)  for  rails. 

—  (Draw);  Tender-coupling  (s.) 

—  (Fire);  Grate-bars  s.  pi.) 

—  (Guide);  Guide-bars  (s.  pi.) 

—  (Fashioned) ;  Figured  bar  (s.) 


(Forged) ;  Hammered  bar  (s.) 
(Laminated) ;  Rolled  bar  (s.) 

(L-shaped) 
(Magnetised  steel) 


Massicciata  (f.) 

Curva  (f.)  balistica. 

Balistica  (f.) 

Balistico. 

Galvanometro  Cm.)  balisticc 

Metodo  (m.)  balistico. 

Pallone  (m.)  areostatico. 
Balaustro  (m.) 

Bacchette  (f.  pi.)  o  aste  (f.  pi.) 

di  ringhiera. 
Balaustrata  (f.) 

Balaustrata  (f.)  Hnta. 
Balaustrata  (f.)  a  giorno. 
Ginghia  (f.);  Corda  (f.);  Nastro 

(m.) 
Ferro  (m.)  piatto;  Banda  (f.) 

Sega  (f.)  a  nastro. 

Ferro  (m.)  ad  angolo;  Gorniera 

Freno  (m.)  a  nastro. 

Freno  (m.)  a  nastro  diff'eren- 
ziale. 

Innesto  (m.)  a  cinghia  o  a  na- 
stro. 

Lampada  (f.)  a  nastro. 

Lamina  (f.)  magnetica. 

Barra  (f.);  Sbarra  (f.);  Asta  (f.); 
Stanga  (f.) 

Ferro  (m.)  in  sbarre;  Ferro 
(m.)  in  barre  o  in  verghe. 

Ferro  (m.)  in  barre  per  rotaie. 

Asta  di    accoppiamento   o   di 

trazione. 
Barra  (f.)  o  sbarra  (f.)  di  gra- 

cola. 
Asta  (f.)conduttrice;  Guide  (f. 

pi.)  conduttrici. 
Ferro  (m  )  profilato;  Ferro  (m.) 

sagomato. 

Ferro  (m.)  battuto  in  sbarre. 

Ferro  (m.)  laminato  in  sbar- 
re ;  Ferro  (m.)  cilindrato  in 
sbarre. 

Ferro  (m.)  in  sbarre  foggiato 
ad  angolo. 

Magnete  (m.)  d'acciaio. 


German 
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French 


Bettungsmaterial  (n.);  Eisen- 

bahnballast  (m.) 
Ballistische  Kurve  (f.) 
Ballistik  (f.);  Wurflehre  (f.) 
Ballistisch ;  Balistisch. 
BallistischesGalvanometer(n.) 
Ballistische  Metliode  (f.) 

Lufthallon  (m.) 

Baluster  (f.);Gelandersaule  (f.); 

Gelanderdocke  (f.) 
Gelanderstiibe  (m.  pi.) 

Balustrade  (f.);    Dokengelan- 

der  (n.) 

Blinddockengelander  (n.) 
Durctibrocliene  Balustrade  (f.) 
Treibriemen  (m.);  Laufriemen 

(m.);  Riemen  (rn.);  Schnurff.) 
Bandeisen  (n.) 

Bandsage  (m.) 
Eckband  (n.) 

Bandbremse  (f.> 
Dill'erentialbandbremse  (f.) 

Bandkupplung    (f.) ;    Riemen- 

kupplung  (f.) 
Bandlampe  (f.) 
Bandmagnet  (m.) 
Stange  (f.):  Stab  (m.) ;  Barren 

(m.);  Riegel  (m.) 
Stangeneisen    (n.):   Stabeisen 

(n.) 
Eisenbahnschieneneisen  (n.) 

Kuppelungsstange  (f.) 
Roststab  (m.) 

Leitstange  (f.);  Fuhrungsschie- 

nen  (f.  pi.) 
Forraeisen  (n.) ;  Faconniertes 

Stangeneisen  (n.);    Faconei- 

sen  (n,) 
Gehammertes  Stabeisen  (n.) 

Gewalztes  Stabeisen  (n.) 


Winkeleisen  (n.) 

Stahlmagnet  (m.) 
WEBBER. 


Ballast  (m.);  Balast  (m.) 

Courbe  (f.)  balistique. 
Balistique  (f.) 
Balistique  ;  Ballistique. 
Galvanometre  (in.)  balistique. 
Methode  (f.)  balistique  ou  bal- 

listique. 

Ballon  (m.);  Aerostat  (m.) 
Balustre  (m.) 

Tournisses  (f.  plj 
Balustrade  (f.);  Garde-fou  (m.) 

Balustrade  (f.)  aveugle. 
Balustrade  (f.)  a  jour. 
Courroie  (f.);Ruban  (m.);  Cour- 

roie  (f.)  sans  fin. 
Fer  (rn.)  en  rubans;  Fer  (m.) 

en  feuillard. 
Scie  'f.)  a  lame  sans  fin. 
Ferrure  (f.)  angulaire. 

Frein  (m.)  a  ruban. 
Frein   (m.)   differentiel   a   ru- 
ban. 
Accouplement  (m.)  a  ruban. 

Lampe  (f.)  a  ruban. 

Lame  (f.)  aimantee. 

Barre  (f.);  Tige  (f.);  Lihgot  (in.) 
Barreau  (m.) 

Fer  (m.)  en  barres;  Fer  (m,) 
en  verges. 

Fer  (m.)  en  barres  pour  les 
rails. 

Barre  (f.)  d'attelage  ou  de  trac- 
tion. 

Barre  (f.)  de  fourneau  ;  Barre 
(f.)  de  foyer. 

Barre  (f.)  conduct  rice  ou  di- 
rectrice. 

Fer  (m.)  en  barres  faconne. 

Fer  m.)   en   barres   forge   ou 

martele"- 
Fer  (m.)    en    barres   lamine; 

Fer  (m.)  en  barres  cylindre. 

Fer  (m.)  en  barres  faconne  en 

L ;  Corniere  (f.) 
Barreau  (m.)  d'acier  aimante. 


BAR 


English 


—  82  — 


Italian 


Bar  (s.)  Notched)  ;  Toothed  iron 

(s) 

-  (Puddle)  ;  Puddled  bar  (s.) 


—  (Angle) 

—  (Brass) 

—  (Bus) 

—  (Centre) 

—  (Collecting) 

—  (Commutating) 


—  (Iron) 

—  (Round) 

—  (Square) 

Bar-silver  (s.);  Rod-silver  (s.) 

Bar-tin  (s.) 
Barbette  (s.)  (Milit.) 

Barbette-battery  (s.) 

Barium  (s.);Baryum(s.)  (Chem.) 

—  (Chloride  of) 

-  (Oxide  of) 

• 

—  (Peroxide  of) 

—  Sulphide  of) 
Barlow's  rail  (s.) 

Barm  (s.);  Yeast  (s.;  (Brew.) 
Barometer  (s.) 

—  of  Gay  Lussac. 
Barometer-  scale  (s.) 
Barometer  (s.)  ;  (Aneroid) 

—  (Balance) 

—  (Differential) 

—  (Marine) 

—  (Mercurial) 

—  (Ordinary) 

—  Portable) 

—  (Vessel) 

-  (Wheel) 

Barometric  (adj.);  Barometri- 
cal (adj.) 


Ferro  (m.)m  sbarre  dentellate. 


Ferro  (m.)  di  secondo  afflnnmen- 

to;  Ferro  (m.)  puddellato. 
Ferro  (m.)  a  T. 
Ferro  (m.)  a  Z. 
Ferro  (m.)  ad  angolo. 

Piastra  (f.)  di  ottone. 
Sbarra  (f.)  collettrice. 

Piastra  (f.)  mediana. 
Sbarra  (f.)  adduttrice. 

Bacchetta  (f.)  di  commutazione 

Sbarra  (f.)  di  rame. 

Ferro  (m.)  piatto. 

Ferro  (m.)  in  barre  o  in  verghe. 

Ferro  (m.)  rotondo. 

Ferro  (m.)  quadro. 

Argento  (m.)  in  verghe. 

Stagno  (in.)  in  sbarre. 
Barbetta  (f.) 

Batteria  (f.)  a  barbetta. 
Bario  (m.) 

Cloruro  (m.)  di  bario. 
Ossido  (m.)  di  bario. 

Biossido  (m.)  di  bario. 
Solfuro  (m.)  di  bario. 
Guida  (f.)  Barlow. 
Lievito  (m.);  Fermento  (m.) 
Barometro  (m.) 

Barometro  (m.)  di  Gay  Lussac. 
Scala  (f.)  barometrica. 
Barometro  (m.)  aneroide. 
Barometro  (m.)  a  bilancia. 

Barometro  (m.)  differenziale. 
Barometro  (m.)  nautico. 
Barometro  (m.)  a  mercurio. 
Barometro   (m.)   comune  o  a 

vaschetta. 

Barometro  (m.)  portatile. 
Barometro  (m.)  a  vaschetta. 
Barometro  (m.)  a  quadrante. 
Barometrico. 


German 


-83  - 


French 


Zatmeisen  (n.);  Krauseisen  (n.); 

Krausgeschmiedetes  Stabei- 

sen  I'D.) 
Puddeleisen  (n.) 

T-Eisen  (n.) 
Z-Eisen  (n.) 
Winkeleisen  (n.) 

Messingschiene  (f.) 
Sainmelschiene  (f.) 

Mittelschiene  (f.) 
Zuleitungsschiene  (f.) 

Kommutationsstab  (m.) 

Kupferbarre  (f.) 

Flacheisen  (n.) 

Stabeisen  (n.) 

Rundeisen  (n.) 

Vierkanteisen  (n.);  Quadratei- 

sen  (n.) 
Barrensilber  (n.) 

Stangenzinn  (n.) 
Geschiit/.bank  (f.):  Stiickbank 

(f.) 

Barbettebatterie  (f.) 
Barium  (n.) ;  Baryurn  (n.) 
Chlorbarium  (n.) 
Bariumoxyd  (n.);  Schwererde 

(f.) 

Bariumsuperoxyd  (n.) 
Schwefelbarium  (n.) 
Barlowscbiene  (f.) 
Hefe(f.);  Bierhefe  (f.);  Biirme  (L) 
Barometer  (n.);  Luftdruckmes- 

ser  (m.) 

Heberbarometer  (n.) 
Barometerscala  (f.) 
AneroTdbarorneter  (n.) 
Wagebarometer    (n.) ;     Luft- 

druckwage  (f.) 
DifTerentialbarometer  (n.) 
See-barometer  (n.) 
Quecksilberbarometer  (n.) 
(iefassbarometer  (n.) 

Reisebarometer  (n.) 
Gefiissbarometer  (n.) 
Zeigerbarometer  (n.) 
Barometrisch. 


Fer  (m.)  en  barres  dentele; 
Barre  (f.)  de  fer  crepee. 

Fer  (m.)  puddle. 

Fer  (m.)  a  T. 

Fer  (m.)  en  Z. 

Fer  (m.)  corniere;  Corniere  (f.) 
en  fer. 

Plaque  (f.)  de  laitqn. 

Barre  (f.)  collectrice  ou  om- 
nibus. 

Plaque  (f.)  mediane. 

Barre  (f.)  collectrice  d'arne- 
nee. 

Barre  (f.)  de  commutation. 

Barre  (f.)  de  cuivre. 

Fer  (m.)  plat. 

Fer  (m.)  en  barres. 

Fer  (m.)  rond. 

Fer  (m.)  carre- 

Argent  (m.)  en  barres;  Argent 
'  (m.)  en  lingots. 
Etain  (m.)  en  verges. 
Barbette  (f.) 

Batterie  (f.)  barbette. 
Barium  (m.);  Baryurn  (m.) 
Clilorure  (m.)  de  baryuni. 
Oxyde  (m.)  de  baryum;  Terre 

(f.)  pesante. 

Peroxyde  (m.)  de  baryum. 
Sulfure  (m.)  de  baryum. 
Rail  (m.)  Barlow. 
Levure  (L  > ;  Lie  (f.) 
Barometre  (m.) 

Barometre  (m.)  a  siphon. 
Ecbelle  (f.>  du  barornetre. 
Barometre  (m.)  aneroide. 
Barometre  (m.)  a  balance. 

Barometre  (m.)  differentiel. 
Barometre  (rn.)  marin. 
Barometre  (m.)  a  mercure. 
Barometre  a  cuvette. 

Barometre  (m.)  portatif. 
Barometre  (m.)  a  cuvette. 
Barometre  (m.)  a  cadran. 
Barometrique. 


BAR 


English 
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Italian 


Barometric  height  (s.) 

—  tables  (s.  pi.) 
Barracks  (s.  pi.)  (Mil.) 
Barrel  (s.)  (Teclm.) 

—  of  a  boiler. 

—  of  a  crane ;  Drum  (s.)  of  a 
crane. 

—  of  a  pump;  Body  (s.)   of  a 
pump. 

Barrel  lamp  (s.) 

—  winding  (s.) 

Barrel-boiler  (s.) 
Barrel-vault  (s.);    Cylindrical 

vault  (s.) 
Barrier  (s.) 

—  (Chain) 

—  (Draw-rod) 

—  (Draw-wire) 

—  (Folding-gate) 
-  (Rod) 

—  (Sliding  rod);  Sliding  barrier 
(s.) 

—  (Turning)  with  counter-poi- 
se. 

Baryum  (s.)  See  Barium. 
Basalt  (s.) 
Basaltic  (adj.) 
Base  (s.);  Basis  (f.) 

—  of  a  cone. 

—  of  a  conic  section. 

—  of  a  cylinder. 

—  of  a  body. 

—  of  a  logarithm. 

—  of  a  slope  (Build  ) 

—  of  a  triangle. 
Base-line  (s.) 

Base-plate  (s.)  of  a  machine. 


Base  (Acidiflable)  (Ghem.) 

—  (Metallic) 

—  (Monovalent) 

—  (Pyramid) 

—  (Wheel)  of  a  locomotive. 


Altezza  barometrica. 

Tavole  (f.  pi.)  barometriche. 
Caserma  (f.);  Quartiere  (m.) 
Corpo  (m.);Cilindro  (m.);Tam- 

buro  (m.) 
Corpo  (m.)  cilindrico  della  cal- 

daia. 
Tninburo  (m.)  d'una  gru. 

Corpo  (m.)  della  pompa ;  Cor- 
po (m.)  della  troinba. 

Lampada  (f.)  per  botti. 
Avvolgirnento  (m.)  a  mantello 

o  a  barite. 

Caldaia  (f.)  cilindrica. 
Volta  (f.)  cilindrica  ;  Volta  (f.) 

a  botte. 
Barriera  (f.) 
Barriera  (f.)  a  catena. 
Barriera  (f.)  a  sbarra  girevole, 
Barriera  (f.)  mobile  a  distanza. 

Barriera  (f.)  a  cancello. 
Barriera  if.)  a  sbarra  sospesa. 
Barriera  (f.)  a  sbarra   scorre- 

vole. 
Barriera  (f.)  girevole  con  con- 

trappeso. 

Basalto  (m.) 

Basaltico. 

Base  (f.);  Linea  cli  base. 

Base  (f.)  d'un  cono. 

Base  (f.)  d'una  sezione  conica. 

Base  (f.)  d'un  cilindro. 

Base  (f.)  d'un  solido 

Base  (f.)  d'un  logaritmo. 

Base  (f.)  d'una  scarpata. 

Base  (f.)  d'un  triangolo. 

Linea  (f.;  di  base. 

Piastra  (f.)  di  fondazione ;  La- 
stra  (f.)  di  fondazione  ;  Pia- 
stra (f.)  di  basamento. 

Base  (f.)  acidiflcabile. 

Base  (f.)  metollica. 

Base  (f.)  monovalente. 

Base  if.)  d'una  piramide. 

Base  (f.)  della  locomotiva. 


German 


French 


Barometerhohe  (f.);  Barome- 

terstand  (m.) 

Barometrische  Tiifeln  (f.  pi.) 
Kaserne  (f.) 
Trommel  (f.);  Cylinder  (m.) 

Cylindrischer  Rumpf  (in.)  des 

Kessels. 
Trommel  (f.)  eines  Krahnes. 

Pumpenstiefel(m.);  Pumpency- 
linderm.)  Kolbenstiefel  (m.); 
Stiefel  (m.)  einer  Pumpe. 

Fasslampe  (f.) 

Mantelwicklung  (f.)  Fasswick- 
lung  (f.) 

Cylindrischer  Kessel  (m.) 

Tonnengewolbe  (n.) 

Barriere  (f.) 
Kettenbarriere  (f.) 
Drehstangenbarriere  (f.) 
Zugbarriere  (f.);  Drehzugbar- 

riere  (f.) 

Flugelthorbarriere  (f.) 
Einlegebarriere  (f.) 
Scliubschranken(f.  pi.);  Schie- 

bebarriere  (f.) 
Drehbarriere(f.)  mitGegenge- 

wicht. 

Basalt  (m.) 

Basaltisch ;  Basaltig. 

Basis  (f.);  Base  (f.);  Grundlinie 
If.) 

Grundflache  (f.)  eines  Kegels. 

Grundlinie  (f.)  eines  Kegel- 
schnittes. 

Grundflache  (f.)  eines  Cylin- 
ders. 

Grundflache  (f.)  eines  Korpers. 

Basis  (f.)  eines  Logarithmus. 

Boschungsfuss  (m.) 

Dreieckbasis  (f.) 

Grundlinie  (f.);  Basis  (f.) 

Fundamentplatte  (f.);  Grund- 
platte  (f.) 

Suurefahige  Base  (f.) 
Metallische  Base  (f.) 
Einwertige  Base  (f) 
Grundflache  (f.)  einer  Pyramide 
Radstand  (m.) 


Hauteur  (f.)  barometrique. 

Tables  (f.  pi.)  barometriques. 

Caserne  (f.) 

Tambour  (f..);  Rouleau  (m.) 

Corps    on.)  cylindrique  de  la 

chaudiere. 
Treuil  (m.)  d'une  grue. 

Corps  (m.)  depompe;  Barillet 
(m.);  Cylindre  (m.)  de  pompe. 

Lampe  (f.)  pour  tonneaux. 
Enroulement  (m.)  en  manteuu. 

Chaudiere  (f.)  cylindrique. 
Voute  (f.)  a  tonnelle. 

Barriere  (f.) 
Barriere  (f.)  a  chaine. 
Barriere  (f.)  a  lisse  tournante. 
Barriere  (f.)  a  bascule  mano3u- 

vree  a  distance. 
Barriere  (f.)  a  vantail. 
Barriere  (f.)  n  .lisse  suspendue. 
linrriere  (f.)  a  lisse  glissante. 

Barriere  (f.)  a  lisse  pivotante. 


Basalte  (m.) 

Basaltique. 

Base  (f.);  Ligne  (f.)  de  base, 

Base  (f.)  d'un^cone. 

Base  (f.)  d'une  section  conique. 

Base  (f.)  d'un  cylindre. 

Base  (f.)  d'un  solide. 
Base  (f.)  d'un  logarithme. 
Base  (f.)  d'un  talus. 
Base  (f.)  d'un  triangle. 
Ligne  (f.)  de  Base;  Base  (f.) 
Plaque  de  fondation. 


Base  (f.)  ayidiflable. 
Base  (T.)  me'tallique. 
Base  (f.)  monovalente. 
Base  (f.)  d'une  pyramide. 
Empaternent  (m.) 


BAS 


-  86  - 


Italian 


Basement  (s.) 

—  ol  the  steam  chest  (Mach.) 
Basic  copper  acetate  (s.) 

—  carbonate  (s.) 

—  iron  (s.) 

—  steel  (s.) 
Basilica  (s.)  (Arch.) 
Basin  (s.) 

—  (Coal) 

-  (Feed) 

—  (Filtering-) 

Basket  winding  (s.) 
Bastard-file   (s.) ;   Square   fiat 
file  (s.) 

—  winding  (s.) 

Bastian  meter  (s.) 
Bath  (s.) 

-  (Ash) 

—  (Electric) 
Battery  (s.) 

—  (Ausiliaryj 

—  (Bichromate  of  potassium) 

—  (Briquette) 

—  (Bunsen's) 

-  (Callaud's) 

—  (Compensating) 

—  (Constant) 

—  (Cascade) 

—  (-Darnell's  j 

-  (Dry) 

—  (Earth) 

—  (Electric) 

—  (Galvanic) 


Basamento  (m.) ;  Fondazione 
(f.);  Fondamento  (m.) ;  Muro 
(m.)  di  fondazione. 

Base  (f.)  del  duomo. 

Acetato  (m.)  basico  di  rame. 

Carbonate  (m.;  con  idrato  di 
rame. 

Ferro  (m.)  Thomas. 

Acciaio  (m.)  Thomas. 

Basilica  (f.) 

Bacino  (m.) 

Bacino  (m.)  carbonifero. 

Bacino  (in.)  d'alimentazione. 
Bacino  (m.)  per  filtrare. 

Avvolgimento  (m.)  a  catena. 
Lima   (f.)   bastarda  ;   Lima  (f.) 

grossa. 
Avvolgimento  (m.)  combirrato 

a  mantello  e  ad  eyolvente. 
Contatore  (m.)  Bastian. 
Bagno  (m.) 

Bagno  (m.)  di  cenere. 
Bagno  (m.)  elettrico. 
Plla  (f.);  Elemento  (m.);    Bat- 

teria  (f.)  * 
Pila  (f.)  ausiliaria  ;  Batteria  (f.) 

ausiliaria. 
Pila  (f.)  al  bicromato  di  potas- 

sio;  Pila  (f.)  al  bicromato. 
Pila  (f.)  al  carbone. 

Pila  (f.)  di  Bunsen. 
Pila  (f.)  Callaud. 

Pila  (f.)  di  compensazione. 
Pila  (f.)  costante;  Batteria  (f.) 

costante. 

Batteria  (f.)  a  cascate. 
Pila  (f.)  Daniell;  Elemento  (m.) 

Daniell. 
Pila  (f.)  secca. 

Pila  (f.)  terrestre. 
Batteria  (f.)  elettrica. 
Batteria  (f.)  galvanica. 


*  Gli  inglesi  adoperano  la  parola  but- 
teria  quaiulo  gli  Italian!  usauo  le  pa- 
role: Pila;  Elemento. 


German 
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French 


Basament  (n.);  Fundament  (n.) 
Grundmauer  (f.);  Sockel  (m.) 
Grundlage  (f.) 
Domuntersatz  (m.) 
Basischer  Griinspan  (m.) 
Basisches  Kupferkarbonat  (m., 

Thomasflusseisen  (n.) 

Thomasstahl  (m.) 

Basilika  (s.) 

Bassin    (n.);    Wasserbehalter 

(m.);  Becken  (n.) 
Kohlenfeld  (n.);  Kohlenbecken 

(n.) 

Speisereservoir  (n.) 
Filterbecken  (n.);  Filtrierbas- 

sin  (n.) 

Kettenwicklung  (f.) 
Bastardfeile  (f.);  Vorfeile  (f.) 

Kombinierte   Fass-und    Evol- 

ventenwicklung  (f.) 
Bastianzahler  (m.) 
Bad  (n.) 
Aschenbad  (n.) 
Elektrisches  Bad  (n.) 
Element  (n.);  Batterie  (f.)  * 

Verstarkungsba  tterie    ( f.) ; 
Hulfsba  tterie  (f.) 
Chrornelement  (n.) 

Briquette-Element    (n.)  ;    Bri- 

quette-Batterie  (f.) 
Bunsenelement  (n.);    Bunsen- 

sche  Batterie  (f.) 
Callaud'sches    Element    (n.) ; 

Callaud'sche  Batterie  (f.) 
Ausgleichungsbatterie  (f.) 
Konstante  Batterie  (f.) 

Kaskadenbatterie  (f.) 

Daniell'sche  Kette  (f.);  Daniel 
element  (nj 

Trockenelement  (n.);  Trocke- 
ne  Batterie  (f.) 

Erdelement  (n.) 

Elektrische  Batterie  (f.) 

Galvanische  Batterie  (f.);  Gal- 
vanische  Kette  (f.) ;  Galvani- 
sche Saule  (f.) 


*   Kiir  das    rteutsche  Wort    Element 
braucht  man  im  Kuglischen  Buttery. 


Soubassement(m.);Fondement 
(m.);  Embasement  (m.)-  Fon- 
dation  (f.);  Socle  (m.) 

Soubassement  (m.)  du  dome. 

Acetate  (m .>  basique  de  cuivre. 

Carbonate  (m.)  de  cuivre. 

Fer  (m.)  Thomas. 
Acier  (m.)  Thomas. 
Basilique  (f.) 
Bassin  (m.) 

Bassin  (m.)  houiller. 

Bassin  (m.)  d'alimentation. 
Bassin  (m.)  flltrant. 

Enroulement  (m.)  a  chaine. 
Lime  (f.)  batarde. 

Enroulement  (m.)  combine  en 
developpante  et  en  manteau. 

Gompteur  (m.)  Bastian. 

Bain  (m.) 

Bain  (m.)  de  cendres. 

Bain  (m.)  electrique.   , 

Pile  (f.);  Batterie  (f.);  Element 
(m.)  * 

Pile  (f.)  auxiliaire. 

Pile  (f.)  au  bichromate  de  po- 

tasse. 
Briquette-pile  (f.) 

Pile  (f.)  de  Bunsen. 
Pile  (f.)  de  Callaud. 

Pile  (f.)  de  compensation. 
Batterie  (f.)   a    courant    con- 
stant. 

Batterie  (f.)  en  cascade. 
Pile  (f.)  Daniell. 

Pile  (f.)  seche. 

Pile  (f.)  terrestre. 
Batterie  (f.)  electrique. 
Batterie  (f.)  galvanique. 


*    Kn   anglais    on    emploie    Hatter// 
jxmr  le  tnot  fraii(;ais  Pile. 


BAT 


English 


Italian 


Battery  (s.)  (Constant  galvanic) 

—  (Gas) 

—  (Immersion);  Plunging  bat- 
tery. 

—  (Leclanche) 

—  CLine) 

—  (Local) 

—  (Polarization) 

—  (Primary) 

—  (Quantity) 

— (Secondary) 

—  (Stationary) 

—  (Storage) 

—  (Subsidiary) 

—  (Thermoelectric) 
-  (Trough) 

—  (Voltaic) 

—  (to  Break  up  a) 

—  (to  Connect  (v.)  a);  To  mount 
(v.)  a  battery;   To  make  up 
a  battery. 

—  (to  Charge  (v.)  a);  To  load 
(v.)  a  battery. 

—  (to  Supply  (v.)  a);  To  main- 
tafn  (v.)  a  battery. 

—  (Balancing) 

—  (Boosting) 

—  (Butter) 

—  (Forming) 

—  (Groves) 

—  (High  tension) 

—  (Lighting) 

—  (Traction) 

—  (Train-light) 

—  (to  boost  the) 

Battery-stop  (s.) 
Bayonet-cathc    (s.) ;    Bayonet- 
joint  (s.) 
Bayonet-socket  (s.) 


Batteria(f.)  galvanica  costante 

Pila  (f.)  a  gaz. 

Pila  (f.)  a  immersione. 

Pila  (f.)  Leclanche. 
Pila  (f.)  di  linea. 

Pila  (f.)  locale;  Batteria  (f.)  lo- 
cale. 
Pila  (f.)  di  polarizzazione. 

Pila  (f.)  primaria. 

Batteria  (f.)  inserita  in  circuiti 

parallelli. 
Pila  (f.)  secondaria. 

Pila  (f.)  flssa  o  staziomiria. 
Batteria    (f.)    d'accumulatori ; 

Accumulatore  (m.) 
Batteria  (f.)  sussidiaria  o  ausi- 

liaria. 
Pila  (f.)  termoelettrica. 

Pila  (f.)  a  truogoli. 

Pila  (f.)  voltaica- 

Smontare  una  pila  o  una  bat- 

teria. 
Montare  una  batteria. 


Caricare  una  batteria. 
Alimentare  una  batteria. 
Batteria  (f.)  a  ripulsione. 

Batteria  (f.)  ausiliaria. 

Batteria  (f.)  a  ripulsione. 

Batteria  (f.)  di  formazione. 

Batteria  (f.)  di  Grove. 

Batteria  (f.)  ad  alta  tensione. 

Batteria  (f.)  per  illuminazione. 

Batteria  (f.)  per  trazione. 

Batteria  (f.)  per  1'illuminazio- 
ne  dei  treni. 

Aumentare  la  forza  della  bat- 
teria. 

Contatto  (m.)  di  pila. 

Giunto  <m.)  a  baionetta. 

Armatura  (f.)  a  baionetta. 


(let-man. 


Konstante  galvanische  Batte- 

rie  (f.) 
GasbatterieCf.1;  Gaselement  (n.); 

Tauchbatterie  (f.) 

Leclanche-Element(n.);  Braun- 

steinelement  (n.) 
Linienbatterie    (f.);     Telegra- 

phierbatterie  (f.) 
Localbatterie  if.);  Ortsbatterie 

(f.) 
Polarisationselement  (n.);  Po- 

larisationsbatterie  (f.) 
Primarelement  (n.) 
Parallel  geschaltete    Batterie 

(f.) 
Sekundarelement  (n.) ;  Sekun- 

dare  Suule  (f.) 
Stationarbatterie  (f.) 
Akkumulator     (m.);    Strom- 

sammler  (m.) 
Verstarkungsbatterie  (f.) 

Thermosaule  (f.);  Thermoelek- 

trische  Saule  (f.) 
Trogelenient  (n.);  Trogapparat 

(m.) 

Voltaische  Siiule  (f.) 
Eine  Batterie  auseinanderneb- 

men. 
Eine  batterie  aufstellen;  Eine 

Batterie  zusamrnensetzen. 

Eine  Batterie  laden. 

Eine  Batterie  speisen ;.  Eine 
Batterie  unterhalten. 

Puiferbatterie  (f.);  Ausgleich- 
batterie  (f.) 

Verstarkungsbatterie  (f.) 

Pul'ferbatterie  (f.) 

F(irmierbatterie  (f.) 

Grovesche  Batterie  (f.) 

Hocbspannungsbatterie  (f.) 

Lichtbatterie  (f.) 

Tralctionsbatterie  (f.) 

Zugbeleuchtungsbatterie  (f.) 

Die  Batterie  verstarken. 

Batteriekontakt  (m.) 
Bajonettverschluss  (m.) 

Bajonettfassung  (f.) 


Batterie  (f.)  galvanique  a  cou- 

rant  constant. 
Pile  (f.)  a  gaz. 
Pile  (f.)  a  immersion. 

Pile  (f.)  Leclancbe. 
Pile  (f.)  de  ligne. 
Pile  (f.)  locale. 
Pile  (f.)  de  polarisation. 

Pile  (f.)  primaire. 

Batterie  (f.)   montee  en  deri- 

vaton. 
Pile  (f.)  secondaire. 

Batterie  (f.)  fixe. 
Accumulateur  (m.) 

Pile  (f.)  auxiliaire. 

Pile  (f.)  thermoelectrique. 

Pile  (f.)  a  auges. 

Batterie  (f.)  volta'ique. 

Dernonter  une  pile  ou  une  l»at- 
terie. 

Monter  une  pile  ou  une  bat- 
terie. 

Charger  une  batterie. 

Entretenir   une    pile   ou   une 

batterie. 
Batterie-tampon  (f.) 

Batterie  (f.)  auxiliaire. 
Batterie-tampon  (f.) 
Batterie  (f.)  de  formation. 
Batterie  (f.)  de  Grove- 
Batterie  (f.)  a  haute  tension. 
Batterie  (f.;  d'eclairage. 
Batterie  (f.)  de  traction. 
Batterie   (f.)   pour   I'eclairage 

des  trains. 
Renforcer  la  batterie. 

Contact  (m.)  de  pile. 
Fermeture  (f.)  a  baionnette. 

Douille  (f.)  a  baionnette. 
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Italian 


Bayonet  lamp-holder  (s.) 
Beam  (s.) 

—  of  the  balance;  Lever  (s.) 
Beam-engine  (s.) 

Beam-gudgeon  (s.) 
Beam-system  (s.) 
Bearer  (s.) 

-  of  a  grating;  Fire-bars-bea- 
rer (s.) 

—  of  a  boiler. 

—  of  an  engine  (Mar.  eng.) 

Bearing  (s.) 

—  of  a  spindle  (Mach.) 


—  bracket 

—  (Motor) 

—  (Self-lubricating) 

—  (Water  cooled) 

temperature. 

Bed-plate  (s.)  of  a  machine. 

Bed-stone  (s.);  Bed  (s.)  of  a  cy- 
linder-mill. 
Bell  (s.) 

—  (Double  stroke) 

—  (Electric) 

—  (Railway) 

—  (Single  stroke) 

—  (Insulator) 

—  (Loosening) 

—  (Pressure) 
Bell-clapper  (s.) 
Bell-founder  (s.) 
Bell-metal  (s.) 

Bell-push  (s.) 
Bell-shaped  insulator  (s,) 


Portalampada(m.)a  haionetta. 
Trave  (m.);  Albero  (m.);  Trave 

(f.) 
Giogo  (in.)  della  bilancio. 

Macchina  <f.)  a  vapore  a  bilan- 
ciere;  Motrice  (f.)  a  bilanciere 

Perno  (m.)  d'un  bilanciere. 

Sistema  (m.)  di  travi. 

Sopporto  (m.);  Sostegno  (m.) 

Cavalletto  (m.)  di  griglia;  So- 
stegno <m.)  per  la  trave  del- 
la  graticola. 

Fondazione  (f.)  della  caldaian 

Fondazione  (f.)  d'una  macchina 
a  vapore;  Piastra  (f.)  di  fon- 
dazione d'una  macchina. 

Guscinetto  (m.);  Supporto  (m.); 
Sopporto  (m.) 

Sopporto  (m.)  ritto;  Sopporto 
da  perno  inferiore. 

Disco  (m.)  di  sopporto. 
Sopporto  (m.)  di  motore. 
Sopporto  (m.)  alubriflcazione 

automatica. 
Sopporto  (m.)  a  raffreddamen- 

to  d'acqua. 

Temperatura  (f.)  del  sopporto. 
Piastra  (f.)di  fondazione  d'una 

macchina. 
Mola  (f.)  inferiore. 

Campana  (f.);  Soneria(f.);  Cam- 

pan.ello  (m.) 
Campana  (f.)  a  due  battenti. 

Gampana  (f.)elettrica;  Soneria 
(f.)  elettrica;  Gampanello  (m.) 
elettrico. 

Gampana  (f.)  per  ferrovia. 

Gampana  (f.)  a  un  battente. 

Gampana  (f.)  isolante. 
Gampana  (f.)  d'allentamento. 
Campana  (f.)  di  pressione. 
Battaglio  (m.)  di.'campana. 
Fonditore  (m.)  di  campane. 
Metallo(m.)  da  campane:  Bron- 

zo  (m.)  per  campane. 
Bottone  (m.)  di  soneria. 
Isolatore  (m.)  a  campana, 


Fn'ncli 


Bajonettfassung  (f.) 
BH  ken  (m.) 

Wagebalken  (m.»;  Hebel  (m.^ 
Balancierdampfinoschine  (f.) 

Balancierzapfen  (m.) 
Balkensystem  (n.) 
Trager  (m.) 

Rosttra  ger   (m.) ;    Rostbalken 
(m.)  Rostbalkentrager  (m.) 

Kesselfundainent  (n.);  Kessel- 

lager  (n.) 
Maschinenfundament  (n.);  Ma- 

schinenlager  (n.) 

Lager  (n.);  Wellenlager  (n.); 

Lagerschalen  (f.  pi.) 
Unteres  Fusslager  (n.);  Unte- 

res  Spurlager   (n.);   Unteres 

Zapfenlager  m.) 
Lagerschild  (m.) 
Motorlager  (n.) 
Selbstschmierendes  Lager  (n.) 

Wassergekiihtes  Lager  (n.) 

Lagertemperatur  (f.) 
Fundamentplatte  (f.);  Grund- 

platte  (f.);  Sohlplatte  (f.) 
Bodenstein  (m.) 

GLocke  (f.) ;  Schelle  (f );  Klingel 

(f.) 
Doppelschlager  (m.) ;  Doppel- 

schlagwecker  (m.) 
Elektrisches  Lautewerk   (n.); 
Elektrisches  GeU'iute  (n.);  E- 

lektrischer  Wecker  <m.) 
Elektrisches  Eisenbahnla'ute- 

werk  (n.) 
Einzelschlager(m.);Einschlag- 

wecker  (m.) 
Isolirglocke  (f.) 
Losglocke  (f.) 
Druckglocke  (f.) 
Glockenkloppel  (m.) 
Glockengiesser  (m.) 
Glockenbronze(t'.);Glockenme- 

tall  <n.);  Glockenspeise  (f.) 
Lautetaste  (f.);Weckertaste  (f.) 
Isolierglocke  (f.) 


Douille  (f.)  a^baionette. 
Poutre  (f) 

Fleau  (m.)  de  balance ;  Levier 

(m.)  de  balance. 
Machine  (f.)  a  balancier. 

Pivot  (m.)  d'un  balancier. 
Systeme  (m.)  a  poutres. 
Support  (m.)- 

Chevallet  (m.)  d'une  grille ; 
Support  (m.)  de  grilles. 

Carlingue  (f.)  des  chaudieres. 
Garlingue  (f.)  des  machines. 

Support  (m.);  Coussinet  (m.) 

Collet  (m.)  inferieur  d'un  ar- 
bre  vertical ;  Crapaudine  (f.) 
femelle. 

Bouclier  (m.)  a  palier. 

Palier  (m.)  de  mqteur. 

Palier  (m.)  a  graissage  auto- 
matique. 

Palier  (m.)  a  circulation  d'eau. 

Temperature  (f.)  du  palier. 
Plaque  (f.)  de  fondation. 

Meule  (f.)  de  dessous;  GHe  (m.) 
Cloche  (f.) 

Sonnerie  (f.)  a  deux  battants. 
Sonnerie  (f.)  electrique. 

Sonnerie  (f.)  de  chemln  de  fer. 
Sannerie  (f.)  a  un  battant. 

Cloche  (f.)  isolante. 
Cloche  (f.)  de  desserage. 
Cloche  (f.)  de  pression. 
Battant  (m.)  de  cloche. 
Fondeur  (m.)  de  cloches. 
Bronze  (rn.)  a   cloches ;  Metal 

(m.)  a  cloches. 
Bouton  (m.)  a  sonnerie. 
Cloche  (f.)  isolante. 


BEL 


English 


Italian, 


Bell-shapped  valve  (s.)  (Steam- 

eng.) 
Bell  installation  (s.) 

—  receiver  (s.) 

—  (table) 

—  testing  (s.) 
Bellows  (s.  pi.) 

—  (Leathern) 

—  (Wooden) 

Bellows-blow  pipe  (s.) 

—  (Forge) 

—  (Pair  of) 
Belt  (s.) 

Belt-driving  (s.);  Belt-gearing 

(s.) 

Belt-sheave  (s.) 
Belt-shifter  (s.) 

Belt-saw  (s.) 

Belt-brake  (s.) 

(Self-regulating) 

Belt-coupling  (s,) 
Belt-driven  machine  (s.) 

Belt  leather  (s.) 
Belt-fastening  (s.) 
Belt-lace  (s.) 

Belt  stretcher  (s.) 

—  pulley  (s.) 

—  (Breadth  of) 

—  (Crossed) 

—  (Double) 

—  (Driving) 

—  (Half-cross) 

—  (Horizontal) 

—  (Multiple-ply) 

—  (Open) 

—  Thickness  of) 
-  (Vertical) 
Bench  (s.) 

anvil  (s.) 

clamp  (s.) 

hammer  (s.) 

screw  (s.) 


Valvola  (f.)  a  campana. 

Impianto  (in.)  di  suoneria. 
Ricevitore  (m.)  diretto. 
Suoneria  (f.)  da  tavolino. 
Suoneria  (f.)  di  prova. 
Mantice  (m.) 
Mantice  (m.)  di  cuoio. 
Mantice  (m.)  di  legno. 

Becco  (m.)  da  saldatore  o  per 

saldare. 
Sofflatrice   (f.) ;  Macchina   (f.) 

soffiante. 
Mantice  (m.) 
Cinghia  (f.) 
Trasmissione  (f.)  a  cinghia. 


Puleggia  (f.) 

Forca  (f.)  per  disingranare  le 

puleggie. 
Sega  (F.)  a  nastro. 

Freno  (m.)  a  nastro. 

Freno  (m.)  a  nastro  autorego- 

latore. 
Innesto  (m.)  a  cinghia. 

Macchina  (f.)  azionata  da  cin- 
ghia. 

Cuoio  (m.)  da  cinghia. 

Agraffa  (f.)  per  cinghia. 

Lacciuolo  (m.)  di  cuoio  per  cu- 
cire. 

Tenditore  (m.)  della  cinghia. 

Puleggia  (f.) 

Larghezza  (f.)  della  cinghia. 

Cinghia  (f.)  incrociata. 

Cinghia  (f.)  doppia. 

Cinghia  (f.)  motrice. 

Cinghia  (f.)  semi-incrociata. 

Cinghia  (f.)  orizzontale. 

Cinghia  (f.)  multipla. 

Cinghia  (f.)  aperta. 

Spessore  (m.)  della  cinghia. 

Cinghia  (f.)  verticale. 

Banco  (m.)  da  lavoro. 

Incudine  (f.)  da  banco. 

Strettoio  (m.)  da  banco. 
Martello  (m.)  da  banco. 
Morsa  (f.)  da  banco. 


German 


Glockenventil  (n.) ;  Kronenven- 

til  (n.) 

Glockenanlage  (f.) 
Gerader  Horer  (m.) 
Tisclnvecker  (in.) 
Priifglocke  (f.) 
Blasebalg  <m.) 
Ledernes  Balggebh'ise  (n.) 
Hdlzernes    BalggebHise    (n.) ; 

Schwinderling  (m.) 
Lotbrenner  (m.) 

Schmiedegeblase  (n.) 

Blasebalg  (in.) 

Riemen  (m.);  Treibriemen  (m.; 

Riemenbetrieb  (m.) ;  Riemen- 

trieb  (m.) ;  Riementransmis- 

sion  (f.) 

Riemenscheibe  (f.) 
Riemenausriicker  (m.) 

Bandsage  (f.) 

Riemenbremse  (f.) 
Selbstregulierende    Riemen- 
bremse (f.) 
Riemenkupplung  (f.) 

Maschine  (f.)    fiir    Riemenan- 

trieb. 

Riemenleder  (n.) 
Riemenschloss  (n.) 
Hinderiemen  (m.) ;  Nahriemen 

(rn.) 

Riememspanner  (m.) 
Riemenscheibe  (f.) 
Riemenbreite  (f.) 
Gekreuzter  Riemen  (m.) 
Doppelriemen  (m.) 
Treibriemen  (m.) 
Halbkreuzriemen  (in.) 
Horizontaler  Riemen  (m.) 
Mehrfacher  Riemen  (m.) 
Otfener  Riemen  (m.) 
Riemenstarke  <f.) 
Vertikaler  Riemen  (m.) 
Werkbarik  (f.) 
Bankamboss  (m.) 

Bankzwinge  (f.) 
Bankhammer  (m.) 
Bankschraubstock  (m.) 


French 


Clapet  (m.)  a  couronne ;   Sou- 

pape  (f.)  a  couronne. 
Installation  (f.)  de  sonneries. 
Recepteur  (m.)  droit 
Sonnerie  (f.)  de  table. 
Sonnerie  (f.)  d'essai: 
Souftlet  (m.) 
Soufflet  (in.)  en  cuir. 
Soufflet  (m.)  en  bois. 

Chalumeau  (m.) 
Soufflerie  (f.)  de  forge. 

Soufflet  (m.) 
Gourroie  (f.) 
Transmission  (f.)  par  cour'roie. 


Poulie  (f.) 

Desengrenage  (m.)  pour  cour- 

roies. 
Scie  (f.)  sans   fin;   Scie  (f.)   a 

lame  continue. 
Frein  (m.)  a  courroie. 
Frein    (m.)   autoregulateur    a 

courroie. 
Accouplement  (m.)  a  courro- 

ies. 
Machine  (f.)  a  commande  par 

courroies. 

Cuir  (m.)  de  courroie. 
Agrafe  (f.)  de  courroie. 
Lamiere  (f.)  pour  attache. 

Tendeur  (m.)  de  courroie. 
Poulie  (f.) 

Largeur  (f.)  de  la  courroie. 
Courroie  (f.)  crpisee. 
Courroie  (f.)  double. 
Courroie  (f.)  de  commande 
Courroie  (f.)  demi-croisee. 
Courroie  (f.)  horizontale. 
Courroie  (f.)  multiple. 
Courroie  (f.)  ouverte. 
Epaisseur  Cm.)  de  la  courroie. 
Courroie  (f.)  verticale. 
Etabli  (m.) 
Petite    enclume    (f.);    Enclu- 

meau  (m.) 
Presse  (f.)  d'etabli. 
Marteau  (m.)  d'etabli. 
Etau  (m.)  d'etabli. 
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English 
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Italian 


Bench-shears  (s.) 

Bench-vice  (s.) 
Bend  (s.) 
to  Bend  (s.) 

—  in  cold  state. 

—  in  hot  state. 

—  a  plate. 

—  rail. 
Bending  (s.) 

—  of  a  vault. 
Bending-machine  (s.) 

Bending  of  rails. 
Bending-moment  (s.) 
Bent  (adj.) 

—  at  right  angle. 
Bent-lever  (s.) 

Bent-pipe  (s ) 

Bent  spanner  (s.);  Bent  mench 
(s.) 

Benzine  (s.);  Benzole  (s.) 

Bergmann  conduit  (s.) 

Beryllium  (s.);  Glycium  (s.); 
Glucinum  (s.) 

Bessemer-apparatus  (s.);  Bes- 
semer-converter (s.) 

Bessemer's  converting-process 

(s.);  Bessemer-process  (s.) 
Bessemer-iron  (s.) 
Bessemer-steel  (s.) 

Best  coal  (s.)    ' 

Beton  (s.) 

Bevel-gear  (s.);  Wheel-work  (s.) 

with  conical  gearing. 
Bevel- wheel  (s.) 

Biacca  (s.);  White  lead  (s.) 
Bib-cock  (s.) 

Bicarbonate  (s.) 

—  of  soda. 
Bichromate  (s.) 


Cesoia  (f.)  da  banco. 

Morsa  (f.);  Morsetta  (f.) 

Gurvatura  (f.) 

Curvare ;  Piegare. 

Piegare  a  freddo ;  Gurvare  a 

freddo. 
Piegare    a    caldo;   Curvare   a 

caldo. 

Curvare  una;lamiera. 
Curvare  una  rotaia. 
Curvatura  (f.) ' 

Gurvatura  (f).  d'intradosso. 

Macchina  (f.)  per  curvare;  Mac- 
china  (f.)  per  piegare. 

Curvatura  (f.)  delle  rqtaie. 

Momento  (m.)  di  flessione. 

Curvato;  Piegato;  Curvo. 

Piegato  ad  angolo  retto. 

Leva  (f.)  ad  angolo;  Leva  (f.) 
angolare;  Leva  (f.)  a  goinito. 

Tubo  (m.)  ricurv9;  Tubo  (m.) 
a  gomito;  Gomito  (m.) 

Chiave  (f.)  obliqua. 

Benzina  (f.) 

Tubo  (m.)  Bergmann 

Berillo  (m.);  Glucinio  (m.) 

Convertitore  (m.)  Besseiner;Ap- 
parecchio  (in.)  Bessemer;Tra- 
sformatore  (m.)  Bessemer. 

Processo  (m.)  Bessemer. 

Ferro  (m.)  Bessemer. 
Acciaio  (m.)  Bessemer. 

Carbone  (m.)  di  prima  qualita. 

Betone(m.>;  Calcestruzzo  (m.) 

Ingranaggio  (m.)  a  ruote  co- 
niche. 

Buota  (f.)  conica;  Ruota  (f.) 
d'angolo. 

Biacca  (f.)  Biacca  (f.)  di  piombo. 

Bohinetto  (m.)  scericatore;  Bo- 
binetto  (m.)  purgatore. 

Bicarbonato  (m.) 

Bicarbonato  (m.)  di  soda. 
Bicromato  (m.) 
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French 


Stockschere   (f.);    Bockschere 

(f.) 

Schraubenstock  (m.) 
Biegung  (f.)i  Krummang  (f.) 
Biegen;    Kriirnmen. 
Knit  biegen. 

Warm  biegen. 

Eine  Plotte  biegen. 
Die  Schienen  abrichten. 
Kriimmen  (n.) ;  Biegen  (n.);  Bie- 

gung  (f.) 

Bpgenrundung  (f.) 
Biegmaschine  (f.) 

Biegung  (f.)  der  Schienen. 

Biegungsrnoinent  (n.) 

Gebogen;  Gekrummt. 

Gekropft. 

Winkelhebel   (m.);  Kniehebel 

(m.) 
Gebogenes  Rohr  (n.);   Bogen- 

rohr  (n.);  Knierohr  (n.);  Kriini- 

mer  (m.) 
Wendeschliissel  (m.) 

Benzin  (n.);  Benzol  (n.) 
Bergmannrohr  (n.) 
Beryllium  (n.);  Glycium  (n.) 

Bessemerapparat  (m.);  Besse- 
merkonverter  (m.) 

Bessemerprocess  (m.);  Besse- 

mern  (n.) 

Bessemereisen  (n.) 
Bessernerstahl(m.);  Bessemer- 

metall  (n.) 
Stiickkohle  (f.) 
Betqn  mi.) 
Konisches     Raderwerk     (n.) : 

Konisches  Getriebe  (n.) 
Konisches  Rad  (n.) 

Bleivveiss  (n.) 

Ablasshahn  (m.);  Hahn(m.)mit 

Ablauf;  Schnauzhahn  (m.) 
Bikarbonat  (n.);  Doppelt  Koh- 

lensaures  Salz  (n.) 
Natriumbikarbonat  (n.);  Dop- 

pelkohlensaures  Natron  <n.) 
Doppeltchromsaures  Salz  (n.); 

Bichromat  (n.) 


Cisaille  (f.)  a  bras. 

Etau  (m.)  d'etabli. 
Gourbure  (f.) 
Courber;  Gintrer. 
Courber  a  froid. 

Courber  a  chaud. 

Cintrer  ou  courber  une  tole. 
Courber  les  rails. 
Courbure  (f.);  Cintrage  (m.) 

Courbure  (f.)  d'intrados. 

Machine  (f.)  a  cintrer;  Machi- 
ne (f.)  a  plier. 

Courbure  (f.)  des  rails. 

Moment  (m.)  de  flexion. 

Courbe. 

Coude. 

Levier(m.)  coude;  Levier  (in.) 
brise;  Levier  (m.)  courbe. 

Tuyau  (m.)  courbe. 


Clef  (f.)  condee. 

Benzine  (f.);  Benzole  (f.) 
Tubo  (m.)  Bergmann. 
Beryllyum  (m.);  Glycium  (in.); 

Glucinium  (m.) 
Appareil  (m.)  Bessemer;  Con- 

vertisseur  (m.)  Bessemer. 

Procede  (m.)  Bessemer. 

Per  (m.)  Bessemer. 

Acier   (m.)    Bessemer;    Metal 

Bessemer. 

Houille  (f.J  de  premiere  qaalite. 
Beton  (m.) 
Engrenage  (m.)  a  roues  coni- 

ques;  Engrenage(m.)  conique 
Roue  (f.)d'angle;  Roue  (f.)  co- 

nique. 

Blanc  (m.)  de  plomb. 
Robinet  (mj  de  vidange. 

Bicarbonate  (m.) 
Bicarbonate  (m.)  de  soude. 
Bichromate  (m.) 


BIG 


English 


Bichromate  (s.;  of  potassium 


—  of  soda. 

Biconcave  (adj.) 
Biconvexe  (Adj.) 
Bicycle  (s.) 
Bifllar  (adj.)  (Electr.) 
-  balance  (s.)  of  Harris. 

—  galvanometer  (s.; 

—  suspension  (s.) 


—  winding  (s.) 

—  coil  (s.) 

—  variometer  (s.) 
Bifurcation  (s.) 

Billot  (s.) 


Binding  (s.)  (Tel.) 

—  of  stones  (Build) 
Binding-bolt  (s.) 
Binding-post  vs.)  ;    Binding- 
screw  (s.) 

Binding-wire  (s.);  Tie-wire  (s.) 
Bipolar  (adj.) 

—  dynamo  (s.) 

-  horse-shoe  magnet  (s.) 

—  winding  (s.) 
Biquadratic  (adj.) 

—  equations  (s.) 

—  root  (s.) 
Bismut  (s.)  (Ghem.) 

-  (Nitrate  (s.)  of) 

—  (Oxide  (s.)  of) 
Bisulphate  (s.)  (Chem.) 

—  of  potash. 

Bisulphuret  (s.)  (Ghem.) 

Bitt  (s.)  (Riding);  Mooring  bitt 

(s.) 

Bitumen  (s.) 
Bituminous  (adj.) 
Black  (s.) 

BlacK-coal  (sj 
Black-lead  (s.) 


—  96  —  Italian 

Bicrornato  (m.)  potassioo. 

Bicromato  (m.)  di  sodio 

Biconcavo. 

Biconvesso. 

Bicicletta  (f.);  Biciclo  (m.) 

Bifilare. 

Bilancia  (f.)  bifllare  di  Harris. 

Galvanometro  (m.)  bifllare. 

Sospensione  (m.)  bifllare. 


Avvolgirnento  (m.)  bifllore. 
Rocchetto  (m.)  bifllare. 

Variometro  (m.)  bifllare. 
Biforcazione  (f.);  Ramificazio- 

ne  (f.) 
Verga  (f.):  Stanga  (f.);  Sbarra 

(f-) 

Legatura  (f.)  di  due  fili. 
Assestarnento  (m.)  di  pietre. 
Chiavarda  (f.)  di  giunzione. 
Vite  (f.)  di  pressione;  Vite  (f.) 

d'arresto;Morsetto  (m.);  Ser- 

rafllo  (m.) 

Filo  (m.)  di  ferro  da  legare. 
Bipolare. 

Dinamo  (f.)  bipolare. 
Magnete  (m.)  bipolare  a  ferro 

di  cavallo. 

Ayvolgimento  (m.)  bipolare. 
Biquadratico. 

Equazione  (f.)  biquadratica. 
Radice  (f.)  biquadratica. 
Bismuto  (m.) 
Nitrato  (m.)  di  bismuto. 


Ossido  (m.)  di  bismuto. 

Bisolfato  (rn.) 

Bisolfato  (m.)  di  potassa. 

Bisolfuro  (m.) 

Bitta  (f.)  da  ormeggio. 

Bitume  (m.) 
Bituminoso. 
Nero  (m.) 

Carbonc  (m.)  fossile. 
Piombaggine  (f.);  Graflte  (f.) 


German 


French 


Doppeltchromsaures  Kali  (n.); 
Kaliumbichromat  (n.) ;  Ka- 
liumdichromat  (n.) 

Doppeltchrpmsaures  Natron 
(n.);  Natriumbichromat  in.; 

Bikonkav;  Doppel-konkav. 

Bikonvex;  Zweimal  konvex. 

Fahrrad  (n.) 

Bifilar;  Zvveifaden. 

Biftlarwoge  (f.)  von  Harris. 

Bifilargalvanoineler  in.) 

Bifllore  Aufhongung  (f.);  Bili- 
laraufha'ngung  (f.);  Bitilare 
Suspension  (f.);  Doppelfaden- 
Aufhangung  (f.; 

Bifilarwicklung  (f.) 

Doppelpoliger  Hufeeisen  ma- 
gnet Cm.) 

Zweipolige  Wicklung  <f.) 

Abzweigung  (f );   Bifurcation 

Barren  (m.) 

Drahtverbindung  (f.) 
Verband  (in.) 
Verbindungsbolzen  on.) 
Drucksoliraube   (f.) ;    Klernm- 

schraube  (f.);   Drahtbefesti- 

gungsscliraube  (f.) 
Bindedraht  (in.) 
Zweipolig 

Zweipoligedynomo  (f.) 
Doppelpoliger    Hufeisen  m  a- 

gnet  (in.) 

Zweipolige  Wicklung  <f.) 
Biquadratisch. 

Biquadratisclie  Gleichung  (f.) 
Biquadratisch e  Wurzel  (f.) 
Wismut  (n.);  Bismut  (n.) 
Wismutnitrat   (n.);    Salpeter- 

saures  Wismutoxyd  (n.) 
Wismutoxyd  (n.) 
Doppelsulfat  (n.) 
Zweifacli  scliwefelsaures  Kali 

(n.;;  Saures  Kaliumsulf'at  (n  ) 
Uebersulfld  <n.) 
Ankerbeting  (f.) 

Krdlinrz  <n.);  Bergpech  (s.) 
Bitutninds ;  Bitumenhaltig. 
Schwurze  (f.)'  Scliwarze  Farl»e 

(f.) 

Steinkohle  (f.) 
Heissblei  (n.);  Grapliit  (in.) 
WEBBER. 


Bichromate  (in.)  de  potasse; 
Bichromate  (m.)  potassique 

Bichromate  (m.)  de  soude;  Bi- 
chromate (in.)  de  sodium. 
Biconcave. 
Biconvexe. 
Bicyclette  (f.) 
Bifllaire. 

Balance  (f.)  bifllaire  de  Harris. 
Galvanometre  (m.)  biftlaire. 
Suspension  (f.)  bifilaire. 


Enroulement  (in.)  l>ifllaire. 
Bobine  (f.)  bifilaire. 

Varioinetre  (m.)  bifllaire. 
Bifurcation   (f.) ;  Ramification 

If.) 
Lingot  (m.);  Barre  (f.) 

Ligature  (f.)  de  deux  flls. 
Liaison  (f.)  de  pierres. 
Cheville  (f.)  de  liaison. 
Vis   (f.)   de   pression;   Vis   (f.) 

d'arret;  Vis  (f.)  de  serrage; 

Serre-fll  (m.) 
Fil  (m.)  de  fer  a  lier. 
Bipolaire. 

Dynamo  (f.)  bipolaire. 
Airnant  (m.)  bipolaire   en  fer 

a  cheval. 

Enroulement  (m.)  bipolaire. 
Bicarre- 

Equation  (f.)  bicarree. 
Bacine  (f.)  bicarree. 
Bismuth  (in.) 
Nitrate  (m.)  de  bismuth. 

Oxyde  (in.)  bismuthique. 

Bisulfate  (m.) 

Bisulfate  (m.)  de  potasse. 

Bisulfure  (m.) 

Bitte  (f.)  d'amarrage. 

Bitume  (m.) 
Bitumineux. 
Noir  (m.) 

Houille  (f.) 

(inipliite  (in.);  Plombaglne  (f.) 


BLA 


English 
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Black-lead  crucible  (s.) 
Black-smith  (s.);  Forge-man  (s.) 

Black  (Lamp) 
Black-iron  plate  (s.) 
Black  smith's  anvil  (s.) 
Blade-bearing  (s.) 
-  holder  (s.) 

—  of  T-square  (s.) 
Blank-flange  (s.) 

Blast-apparatus  (s.) 

Blast-engine  (s.);  Blast-machi- 
ne (s.):  Blowing-engine  (s.) 

Blast-cylinder  (s.);  Blowing-cy- 
linder (s.) 

Blast-furnace  (s.) 

Blast-furnace-cinder  (s.) 
Blast-furnace-gases  (s.  pi.) 
Blast-pipe  (s.)  of  a  blowing-en- 
gine. 

Blast-pipe  (s.)  of  a  steam-en- 
gine. 


Bleaching  (s.) 

—  (Chemical) 

—  (Electric) 
Bleeder  (s.) 

Blende  (s.)  (Miner.) 

Blind-flange  (s.) 
Blind-balustrade  (s.) 
Blind-wall  (s.) 
Block  (s.) 

Block-bond  (s.) ;    Old    english 

bond  (s.) 
Block  of  brake  (s.):  Brake-block 

(s.) 

—  (Sliding  brake) 

—  of  beech  wood 

-  of  buildings. 

—  of  raw  rubber. 

-  relay  (s.) 


Crogiuolo  (m.)  di  grufite. 
Fal)bro(m.);Fabbroferraio(m.) 

Nero  (m.)  fumo. 
Lamiera  (f.)  nera. 
Incudine  (m.)  da  fucina. 
Appoggio  (m.)  a  coltello. 
Portasega    (m.);  Manico   (m.) 

della  sega. 
Riga  (f.) 
Flangia  (f.)  cieca. 

Apparecchio  (m.)  soffiante. 
Macchina  (f.)  softiante. 

Gilindro  (m.)   della  macchina 

sofflante. 
Forno  (m.)   a   tiraggio    d'aria 

forzata;  Altoforno  (m.) 
Scorie  (f.  pi.)  degli  altiforni. 
Gas  (m.  pi.)  degli  altiforni. 
Imbocco  (m.>  d'uria  macchina 

sofliante. 
Tubo  (m.)  discarico;  Tubo)m.) 

di  sfogo;  Tubo  (rn).  di  scappa- 

mento;  Tubo  (rn.)  di  scarica; 

Tubo  (m.)  scaricatore  d'una 

macchina  a  vapore. 
Imbianchimento  (in.);  Sbianca 

(f.) 

Imbianchimento  (m.)  chimico. 
Sbianca  (f.)  elettrica. 
Tubo  (m.)  di  scappamento  del 

gas. 
Blenda  (f.) 

Briglia  (f.)  cieca. 

Balaustrata  (f.)  finta. 

Muro  (m )  cieco. 

Blocco  (m.) 

Sistema  (m.)  di  puleggie. 

Assestamento  (m.)  inglese. 

Blocco  (m.)  del  freno ;  Ceppo 

(m.)  del  freno. 
Blocco  (m.)  a  scorritoio. 

Tassello  (m.)  di  legno  di  faggio. 
Complesso  (m.)  di  fabbricati. 

Pane  (m.)  di  gomma  greggia. 
Soccoritore  (m.)  di  blocco. 


French 


Graphittiegel   (m.);  Reissblei- 

tiegel  (ni.) 
Schmied(m.);I!ammerscbraled 

(m.) 

Lompenruss  (in.) 
Schwarzblech  (n.) 
Schmiedearnboss  (m.) 
Schneidenlager  (n.) 
Sngeangel  (f.) 

Zunge  (f.)  der  Reissscliiene. 
Blindflansch    (m.) ;    Deckel- 

flanscli  (in.) 
Geblasevorriehtung  (f.) 
Geblasemaschine  (f.) 

Geblasecylimler  (in.) 
Geblaseofen(m.);nochofen<m.) 

Hochofenschlacke  (f.) 

Eiochofengaae. 

Diise  (f);BlasdeBie  if.) 

Dampfauslassrohr  (n.);  Auss- 
tromungsrohr  (n.);  Dampfau- 
sblaserohr  (n.);  Dampfauss- 
tromungsrolir  (n.) 

Bleichen  (n.);  Bleicliung  (f.) 

ChemiscTie  Bleiche  (f.) 
Elektrisches  Bleichen  (n.) 
Gasabtlussrohr    (n.);    Gasaus- 

lassrohr  (n.) 
Blende  (f.);  Sphalerit(m.);  Zink- 

blende  (f.) 
Blindflansche  (f.) 
Blenddockengelander  (n.) 
Blinde  Mauer  (f.) 
Block  (m.);  Klotz  (m.) 
Flasche  (f.);  Kloben  (in.) 
Blockverband  (in.);  Englischer 

Verband  (m.) 
Bremsklotz   (m.);  Bremsbock 

(in.) 
Schiebklotz  (m.) 

Buchenliolzdubel  (m.) 
Hauserblock    (m.);    Gebaude- 

komplex  (m.) 

Block  (m.)  von  Roligummi. 
Blockrelais  (n.) 


Creuset  (in.)  en  graphite. 
Forgeur  (in.);  Forgeron  (in.) 

Noir  (m.)  de  fumee. 
Tole  (f.)  Fer  (m.)  noir. 
Knclume  <f.)  de  forge. 
Support  (m.)  a  couteau. 
Agrafe  (m.)  de  scie ;  Porte-scie 

(m.) 

Jambe  (f.)  du  T. 
Bride  (f.)  d'obturation. 

Appareil  (m.)  soufflant. 
Machine  (f.)  soufflante. 

Gylindre  (m.)  soufflant. 

Fourneau  (m.)  a  courant  d'air 

force;  Haut-fourneau  (m.) 
Scorie  (f.)  du  haut-fourneau. 
Gaz  (m.pl.)  des  hauts-fourneaus 
Buse  (f.;;  Bouche  <f.) 

Tuyau    (m.)    d'  echappement ; 
Tuyau  (m.)  de  sortie. 


Blanchiment  (m.) 

Blanchiment  (m.)  chiniique. 
Blanchiment  (m.)  electrique. 
Tuyau  (m.)  d'echappement  des 

gas. 
Blende  (f.);  Sphalerite  (f.) 

Bride  (f.)  feinte. 

Balustrade  (f.)  aveugle. 

Mur  (m.)  aveugle. 

Bloc  (m.) 

Moufle  <{.) 

Liaison  (f.)  anglaise. 

Sabot  (m.)  du  frein. 

Bloc  (m.)  de  frottement  a  cou- 
lisse. 

Tampon  (m.)  de  hetre. 
Bloc  (m.)  de  batiments. 

Pain  (m.)  de  caoutchouc. 
Relais  (m.)  de  blocage. 
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Block  signal  (s.) 

—  system  (s.) 

—  (Chain  tackle) 

—  (Differential  pulley) 
Blood-stone  (s.) 

Blotting-paper  (s.) 

Blow  (s.) 
Blow-cock  (s.) 
Blow-off-cock  (s.) 


Blow  lamp  (s.) 
Blow-pipe-proof  (s.) 
Blow-off-pipe    (s.):    Blow-out- 
pipe  (s.) 

Blow-off-valve  (s.)  (Steam  eng.) 


Biow-pipe  (s.)  (Chem.) 

—  (Hydrogen-gas) 

—  (Hydropneumatic) 
Blow-pipe  (Oxyliydrogen-gas) 
Blow  with  bellows. 

Blow-pipe-assay  (s.);  Blow-pipe- 
test  (s.) 
Blow-pipe-flame  (s.) 

Blow-pipe-nipple  (s.) 
Blow  through-pipe  (s.) 
Blow-through-valve  (s.) 

Blow-through-valve-handle  (s.) 

Blower  (s.) 
Blowing-cylinder  (s.) 

Bio  wing- engine  (s.) :   Blowing- 
machine  (s.) 
Blow-hole  (s.) 


Segnale  (m.)  di  blocco. 
Sistema  (m.)  di  blocco. 
Paranco  (m.)  a  catena. 
Paranco  (m.)  dilferen/iale. 
Ematite  (f.) ;   Pietra    (f.)   san- 

guigna. 
Carta  (f.)  sugante. 

Colpo  (rn.) 

Robinetto  (in.)  soffiante. 

Robinetto  (m.)  di  sfogo;  Robi- 
netto (m.)  di  scarico;  Robi- 
netto (m.)  scaricatore;  Robi- 
netto (m.)  di  spurgo. 

Lampada  (f.)  per  saldare. 

Prova  (f.)  di  saldatura. 

Tubo  (m.)  di  scarico;  Tubo  (m.) 
di  spurgo;  Tubo  (m.)  scari- 
catoro. 

Valvola  (f.)  di  scarico;  Valvola 
(f.)  di  spurgo;  Valvola  (f.)  di 
sfogo  del  vapore;  Valvola  (f.; 
d'emissione  del  vapore;  Val- 
vola (f.)  d'elllusso  del  vapore. 

Cannello  (m.)  da  saldare;  Can- 
nello (m.)  ferruminatoio  o 
ferruminatorio. 

Cannello  (m.)  ferruminatorio 
aeridrico. 

Cannello  (m.)  idropneumatico. 

Cannello  (m  )  a  gas  ossidro- 
geno. 

Cannello  (m.)  ferrurninatorio 
a  mantice. 

Saggio  (m.)  al  cannello  ferru- 
minatorio. 

Fiamma  (f.)  del  cannello  fer- 
ruminatorio. 

Punta  (f.)  del  cannello  ferru- 
minatorio. 

Tubo  (m.)  di  spurgo  o  di  sfogo. 

Robinetto  (m.)  cli  spurgo  di  un 
condensatore;  Valvola  (f.)  di 
spurgo) 

Leva  (f.)  per  la  valvola  di  spur- 
go. 

Ventilatore  (m.) 

Cilindro  (m.)  della  macchinn 
soffiante. 

Macchina  (f.)  soffinnte. 

Rolle  (f.  pi.) 


Blocksignal  (n ) 
Blocksystem  (n.) 
Kettentlaschenzug  (m.) 
Ditferentialflaschenzug  (in.) 
Blutstein  (in.) 

Loschpopier  (n.» ;  Fliesspapier 

(n.) 

SHilag  (m.) 
Blasehahn  (in.) 
Ausblasehahn  (m.):  Ablasshalin 

(m.);  Abl)lasehahn  (in.);  Aus- 

stromungshalm  (m.) 

Lotlampe  (f.) 

Lotversuch  (in.);  Lotpfobe  (f.) 

Abblaserohr(n.);Abblaserohre 

<f.»;  Ausblaserohr  (n.)  ;  Aus- 

stroinungsrohr  (n.) 
Ausblaseventil  (n.);  Dainpfaus- 

stromungsventil  (n.);  Dampf- 

auslassventil  (n.) 


Lothrohr  (n.) ;   Blaserohr  (n.); 


Luf'twasserstoillotlirohr     (n») ; 

Wasserstol!'gasl(")tlirohr  (n.) 
Hydropneumatisches    Blase- 

rolir  (n.) 
Knallgasgel)lase  (n.) 

Lotlirohrgeblase  (n.) 

Lothrohrprobe  (f.);  Lothrohr- 

yersucli  (m.) 
Lothrohrflannne  (f.) 

Lotlirohrspitze  (f.) 
Reinigungsrolir  (n.) 

Durchl)lasehalin    (in.)    eines 
Kondensators. 

AusblaseventilgrilT  (in.) 

Ventilator  (in.);  Gebliise  (n.) 
Gebh'lsecylinder  (in.) 

(Teblasenmschine  (('.) 
Gussl)lase  (f.) 


'Signal,  (ui.)  11*5'  D-ios 


Moufle  (f.)  a  cliaine;  Palan  (in.) 
Moufle  ditferentielle. 
Hematite  (f.) ;  Sanguine  (f.) 

Papier  (in.)  buvard. 

Coup  (m.) 

Robinet  (in.)  souftieur. 

Robinet  (m.)  de  vidange. 


Lampe  (f.)  a  souder. 
Essai  (in.)  au  chalumeau. 
Tuyau  (in.)  de  vidange. 

Soupape  (f.)  d'emission  ;  Sou- 
pape  (f.)  d'echappement. 


Chalumeau  (in.)  n  l>ouclie. 


Clialumeau  (in.)  aerhydrique. 

Chaluineau    (m.)    hydropneu- 

matique. 
Glialumeau  (in.)  a  gaz  oxyhy- 

drique  on  a  gaz  detonant. 
Chalumenu  (m.)   a  gazometre 

oa  a  soul'llet. 
Essai  (in.)  au  chalumeau. 

Fiamme  (f.)  du  chalumeau. 
Buse  (f.)  du  cholumeau. 

Tuyau  (m.)  de  purge;   Tuyau 

(in.)  a  purger. 
Robinet  (in.)  de  purge  du  con- 

denseur. 

Levier(m.)  de  soupape  de  pur- 
ge. 

Ventilateur  (in.) 
Gylindre  (m.)  soul'tlant. 

Machine  (f.)  souillante. 
Soufflure  (f.) 


—"printing  I'amp*  (s*) 

—  vitriol  (s.; 

Blund  angle  (s.) 

Blunt- file  <s.) 

Board  (s.);  Plank  (s.);  Deal  (s.) 

— ;  Inch-plank  (s.) 

—  (Drawing) 

—  Thick);  1  */4  inch  plank  (s.) 


—  (Thin);  3/4  inch  plank  (s.) 

—  Switch  (Electr.) 

—  (Calibration) 

—  (Converter) 

—  (Distributing) 

—  (Signal-lamp) 

—  (Trunk-line) 

Boat  (s.) 


—  (Electric) 

—  (Fishing) 

—  (Steam) 


Bobbin  (s.) 

— ;  Coil  (s.);  Induction  coil  (s.) 
(Electr.) 

—  of  the  electromagnet. 

—  of  the  lightning  protector. 
Body  (s.) 

Body  of  a  boiler. 

—  of  a  pump:  Pump-barrel  (s.) 


—  of  a  railway. 


Azzurro  (m.)   di  Berlino  o  di 

Prussia. 

Lampada  (fj  per  tirature. 
Solfato  (m.)  di  rame. 

Angolo  (m.)  ottuso. 

Lima  (f.)  ottusa. 

Asse  (f.i;  Tnvolo  (f.);  Tavolone 

(m.);  Assone(m.);Pancone(m.) 
Asse  (f.)  di  un  pollice  di  spes- 

sore;  Asse  (f.)  di  un  pollice. 
Tavola  (f.)  da  disegno;   Tavo- 

letta  da  disegno. 
Asse  (f.)   di   un   pollice   e   un 

quarto. 

Asse  (f.)  di  tre  quarti  di  polli- 
ce ;  Asse  (f.)  di  3/4  di  ppllici. 
Quadro  (m.)  di  distribuzione. 
Quadro  (m.)  per  taratura. 

Quadro  (m.)  dei  trasformatori. 
Quadro  (m  )  di  distribuzione. 

euadro  (m.)  delle  lampade-spie 
uadro  (m.)  commutatore  per 

grandi  distanze. 
Barca  (f.);  Lancia  (f.);  Battello 

(in.);  Imbarcazione  (f.);  Bar- 

chetta  (f.);  Canotto  (m.) 
Lancia  (f.)  elettrica;  Battello" 

(m.)  elettrico. 
Battello  (m.)  da  pesca;  Barca 

(f.)  peschereccia. 
Lancia  (fj  a  vapore;  Barcaccia 

(f.)  a  vapore 

Rocchetto  (m.):  Bobina  (f.) 
Roccheteo    (TO.)    d'induzione ; 

Bobina  (f.)  d'induzione. 

Rocchetto  (m.)  dell'elettroma- 

gnete. 

Tubetto  (m.)  parafulmine. 
Corpo  (m.) 

Corpo  (m.)  d'una  caldaia. 
Corpo  (m. )  d'unapompa;  C.orpo 

(m.)  della  tromba. 

Corpo  (m.)  stradale  d'una  fer- 
rovia. 


!''!'('/ 1  c/l 


Berlinerblau  (n.) 

Kopierlampe  (f.) 

Blaues  Vitriol  (n.);  Kupfervi- 

triol  (n.) 

Stumpfer  Winkel  (in.) 
Stumpffeile  (f.) 
Brett  (n.);  Diele  (f.) 

Brett  (n.);  Gerneinbrett  (n.) ; 
Mittelbrett  (n.) 

Beissbrett  (n.) ;  Zeichenbrett 
(n.) 

Halbes  Spiindl)rett  (n.);  Bank- 
lade  (f.);  Tischlerbrett  (n.) 
Ganzes  Brett  (n.);  Bordstiick 
(n.);  Dickbrett  (n.) 

Sattelbrett  (n.);  Kistenbrett 
<n.);  Mninbrett  (n.) 

Schaltbrett  Cn.) 

Eichschalttafel  (f.) 

Umformertafel  (f.) 

Schalttafel  (f.);    Verteilungs- 

tafel  (f.) 

Signallampenschrank  (m.) 
Fernleitungsschrank  (m.) 

Boot  (n.);  Kahn  (in.) 


Elektrisches  Boot  (n.) 
Fischerboot  (n.) 

Dampfboot  (n.);  Dampfpinasse 
(f.);  Dampfbarkasse  (f.) 

Spule  (f.) 

Induktionsspule    (f.);    Induk- 

tionsrolle  (f..);  Drahtrolle  (f.); 

Drabtspule  (f.) 
Elektromagnetrolle  (f.) 

Blitzubleiterspindel  (f.) 
Korper  (m.) 
Kesselkorper  (m.) 
Pumpenstiefel  (in.);  Kolbenstie- 

fel  On.);  Pumpencylinder(m.i; 

Purnpenpfosten(m.) 
Babnkorper  (m.) 


Bleu  (m.)  dePrusse;  Bleu  (m.) 

de  Berlin. 

La  rape  (f.)  n  photocopier. 
Vitriol  (m.)  bleu;   Sulfate  (m.) 

de  cuivre. 
Angle  (m.)  obtus. 
Lime  (f.)  obtuse. 
Planche  (f.);  Ais  (m.) 

Planche  (f.)  d' un  pouce  d'e- 

paisseur. 
Planche  (f.)  a  dessin. 

Planche  (f.)  de  1  V4  pouce  d'e- 
paisseur. 


Planche  (f.)  de  3/4  pouce  d'e- 

paisseur. 

Tableau  (m.)  de  distribution. 
Tableau  (m.)   de    distribution 

d'etallonage. 
Tableau  (m.)  des  transforma- 

teurs. 
Tableau  (m.)  de  distribution. 

Tableau  (m.)  des  lampes. 
Tableau   (m.)    des    cqmmuta- 

teurs  des  grandes  lignes. 
Bateau  (m.) 


Bateau  (m.)  electrique. 
Bateau  (m.)  de  peche. 

Bateau  (m.)  a  vapeur ;  Canot 
(m.)  a  vapeur;  Embarcation 
(f.)  a  vapeur. 

Bobine  (f.) 

Bobine  (f.)  d'induction. 

Bobine  (f.)  d'electroaimant. 

Tige  (f.)  de  parafoudre. 

Corps  (m.) 

Corps  (in.) 

Corps  (m.)  de  pompe. 

Corps  (m.)  de  la  voie. 


BOD 


Body  of  the  axle. 

—  of  the  piston. 

—  (Aeriform);  Gaseous  body  (s.) 

—  (Diatnugnetic) 

—  (Compound) 

—  (Elastic) 

—  (Electro-negotive) 


—  (Electro-positive) 

—  (Elementary) 

—  (Flexible) 

—  (Floating) 

-  (Fluid) 

-  (Gaseous) 

-  (Hygrometrical) 

—  (Hygroscopic) 
-  (Induced) 

—  (Inductive) 

—  (Inorganic) 

—  (Liquid) 

—  (Luminous) 

—  (Magnetic) 

—  (Organic) 

—  (Paramagnetic) 

—  (Regular) 

-  (Rigid) 

-  (Simple) 

—  (Solid) 

—  (Sonorous) 

Boiler  (s.) 

—  incrustation  (s.) 

—  insulation  (s.) 

—  plant  (s.) 

—  scale  (s.) 

—  scaling  hammer  (s.) 

—  in  service. 

—  (Battery) 


Corpo  (m.)  dell'asse. 

Corpo  (m.)  dello  stantuffo. 
Corpo  (m.)  aeriforme. 

Corpo  (m.)  diamagnetico. 
Corpo  (m.)  co;nposto. 
Corpo  (m.)  elastico. 
Corpo  (m.)  elettronegativo. 

Corpo  (m.)  elettropositivo. 

Corpo  (m.)  elementare. 
Corpo  (m.)  Hessibile. 
Corpo  (m.)  galleggiante. 
Corpo  (m.)  fluido. 
Corpo  (m.)  gassoso. 
Corpo  <in.)  igrometrico. 
Corpo  (m.)  igroscopico. 
Corpo  (m.)  iridotto;  Corpo  (m  ) 

attuato. 
Corpo  (m.)   inducente;  Corpo 

<m.)  attuante. 
Corpo  (m.)  inorganico. 

Corpo  (m.)  liquido ;  Liquido  (m.) 
Corpo  (m.)  luminoso. 
Corpo  (m.)  magnetico. 
Corpo  (in.)  organico. 
Corpo  (m.)  paramagnetico. 
Corpo  (m.)  regolare. 
Corpo  (m.)  rigido. 

Corpo  (m.)  semplice. 

Corpo  (m.)  solido. 
Corpo  (m.)  sonoro. 

Caldaia  (f.) 

Incrostazione  (f.)  della  caldaia 

Rivestimento  (m.)  isolante  del- 
la  caldaia. 

Impianto  (m.)  di  caldaia. 
Incrostazione  (f.)  della  caldaia. 

Martello  (m.)  a  scrostare. 

Caldaia  (f.)  in  servizio 
Caldain  (f.)  a  corpi   sovrappo- 
sti. 


Achsenkorper   (ni.) ;    Achsen- 

schaf't  (in.) 
Kolbenkorper  (rn,.) 
Luftforrniger  Korper  (m.);Gas- 

formiger  Korper  (in.) 
Diamagnetischer  Korper  (rn.) 
Zusammengesetzter  Korper(m) 
Elastischer  Korper  (in.) 
Elektronegativer  Korper  (in.); 

Negativ-elektrischer  Korper 

(m.) 
Elektropositiver  Korper  (m.) ; 

Positiv-elektrisclier    Korper 

(m.) 

Grundstoir  (in.) 
Biegsamer  Korper  (in.) 
Scliwimmender  Korper  (in.) 
Fliissiger  Korper  (in.) 
Gasformiger  Korper  (in.) 
Hygrometrischer   Korper  (in.) 
Hygrqscopischer  Korper  (rn.) 
Inducierter  Korper  (in.) 

Inducierender  Korper  (m.) 
Unorganischer  Korper  (m.) 

Fliissiger  Korper  (in.) 
Leuchtender  Korper  (in.) 
Magnetischer  Korper  (in.) 
Organischer  Korper  (in.) 
Paramagnetisoher  Korper  Cm.) 
Regelma'ssiger  Korper  (m.) 
Starrer    Korper   (rn.);    Steifer 

Korper  (m.) 
Grundstoll'on  );  EinfacherStolV 

(m.) 

Fester  Korper  (m.) 
Schallkorper   (in.) ;   Tonender 

Korper  (in.) 
Kessel  (m.);  Pfanne  (f.) 
Kesselstein  (in.) 

Kessclisolirung  (f.) 

Kesselnnlage  (f.) 
Kesselstein  (in.) 

Kesselsteinhatmner  Cm.);  Pick- 
hammer  (m.) 

Betriehskessel  (in.) 

Hatteriekessel  (in.);  Etagon- 
kessel  (in.) 


Corps  (m.)  de  1'essieu. 


Corps  (m.) 
Corps  (rn.) 

Corps  (m.) 
Corps  Cm.) 
Corps  (m.) 
Corps  (m.) 


du  piston, 
aeriforme. 

diamagnetique. 
compose, 
elastique. 
electro-negatif. 


Corps  (in.)  electro-positif. 


Corps  (m.) 
Corps  (m.) 
Corps  (m.) 
Corps  (m.) 
Corps  (in.) 
Corps  <m.) 
Corps  (m.) 
Corps  iin.) 


elementaire. 

flexible. 

flottant. 

fiuide. 

gaseux. 

hygrometrique. 

hygroscopique. 

induit. 


Corps  (m.)  inducteur. 

Corps  (m.)  inorganique;  Corps 

(m.)  anorganique. 
Corps  Cm.)  liquide. 
Corps  (m.)  lumineux. 
Corps  (in.)  magnetique. 
Corps  (m.)  organique. 
Corps  (in.)  paramagnetique. 
Corps  (in.)  regulier. 
Corps  (in.)  rigide. 

Corps  (m.)  simple. 

Corps  (in.)  solide. 
Corps  (rn.)  sonore. 

Chaudiere  (f.);  Chaudron  (in.) 
Incrustation  (f.  pi.);  Sediments 

(in.  pi.) 
Revetement  (m.)  calorifuge  de 

chaudiere. 

Installation  (f.)  de  chaudieres. 
Incrustations  (f.  pi.)  de  chau- 

diere. 
Marteau  (m.)  a  piquage 

Marteau  (m.)  de  service. 
Marteau  (m.)  multil)ouilleurs 


BOI 


—  lOli  — 


Boiler  (Corrugated  flue) 

—  (Double  flue) 

—  (Elephant) 

—  (Fire  flue) 

—  (Fire  tube) 

—  (Fixed) 

—  (Galloway) 

—  (Lancashire) 

—  (Large  water-space) 

—  (Multitubolar) 

—  (Scotch) 

—  (Spare) 

Boiler-barrel  (s.) ;  Body  (s.)  of 

a  boiler. 
Boiler-bearer  (s.);  Boiler-holder 

(s.);   Boiler-bearers   (s.   pi.); 

Boiler-holders  (s.  pi.) 


Boiler-braces  (s.  pi.) 
Boiler-cleaning  tools  (s.  pi.) 

Boiler-covering  (s.);  Jacket  (s.) 
of  a  boiler. 

Boiler-explosion  (s.) 

Boiler-faces  (s.  pi.) 
Boiler-feeder  (s.) 

Boiler-feeding-pump  (s.) 
Boiler-feeding- valve  (s.) 

Boiler  fittings  (s.  pi ) ;  Garnitu- 
re (s.)  of  a  boiler. 

Boiler-float-cock  (s.) 
Boiler-forge  (s.) 
Boiler-furnace  (s.) 
Boiler-grate  (s.) 

Boiler-holders  (s.  pi.);  Sue  Boi- 
ler-bearer. 


Galdaia  (f.)   a   focolare   ondu- 

lato. 

Caldaia  (f.)  a.  2  focolari. 
Caldaia  (f.)  a  bollitori. 

Caldain  (f.)  a  tubi  di  fuino. 
Galdaia  (f.)  a  tubi  di  fumo. 
Galdaia  (f.)  flssa. 
Galdaia  (f.)  Galloway. 
Caldni;i  (F.)  Lancashire. 
Caldaia  (f.)  a   grande   volume 

d'acqua. 

Caldaia  (f.)  multitubolare. 
Caldaia  (f.)  scozzese. 

Corpo  fm.)  della  caldaia- 

Sostegno  (in.)  della  caldaia ; 
Sopporto  (m.)  della  caldaia; 
Sostegni  (m.  pi.);  Sopporti 
(m.  pi.) ;  Candelieri  (m.  pi.) 
della  caldaia. 

Rinforzi  (m.  pi.)  della  caldaia; 
Braccia  (f.  pi.)  della  caldaia. 

Strumenti  (m.  pi.)  per  pulire 
la  caldaia. 

Rivestimento  (m.)  d'una  calda- 
ia; Gopertura(f.)  della  calda- 
ia; Inviluppo  (m.)  della  calda- 
ia; Camicia(f.)  della  caldaia. 

Esplosione  (f.)  d'una  caldaia ; 
Scoppio  (m.)  d'una  caldaia. 

Pareti  (f.  pi.)  d'una  caldaia. 

Apparecchio(m)d'alimentazio- 
ne  della  caldaia;  Pompa  (f.) 
d'alimentazione  della  caldaia 

Pompa  (f.)  d'alimentazione  del- 
la  caldaia. 

Valvola  (f.)  d'  alimentazione 
della  caldaia. 

Accessori  (in.  pi.)  d'una  cal- 
daia; Armature  (f.  pi.)  d'una 
caldaia;  Guarnizioni  (f.  pi.) 
d'una  caldaia. 

Robinetto  (m.)  galleggiante 
della  caldaia. 

Fabbrica  (f.)  di  caldaie. 

Forno  (m.)  della  caldaia;  Fo- 
colare (m.)  della  caldaia. 

Griglia  (f.)  della  caldaia;  Gra- 
ticola  (f.)  della  caldaia. 


—  107  - 


Wellrohrkessel  (in.) 

Zweiflammrohrkessel  (in.) 
Siederkessel   (m.);   Bouilleur- 

kessel  (m.) 

Flammrohrkessel  (in.) 
Reuchrohrenkessel  (m.) 
Feststeliender  Kessel  (m.) 
Gallowaykessel  (in.) 
Lancash'irekessel  (in.) 
Grosswasserraumkessel  (in.) 

Heizrohrenkessel  (m.) 
Schottischer  Kessel  (m.) 

Kesselkorper  (m.) 

Kesselstiitze  (f.) ;  Kesselfiisse 
(m.  pi.);  Kesseltr;iger(m.  pi.) 


Verankerungen    (f.  pi.)   eines 

Darnpfkessels. 
Kesselreinigunswerkzeuge  (n. 

pi.) 
Kesselverkleidung  (f.);  Kessel- 

mantel    (m.) :    Kesselheklei- 

dung  (f.) 

Kesselexplosion  (f.) 

Kesselwandungen  (f.  pi.) 
Kesselspeisevorrichtung  (f.) 

Kesselspeisepumpe  (f.) 
Kesselspeiseventil  (n.). 

Kesselarmatur  (f.) ;  Kesselgar- 
nitur  (f.) 

Schvviminerhahn  (in.) 

Kesselschmiede  (f.);  Kesselfa- 

brik  (f.) 
Kesselfeuerung  (f.) 

Kesselrost  (in.) 


Chaudiere  (f.)  a  foyer  ondule. 

Chaudiere  if.)  a  deux  foyers. 
Chaudiere  (f.)  a  houilleurs. 

Chaudiere  (f.)  a  tubes  foyers. 
Chaudiere  (f )  a  tubes  de  fumee 
Cliaudiere  (f.)  fixe. 
Chaudiere  (f.)  Galloway 
Chaudiere  (f.)  de  Lancashire. 
Chaudiere  (f.)  a  grand  volume 

d'eau. 

Chaudiere  (f.)  a  tubesde  fumee. 
Chaudiere  (f.)  ecoissaise. 

Corps  (m.)  de  la  chaudiere. 

Support  (m.)  de  la  chaudiere; 

Chandelier  (m.)  de  la  chau- 
•  diere;  Supportsun.pl.)  de  la 

chaudiere. 

Renforts  (m.  pi.)  d'une  chau- 
diere. 

Outils  (m.  pi.)  pour  nettoyer 
la  chaudiere. 

Enveloppe  (f.)  de  la  chaudiere; 
Chemise  (f.)  de  la  chaudiere 


Explosion  (f.)  d'une  chaudiere. 

Parois  (f.  pi.)  d'une  chaudiere. 
Appareil   (m.)    d'alimentation 
de  la  chaudiere. 

Pompe  (f.)  d'alimentation  des 
chaudieres. 

Soupape  (f.)  d'alimentation  des 
chaudieres. 

Armature  (f.)  d'une  chaudiere; 
Garniture  (f.)  d'  une  chau- 
diere. 

Robinet   (m.)    tlotteur    d'  une 

chaudiere. 
Chaudronnerie   (f.);    Fabrique 

(f.)  de  chaudieres. 
Fourneau  (m.)  d'une  chaudiere 

Grille  (f.)  de  la  chaudiere. 


HOI 


Hath 


Boiler-liouse  (s.) 

Boiler-maker  (s.) 
Boiler-manufactory  (s.) 

Boiler-mountings  (s.  pi.) 


Boiler-plate  (s.) 
Boiler-platebridge  (s.) 

Boiler-plate-girder  (s.) 
Boiler-room. 

Boiler-proving-pump  :s.) 

Boiler-seat  (s.) 
Boiler-shell  (s.) 

Boiler-shop  (s.) 
Boiler  stay  (s.) 

Boiler-steam  (s.) 
Boiler-steam-room  (s.)  ;  Steam- 
dome  (s.) 


Boiler-test  (s.) 
Boiler-testing  (s.) 
Boiler  tube  (s.) 


Boiler-tube-cutter  (s.) 
Boiler-water  (s.) 
Boiler-water-level  (s.) 

Boiler- with  chambers. 

—  with  boiler-tubes. 

—  without  water-circulation. 

Boiler- works  (s.  pi.) 

Boiler  with  swift  water  circu- 
lation. 
-  (Beer) 

—  (Body  (s.)  of  a) 

—  (Bottom  (s.)  of  the) 

—  (Cornish) 

—  (Corrosion  (s.)  of  a) 

—  (Cylindrical; 


Locale  (m.)  delle  caldaie;  Fab- 
bricatp  tm.)  per  le  caldaie. 

Calderaio  (m.) 

Fabbrica  (f.)  di  caldaie;  Oflici- 
na  (f.)  calderai. 

Accessori  (in.  pi.)  della  calda- 
ia;  Guarnizioni  (f.  pi.)  d'una 
caldaia ;  Armatura  (f.) 

Lamiern  (f.)  da  caldaia;  Pia- 
stre (f.)  di  caldaia. 

Ponle  (m.)  in  lamiero. 

Trave  (m.)  in  larniera. 

Spazio  (m.)  della  caldaia;  Lo- 
cale (m.)  della  caldaia. 

Pompa  (f.)  per  la  prova  delle 
caldaie. 

Fomlazione  (f.)  della  caldaia. 

Involucro  (in.)  della  caldaia: 
Inviluppo  (m.)  della  caldaia. 

Locale  (in.)  delle  caldaie. 

Tiranti  (m.  pi.)  della  caldaia. 

Vapore  (in.)  della  caldaia. 

Duomo  (in.)  di  presa  d'una  cai- 
daia  ;  Serbatoio  (m.)  del  va- 
pore  d'una  caldaia;  Cupola 
(f)  di  presa  d'una  caldaia. 

Proya  (f.)  della  caldaia. 

Revisione  (f.)  delle  caldaie. 

Tubo  (m.)  di  caldaia;  Tubo  (in.) 
bollitore  d'una  caldaia.;  Bol- 
litore  (m.) 

Taglia-tubi  (in.) 

Acqua  (f.)  della  caldaia. 

Livello  (in.)  d'acqua  nella  cal- 
daia. 

Caldaia  (f.)  a  yallerie. 

Caldaia  (f.)  a  lu!)i  bollitori. 

(laldaia  (in.)  senza  circolazione 
d'acqua. 

Fabbrica  (f.)  di  caldaie. 

Caldaia  (f.)  a  circolazione  d'ac- 
qua rapida. 
Caldaia  (f.)  per  birra. 

Corpo  (m.)  d'una  caldaia. 
Fondq  (m.)  d'una  caldaia. 
Caldaia  (f.)  Cornovaglia. 

Corrosioni  (f.  pi.)  della  caldaia. 
Caldaia  (i\)  a  vapore  cilindrirn. 


German 


Kesselhaus  (ri.) 

Kesselschmied  Cm.) 
Kesselsclimiede  (f.) ;  Kesselfa- 

brik  (f.) 
Kesselarmatur  (f.);  Kesselgar- 

nitur  (f.) 

Kesselblech  (n.);  Kesselplatte 

Eisenblechbriicke   (f.);   Blecli- 

triigerbrucke  (f.) 
Blecktrager  (m.) 
Kesselraum  (in.) 

Probierpumpe  (f. );   Kesselpro- 

bierpunipe  (f.) 
Kesselfundament  (n.) 
Kesselhulle  (f.) 

Kesselliaus  (n.) 
Kesselanker(m.);  Kesselbolzen 

(in.) 

Kesseldampf  On.) 
Kesseldorn  (m.);  Kesseldampf- 

haube  (f.) 


Kesselprobe  (f.) 
Kessel  revision  (f.) 
Kesselrohr  (n.);  Siederohr  (n.); 
Siederohre  (f.) 

Rohrabschneider  (in.) 
Kesselwasser  (n.) 
Kesselwassepspiegel  on.) 

Kessel  On.)  mit  Kammern. 
Kessel  (m.)  mit  Siederohren. 
Kessel  (m.)   ohne   Wasserum- 

lauf. 
Kesselschmiede  (f.);  Kesselfa- 

brik  (f.) 
Kessel  (m.)  mit  raschem  Was- 

serutnlauf. 
Bierpfanne  (f.) 

Kesselkorper  (m.) 
Kesselboden  (m.) 
Cornwallkessel    On.) ;    Korni- 

sclier  Kessel  On.; 
Kesselausfressung  (f.) 
Cylinderkessel   on.);    Wal/eri- 

kessel  (in.) 


Hntiment  (in.)  des  chaudieres. 

Chaudronnier  (m.) 

Fabrique    (f.)   de   chaudieres; 

Chaudronnerie  (f.) 
Armature  (f.)  d'une  chaudiere 


Tole  (f.)  a  cliaudiere;  Tole  (f.) 

de  cliaudiere. 
Pont  (m.)  en  tule. 

Poulre  (f.)  en  tole.     . 
Place  (f.)  de  la  chaudiere. 

Pompe  (f.)  a  essayer  les  chau- 
dieres. 

Fondation  (f.)  d'une  chaudiere. 
Enveloppe  (f.)  d'une  chaudiere. 

Batiment  (m.)  des  chaudieres. 
Tirant  (m.)  d'une   cliaudiere; 
Ancre  (f.)  d'une  chaudiere. 
Vapeur  (f.)  de  la  chaudiere. 
Dome  (m.)  de  prise  de  vapeur. 


Epreuve  (f.)  d'une  chaudiere. 

Revision  (f.)  des  chaudieres. 

Tube(m.)  bouilleur;  Tube  (in.) 
de  chaudiere:  Bouilleur  (m.) 
d'une  chaudiere. 

Coupe-tuyau  (m.) 

Eau  (f.)  de  la  chaudiere. 

Niveau  (in.)  d'eau  d'une  chau- 
diere. 

Chaudiere  (f.)  a  galeries. 

Chaudiere  (f.)  a  bouilleurs. 

Chaudiere  (f.)  sans  circulation 
d'eau. 

Chaudronnerie  (f.) ;  Fabrique 
(f.)  de  chaudieres. 

Chaudiere  (f.)  a  circulation 
d'eau  rapide. 

Chaudiere  (f.)  a  biere;  Chau- 
diere (f.)  a  brasser. 

Corps  (m.)  de  la  chaudiere. 

Fond  (m.)  de  la  chaudiere. 

Chaudiere  (f.)   de  Cornouaille. 

Corrosion  (f.)  de  la  chaudiere 
Chaudiere  if.)  cylindrique. 


ROI 


English 


Boiler   (Cylindrical)  with   boi- 
ler-tubes. 

—  (Cyilndrical)  with  external 
furnace. 

—  (Cylindrical)  with  internal 
furnace;  Cornish  boiler  (s.) 


(Counter  current) 
(Direct  flame) 
(Dome  of  the) 

(Double  storied; 
(Down  flue) 
(Flue) 
(French) 
(Garniture  (s.)  of  a) 


(Filtering) 
(Half  fixed) 
(High  pressure) 

(Horinzontal) 
(Unexplosive) 
(Jacket  (s.)  of  a) 


(Locomotive) 
(Low  pressure) 

(Marine) 

(Maintenance  (s.)  of  the) 

(Middle  pressure) 
(Masonry  (s.)  of  a) 
(Return  flame 


-  (Sediments  (s.  pi.)   of  the) ; 
Incrustations  (s.  pi.)  of  the. 

-  (Shell  (s.)  of  a) 

-  (Siphon) 


Caldaia  (f.)  a  vapore  cilindrica 
a  tubi  bollitori. 

Caldaia  (f.)  cilindrica   a   foco- 

lare  esterno. 
Caldaia  (f.)  cilindrica   a   foco- 

lareinterno;  Caldaia  (f.)  Cor- 

novaglia. 

Caldaia  (f.)  a  ritorno  di  ftam- 

ma. 
Caldaia  (f.)  a  gamma  diretta. 

Duorno  (m.)  o  cupola  (f.)dipre- 
sa  della  caldaia  ;  Serbatoio 
(m.)  del  vapore  d'una  caldaia. 

Caldaia  (f.)  a  bollitori  sovrap- 
posti;  Caldaia  (f.)  a  piani. 

Caldaia  (f.)  a  tubi  di  riscalda- 
mento  inferior!. 

Caldaia  (f.)  a  gallerie. 

Caldaia  (f.)  a  produzione  mul- 

tipla. 
Accessor!  (rn.pl.)  della  caldaia; 

Armatura  (f.)  o  guurnizioni 

(f.  pi.)  della  caldaia. 
Caldaia  (f.)  per  filtrare. 
Caldeia  (f.)  a  vapore  semifissa. 
Caldaia  (f.)  a  vapore  ad   alta 

pressione. 

Caldaia  (f.)  orizzontale. 
Caldaia  (f.)  inesplodibile. 
Involucre  (m.)  o  inviluppo  (m.) 

d'una  caldaia;  Rivestimento 

(m.)  d'un  i  caldaia. 
Caldaia  (f.)  da  locomotiva. 
Caldaia  (f.)  a  vapore   a   bassa 

pressione. 
Caldaia  (f.)  marina. 
Mnnutenzione(f.)  della  caldaia. 

Caldaia  (f.)   a  vapore   a  pres- 
sione media. 
Muratura  (f.)  d'una  caldaia. 

Caldaia  (f.)  a  ritorno  di  fiam- 
ma. 


Incrostazioni  (f.  pi.)  d'una  cal- 
daia a  vapore. 

Involucro  (m.)  d'una  caldaia. 
Caldaia  (f.)  a  sifone. 


French 


Walzenkessel  (in.)  nn't  Siede- 

rohren;   Walzenkessel    (in.) 

mit  Siedern. 
Walzenkessel  (m.)   rait  iiusse- 

rer  Feuerung. 

Walzenkessel  (m.)  nn't  innerer 
Feuerung;    Flainmrohrkessel 

(m.i;  Feuerrohrkessel  dn  »; 

Cornwallkessel  (in.) 
Gegenstromkessel  (m.) 

Kessel  (m.)  mit  direkter  Flam- 
me  oder  mit  direktem  Zug. 

Kesseldom  (in.);  Kesseldampf- 
haube  (f.) 

Etagenkessel  (m.) 
Gegenstromkessel  (m.) 
/ugkessel  (in.) 
Franzosischer  Kessel  (m.) 

Kesselgarnitur  (f.);  Kesselar- 
matur  (f.) 

Filtrierkessel  (m.) 
Ilalbbefestigter  Kessel  (rn.) 
Hochdruckdampfkessel  (m.) 

Liegender  Dampfkessel  (m.) 
Unexplodierbarer  Kessel  (m.) 
Kesselbekleidung  (f.);  Kessel- 

mantel(m.);  Kesselverkleid- 

ung. 

Lokomotivkessel  (m.) 
Niederdruckkessel  (m.) 

Schiffskessel  (m.) 
Kesselinstandhaltung (f.);  Kes- 

selerhaltung  (f.) 
Mitteldruckkessel  (m.) 

Kesselmauerung  (f.);  Kesselge- 
mauer  (n.) 

Dampfkessel  (m.)  mit  wierder- 
kehrender  Flamine;  Dampf- 
kessel (m.)  mit  riiekkehren- 
der  Flarnme. 

Kesselstein  (m.) 

Kesselhulle  (f.) 
Siplionkessel  (m.) 


Chaudiere  (f.)  cylindrique  a 
bouilleurs. 

Chnudiere  if.)  cylindrique  a  fo- 
yer exterieur, 

Chaudiere  (f.)  cylindrique  a 
foyer  interieur;  Chaudiere 
(f.)  de  Cornouaille. 

Chaudiere  (f.)  systeme  contre- 

courant. 
Chaudiere  (f.)  6  flamme  direc- 

te. 
Dome  (m.)  de  prise  de  vapeur. 


Chaudiere  (f.)  a  etages. 

Chaudiere  (f.)  a  tubes  rechauf- 

feurs  inferieurs. 
Chaudiere  (f.)  a  carneaux  ou 

a  galeries. 
Chaudiere  (f.)  frangaise. 

Armature   (f.)   de  chaudiere ; 
Garniture  (f.)  de  la  chaudiere. 

Chaudiere  (f.)  a  flltrer. 
Chaudiere  (f.)  demi-flxe. 
Chaudiere  (f.)  a  haute  pression. 

Chaudiere  (f.)  liorizontale. 
Chaudiere  (f.)  inexplosible. 
Enveloppe  (f.)  de  la  chaudiere. 
Chemise  (f.)  de  la  chaudiere. 

Chaudiere  (f.)  de  locomotive. 
Chaudiere  (f.)  a  basse  pression. 

Chaudiere  (f.)  marine. 
Entretien  (m.)  des  chaudieres. 

Chaudiere  (f.)  a  moyenne  pres- 
sion. 
Murage  (m.)  d'une  chaudiere. 

Chaudiere  (f.)  a  retour  de  flam- 
me. 


Incrustations  (f.  pi.)  de  la  chau- 
diere. 

Enveloppe  (f.)  d'une  chaudiere. 
Chaudiere  (f.)  a  siphon. 


BOI 


Italian 


Boiler  (Steam);  Boiler  (s.) 

—  (Stationary) 

—  (Tubular) 

—  (Vertical) 

—  (Wagon) 

—  (Water-tube) 

Boilers  (Maintenance  of) 

-  (Setting  of) 

Boiling  (s.);  Ebullition  (s.) 
Boiling  point  (s.) 
Boiling-heat  (s.) 
Boiling-tube  (s.^ 

Bolometer  (s.)  (Electr.) 
Bolometric  wave  detector  (s.) 

Bolt  is.) 

—  and  nut. 

—  (Boss  joint) 

—  (Pillar) 

—  (Piston) 

—  (Stone) 

—  (Stuffing-box) 

—  with  screw. 

-  with  two  nuts. 

—  with  winged  screw. 
— (Copper) 

—  (Counter-sunk-headed) 

—  (Diamond-headed) 

—  (Coupling) 

—  (Drag) 

—  (Double  screw) 

-  (Eye);  Joint-bolt  (s.) 

—  (Flat-hended) 

—  (Foundation) 


Caldaia  (f.)  avapore;  Caldaia; 

(f.) 
Caldnia  (f.)  tissa  o  stazionaria. 

Coldaia  (f.)  a  vapore  tubolare; 

Caldaia  (f.)  multitubolare. 
Caldaia  (f.)  verticale. 
Caldaia  (f.)   a  baule ;   Caldaia 

(f.)  a  cassone. 
Caldaia   (f.)    a    tubi    d'acqua; 

Caldaia   (f.)    a    circolazione 

d'acqua. 
Manutenzione  (f.)  delle  caldaie 

Stabilimentodn.) delle  caldaie: 
Deposito  (in.)  delle  caldaie. 

Ebollizione  (f.) 

Punto  (in.)  d'ebollizione. 

Temperatura  (f.)  d'ebollizione. 

Tubo  (in.)  bollitore;  Bollitore 
(ra.) 

Bolometro  (m.) 

Rivelatore  (m.)  bolometrico  di 
onde  di  Fessenden. 

Bullone  (m.>;  Perno(m.);  Chia- 
varda  (f.) ;  Caviglia  (f.) 

Chiavarda  (f.)  a  chiocciola  o  a 
dado. 

Bullone  (m.)  del  mozzo. 

Tirantino  (m.) 

Bullone  (m.)  del  coperchio  del- 
lo  stantuttb. 

Chiavarda  (f.)  da  murare;  Bul- 
lone a  mazzetta. 

Bullone  (m.)  del  premistoppa. 

Bullone  On.)  a  vite. 

Chiavarda  (,f.)  con  due  dadi. 

Chiavarda  (f.)  con  orecchiette. 

Bullone  (m.)  di  rame. 

Chiavarda  (f.)  a  testa  inca- 
strata. 

Chiavarda  (f.)  a  testa  di  dia- 
mante. 

Chiavarda  (f.)  d'accoppiamento 

Chiavarda  (f)d'accoppiamen  to 
Chiavarda  (f.)  con  doppia  vite. 

Chiavarda  (f.)  ad  occhio;  Bul- 
lone (m.)  ad  occhio. 
Chiavarda  (f.)  a  testa  piatta. 
Bullone    (m.)    di    fondazione  : 
Chiavarda  (f.)  di  fondazione. 


German 


French 


Dampfkessel  (m.)  ;  Kessel  (in.) 

Fixer  Kessel  (in.;;  Stationiirer 

Kessel  (in.) 
Bohrenkessel  (m.);  Siederohr- 

kessel  (m.) 

Stehender  Dampfkessel  (m.) 
Kolf'erkessel  (m.) 

Wasserrolirenkessel  (in.) 


Kesselinstandhaltung  (f.);  Kes- 

selerlialtung  (f.) 
Kessellatrerang  (f.) 

Sieden  (n.);  Koclien  (n.) 
Siedepunkt  an.) 
Siedehitze  <f.) 
Siederohr  (n.) 

Bolometer  (n.} 

Fessenden-Bolometerdetektor 
(m.) 

Bolzen  (m.);  Zapfen  (m.):  Spin- 
del  (f.) 

Schraubenbolzen(m.)  mit  Mut- 
ter. 

Nabenscliraube  (f.) 

Stelibolzen  (in.) 

Kolbendeckelschraube  (f.) 

Steinschraube  (f.) 

Stopfbuchsenscliraube  (f.) 
Schraubenbolzen  (m.) 
Schraubenbolzen  (in.) rnit  zwei 

Muttern. 

Fliigelbolzen  (m.) 
Kupferbolzen  (m.) 
Bolzen  (m.)  mit  versenktem 

Kopf. 
Bolzen  (m.)  mit  sechseckigem 

Kopf;  Diarnantkopf  (m.) 
Kuppelbolzen     (m.);    Kuppel- 

ungsbolzen  (in.) 
Kuppelungsbolzen  (m.) 
Bolzen     (m.)     mit     doppelter 

Schraube. 
Augenbolzen  (m  ) 

Scheibenbolzen  (m.) 
Grundbolzen  (m.) 

WEBBER 


Cliaudiere  (f.)  a  vapeur;  Ghau- 

diere  (f.) 
Cliaudiere  (f.)  fixe. 

Cliaudiere  (f.)  tubulaire. 

Cliaudiere  (f.)  yerticale. 
Cliaudiere  (f.)  a  tombeau. 

Cliaudiere  (f.)  a  tubes  d'eau. 

Entretien  (m.)  des  cliaudieres. 

Pose  (f.)  des  corps   des  cliau- 

,  dieres. 

Ebullition  (f.i 

Point  (m.)  d'ebullition. 

Temperature  (f.)  d'ebullition. 

Bouilleur  (m.) 

Bolometre  (m.) 

Detecteur  (m.)  d'ondes  bolo- 

metrique  de  Fessenden. 
Boulon    (m.);   Tourillon   (m.) ; 

Cheville  (f.) 
Boulon  (m.)  a  ecrou. 

Boulon  (m.)  de  moyeu. 

Entretoise  (f.) 

Vis  (f..)  du  couvercledu  piston. 

Boulon  (m.)  de  scellement. 

Boulon  (m.)  de  presse-etoupe. 

Boulon  (m.)  a  vis. 

Boulon  (m.)  a  deux  ecrous. 

Boulon  (m.)  a  oreilles. 
Boulon  (m.)  de  cuivre. 
Boulon  (m.)  a  tete  encastree. 

Boulon  (m.)  a  tete  de  diamant. 

Boulon  (m.)  d'attelage;  Clievil- 

le  (f.)  d'attelage. 
Boulon  (m.)  d'attelage. 
Boulon  (m.)  a  double  vis. 

Boulon  (m.)  a  oeillet. 

Boulon  (m  )  a  tete  plate. 
Boulon  (m.)  de  fondation. 


BOL 


English 


Bolt  (Head  (s.)  of  n) 

—  (Guide) 

-  (Holding) 

—  (Hole  (s.)  of  the) 

-  (Hooked);  Hook-bolt  (s.) 

-  (Link) 

—  (Packing) 

—  (Pointed) 

—  (Square-headed) 

—  (Round-headed) 

—  (Screw) 

—  (Switch) 

-  (Set) 

-  (T) 

Bolted  flanges  (s.  pi.) 

Bolt-screw  cutting-machine  (s). 

to  Bolt  (v.);  To  fasten  (v.)  with 

bolts. 

— ;  to  Sift  (v.) 
Bolter  (s.);  Bolting-work  (s.) 

Bolting-cloth  (s.)  of  silk. 
Bolting-hutch  (s.) 
Bond  (s.);  Joining  (s.) 

—  (Arch)  with  indented  vous- 
soir. 

—  (Gross) 

—  (Diagonal) 
Bond  (Isodomon) 

—  (Old  english);  Block-bond  (s,) 

Bone  (s.)  (Techn.) 

Bone-black  (s.);  Bone-charcoal 

(s.) 

Bone-grease  (s.);  Bone-oil  (s.) 
Bones  (s.  pi.)  (Calcined) 
Bony  current  (s.) 
Boost  (to)  the  battery. 

Booking  (s);  Registering  (s.)  of 

luggage  (Railw.) 
Booster  (s.)  (Electr.) 


Testa  '!'.)  d'una  rhiavarda;  Ca- 

pocchia  (f.)  d'una  chiavarda. 

Chiavarda-guida  (f.)ditrazione 

Chiavarda  (f.)  di  collegamento. 
Buco  (m.)  della  chiavarda. 
Chiavarda  (f.)  a  uncino. 
Bullone  (m.)con  giunto  asnodo 
Chiavarda  (f.)  di  chiusura  o  di 

stringimento. 
Chiavarda  (f.)  a  punta. 
Chiavarda  (f.)  a  testa  quadra. 

Chiavarda  (f.)  a  testa  rotonda. 

Chiavarda  (f.)  a  vite;   Bullone 

(m.)  a  vite. 

Chiavarda  (f.)  di  scambio. 
Bullone  (m.)  a  testa. 
Chiavarda  (f.;  a  T. 
Giunto  (m.)  a  flangie  e  bulloni. 

Macchina(f.)  da  filettare  i  bul- 
loni. 

Imbiettare;  Inchiavettare. 

Stacciare;  Burattore. 
Buratto  (m,) 

Buratto  (m.)  di  seta. 
Buratteria  (f.) 

Giunzione  (f.)';  Unione  (f.);  As- 

sestamento  (m.) 
Assestamento  (m.)  a  coda. 

Assestamento  (m.)  a  rombi. 
Assestamento  (in.)  diagonale. 
Assestamento  (m.)  isodomo. 
Assestamento  (m.)  inglese. 

Osso  (m.) 

Nero  (m.)  d'osso;  Carbone  (m.) 

d'osso. 

Grasso  (in.)  d'ossa. 
Cenere  (f.)  d'ossa. 
Corrente  (f.)  d'ossa. 
Aumentare  (f.)  la  forza   della 

batteria. 
Registrazione  (f.)  dei  bagagli. 

Sopraelevatore(m)di  voltaggio 


German 


French 


Holzenkopf  (m.) 

/ufuhrungsstange(f.)  derZug- 

vorrichtung. 
Verbindungsbolzen  (in.) 
Bolzenloch  (n.) 
Hakenbolzen  (m.) 
Gelenkbolzen  (m.) 
Stopfbiichsenschraube  (f.);  Pa- 

ckungsbolzen  (m.) 
Spitzbolzen  (m.) 
Bolzen   (m,)   mit   viereckiireiu 

Kopf. 
Bolzen  (m.)   mit  flachrundem 

Kopf;  Knopf bolzen  (m.) 
Schraubenbolzen  (m.» 

Weichenbolzen  (m.) 
Kopfbolzen  (m.) 
T-Bol/en  (m.) 
Flansohenverschraubung  (f.) 

Bolzenschneidmaschine  (f. ); 
Schraubenschneidmaschine 
(f.) 

Verkeilen;  Verbolzen;  Mit  Bol- 
zen befestigen. 

Beuteln. 

Beutelzeug  (n.);  Beutehverk 
(n.) ;  Siebzeug  (n.) 

Beutelgaze  (f.);  Seidenes  Beu- 
teltuch  (n.) 

Mehlkasten  (m.);  Beutelkasten 
(m.) 

Verband  (m.);  Verbindung  (f.) 

Hakenverband(m.);  Quaderha- 

kenverband  (in.) 
Kreuzverband  (m.; 
Stromverband  (m.) 
Isodomonverband  (m.) 
Englischer     Verband     (in.); 

Blockverband  (m.) 
Knochen  (m.) ;  Bein  (n.) 
Knochenkohle    (f.; ;    Beinscli- 

warz  (n.) 

Knochenfett  (n.);Knochenol  (n.) 
Gebrannten  Knochen   (m.  pi.) 
Knochenstrom  (m.) 
Die  Batterie  verstu'rken. 

Gepackannahme  (f.) 
/usatzdynamo  (f.) 


Tete  (f.)  d'une   cheville  ;  Tete 

(f.)  de  boulon. 
Boulon-guide  (in.) 

Boulon  (m.)  d'assemblage. 
Trou  (m.)  de  boulon. 
Boulon  (in.)  a  croc. 
Boulon  (m.)  a  charniere. 
Boulon  (m.)  de  serrage. 

Cheville  (f.)  aigue. 
Boulon  (m.)  a  tete  carree. 

Boulon  (m.)  a  tete  ronde;  Bou- 
lon (m.)  a  champignon. 
Boulon  (m.)  a  vis. 

Boulon  (m.)  de  changement. 

Boulon  (m.)  a  tete. 

Boulon  (m.)  a  T. 

Joint  (m.)  a  brides  et  a  bou- 

lons. 
Machine  (f.)  a  tarauder  les  bou- 

lons. 

Boulonner;  Cheviller. 

Bluter;  Sasser;  Tamiser. 
Blutoir  (m.);  Tamis  (in.);  Blu- 

teau  (in.) 
Gaze  (f.)  a  blutoir. 

Huche  (f.)  a  bluter ;  Huche  (f.) 

a  sasser. 
Assemblage  (m.);  Liaison  (f.); 

Appareil  (m.) 
Appareil  (m.)avec  des  claveaux 

a  harpes. 

Appareil  (in.)  a  croisettes. 
Appareil  (m.)  en  epi  couche. 
Appareil  (in.)  isodomum. 
Liaison  (f.)  anglaise- 

Os  (m.) 

Noir  (m.)  d'os ;    Charbon    (m.) 

d'os. 

Graisse  (f.)  d'os. 
Gendre  (f.)  d'os. 
Courant  (m.)  des  os. 
Renforcer  le  batterie. 

Enregistrement  (m.)  des  baga- 

ges. 
Surelevateur  (in.)  de  voltage. 


BOO 


English 
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Italian 


Booster  (s.) 

—  transformer  (s.) 
Boosting  voltage  Cs.) 
Boracic-acid  is.)  (Cliem.) 
Borate  (s.)  (Gliem.) 

-  of  magnesia. 

—  of  soda. 
Borax  (s.) 

—  (Calcined) 
Bordering  tool  (s.) 

Bore-bit  (s.) 

Bore  (s.);  Bore-hole  (s.) 

to  Bore  (v.) 

—  a  well. 


Bore-chips    (s.  pi.);    Borings 

(s.  pi.) 

Bore-rod  (s.) 
Borer  (s.) 

Boring  (s.) 
Boring-bar  (s.) 
Boring-machine  (s.) 

Boring-machine  (s.)  with  revol- 
ving drills. 

Boring-machine  (s.)  (Cylinder) 

Boring-machine  (s.)  (Horizon- 
tal) 

Boring-machine  (s.)  (Percus- 
sion) 

Boring-machine  (s.)  (Vertical) 

Boring  of  cylinders' 

—  of  sleepers  (Railw.) 

tools  is.  pi.) 

Boron  (s.)  (Chem.) 

Boss  (s.)  of  the  fly-wheel. 

—  of  joint  bolt. 
Bossage  (s.)  (Arch.) 

—  with  cut  bevel. 
Botanizing-taox  (s.) 

Botany  (s.) 
Bottom  (s.)  (Techn.) 

—  of  a  boiler. 


Survoltrice  (f.) 

Trasformatore-suryol trice  (m.) 

Tensione  (f.)  addizionale. 

Acido  (m.)  borico. 

Borato  (m.) 

Borato  (m.)  di  magnesia. 

Borato  (m.)  di  soda. 

Borace  (m.) 

Borace  (m.)  calcinate. 

Ferro  (m.)  da  doppiare   o  da 

ripiegare. 

Punta  if.)  da  forare. 
Foro  (m.) ;  Foratura  (f.) ;  Dia- 

metro  (m.)  interno. 
Forare;  Perforare;  Alesare. 
Forare  un  pozzo. 


Trapanature  (f.  pi.) 

Asta  (f.)  del  trapano. 
Trapano  (m.);  Trivella  (f.) ;  Suc- 

chiello  (m.J;  Foratoio(m.) 
Trapanatura(f-);  Foralura  (f.) 
Asta  (f.)  del  trapano. 
Perforatrice  (f.);  Macchina  (f.) 

da  forare  o  da  perforare. 
Macchina  (f.)  da  fqrare  a  rota- 

zione;  Perforatrice  (f.">  a  rota- 

zione. 
Macchina  (f.)  alesalrice;  AJesa- 

trice  (f.) 
Perforatrice  (f.)  orizzontale. 

Perforatrice  (f.)  a  percussione. 
Perforatrice  (f.)  verticale. 

Tornitura  (f.)  dei  cilindri. 
Perforazione  (f.)  delle  traverse. 
Utensili  (m.  pi.)  per  forare. 
Boro  (m.) 

Mozzo  (m.)  del  volano. 
Bullone  (m.)  del  mozzo. 
Abbozzato  (m.) 

Abbozzato  (m.)  a  smusso  con 

scanalatura. 
Erbario  (m.) 

Botanica  (f.) 

Fondo  (m.) 

Fondo  (m.)  d'una  caldaia. 


German 


Zusatzdynarno  (f.) 
Zusatztransformator  (in.; 
Zusatzspannung  (f.) 
Borsuure  (f.) 

Borat  Cn.l;  Borsaures  Salz  (n.) 
Borazit  Cm.) 
Borsaures  Natron  (n.) 
Borax  (in.) 

Calcinierter  Borax  (in.) 
Bordeleisen  (n.) 

Bohreisen  (n.) 

Bolirlocli  (n.);  Bohrung  (f.) ; 
Ausbohrung  (f.) 

Bohren;  Aushohren. 

Einen  Brunnen  abteufen  oder 
abhohren;  Einen  Brunnen 
senken  oder  absenken. 

Bohrspiine  (m.  pi.) 

Bohrstange  (f.) 
Bohrer  (rn.) 

Bohren  Cn.);  Bohrung  (f.) 
Bohrstange  (f) 
Bohrraaschine  (f.) 

Botationsbohrmaschine  (f.) 


Cylinderbohrmaschine  (f.) 

Bohrmascliine  (f.)  mit  liegen- 

der  Bohrwelle. 
Perkussionsbohrmaschine  (f.) 

Bohrmascliine  (f.)  mit  stehen- 

der  Bohrwelle. 
Ausdrehen  (n.)  der  Cylinder. 
Bohren  <n.)  derQuerschvvellen. 
Bohrgeriit  (n.) 
Bor  (n.) 

Schwurigradnabe  (f.) 
Nabenschraube  (f.) 
Bossenwerk  (n.);  Bossage  (f.); 

Rustik  (f.) 
Bossenwerk   (n.)    mit    Schlag 

und  Fase. 
Botanisierbiichse  (f.>;   Botani- 

siertrommel  (f'.) 
Botariik  (f.>;  rtlanzenkunde  (f.) 
Boden  (in.) 
Kesselboden  (m.) 


Survolteur  (m.) 

Transfonnateur-survolteur(m.) 

Tension  (f.)  additionelle. 

Acide  (m.)  boracique. 

Borate  (m.) 

Borate  (m.)  de  magnesie. 

Borate  (m.)  de  soude. 

Borax  Cm.) 

Borax  Cm.)  calcine. 

Bordoir  (m.) 

Foret  (m.) ;  Meche  (f.) 

Ame  (f.);  Vide  Cm.);  Creux(m.); 

Trou  (m.) 

Forer;  Percer;  Aleser. 
Forer  un  puits. 


Buchilles  (f.  pi.);  Alesures  (f. 

pi.) 

Tige  (f.)  du  foret. 
Percoir  (m.);  Foret  (m.) 

Forage  (m.);  Percage  (m.) 

Tige  (f.)  du  foret. 

Machine  (f.)  a  percer  oa  a  fo- 
rer;  Forerie  (f.) 

Perforatrice  (f.)  a  rotation;  Ma- 
chine (f.)  a  forets  rotatifs ; 
Forerie  (f.)  a  rotation. 

Machine  (f.)  a  aleser  (m.);  Ale- 
soir  <m.) 

Forerie  (f.)  horizontale. 

Perforatrice  (f.)  a  percussion. 
Forerie  (f.)  verticale. 

Alesage  (m.)  des  cylindres. 

Pergage  (m.)  des  traverses. 

Outil  (m.)  a  forer. 

Bore  (m.) 

Moyeu  Cm.)  du  volant. 

Boulon  (m.)  de  moyeu. 

Bossage  (m.) 

Bossage  (m.)  a  anglet  pique. 
Boite  (f.)  du  herborisateur. 

Bolanique  (f.) 

Fond  (m.) 

Fond  (m.)  d'une  chaudiere. 


HOT 


BnoUsk 


Gentian 


Bottom  (s.)  of  a  cylinder. 


Boucnerizing  (s.) 


Bound  electricity  (s.) 

—  charge  (s.) 

—  electrification  (s.) 

—  magnetism. 
Bow  (s.) 

Bow-line  (s.);  Curved  line  (v.) 
Bow-line  (s.);  Curvature  (s.)  of 

an  arch. 
Bow-saw  (s.) 
Bow-spring  (s.) 
Bowsprit  (s.)  (Sliipb) 
Bow  compasses  (s.) 
drill  (s.) 

—  fuse  (s.; 

—  piece  (s.)  for  bending  ma- 
chine. 

sheave  (s.) 

sheave  bracket  (s.) 

Box  (s.)  (Techn.) 

Box-beam  (s.) 
Box-car  (s.)  (Railw.) 
Box-waggon  (s.) 

Box  (s.)  (Distributing)  (Electr.) 

—  Junction) ;  Fishing  box  (s.) 

—  (Resistance)  (Electr.) 

—  of  a  water-wheel. 


Box-casting  (s.) 

—  coupling  (s.) 

—  (Conduit  connection) 

—  (Grossing) 

—  (Distribution) 

—  (Inspection) 

—  (Lead  lined  wooden) 

—  (Lined  cast  iron  angle) 


Fondo  Cm.)  posteriore  d'un  ci- 
lindro ;  Coperchio  (m.)  poste- 
riore del  cilindro. 

Preparazione  (f.)  del  legno  con 
sol  fa  to  di  rarne. 

Elettricita  (f.)  latente;  Elettri- 
cita (f.)  dissimulata. 

Carica  (f.)  latente. 

Elettricita  (f.)  latente  o  dissi- 
mulata. 

Magnetismo  (m.)  latente. 

Gurva  (f.);  Arco  (m.) 

Linea  (f.)  curva;  Curva  (f.) 

Curvatura  (f.)  d'un  arco. 

Seo:a  (f.l  ad  archetto. 
Mo'lla  (f.)  ad  arco. 
Bornpresso  (m.) 
Balaustrino  (m.) 
Trapano  (m.)  ad  archetto. 
Valvola  (f.)  principale  dell'im- 

pianto. 
Pezzo  (m.)  ad  arco  per  curvare. 

Puleggia  (f.)  di  prua. 
Sopporto  (m.)  della  puleggia 

di  prua. 
Scatola  (f.):  Gassa  (f.):  Cassetta 

(f.) 

Longarina  (f.) 
Garro  (m.)  inerci  coperto. 
Vagone  ^m.)  merci. 

Gassetta  (f.)  di  clistribuzione. 

Cassetta  (f.)  di  congiungimento 
Cassetta  (f.)  di  resistenza  ;  Re- 

sistenzn  (f.) 
Pala(f.>;  Paletta  (f.)  d'unaruo- 

ta  idraulica". 

Getto  (m.)  in  staffe. 
Giunto  (m,)  a  manicotto. 

Scatola  (f.)  d'introduzione  per 

canale. 

Cassetta  Cf.)   d'incrociamento. 
Scatola  (f.)  di  distribuzione. 
Scatola  (f.)  d'ispezione. 
Casselta  (f.)  di  legno  foderata 

di  piombo. 
Cassetta  (f.)  ad  angolo  in  ghisa 

con  rivestimento  isolante. 


Cylinderboden  (ni.);  Hinterer 
Gylinderdeckel  (m.) 

Trankung  (f.>;  Zubereitung  (f.) 
des  Holzes  init  Kupfervitriol 
nadi  Dr.  Boucherfe. 

Gebundene  Elektrieitat  (f.; 

Gehundene  Ladung  (f.) 
Gebundene  Elektricitat  (f.; 

Gebundener  Magnetismus  (in.) 

Bo  gen  (in.) 

Hogenlinie  (f.) 

Kn'iminung  (f.)  eines  Bogens. 

Bogensage  (f.);  Biigelsage  (f.) 
Bogenfeder  (f.) 
Bugspriet  in.) 
Nullzirkel  (in.) 
Rollenbohrer  mi.) 
Instollationssicherung  (f.) 

Bogenstiick  (n.)  der  Biegevor- 

richtung. 

Bugrolle  (f.);  Bugscheibe  (f.) 
{Console  (f-)  zur  Lagerung  der 

Bugrolle. 
Biichse  (f.) 

Binderbalken  (in.) 
Bedeckter  Giiterwagen  (m.) 
Giiterwagen  (in.);  Gepackwa- 

gen  (in.) 
Almveigungskasten  (in );  Ver- 

theilungskasten  (in.) 
Verbindungskasten  (m.) 
Widerstandskasten  (m.) 

Radschaufel  (f.);  Zelle  (f.);  Rad- 
zellen  (f.  pi.);  Wasserradzel- 
len  (f.  pi.) 

Kastenguss  (in.) 

Muffenkupplung  (f.) 

Kanaleinfiihrungskasten  (in.) 

Kreu/ungsmuffe  (f.) 
Verteilungskasten  (in.) 
Inspek'tionskasten  (in.) 
init  Blei  ausgeschlagener  Holz- 

kasten  (in.) 
Winkelkasten  (in.)  aus  Gussei- 

sen  init  Isolierauskleidung. 


Fond  (in.)  du  cylindre. 


Impregnation  <,f.) ;  Injection  (f.) 
du  bois. 

Electricity  (f.)  dissirnulee. 

Cliarge  (f.)  latente. 
Electricite    (f.)    dissimulee  on 

latente. 

Magnetisme  (rn.)  latente. 
Arc  (m.»;  Gourbe  (f.) 
Ligne  (f.)  courbe. 
Gourbure  (f.)  d'un  arc. 

Scie  (f.)  en  archet. 
Ressort  (m.)  en  arc. 
Beaupre  (m.) 
Gompas  (ra.)  a  pompe. 
Foret  (in.)  a  1'arcliet. 
Fusible  (in.)  de  1'installation. 

Arc  (m.)  pour  appareil  a  cin- 

trer. 

Poulie  (f.)  deproueoad'avant. 
Console-support  (f.)  de  la  pou- 

lie  de  proue. 
Boite  (f.; 

Longrine  (f.) 

Fourgon  (m.)  a  marcliandises. 

Waggon  (ra.)  a  rnarchandises. 

Boite  (f.)  de  distribution. 

Boite  (f.)  de  jonction. 
Boite  (f.)  de  resistance. 

Augets  (ra.pi.)  d'une  roue  hy- 
draulique. 

Coulage  (m.)  en  chassis. 
Accoupplement  (ni.)  par  man- 

chon. 
Boite  (f.)  d'introduction  de  ca- 

niveau. 

Manclion  (m.)  de  croisement. 
Boite  (f)  de  distribution. 
Boite  (f.)  d'inspection. 
Gaisse  (f.)  en  bois  doublee   de 

ploml). 
Boite  (f.)   d'angle   en   fontc    a 

fourrure  isolante. 


BOX 


E  nulls  1 1 


Box  (Shunt) 

—  (Splice) 

—  (Switch) 

Brace    (s.) ;    Hand-brace    (s.): 
Breast-borer  (s.) 


Bracket  (v.) 

—  (Angle) 

—  (Double) 

—  (Screw) 

-  (Single) 

—  (Lamp) 

-  (Saddle) 

—  (Two-point) 
Braided  wire  (s.) 
Braiding  machine  (s.) 

Brake  (s.)  (Mach.) 

Brake-angle-lever  (s.) 
Brake-axle  is.) 
Brake-bar  (s.) 

Brake-bar-screw  (s.) 
Brake-beam  (s.) 
Brake-block  (s.) 
Brake-box  (s.) 

Brake-crank  (s.) 
Brake-disk  (s.) 
Brake-lever  (s.) 

Brake-man  (s.);  Braker  (s.) 
Brake-man's  box  (s.)  (Railw.) 

Brake-nut  (s.) 
Brake-nut  link  (s.) 

Brake-pulley  (s,) 
Brake-ring  (s.) 
Brake-rod  (s.) 

Brake-shaft  (s.) 
Brake-screw  (s.) 
Brake-spring  (s.) 
Brake-shoe  (s.) 
Brake-spindle  (s.) 


Gossetta  (f.)  di  resistenza. 
Cassetta  (f.)    di    giunzione    di 

cavi. 

Cassetta  (f.)  di  distribuzione. 
Trapano  (in.) 


Sopporto  (in.)  a  mensola  ;  Men- 
sola  if.) 

Sopporto  (in.)  d'angolo. 
Sopporto  (m.)  doppio. 
Sopporto  (m.)  a  vile. 
Sopporto  (m.)  semplice. 
Braccio  (m.)  per  lampada. 
Porta-isolatore  (m.)  a  sella. 
Pprta-isoiatore  (in.)  a  seggiola. 
Filo  (m.)  intrecciato. 
Torcitoio  (m.) 

Freno  (m.) 

Leva  (f.)  ad  angolo  del  freno. 
Albero  (m  )  del  freno. 
Tirante  (m.)  del  freno;   Asta 

(f.)  del  freno. 
Chiocciola  (f.)   della   vite   del 

freno. 
Asse   (m.)   del   freno;   Albero 

(m.)  del  freno. 
Ceppo  (m.)  del  freno;  Blocco 

(m.)  (Jel  freno. 
Cassetta  (f.)  del_freno. 

Manovella  (f.)  del  freno. 

Disco  (m.)  del  freno. 

Leva  (m.)  dell'albero  del  freno; 

Leva  (f.)  del  freno. 
Frenatore   (m.) ;   Guardafreno 

(m.) 
Garetta  (f.)  del  frenatore. 

Chiocciola  (f.)  del  freno. 
Tirante  (m.)  della  Chiocciola 

del  freno. 

Puleggia  (f.)  del  freno. 
Anello  (m.)  del  freno. 
Tirante  (m.)  del  freno;  Asta(f.) 

del  freno. 

Albero  (in.)  del  freno. 
Vite  (f.)  del  freno. 
Molla  (f.)  del  freno. 
Porta-ceppi  (in.)  del  freno. 
Albero  (in.)  del  freno. 


Gci'inan 


French 


Nebenscblusskasten  (in.) 
Kabelverbindungskasten   (m.) 

Scbaltkasten  (in.) 
Brustbohrer  (m.);  Biigelbobrer 

Cm.);  Brustleier(f.);  Bobrdrau- 

be    (f.) ;    Draufbohrer    (m.); 

Drehorer  (rn.) ;  Bobrleier  (f.) 
Tracer  (m.);  Konsole  (f.);  Kon- 

sollau-er  (n.) 
Winkelstiitze  (f.) 
Doppelkonsole  (f.) 
Scbraubenstutze  (f.) 
Einf'acbe  Konsole  (f.) 
Lampennrm  (in.) 
Sattelf6rmigelsolatorstiitze(f.) 
Pfettentrager  (rn.) 
Urnkloppelter  Drabb  (in.) 
Umkloppelmascbine  (f.) ;  Um- 

flecbtrnascbine  (f.) 
Bremse  (f.);  Hemmvorricbtung 

(f.);  Bremsvorricbtung  (f.) 
Bremsvvinkelbebel  (in.) 
Bremswelle  (f.) 
Bremszugstange  (f.) 

Bremssebraubenmutter     (f.)  ; 

Bremsspindelmutter  (f.) 
Bremsacbse(f.);  Bremswelle(f ) 

Brernsklotz  (m.);  Bremsbock 

(m.) 
Bremsbiiclise  (f.);  Bremstrom- 

mel  (f.) 

Breinskurbel  (f.) 
Bremsscbeibe  (f.) 
Brernsbebel  (m.) 

Bremser  (ra.);  Bremsenwiirter 

(m.i 
Bremskasten    (m.) ;  Bremser- 

baiiscben  (n.) 
Bremsmutter  (f.) 
Bremsscbraubeninutte  r  b  iin- 

geeisen  (n.) 
Firernsscbeibe  (f.) 
Bremsring  (in.) 
Bremszugstange  (f.) 

Bremswelle  (f.) 
Bremsscbraube  (f.) 
Bremsfeder  (f.) 
Bremsschub  (in.) 
Bremsspindel  (f.) 


Boit,e  (f.)  de  resistance. 
Boite  (f-)  de  jonction  de  c&bles. 

Boite  (f.)  de  distribution. 
Vilebrequin  (m.);  Drille  (m.) 


Console  (f.) 

Support  (m.)  cornier. 
Console  (f.)  double. 
Support  (in.)  a  vis, 
Console  (f.)  simple. 
Applique  (f.)  pour  lampe. 
Support  (m.)  d'isolateur  a  selle. 
Support  (m.)  de  flliere. 
Fil  (rn.)  tresse. 
Macbine  (f.)  a   tresser;   Tres- 

seuse  (f.) 
Frein  (m.) 

Levier  (m )  coude  du  frein. 
Arbre  (m.)  du  frein. 
Tirant  (m )  du  frein  ;   Tringle 
.  (f.)  du  frein. 
Ecrou  (m )  de  la  vis  du   frein. 

Axe  (m.)  du  frein;  Arbre  (m.) 

du  frein. 
Sabot  (m.)  du  frein;  Bloc  (m.) 

de  frottement  du  frein. 
Boite  (f.)  du  frein. 

Manivelle  (f.)  du  frein. 

Disque  (m.)  du  frein. 

Levier  (m.)  de  1'arbre  du  frein; 

Levier  (m.)  du  frein. 
Garde-frein   (in.);  Serre-frein 

(m.) 
Gue"rite  (f.)  du  serre-frein. 

Ecrou  (m.)  du  frein. 

Tirant  (in.)  de  1'ecrou  du  frein. 

Poulie  (f.)  du  frein. 
Anneau  (in.)  du  frein. 
Tirant  (m.)  du  frein. 

Arbre  (in.)  du  frein. 
Vis  if.)  du  frein. 
Bessort  (rn.)  du  frein. 
Porte-sabots  (in.) 
Arbre  (m.)  du  frein. 


BHA 


English 


Brake-van  (s.) 
Brake-wheel  (s.) 
Brake  (Air) 

—  (Atmospheric) 

—  (Band) 

—  (Chain) 

—  (Continuous) 

-  (Counter  steam) 

—  (Differential) 

—  (Dynamornetrical) 

—  (Electric) 

—  (Friction) 

—  (Hand) 

-  (Hydraulic) 

—  (Pump) 

—  (Prony's  dynamometer) 

—  (Pneumatic) 

—  (Pneumatic  Westing-house) 

—  (Screw) 

—  (Self-acting) 

-  (Spring) 

—  (Smith's  vacuum) 

—  (Steam) 

—  (Vacuum) 

—  (Tender) 

—  (Westinghouse's  vacuum) 

—  (Wing) 

to  Brake  (v.) 

Brake-contact  is.) 

—  coupling  (s.) 

—  dynamrneter  (s.) 

—  horse  power  (s.) 

-  regulator  (s.) 

—  test  (s.) 

—  weight  (s.) 

-  (Belt) 

—  (Eddy-current) 

—  (Electromagnetic) 

—  (Liquid) 

—  (Mechanical) 

—  fProny) 
Self-regulating  belt) 


Vagone  cm.)  a  freno. 

Ruota  (f.)  del  freno. 

Freno  (m.)  ad  aria  o  pneuma- 

tico. 

Freno  (m  )  atmosferico. 
Freno  (m.)  a  nastro. 
Freno  (m.)  a  catena. 
Freno  (m.)  continuo. 
Freno  (m.)  a  controyapore. 
Freno  (m.)  differenziale. 
Freno  (m.)  dinainornetrico. 
Freno  (m.)  elettrico. 
Freno  (m.)  a  frizione. 
Freno  (m.)  a  mano. 

Freno  (m.)  idraulico. 

Freno  (m.)  a  tromba;  Freno  (m.) 
a  pornpa. 

Freno  (m.)  dinamometrico  di 
Prony. 

Freno  (m.)  pneumatico  o  a 
vuoto. 

Freno  (m.)  a  vuoto  di  Westing- 
house. 

Freno  fin.)  a  vite. 

Freno  (m.)  automatico. 

Freno  (m.)  a  molla. 

Freno  (m.)  a  vuoto  di  Smith. 

Freno  (m.)  a  vopore. 

Freno  (m.)  a  vuoto. 

Freno  (m.)  del  tender. 

Freno  (m.)  a  vuoto  Westing- 
house. 

Freno  (m.)  ad  ali. 

Frenare;  Dare  il  freno;  Serra- 
re  il  freno. 

Contatto  (m.)  del  freno. 

Innesto  (m.)  a  freno. 

Freno  (m.)  dinamometrico. 

Forza  (f.)  in  cavalli  al  freno. 

Regolatore  (m.)  a  freno. 

Prova  (f.)  al  freno. 

Contrappeso  (in.)  del  freno. 

Freno  (rn.)  a  nastro. 

Freno  (m.)  a  correnti  parassite 
o  di  Foucault. 

Freno  on.'  elettromagnetico. 

Freno  (m.)  a  liquidp. 

Freno  (m.)  meccanico. 

Freno  (m.)  di  Prony. 

Freno  (m.)  a  nastro  autorego- 
latore. 


Bremswagen  (m.) 
Bremsrad  (n.) 
Luftdruckbremse  if.) 

Atmospharische  Bremse  (f.) 
Bandbremse  (f.) 
Kettenhreinse  (f.) 
Kontinuirliche  Bremse  (f.) 
Gegendampf  bremse  cf.) 
Differentialbremse  (f.) 
Bremsdynamorneter  (n.) 
Elektrische  Bremse  (f.) 
Friktionsbremse  (f.) 
Handl)rernse  (f.) 

Hydraulische  Bremse  (f.) 
Pumpenbremse  (f.) 

Prony'scher  Zaum  (m.) 
Pneumatische  Bremse  (f.) 

Pneumatische  Bremse  (f.)  von 

Westinghouse. 
Schraubenbremse  (f.) 
Selbstthatige  Bremse  (f.) 

Bremsfeder  (f.) 

Vakuumbremse  (f.)  von  Smith. 
Dampfbremse  (f.) 
Vakuumbrem-:e  (f.) 
Tenderbremse  (f.) 
Westing  house's  Vakuum- 
bremse (f.) 
Fltigelbrernse  if.) 
Bremsen. 

Bremskontakl  (m.) 
Breinskupplung  (f.) 
Bretnsdynamometer  (m.) 
Gebremste  Pfcrdesttirke  (f.) 
Bremsregulator  (in.) 
Bremsversuch  (m.) 
Bremsgewicht  (n.) 
Riemenbremse  (f.) 
Wirbelstrornbremse  (f.) 

Klektromagnetische  Bremse  (f) 
Flussigkeitsbremse  if.) 
Mechanische  Bremse  (f.) 
Pronyschet  Zawn  (m.) 
Selbs'tregulierende   Bie  m  e  n  - 
bremse  (f.) 


Waggon-frein  (m.) 
Roue  (f.)  du  fre'n. 
Frein  (m.)  a  air. 


Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 
Frein  (m  ) 
Frein  (m.) 
Frein  (m.) 

a  bras. 
Frein  (m.) 
Frein  (in.) 


atmosherique. 

a  ruban. 

a  chaine. 

a  effet  continuel. 

a  contre-vapeur. 

diflerentiel. 

dynamometrique. 

electrique. 

a  friction. 

a  main ;  Frein  (m.) 

hydraulique. 
a  pompe. 


Dvnamometre  (m.)  a  frein  de 

Prony. 
Frein  (m.)  pneumatique. 

Frein  (m.)  pneumatique  de  We- 
stinghouse. 

Frejn  (m  )  a  vis. 

Frein  (m.)  automatique  on  au- 
tomoteur 

Frein  (m.)  a  resort. 

Frein  (m )  a  vide  de  Smith. 

Frein  (m.)  a  vapeur. 

Frein  (m.)  a  vide. 

Frein  (m.)  du  tender. 

Frein  (m.)  a  vide  de  Westing- 
house. 

Frein  (m.)  a  ailes. 

Serrer  le  frein. 

Contact  (m.)  de  freinage. 

Accouplement  (in.)  a  frein. 

Dynamometre  (m.)  a  frein. 

Cheval  (m.)  mesure  au  frein. 

Regulateur  (m.)  a  frein. 

Essai  (m.)  au  frein. 

Contrepoids  (m.)  de  frein. 

Frein  (in.)  a  courroie. 

Frein  (m.)  a  courants  parasi- 
tes ou.de  Foucault. 

Frein  (m.)  electromagnetique. 

Frein  (m.)  a  liquide. 

Frein  (m.)  mecanique. 

Frein  (m.)  de  Prony. 

Frein  (in.)  autoregulateur.  ;< 
courroie. 


Braking-mechanism  (s.) 

—  (Rod  (s.)  of  the) 

Braking  resistance  (s.) 

—  surface  (s.) 

—  method  (s.) 

—  effect  is.) 

—  force  (s.) 
Bran  (s.)  (Mill.) 
Branch-establishment  (s.) 
Branch-line  (s.) 

Branch-box  (s.) 

—  circuit  (s.) 
TT  rod  (s.) 

—  sleeve  (s.) 

—  switch  (s.) 

—  terminal  (s.) 

Branch-pipe  (s.);  Branching-pi- 
pe (S.) 

Branch- current    (s.);    Derived 

current  (s.) 
Branch-resistance  (s.i ;  Shunt 

resistance  <s.) 
Branch  (s.)  of  a  current. 

Branch-wire  (s.) 
Branching  (s.)  (Raihv.) 


Branching  (s )  of  a  cable. 
Brass  bar  (s.) 

—  case  (s.) 

—  roller  (s.) 
-  pipe  (s.) 

—  sleeve  (s.) 

—  terminal  (s.) 

Brass   (s.);   Yellow  brass  (s.) ; 
Latten  (s.) 

Brass-belt  (s.)  of  the  eccentric; 

Eccentric-hoop  (s.) 
Brass-box  (s.) 
Brass-bushes  (s.  pi.)    - 

Brass-founder  (s.) ;  Brazier  (s.) 
Brass-foundry  (s.) 
Brass-nail  (s.) 


Freno  (m.) 

Asta    (f.)    del    freno;    Tirante 

(in.)  del  freno. 
Resistenza  (L)  del  freno. 
Superflcie  (f.)  di  frenatura. 
Metodo  Cm.)  di  frenatura. 
A/done  (f.)  del  freno. 
Forza  (f.)  frenante. 
Crusca  (f.);  Gruschello  (m.) 
Filiale  (f.);  Succursale  (f.) 
Derivazione  (f.) ;  Linea   (f.)    di 

derivozione. 

Reostato  (m.)  di  diramazione. 
Circuito  (in.)  derivato. 
Palo  (m.)  di  biforcazione. 
Manicotto  (m.)  di  giunzione. 
Interrutore  (m.)  di  dirarnazio- 

ne. 

Morsetto  (mj  di  diramazione 
Tubo  (m.)  di  diramazione. 

Gorrente  (f.)  derivata. 

Resistenza   (f.)    d'una    deriva- 

zione. 
Diramazione  (f.)  d'una  corren- 

te ;  Derivazione  (f.) 
Gonduttore  (m.)  derivato. 
Diramazione  (f.) ;  Derivazione 

(f.);  Ramiflcazione  (f.);  Hifor- 

cazione  (f.) 

Derivazione  (f.)  di  un  cavo. 
Piastra  (f.)  di  ottone. 
Cassa  (f.)  di  ottone. 
Cilindro  (m.)  di  ottone. 
Tubo  (m.)  di  ottone. 
Manicotto  (in.)  di  ottone. 
Morsetto  (m.)  di  ottone. 
Bronzo  (m.);  Ottone  (m.) 

Supporto  (m.) ;  Guscinetto(m.) 

Collare  (m.)  d'eccentrico;   A- 

nello  (in.)  d'eccentrico. 
Fodera  (f.)  di  bronzo. 
Guscinetti  (m.  pi.)  di  bronzo. 

Fonditore  (in.)  di  bronzo;  Fon- 
ditore  (m  )  in  bronzo. 

Fonderia  (f.)  di  bronzo;  Fon- 
deria  (f.)  in  bronzo. 

Ghiodo  (m.)  d'ottone  u  di  bron- 
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French 


Bremse(f.):  Bremsvorrichtuntr 

(f.J 
Bremsstange  (f.) ;   Bremszug- 

stange  (f.) 

Bremswiderstand  (in.) 
Bremsflache  (f.) 
Bremsrnetliode  (f.) 
Bremswirkung  (f.) 
Bremskraft  (f.) 
Kleie  (f.) 

Zweiggeschaft  (n). 
Nehenlinie  (f.) 

Verzweigungsrheostat  (m.) 
Abzweigstromkreis  (in.) 
Abzweigstange  (f.) 
Anschlussinutt'e  (f.) 
/weigschalter  (m.) 

Abzweigklemme  (f.) 
Abzweigrohr  (n.);   Zweigrolir 

m.) 
Zweigstrom  (m.) 

Zweigwiderstand  (m.) 
Stromabzweigug  (f.) 

Zweigleitung  (f.) 
Verz\veigung(f.);  Abzweiu-unn 
(f.) 

Kabelabzweigung  (f.) 
Messingschiene  if.) 
Messiriggehause  (n.) 
Messingrolle  if.) 
Messingrohr  (n.) 
Messingnmffe  (f.) 
Messingklemme  (f.) 
Bronze  (f.);  Messing  in.) 

Lager  (n.) ;    Lagerschale   (f.) ; 

Pfaune  (f.) 
Halsring  (m.)  d  ,s  Excentriks. 

Metallbiich.se  (f.) 
Metalllagerschalen  (f.  pi.);  Mes- 

singlager.  (n.  pi.) 
Rotgiesser   (in.);    Gelbgiesser 

(m.) 
Messinggiesserei  (f.);  Gelbgies- 

serei  (f.) 
Messingnagel  (m.);  Bronzena- 

gel  (in.) 


Frein  (m.) 

Tirant  (in.)  du  frein;   Trinu-le 

(f.)  du  f'rein. 

Besistance  (f.)  de  freinage 
Surface  (f.)  de  freinage. 
Methode  <f.)  de  frenaige. 
Action  (f.)  du  frein. 
Force  (f.)  de  freinage. 
Son  (m.) 

Derivation  (f.) 

Rheostat  (m  )  de  branchement. 
Circuit  (m.)  derive. 
Poteau  (m.)  de  branchement. 
Manchon  (m.)  d'accouplement. 
Interrupneur  (in.)  de  derivation 

Borne  (f.)  de  derivation. 
Tuyau  (in.)  d'embranchernent. 

Courant  (m.)  derive. 
Resistance  (f.)d'une  derivation 
Derivation  (f.) 

Fil  (m.)  derive. 

Embrancheinent  (m.);  Ramifi- 
cation (f.);  Derivation  (f.) :  Bi- 
furcation (f.) 

Branchement  (m.)  de  cable. 

Plaque  (f.)  de  laiton. 

Boite  (f.)  en  laiton. 

Cylindre  (m.)  en  laiton. 

Tuyau  (m.)  en  laiton. 

Manchon  (m.)  en  laiton. 

Borne  (f.)  en  laiton. 

Bronze  (m.);  Laiton  (m.);  Gui- 
vre  (m.)  jaune. 

Coussinet  (m.);  Collet  (in  )  du 
tourillon. 

Collier  (m.)  d'excentrique;  Bri- 
de (f.)  d'excentrique. 

Boite  (f.)  de  bronze. 

Coussinets  (m.  pi.)  de  bronze. 

Fondeur  (m.)  de  bronze;  Fon- 

deur  (in.)  en  cuivre-rouge, 
Fonderie  (f.)  de  bronze. 

Clou  (in.)  en  bronze;  Clou  (in.) 
en  laiton. 


BRA 


Enf/lish 


Italian 


Brass-nut  (s.) 
Brass-plate  (s ) 


Madrevite  (f.)  d'ottone. 
Oltone  (in.)  in  lamine. 


Brass-shaving  (s.  pi.);  Brass- 
turnings  (s.  pi.) 

Brass-solder  (s.) 

Brass-tube  (s) 

Brass-wire  (s.) 

Brasses  (s.  pi.)  with  spherical 
seating. 

to  Braze  (v.) 

over  (v.) 

Brazing  (.s) 

Breadth  (s.) 

—  of  a  tooth  of  a  wheel. 

Break  (s.) 

—  in  a  wall  (Build.) 

to  Break  (v.)  the  electric  cur- 
rent. 
up  (v.)  a  battery. 

Break-induced  current  (s.)  (E- 

lectr.) 

Break-spark  (s.)  (Electr.) 
Break  (Make-and-);  Interrupter 

(s.) 
Breaker  (s.);  Interrupter  (s.) 

—  (Automatic; 

—  (Mercury) 


—  (Mercury  selfacting) 


Breaking-down  limit  (s.) 

test  (s.) 

torque  (s.) 

—  stress  (s.) 


—  of  a  wire. 

—  off  a  machine. 

strain  (s.) 

Breast-borer  (s.) ;  Breast-drill 
(s.) 

Breast-water-wheel  (s.);  Mid- 
dle-shot-wheel (s.) 


Limatura  (f.)  d'ottone. 

Saldatura  (f.)  d'ottone. 
Tubo  (m.)  d'ottone. 
Filo  (m.)  d'ottone. 
Cuscinetto  (m.)  sferico. 

Saldare. 

Abbronzare. 

Saldatura  (f.) 

Larghezza  (f.) 

Larghezza  (f.)  del  denbe  d'una 

ruota. 
Frattura  (f.);  Rottura  (f.);  In- 

terruzione  (f.) 
Nicchia  (f.; 
Interrornpere  la  corrente  elet- 

trica. 
Smontare  una  pila  o  una  bat- 

teria. 
Corrente  (f.)  di  rottura. 

Scintilla  (f.)  di  rottura. 
Interruttore  (m.);  Taglia-cir- 

cuito  (m.) 
Interruttore  (m.) 
Interruttore  (in.)  automatico. 
Interruttore  (m.)  a  mercuric. 


Interruttore  (m.)  automatico 
a  mercurio;  Interruttore  (m.) 
di  Foucault. 

Limite  (m.)  critico. 

Prova  di  perforamento. 

Momento  (m.)  critico. 

Sollecitamento  (m.)  alia  fles- 
sione  assiale  per  compres- 
sione. 

Rottura  (f.)  di  fllo. 

Smontatura  (f)  di  uria  mac- 
china. 

Resistenza  (f.)  alia  rottura  o 
alia  frattura. 

Trapano  (m.) 


Ruota  (f.)  idraulica  di  flanco; 
Ruota  (f.)  a  scliialTo. 


French 


Messingtnufcter  (('.) 
Messingblech  (n.);   Tufelmes- 

sing  (n.) 
Messingspiine  (m.  pi.) 

Messingschlaglot  (n.) 
Messingrohr  (n.) 
Messingdraht  Cm.) 
Kugelschale  (f.) 

Loten;  Zusammenloten. 
Bronzieren. 
Lotung  (f.) 
Breite  (f.) 
/almhreite  (f.) 

Bruch  (m.);  Unterbrerhung  (f.) 

Nische  (f.) 

Den  Stroin  unterbreclien. 

Eine  Batterie  auseinanderneh- 

men. 
Unterbreohungsstrom  (m.) 

Unterbrechungsf'unke  (f.) 
Unterbreclier  (in.) 

Unterbrecher  (in.) 
Selbstunterbrecher  (m.) 
Quecksilberunterbrecher  (m.); 
Quecksilbervvippe  (f.);  Unter- 
brecher (m.)  mit  Quecksil- 
berkontakten. 

Foucault'scher  Unterbrecber 
(m.);  Selhstthatige  Unterbre- 
chung  (f.)  mit   Quecksilber- 
kontakten. 
Abfailgrenze  (f.) 
Durchsclilagprol)e  (f ) 
Abfallmoment  (n.) 
Knickbeanspruchung  (f.) 


Dralitbruch  (m.) 

Demontage  (f.)  einer  Maschi- 

ne. 
Bruchfestigkeit(f.);Bruclikraft 

(f.);  liruchspannung  (f.; 
Brustbohrer(m.);Brustleier(f.); 

Draufbohrer  (m.);  Riigelboli- 

rer  (m.);  Traubenbohrer(m.) 
Mittelsclacbtiges     Wasserrarl 

(n.);  Kropfrad  (n.) 


Krrou  (in.;  en  bronze. 
F.aiton  (in.)  enfeuilles;  Laiton 

(m.)  en  lames. 
Tournure  (f.)  de  bronze. 

Soudure  (f.)  de  laiton. 
Tube  (m.)  en  laiton. 
Fil  (m.)  de  laiton. 
Coussinet  (in.)  spherique. 

Souder;  Eraser. 

Bronzer. 

Soudure  (f.);  Erasure  (f.) 

Largeur  (f.) 

Largeur  (f.)  d'une  dent. 

Cassure  (f.);  Bupture  (f.);  Frac- 
ture (f.);  Interruption  (m.) 
Niche  (f.) 
Interrompre  le  courant. 

Demonter  une  pile  ou  une  bat- 

terie. 
Courant  (m.)  de  rupture. 

Ktincelle  (f.)  de  rupture. 
Interrupteur  (m.) ;  Coupe-cir- 
cuit (m.);  Disjoncteur  (in.) 
Interrupteur  (m.) 
Interrupteur  (m.)  automatique. 
Interrupteur  (m.)  a  mercure. 


Interrupteur  (m.)  automatique 
a  mercure;  Interrupteur  (m.) 
de  Foucault. 

Lirnite  (f.)  critique. 
Essai  (m.)  de  perforation. 
Couple  (m.)  de  decrochage. 
Effort  (m)  de    flexion   axiale 
par  compression. 

Bupture  (f.)  de  fll. 
Demontage  (m.)  d'une  machi- 
ne. 
Resistance  (f.)  de  rupture. 

Drille  (m.)  a  areon ;  Vilebre- 
quin  (m.) 

Roue  (f.)  hydraulique  de  cote. 
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Breast-work  (s.);  Railing  (s.) 

Breath-figures  (s.  pi.)  (Electr.) 
Brewer's  copper  (s.) 

Brewery  (s.) ;  Brewhouse  (s.) 

Briar  tooth  (s.) 
Brick  (s.) 

Brick-clay  (s.);  Brick-earth  (s.) 
Brick-course  (s.) 

Brick-course  (s.)  laid  on  edge. 

Brick-dust  (s.) 
Brick-klin  (s.) 


Brick-maker  (s.) ;   Brickmaker 

(.s) 
Er:ck-masonry  (s.) 

Brick-mill  (s.) 

Brick-moulding  machine  (s.) 
Brick-pavement  (s.) 

Brick-pavement  (s.)  upon  mor- 
tar-bed. • 
Brickwork  (s.) 


Brick- work  (s.  pi.) 

Bricklayer  (s.) 
Brick  (Burn) 

—  (Fire) ;  Chamotte  stone  (s.) 

—  (Hollow) 

—  (Unburnt);  Air-dried  brick 

(s.) 

Brick-foundation  (s.) 

Bricking  up  (s.) 

Bridge  (s.) 

Bridge-boat  (s.);  Ferry-boat  (s.) 

Bridge-building  (s.) 
Bridge-exploder  (s.) 
Bridge-head  (s.) 

Bridge-key  (s.)  (Electr.) 


Bulaustrata  (f.);  Ringhiera  (f.) 

Figure  (f.  pi.)  roriche. 
Caldaia  (f.)  per  far  la  birra. 

Birreria  (f.) 

Dente  (m.)  di  lupo. 
Mattone  (in) 

Terra  (f.)  per  mattoni. 
Strato  (m.)  di  mattoni. 

Accoitellato  (m )  di  mattoni. 

Polvere  (f.)  di  mattone. 
Forno  (m.)  di  mattoni;  Forna- 

ce  (f.)  di  mattoni ;   Fabbrica 

(t.)  di  mattoni. 
Mattonaio  (m.) 

Muratura  (f.)  di  mattoni;  Mu- 
ratura (f.)  in  mattoni. 

Macchina  (f.)  da  mattoni. 

Macchina  (f.)  per  fare  mattoni. 

Pavimento  (m.)  di  mattoni;  Am- 
mattonato  (in.) 

Ammattonato(m.)  sulla  malta 

Ammattqnamento  (in.);  Lavo- 
ro  (m.)  in  mattoni;  Muratura 
(f.)  in  mattoni. 

Mattonaia  (f.);  Fabbrica  (f.)  di 
mattoni. 

Muratore  (m.) 

Mattone  (m.)  cotto. 

Mattone  (m.)  refrattario. 

Mattone  (m.)  vuoto :  Mattone 

(m.)  a  fori. 
Mattone  (m.)  crudo. 


Fondazione  (f.)  in  mattoni. 

Muratura  (f.)  in  mattoni. 

Ponte  (m  ) 

Chiatta  (f.)  di  un  ponte;  Barca 
(f.)  d'un  ponte. 

Costruzione  (f.)  di  ponti. 

Esploditore  (m.)  a  ponte. 

Testa  (f.)  o  testatn  (f.)  d'un 
ponte. 

Tasto  (m.)  del  ponte  di  Wheat- 
stone. 


German 


French 


Gelander  (n.);  Schutzgelander 

(n.) 

Hauchflguren  (f.  pi.) 
Braukessel   (m.);    Braupfanne 

(f.) 
Brauerei  (f.);  Bierbrauerei  (f.); 

Brauhaus  (n.) 
Wolfszahn  (m.) 
Ziegel  Cm.) :  Backstein  (m.) ; 

Ziegelstein  (m.) 
Ziegelerde  (f.);  Ziegellehm  (m.) 
Ziegelschicht  (f.) 

Rollschicht  (f.) 

Ziegelmehl  (n.) 

Ziegelofen  (m.);  Ziegelbrenne- 

rei  (f.).  Ziegelliutte  (f.);  Zie- 

gelei  (f.) 
Ziegelbrenner  Cm.);  Backstein- 

macher  (m.);  Ziegler  (m.) 
Ziegelmauerung(f.);  Backstein- 

werk  (n.) 
Ziegelpresse  Cf.) 
Ziegelpresse  (L) 
Klinkerpflaster  (n.);  Backstein- 

pflaster  (n.) 
Backsteinpflaster(n.)miM6rtel 

Backsteinbau  (m.):  Ziegelroh- 
hau  (m.);  Ziegelgemauer  (n.) 

Ziegelhiitte  (f.) ;  Ziegelei  (f.) 

Ziegelmaurer  (m.);  Maurer  (m.) 
Getarannter  Ziegel  Cm) 
Feuerbestiindiger  Ziegel  (m.); 

Chammottestein  (m.) 
Hohler  Ziegel  (m.);  Hohlziegel 

(m.);  Rohrenziegel  (m.) 
Ungebrannter  Ziegelstein  Cm.); 

Luftziegel  (rn.);  Ungebrannter 

Ziegel  (m.);  Lehmstein  (m.) 
Ziegelwerkfundament  (n.) 
Einmauerung  (f.) 
Brijcke  (f.) 
Briickenkalm  (m.);  Ponton  (m.) 

Briiokenbau  (m.) 
Briickenziinder  (m.) 
Briickenkopf  (m.) 

Bruckentaste  (f.) 


WEBBER. 


Garde-fou  (m.) 

Figures  Cf.  pi.)  roriques. 
Chaudiere  (f.)  de  brasserie  ou 

i\  brasser. 
Brasserie  (f.) 

Dent-de-loup  (f.) 
Brique  (f.) 

Terre  (f.)  a  briques. 

Assise  (f.)  de  briques:  Couche 

Cf.)  de  briques. 
Assise  (f.)  de  briques  possees 

de  champ. 

Poussiere  (f.)  de  briques. 
Four  (m.)  a  briques;  Briquete- 

rie  (f.) 

Briquetier  (m.) 
Maconnerie  (f.)  en  briques. 

Machine  (f.)  a  briques. 
Machine  (f.)  a  briques. 
Pave  cm.)  en  briques;  Carre- 

lage  (m.)  en  briques. 
Carrelage  (m.)  en  oriques  sur 

lit  de  mortier. 
Briquetage   (m.) ;  Magonnerie 

(f.)  en  briques. 

Briqueterie  (f.) 

Ma^on  (m.) 
Brique  (f.)  cuite. 
Brique  (f.)  reTractaire. 

Brique  (f.)  creuse;  Brique  (f.) 

tubulaire. 
Brique  (f.)  crue;  Brique  (f.)  se- 

chee  a  1'air. 

Fondation  Cf-)  en  maQonnerie. 
Briquetage  (m.);Ma(jonnage  Cm) 
Pont  Cm.) 
Bateau  (m.)  de  pont :  Ponton 

(m.) 

Construction  (f.)  de  ponts. 
Exploseur  (m.)  a  pont. 
Tete  (f.)  de  pont. 

Clef  (f.)  du  pont  de  Wheatsto- 
ne. 

9 
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Italian 


Bridge-road  (s.) 

Bridge-wire  (s.)  (Electr.) 
Bridge  of  air-proof  cases. 

—  of  boats. 

-  (Arched) 

—  (Boat) 

—  (Cast-iron) 

—  (Chain) 

—  (Fixed) 

—  (Floating) 

—  (Fire)  (Mach.) 

—  (Hanging) 

—  (Iron) 

—  (Iron  arch.) 

-  (Military) 

—  (Moveable) 

—  (Oblique) 

—  (Pontoon) 

—  (Permanent) 

—  (Roofed) 

-  (Rolling) 

—  (Skew) 

—  (Rope-suspension) 

—  (Stone) 

—  (Strut-framed) 

—  (Suspension) 

—  (Swing) 

—  (Temporary) 

—  (Trestle) 

—  (Turning) 

—  (Wheatstone's)  (Electr.) 

—  (Wire-suspension) 

—  (Wrought-iron) 

—  arms  (s.  pi.) 

—  bracket  (s.) 
clamp  (s.) 

—  method  (s.) 

—  (Loop  wire) 

—  (Post  office) 

—  (Resistance) 


Strada  (f.)  del  ponte;  Aria  (f.) 

del  ponte. 

Filo  (m.)  a  cursore  o  a  corsoio. 
Ponte  (in.)  a  cnssoni. 
Ponte  (m.)  di  chiatte  o  di  bar- 

che. 
Ponte  (m.)  ad  archi. 

Ponte  (m.)  di  bardie;  Ponte 

(m.)  di  chiatte. 
Ponte  (m.)  in  ghisa. 
Ponte  (in.)  sospeso  a  catene. 

Ponte  (m.)  flsso. 

Ponte  (m.)  galleggiante. 
Altare  (m.)  di  griglia. 

Ponte  (m.)  sospeso. 

Ponte  (m.)  in  ferro. 

Ponte  (m.)  ad  archi  mctallici. 

Ponte  (m.)  militore. 

Ponte  (m.)  movibile. 
Ponte  (m.)  obliquo. 
Ponte  (m.)  di  chiatte. 

Ponte  (m.)  flsso;  Ponte  (m.)  sta- 
bile. 
Ponte  (in.)  coperto. 

Ponte  (m.)  rotolante  a  coulisse. 

Ponte  (m.)  obliquo. 

Ponte  (m.)  sospeso  a  corde. 

Ponte  (m.)  in  pietra. 

Ponte  (m.)  con  armatura  di  so- 

stegno. 

Ponte  (m.)  sospeso. 
Ponte  (m.)  girevqle  o  girante. 
Ponte  (m.)  provvisorio. 
Ponte  (m.)  di  cavalletti. 
Ponte  (m.)  girante  o  girevole. 
Ponte  (m.)  di  Wheatstone. 
Ponte  (m.)  sospeso  a  fllodi  ferro. 
Ponte  (m.)  in  ferro  battuto. 

Lati  (m.  pi.)  del  ponte. 
Mensola  (f.)  da  muro. 
Ponte  (m.)  a  morsetto. 
Metodo  (m.)  del  Ponte  di  Whe- 
atstone. 

Ponte  (m.)  a  fllo  circolare. 
Cassetta  (f.)  postale  a  ponte. 
Ponte  (m.)  di  resistenza. 
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French 


Briickenbalm  (f.) 

Briickemlraht  (in.) 
Knstenbriicke  (f.) 
Kalmbriicke  (f.) 

Bogenl)riicke  (f.) 
Kalmbriicke  (f.) 

Gusseiseme  Briicke  (f.) 
Kettenbrficke  (f.) ;  Miin 

cke  (f.) 
Stnndbrucke  (f.);  Feste  Briicke 

(f );  Bestiindige  Briicke  (f.) 
Sch wi  111  mende  Briicke  (f.) 
Feuerbriicke  (f.) 

Hangebriicke  (f.) 
Eiserne  Briicke  (f.) 
Eiserne  Bogenbriicke  (f.) 
Kriegsbriicke  (f.  ;  Militarbrii- 

cke  (f.) 

BeweirhVbe  Briicke  (f.) 
Scliiefe  Briicke  (f.) 
Pontonbriicke(f.);Kalinbriicke 

(f-) .. 
Bestnnditre   Briicke  (f.);  Feste 

Briicke  (f.) 
Gedecktc   Briicke    f.);   Ueber- 

dacbte  Briicke  (f.) 
Bnllbriicke  (f.) 
Scliiefe  Briicke  (f.) 
Seilbriicke  (f.) 
Steinbriicke  (f.) 
Spren  gwerksbriicke  (0;  Spreng- 

briicke  (f.) 
Hangebriicke  (f.) 
Drehbrucke  (f.) 
Provisorische  Briicke  (f.) 
Bockbrucke  (f.) 
Drebbriicke  (f.) 
Wheatstone'sche  Briicke  (f.) 
Dralitseilbriicke  (f.) 
S  c  h  in  i  e  d  e  i  s  e  n  b  r  ii  c  k  e  (f.) ; 

Scbmiedeiserne  Briicke  (f.) 
Bruckenzweige  (m.  pi.) 
Mauerconsole  Cf.) 
Klemmbriiclce  (f.) 
Briickenmetbode  (f.) 

Scbleifendrabtbriicke  (f.) 
Postomtbriicke  (f.) 
Widerstandbriicke  (f-) 


Aire  (f.)  du  pont;  Chaussee  (f.) 

du  pont. 

Fil  (m.)  divise  uu  a  curseur. 
Pont  (m.)  de  caisses. 
Pont  (m.)  de  bateaux. 

Pont  (m.)  a  arches;  Pont  (m.) 

arque. 
Pont  (m.)  de  bateaux. 

Pont  (m.)  en  fonte. 

Pont  (m.)  suspendu  a  cbaines 

Pont  (m.)  stable;  Pont  (m.)  fixe. 

Pont  (m.)  flottant. 

Pont  (m.)  de  la  chauffe;  Autel. 

(m.) 

Pont  (m.)  suspendu. 
Pont  (in.)  en  fer. 
Pont  <m.)  en  arcs  metalliques. 
Pont  (m.)  militaire. 

Pont  (m.)  mobile. 
Pont  (m.)  oblique. 
Pont  (m.)  de  pontons. 

Pont    (m.)   stable;    Pont   (in.) 

fixe. 
Pont  (m.)  couvert. 

Pont  (m.)  roulant. 

Pont  (m.)  oblique. 

Pont  (m.)  suspendu  a  cordages. 

Pont  (m.)  en  pierres. 

Pont    (m.)    sur    contreflcbes; 

Pont  (m.)  a  jambettes. 
Pont  (m.)  suspendu. 
Pont  (m.)  tournant. 
Pont  (m.)  provisoire. 
Pont  (m.)  de  chevalets. 
Pont  (in.)  de  tournant. 
Pont  (m.)  de  Wheatstone. 
Pont  (m.)  suspendu  en  fll  de  fer. 
Pont  (m.)  en  fer  forge. 

Brandies  (f.  pi.)  du  pont. 
Console  (f.)  murale. 
Pont  (m.)  de  serrage. 
Metbode  (f.»  du  pont  de  Wbeat- 

stone. 

Pont  (m.)  a  fil  circulaire. 
Pont(m.)depost-telegrapbique 
Pont  (m.)  tie  resistance. 
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Bridge  (Telephone) 

—  (Thomson) 

—  (Universal) 

—  (Uppenborn's) 

Bridging-joist  (s.) ;  Boarding- 
joist  (s.) 

Bridle  (s.)  of  the  slide ;  Valve 
buckle  (s.) 

Bridle-rods  (s.  pi.) 


Brig  (s.)  (Ship.) 
Brigantine  (s.)  (Ship.) 

Brigg's  logarithm  (s.) 

Bright  deposit  (s.) 
Brightness  (s.) 
Brimstone  (s.) ;  Sulphur  (s.) 
Brine  (s.) 

—  (Mar.  eng.) 
Brine-pump  (s.) 

Briquet  (s.);  Patent  fuel  (s.) 

Bristol-paper  (s  ) 

Brittle  (adj.)  (soid  of  metals) 

Brittle  (adj.)  (Cold-short) 

—  (Hot-short) 

Broach  (s.);  Opening-bit. 

—  (Four-square) 

—  (Half-round) 

—  (Quadrangular) 

—  fRound) 

—  (Six-square) 
Broad-stone  (s.) 

Broken  (adj.) 
Broken-stone-road  (s.) 

Broken  iron  (s.) 
Bromate  (s.)  (Cliem.) 

Brome  (s.);  Bromine  (s.) 
Brcmic  acid  (s.) 

—  silver  (s.) 


Ponte  (m.)  a  telefono. 
Ponte  (m.)  di  Thomson. 
Ponte  (m.)  universale. 
Ponte  (m.)  di  Uppenborn  a  filo 

calibrate. 
Correntino  (m.)  d'impalcatura. 

Quadro  (m.)  del  cassette ;  Te- 
laio  (m.)  del  cassetto  di  di- 
stribuzione. 

Gontrobilanciere  (m.)  del  pa- 
rallelogramma  di  Watt. 

Brick  (m.) 
Brigantino  (rn.) 

Logaritmo  (m.)   volgare   o   di 

Deposito  (m.)  brillante. 

Chiarezza  (f.) 

Solfuro  (m.) 

Acqua  (f.)  salata  ;    Acqua   (f.) 

salmastra. 
Acqua  (f.)  salata  della  caldaia, 

Pompa  (f.)  per  1'estrazione  del- 

1'acqua  salata. 
Mattonelle  (f.  pi.)  di  carbone ; 

Carbone  (m.)  fossile  in   for- 

melle. 

Cartone  (m.)  Bristol. 
Secco;  Paglioso. 
Crudo  (agg.) 
Fragile  (agg.) 
Allargatoio  (m.) 

Allargatoio  (m.)  quadrate. 
Allargatoio  (m.)  semicircolare. 
Allargatoio  (m.)  quadrangola- 

re. 

Allargatoio  (m.)  rotondo. 
Allargatoio  (m.;  esagonale. 
Pietra  (f.)  quadra;   Pietra  (f.) 

quadrata:  Quadrello  (rn.) 
Rotto. 
Strada  (f.)  a  Macadam;   Pavi- 

mento  (m,)  Macadam. 
Rottame  (m.)  di  ferro;  Ferrac- 

cio  (m.) 
Bromato  (m.) 

Bromo  (m.) 

Acido  (m.)  bromico. 

Bromuro  (m.)  d'argento. 


German 
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Telephonbriicke  (f.) 
Thomsonsclie  Briicke  (f.) 
Universalhriicke  (f.) 
Uppenbornbrucke  (f.);  Draht- 

messbrucke  (f.) 
Polsterholz  (n.);  Dielentrager 

(m.) 
Schieberrahmen  (m.) 


Lenkerpnar  (n.)  des  Watt'schen 
Parallelogramms. 

Brigg  (f.) 
Brigantine  (f.) 

Briggischer  Logarithmus  (in.) 

Gliinzenden  Niederschlag  (m.) 

Helligkeit  (f.) 

Scbvvefel  (m.) 

Salzwasser  (n.);  Salzsoole  (f.); 

Soole  (f.) 
Das  mit  Salz   gesatligte  Kes- 

selwasser. 
Salzwasserpumpe  (f.) 

Briquett    (f.) ;     Briquett     (n.); 

Kohlenziegel   (m.);   Kohlen- 

pressstein  >m.) 
Bristolpapier  (n.) 
KUPZ;  Sprode. 
Sprode  (adj.) 
Bruchig  (adj.) 
Beibahle  (f.) 

Viereckige  Reibahle  (f.) 
Ilalbrunde  Reibalile  (f.) 
Vierschneidiger  Schneideboh- 

rer  (m.) 

Polierahle  (f.);  Glattnhle  (f.) 
Sechseckige  Reibahle  Cf.) 
Quader(m.);  Quaderstein  (m.) 

Gebrochen. 

Schotterstrasse  (f.) ;  Chaussee 

(f.)  init  Steinsclilag. 
Eisenabfalle  (m.  pi.);  Abfallei- 

sen  (n.);  Brucheisen  (n.) 
Bromat  (n.);  Bromsaures  Salz 

(n.) 

Brom  (n.) 
Bromsa'ure  (f.) 
Bromsjlber  (n.) 


Pont  (m.)  de  telephone. 
Pont  (m.)  de  Thomson. 
Pont  (m.)  universe!. 
Pont  (m.)  de  Uppenborn. 

Soliveau  (m.) 

Cadre  (m.)  du  tiroir  de  distri- 
bution ;  Guide  (m.)  du  tiroir 
de  distribution. 

Contre-balanciers  (m.  pi.)  du 
parallelogramme  articule  de 
Watt. 

Brick  (m.) 

Brigantin  (m.) 

Logarithnie  (m.)  vulgaire  ou 

de  Briggs. 

Precipite  (m.)  brillant. 
Eclat  (m.) 
Sou  f  re  (m.) 
Eaux  (f.  pi.)  salees. 

Eau  (f.)  saturee  de  sel   de  la 

chaudiere. 
Pompe  (f.)  d'extraction  de  1'eau 

salee. 
Briquettes  (f.  pi.);   Briquettes 

(f.  pi.)  de  houille. 

Carton  (m.)  Bristol. 
Sec;  Seche;  Paille. 
Cassant  (adj.) 

Pailleux  (adj.) ;  Cendreux  (adj.) 
Alesoir  (m.);  Broche  (f.);  Eca- 
rissoir  (m.) ;  Equarissoir  (m.) 
Alesoir  (m.)  carre. 
Alesoir  (in.)  demi-rond. 
Equarissoir  (m.)  de  forerie. 

Alesoir  (m.)  rond. 
Alesoir  (m.)  a  six  angles. 
Carreau  (m.);   Pierre  (f.)  car- 

ree. 

Rompu  ;  Casse. 
Chaussee  (f.)  empierree;  Route 

(f.)  macadamisee. 
Ferraille  (f.);  Fer  (m.)  de  masse. 

Bromate  (m.) 

Brome  (m.) 

Acide  (m.)  bromique. 

Bromure  (m.)  d'argent. 
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Bromide  (s.) 

Bromuro  (m.) 

—  of  potassium. 

Bromuro  (in.)  di  potassio. 

—  of  sodium. 

Bromuro  (m.)  di  sodio. 

—  of  silver. 

Bromuro  (m.)  d'argento. 

Bronze  (s.) 

Bronzo  (m.) 

Bronze-colour  (s.) 

Colore  (m.)  di  bronzo. 

Bronze  gun  (s.) 

Cannone  (m.)  di  bronzo. 

Bronze-powder  (s.) 

Polvere  (f.)  di  bronzo. 

Bronze  (Gilt) 

Bronzo  (m.)  dorato. 

—  (Hardened) 

Bronzo  (m.)  acciaio. 

—  (Aluminium) 

Bronzo  (m.)  d'alluminio. 

—  (Phosphor) 

Bronzo  (m.)  fosforoso. 

-  (Silicious) 

Bronzo  (m.)  silicioso. 

—  (Steel) 

Bronzo  (m.)  acciaio. 

—  (Manganese) 

Bronzo  (m.)  manganesifero. 

—  (Nickel) 

Bronzo  (m.)  al  Nichelio. 

—  (Machine) 

Bronzo  (m.)  per  macchine. 

to  Bronze  (v.) 

Abbronzare;  Bronzare. 

Brown  (adj.) 

Bruno. 

Brown-coal  (s.) 

Lignite  (f.) 

Browning  (s.)  ;  Bronzing  (s.) 
Brush  (s.)  (Techn.) 

Bronzaggio  (m.) 
Spazzola  (f.) 

—  for  tubes. 

Spazzola  (f.)  per  tubi. 

—  (Electric) 

Fascio  (m.)  elettrico;  Pennac- 

chio  (m.)  elettrico. 

—  (Scratch)  (Electr.) 

Brush-box  (s.) 

Custodia  (f.)  della  spazzolo. 

clamp  (s.) 
collector  (s.) 

Zoccolo  (m.)  della  spazzola. 
Molla  (f.)  di  contatto. 

coppering  (s.) 

Rarnatura  (f.)  al  pennello. 

coupling  (s.) 

Innesto  (m.)  a  spazzola. 

current  (s.) 

Gorrente  (f.)  delle  spazzole. 

—  displacement  (s,) 
—  electrode  (s.) 

Spostamento  (m)  delle  spazzole 
Elettrodo  (m.)  a  spazzola. 

—  friction  (s.) 

Attrito  (m.)  delle  spazzole. 

—  position  (s.) 
—  potential  (s.) 

Posizione  (f.)  delle  spazzole. 
Potenziale  (m.)  delle  spnzzole. 

shifting  (s.) 
—  sparking  (s.) 

Spostamento  (m)  delle  spazzole 
Scintillio  (m.)  alle  spazzole. 

—  surface  (s.) 

Superflcie  (f.)  della  spazzola. 

—  tip  (s.) 

Punta  (f.)  della  spazzola. 

—  voltage  (s.) 

Tensione  (f.)  alle  spazzole. 

pillar  (s.) 
—  edge  (s.)  (Leading) 

Spina  (f.)  di  spazzola. 
Parte  (f.)  anteriore  della  spaz- 

zola. 

-  edge  (s.)  (Trailing) 

Parte  (f.)  posteriore  della  spaz- 

zola. 

—  contact  surface  (s.) 

Superflcie  (f.)  di  contatto  del- 

le spazzole. 
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Bromid  (n.);  Bromur  (n.) 
Bromkalium  (n.) 
Bromnatrium  (n.) 
Bromsilber  (n.) 
Bronze  (f.) 
Bronzefarbe  (f.) 
Bronzegeschiitz  (n.) 
Bronzepulver  (n.) 
Vergoldete  Bronze  (f.) ;  Echte 

Bronze  (f.) 

Stahlbronze  (f.);Hartbronze(f.) 
Aluminiumbronze  (f.) 
Phospliorbronze  (f.) 
Siliciumbronze  (f.) 
Stahlbronze  (f.) 
Manganbronze  (f.) 
Nickelbronze  (f.) 
Maschinenbronze  (f.) 
Bronzieren;  Brftnieren;  Braun- 

machen. 
Braun. 

Braunkohle  (f) 

Br(inieren(D);Braunmachen  (n) 
Biirste  (f.) 
Rohrbiirste  (f.) 

Elektrisches  Strahlenbiischel 

(n.) 

Kratzburste  (f.) 
Biirstenkasten  (m.) 

Burstenschuh  (m.) 
Schleiffeder  (f.) 
Pinselverkupferung  (f.) 

Burstenkupplung  (f.) 
Biirstenstrom  (m.) 
Burstenverstellung  (f.) 
B(irstenelektrode  (f.) 
Biirstenreibung  (f.) 
Bdrstenstellung  (f.) 
Btirsienpotential  (n.) 
Burstenverstellung  (f.) 
Biirstenfunker  (n.) 
Burstenflache  (f.) 
Biirstenspitze  (f.) 
Bfirstenspannung  (f.) 
Biirstenstift  (m.) 
Auflaufende  Biirstenspitze  (f.) 

Ablaufende  Biirstenspitze  (f.) 
Biirstenkontaktflache  (f.) 


Bromure  (m.);  Bromide  (m.) 
Bromure  (m.)  de  potassium. 
Brornure  (m.)  de  sodium. 
Bromure  (m.)  d'argent. 
Bronze  (m.) 
Gouleur  (f.)  de  bronze. 
Canon  (m.)  en  bronze. 
Poudre  (f.)  a  bronzer. 
Bronze  (m.)  dor6. 


Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronze  (m.) 
Bronzer. 


acier. 

d'aluminium. 

phospboreux. 

silicieux. 

acier. 

au  manganese. 

au  nickel. 

pour  machines. 


Brun. 

Lignite  (m.) 

Bronzage  (m.) 

Brosse  (f.);  Balai  (m.) 

Brosse  (f.)   d'ecouvillon   pour 

tubes. 
Aigrette  (f.)  electrique. 

Gratte-brosse  (f.) 

Boite  (f.)  de  balai;  Pince  (f.)  a 

balai. 

Sabot  (m.)  de  balai. 
Ressort  (m.)  de  contact. 
Guivrage  (m.)  au  pinceau;  Cui- 

vrure  (f.)  au  pinceau. 
Accouplement  (m.)  a  brosses. 
Courant  (m)  de  balai. 
Decalage  (m.)  des  balais. 
Electrode  (f.)  brosse. 
Frottement  (m.)  des  balais. 
Calage  (m.)  des  balais. 
Potentiel  (m.)  des  balais. 
Decalage  (m.)  des  balais. 
Crachement  (m.)  aux  balais. 
Surface  (f.)  de  balai- 
Pointe  (f.)  de  balai. 
Tension  (f.)  aux  balais. 
Pivot  (m.)  de  porte-balar 
Arete  (f.)  anterieure  de  balai. 

Arete  (f.)  posterieure  de  balai. 

Surface  (f.)  de  contact  de  ba- 
lai. 
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Brush  contact  films  (s.) 

-  contact  pressure  (s.) 

—  contact  resistance  (s.) 

Brush  (s.)  (Carbon) 

—  (Goppercarbon) 

-  (Copper) 

—  (Hand  scratching) 

-  (Metal) 

—  (Negative) 

—  (Neutralising) 

—  (Positive) 

—  (Sheet-metal) 

—  (Short-circuit) 

—  (Spare) 

—  (Tangential) 

-  (Wire) 
Brush-discharge  (s.) 

Brush-holder  (s.) 
Brushes  (s.  pi.)  (Lead  of) 

—  (Carbon) 
Brutto-weight(s.); Brute  weight 

(s.) 

B.&S.W.  G.  (Abbreviation  for 
«  Brown  &  Sharpe  Wire  Gau- 
ge »);  Regular  american  Wi- 
re Gauge. 

Bubble  (s.) 

—  of  air. 

—  of  a  level. 
Bucket  (s.) 

Bucked-rod  (s.)  of  a  pump. 

Bucket-wheel  (s.) 

Buckled  plate  (s.) 

Buckling   load    (s.);   Buckling 

stress  (s.) 
Buffer  (s.)  (Railw.) 

Buffer-bar  (s.);  Buffer-beam  (s.); 
Front-beam  (s.) 

Buffer-box  (s.) 
Buffer-box  (s.) 
Buffer-disk  (s.) 


Superficie  (f.)  di  contatto  delle 

spazzole. 
Pressione  (f.)  di  contatto  delle 

spazzole. 
Resistenza  (f.)  di  contatto  delle 

spazzole. 

Spazzola  (f.)  di  carbone. 
Spazzola  (f.)  di  carbone  e  rame. 
Spazzola  (f.)  di  rame, 
Grattabugia  (f.) 
Spazzola  (f.)  metallica. 
Spazzola  (f.)  negativa. 
Spazzola  (f.)   di    neutralizza- 

zione. 

Spazzola  (f.)  positiva. 
Spazzola  (f.)  a  lamine. 
Spazzola  (f.)  di  corto  circuito. 
Spazzola  (f.)  di  ricambio. 
Spazzola  (f.)  tangenziale. 
Spazzola  (f.)  di  fili. 
Scarica  (f)  elettrica  in  forma 

di  pennacchio. 
Portaspazzole  (m.) 
Spostamento  (m.)  delle  spazzole 
Spazzole  (f.  pi.)  di  carbone. 
Peso  (m.)  lordo. 

B.  &  S.  W.  G.  Abbreviazione 
per  «  Brown  &  Sharpe  Wire 
Gauge  ». 

Bolla  (f.) ;  Bollicina  (f.) 
Bolla  (f.)  d'aria. 
Bolla  (f.)  d'aria  d'un  livello. 
Bugliuolo  (m.);  Bugliolo  (m.); 

Secchio  (m.) 

Tirante  (m.)  d'una  pompa. 
Ruota  (f.)  a  cassette. 
Lamiera  (f.)  curvata. 
Flessione  (f.)  assiale  unitaria 

per  compressione. 
Respintore  (m.);  Tampone  (m.) 

Traversa  (f.)  di  testa. 

Custodia  (m.)  del  respintore. 

Rotelle  (f.  pi.)  di  caucciu  per 
respintori. 

Disco  (m.)  di  pressione  del  re- 
spintore; Disco  (m.)  del  re- 
spintore ;  Testa  (f.)  del  re- 
spintore. 
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Bursteniihergangsscliicht  (f.) 
Burstendruck  (m.) 

Biirsteniibergangswiderstand 

(m.) 

Kotilenbiirste  (f.) 
Kupferkohlenbiirste  (f) 
Kupferbiirste  (f.) 
Handbiirste  (f.) 
Metallbiirste  (f.) 
Negative  Biirste  (f.) 
Uebertragungsbiirste  (f.) 

Positive  Biirste  (f.) 
Metallblattburste  (f.) 
Kurzsclilussbiirste  (f.) 
Ersatzbiirste  (f.) 
Tangentiall)iirste  (f.) 
Drahtburste  (f.) 
Biischelentladung  (f.) 

Biirstenhalter  (m.) 
Biirstenverschiebung  (f.) 
Kohlenbursten  (f. pi.) 
Bruttogewicht  (n.} 

B.  &  S.  W.  G.  Abkiirzung  fur 
«  Brown  &  Slmrpe  Wire  Gau- 
ge ». 

Blase  (f.) 

Luftblase  (f.) 

Blase  <f.)  der  Wasserwage. 

Eimer  (m.);  Putze  (f.) 

Pumpenstange  (f.) 
Zellenrad  <n.) 
Buckelplatte  (f.) 
Knickspannung  (f.) 

Buffer  (m.);  Puffer  (m.);  Stoss- 

kissen  (n.) 
Kopfschwelle  (f.);  Bufferplanke 

(f.);  Bulferholz  (n.) 

Bufferbuchse  (f.);  Bufferhiilse 
(f.);  Buffergehause  (n.) 

Bufferlager  (ri.pl.);  Bufferringe 
(m.  pi.) 

Buiferscbeibe  (f.);  Bufferkopf 
(m.) 


Pellicule  (f.)  de  contact  de  ba- 
lai. 

Pression  (f.)de  contact  des  ba- 
lais. 

Resistance  (f.)  de  contact  des 
balais. 

Balai  (m.)  de  charbon. 

Balai  (m.)  charbon-cuivre. 

Balai  (m.)  de  cuivre. 

Gratte-bosse  (f.) 

Balai  im.)  metallique. 

Balai  (m.)  negatif. 

Balai  (m.)  de  neutralisation. 

Balai  (m.)  positif. 
Balai  im.)  reuillete. 
Balai  (m.)  de  court-circuit. 
Balai  (m.)  de  rechange. 
Balai  (m.)  tangentiel. 
Balai  (m.)  de  fll. 
Decharge  (f.)  electrique  en  for- 
me d'aigrette. 
Porte-balais  (m.) 
Decalage  (m.)  des  balais. 
Balais  (m.  pi.)  de  charbon. 
Poids  (m.)  brut. 

B.  &  S.  W.  G.  Abreviation  pour 
«  Brown  &  Sharpe  Wire  Gau- 
ge ». 

Bulle  (f ) 

Bulle  if.)  d'air. 

Bulle  (f.)  du  niveau. 

Seau  (m.);  Seilleau  (m.) ;  Seil- 

lot  (m.) 

Tige  (f.)  d'une  pompe. 
Roue  if.)  a  augets. 
Plaque  (f.)  bouclee. 
Flexion  (f.)  axiale  unitaire  par 

compression. 
Tampon  (m.) 

Traverse  (f.)  de  tete;  Traverse 
(f )  d'avant;  Traverse  (f.)  fron- 
tale. 

Faux-tampon    (m.);    Boisseau 

Rondelle  (f.)  de   pression   du 

tampon. 
Disque  (m.)  du  tampon. 
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Buffer-head  (s.) 
Buffer-guide-rod  (s.) 
Buffer-rod  (s.) 

Buffer -height  (sj 

Buffer-spring  (s.) 
Buffer- spring-disk  (s.) 

Buffer-stroke  (s.) ;  Buffing-shock 

(s.) 

Buffer    (s.)    with     caoutchouc 
springs. 

-  with  volute  spring. 

—  battery  (s.) 

—  dynamo  (s.) 

-  -test  (s.)  of  a  storage  bat- 
tery. 

—  action  (s.)  of  a  storage  bat- 
tery. 

Buffing-apparatus   (s.);  Buffer 
(s.) 

Builder  (s.).;  Architect  (s.) 

—  (Engine) 

-  (Ship) 

Building  (s.) ;  Construction  (s.) 

Building-brick   (s.) ;   Building- 
stone  (s.) 
Building-ground  (s.) 


Building-materials  (s.  pi.) 
Building-office  (s.) 

Building-stone  (s.) 
Building  (s.)  (Additional) 

—  (Bridge) 

-  (Hydraulic) 

Building  (s.)  (Accumulator) 

—  (Block  (s.)  of) 

—  (Central  station) 

—  (Office) 


Testa  (f.)  del  respintore. 
Asta  (f.)  di  guida  del  respintore. 
Gambo (in. Kiel  respintore;  Asta 
(f.)  di  guida  del  respintore. 
Altezza  (f.)  dei  respintori. 

Molla  (f.)  dei  respintori. 
Disco  (m.)  di  pressione  del  re- 
spintore. 
Golpo  (m.)  del  respintore. 

Respintore  (m.)  con  molle  di 
caucciu. 

Respintore  (m.)  con  molla  a 
bovolo. 

Batteria  (f.)  a  ripulsione. 

Dinamo  (f.)  a  tampone  o  a  ri- 
pulsione. 

Prova  (f.)  dell'azione  egualiz- 
zatrice  d'uma  batteria  a  ri- 
pulsione. 

Azione(f.)  egualizzatriced'una 
batteria  a  ripulsione. 

Respintore  (in.);  Apparecchio 
(m.)  respingente;  Tampone 
(m.) 

Costruttore  (m.);  Architetto 
(m.) 

Costruttore  (m.)  di  macchine. 
Costruttore  (m.)  navale. 
Costruzione  if.) 
Edifizio  (m.);  Fabbricato  (m.) 
Pietra  (f.)  da  costruzione. 

Terreno  (m.)  da  fabbricare ; 
Terreno  (m.)  fabhricabile;  A- 
rea  (f.;  da  fabbricare. 

Material!  (m.pl.)  di  costruzione 

Bureau  (m.)  di  costruzioni;  Uf- 

flcio  (m.)  di  costruzioni. 
Pietra  (f.)  da  costruzione. 
Costruzione  (f.)  addizionale. 
Costruzione  (f.)  di  ponti. 
Costruzioni  (f.  pi.)  idrauliche. 

Fabbricato  (m.)  per  gli  accu- 
mulator!. 

Complesso  (m.)  di  ediflzi. 
Fabbricato  (m.)  della  centrale. 

Fabbricato  per  gli  uffici. 
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Bufferkopf  (m.) 
Bufferfiihrungsstange  (f.) 
Bufferstange  (f.) 

BufTerhohe  (f.) 

Bufferfeder  (f.) 
Bufl'erstossscheibe  (f.) 

Bufferstoss  (m.) 

Buffer  (m.)  niit  Kautschuckle- 

dern. 
Buffer  (m.)  mit  spiralformigen 

Stahlfeder. 
Pufterbatterie  (f.) 
PufTerdynamo  (f.) 

PuH'erversuch  (m.)  einer  Ak- 
kumulatorenbatterie. 

Pufferwirkung  (f.)  einer  Akku- 
mulatorenbatterie. 

Stossapparat  (m.);  Bufferappa- 
rat  <n.);  Stosskissen  (n.);  Buf- 
fer (m.) 

Erbauer(m.);  Baumeister  (m.); 
Konstrukteur(m.);  Construc- 
teur  (m.);  Architekt  (in.) 

Maschinenbauer  (m.) 

Schiffbaumeister  (m.) 

Bau  (m.);  Konstruktion  (f.) 

(iebuude  (n.);  Bauwerk  (n.) 

Baustein  (m.) 

Bauplatz  (m.);  Bauboden  (mj; 
Baugrund  (m.) 

Baumaterialien  (n.  pi.) 
Baubureau  (n.) 

Baustein  (m.) 

Anbau  (m.);  Nebenbau  (m.) 
Briickenbau  (in.) 
Wasserbaukunst  if.);  Wasser- 

bauten  (f.  pi.) 
Accumulatorengebaude  (n.) 

Ilauserblock  (m.) 
Baulichkeiten  (f.  pi.)  der  Gen- 

trale. 
Verwaltungsgebiiude  (n.) 


Tete  (f.)  du  tampon. 
Tige  (f.)  du  tampon. 
Tige  (f.)  du  tampon;  Tige  (f.)  du 

choc. 
Hauteur  (f.)  des  tampons    de 

choc. 

Ressort  (m )  des  tampons. 
Rondelle  (f.)  de  pression. 

Coup  (m.)  de  tampon. 

Tampon  (m.)  avec  ressorts  en 

caoutchouc. 
Tampon  (m.)  avec  ressort  en 

volute. 

Batterie- tampon  (f.) 
Dynamo-tampon  (f.) 

Essai  im.)   de   tamponnement 

d'une  batterie  d'accumula- 

teurs. 
Action  (f.)   regulatrice   d'  une 

batterie-tampon. 
Appareil  (m.)  de  choc;  Tampon 

(m.) 

Costructeur  (m.);  Architects 
(m.) 

Constructeur  (m.)  de  machines 
Gonstructeur  (m.)  naval. 
Construction  (f.), 
Batiment  (m.);  Edifice  (m.) 
Pierre  (f.)  a  batir. 

Terrain  (m.)  pour  batir;  Lieu 
(m.)  de  construction. 

Materiaux  (m.  pi.)  de  construc- 
tion. 
Bureau  (m.)  de  construction. 

Pierre  (f.)  de  construction. 

Batiment  (m.)  additionel. 

Construction  (f.)  des  ponts. 

Constructions  (f.  pi.)  hydrau- 
liques. 

Bailment  (m.)  des  accumula- 
teurs. 

Bloc  (m.)  de  batiments 

Batiments  (m.  pi.)  de  la  cen- 
tral. 

Batiment  (m.)  d' administra- 
tion. 
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Buildings  (s.  pi.)  (Military) 

-  (Sea) 

Built-in  resistance. 

Built  up  rim  (s.) 

Bulk-tariff  (s.) 

Bundle  (s.)  of  lines  of  force. 

—  of  rays. 

—  of  wires. 
Bunsen's  battery  (s.) 


to  Burn  (v.) 

— ;  to  Carbonize  (v.) 

—  charcoal. 

—  lime. 

Burner  (s.;  (Gas-light.) 

—  (Candle) 

—  (Fish-tail) 

-  (Flat) 

—  (Jet) 

—  (Round) 

-  (Split) 

—  (Sun) 

—  (Argand) 

—  (Bunsen) 

—  (Gas) 

—  (Petroleum) 

—  (Slot) 

Burnettising  (s.);  Burnetizing 
vs.) 

Burning  (s.) 

—  ;  Calcining  (s.) ;  Roasting  (s.) 

—  of  the  boiler  plate. 
Burning  (s.)  of  the  resistance. 

Burning-power  (s.) 
to  Burnish  (v.) 
Burnisher  (s.)  (Steel) 
Burnt  (adj.) 

-  brick  (s.) 

—  gypsum  (s.) 

—  commutator  segment  (s.) 

—  lime  (s.) 

—  boss  (s.) 

to  Burst  (v.)  (Techn.) 


Costruzioni  (f.  pi.)  militari. 
Costruzioni  (f.  pi.)  marittime. 
Resistenza  (f.)  montata. 
Corona  (f.)  riportata. 
Tariffa  (f.)  a  forfeit. 
Fascio  (m.)  di  linee  cli  forza. 

Fascio  (m.)  di  raggi. 
Fascio  (m.)  di  flli. 
Pila(f.)  di  Bunsen;  Batteria(f.) 
di  Bunsen. 

Bruciare;  Ardere. 

Carbonizzare. 

Carbonizzare  il  legno;  Brucia- 

ra  il  legno. 
Cuocere  la  calce. 
Becco  (m.);  Becco  (m.)  a  gas. 
Becco  a  candela. 
Becco  (m.)  a  coda  di  pesce. 
Becco  (m.)  piatto. 
Becco  (m.)  a  getto. 
Becco  (m.)  rotondo. 
Becco  (m.)  a  taglio. 
Becco  (m.)  stella. 
Becco  (m.)  d'Argand. 
Becco  (m.)  di  Bunsen. 
Becco  (m.)  a  gaz. 
Becco  (m.)  a  petrolic. 
Becco  (m.)  a  fenditura. 
Iniezione  (f.)  del  legno  col  clo- 

ruro  di  zinco. 

Combustione  (f.) 
Calcinazione  (f.) 

Surriscaldamento    (m.)    della 

caldaia. 
Abbruciamento  (m.)  della  re- 

sistenza. 

Potere  (m.)  di  combustione. 
Agguagliare ;  Brunire. 
Brunitore  (m.)  d'acciaio. 
Cotto;  Bruciato;  Abbruciato  ; 

Calcinato. 

Mattone  Cm.)  cotto;  Mattone  (m.) 
Gesso  (m.)  cotto. 
Lamlera  (f.)  delcollettore  cor- 

rosa. 
Calce  (f.)  viva  ;  Ossido  (m.)  di 

calcio. 

Mozzo  (m.)  spaccato. 
Scoppiare;  Esplodere. 
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Militarbauten  (f.  pi.) 
Meerbauten  (f.  plj 
Eingebauter  Widerstand   (m.) 
Aufgesetzter  Kranz  (m.) 
Pauschalgebiihrentarif  (in.) 
Kraftlinienbundel  (n.) 

Slrnhlepbundel  (n.) 
Drahtbundel  (n.) 
Bunsen'sche  Batterie  (f.):  Bun- 

senelement(n.);Bunsen'sc!ies 

Element  (n.) 
Brennen;  Verbrennen. 
Verkohlen ;  Verkoken ;  Coken. 
Kohlen   brennen;  Verkohlen. 

Den  Kalk  brennen. 
Brenner  (m.);  Gasbrenner  (m.) 
Kerzenbrenner  (m.) 
Fisclischwanzbrenner  (m.) 
Flaclibrenner  (m.) 
Strahlenbrenner  Cm.) 
Rundbrenner  (m.) 
Schnittbrenner  (m.) 
Sonnenbrenner  (m.) 
Argandbrenner  (m.) 
Runsenbrenner  (in.) 
Gnsbrenner  (m/> 
Petroleumbrenner  (m.) 
Schnittbrenner  (m.) 
Triinkung  (f.)  mit  Zinkchlorur : 

Zuhereitung  (f.)   des   Holzes 

mit  Zinkchloriir. 
Brennen  (n.);  Verbrennen  (n.); 

Verbrennung  (f.) 
Brennen  (n.);  Zubrennen   (n.); 

Rosten  (n.) 
Ueberhitzung  (f,)  des  Kessels. 

Verbrenner    (n.)   des   Wider- 

stnndes. 
Brennkraft  (f.) 
Polieren;  Glatten. 
Polierstahl  (m.) 
Gebrannt;  Verbrannt.. 

Backstein  (m.) 
Gebrannter  Gips  (m.) 
Eingefressene  Kollektorlamel- 

le  (f.) 
Gebraunter  Kalk  (m.);  Aetz- 

kalk  (m.) 

Gesprengte  Nabe  (f.) 
Explodieren;  Bersten;Platzen. 


Constructions  (f.  pi.)  militaires. 
Constructions  (f.  pi.)  a  la  mer. 


Resistance  (f.)  montee. 

le  (f.)  i 
Tarif  (m.)  a  forfait. 


Couronne  (f.)  rapport^e. 


Faisceau(m.)de  lignes  defor- 
ce. 

Faisceau  (m.)  de  rayons. 

Faisceau  (m.)  de  flls. 

Element  (m.)  de  Bunsen;  Pile 
(f.)  de  Bunsen;  Batterie  (f.) 
de  Bunsen. 

Bruler. 

Carboniser. 

Carboniser  le  bois. 

Cuire  la  chaux. 
Bee  (m.);  Bee  (m.)  a  gaz. 
Bee  (m.)  bougie. 
Bee  (m.)  en  queue  de  poisson. 
Bee  (m.)  plat. 
Bee  (m.)  a  jet. 
Bee  (m.)  rond. 
Bee  (m.)  fendu. 
Bee  (m.)  soleil. 
Bee  (m.)  Arcrand. 
Bee  (m.)  Bunsen. 
Bee  (m.)  de  gaz. 
Bruleur  (in.)  a  petrole. 
Bee  (m.)  a  fente 
Injection  (f.)  du  bois  au  clilo- 
rure  de  zinc. 

Combustion  (f.) 

Calcination  (f.);  Rotissage  (m.): 
Calcinage  (m.) 

Surchauffage  (m.)  de  la  chau- 
diere. 

Combustion  (f.)  de  la  resistan- 
ce. 

Pouvoir  Cm.)  de  combustion. 

Polir;  Brunir. 

Brunissoir  (m.):  Polissolr  (m.) 

Brule;  Cuit;  Calcine. 

Brique  (f.)  cuite. 

Platre  (m.)  cuit. 

Lame  (f.)  de  collecteur  corro- 
ded. 

Chaux  (D  vive;  Oxide  (m.)  de 
calcium. 

Moyeu  (m.)  fendu. 

Exploder. 
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Bursting  (s.)  of  the  tube. 
Bus-bar  (s.)  (Elect.) 

-  —  connection  (s.) 
fastening  (s.) 

—  insulator  (s.) 

(Copper) 

(Distributing) 

Bush  (s.)  (Mach.)  (see  also  Brass) 


—  of  a  sliding  rod. 

Butchery  (s.);  Butcher's  hall  (s.) 
Butment  (s.);  Abutment  (s.) 

—  (Intermediate) 

Butt-joint  (s.) 

Butt-plate  (s.) :  Junction-plate 

(s.) 
Buttress  (s.) ;  Counterfort  (s.) 

B.  W.  G.  Abbreviation  for  «  Bir- 
mingham Wire  Gauge  ». 
Butterfly-valve  (s.) 

Bye-pass  valve  (s.) 


Bottura  (f.)  del  tubo. 
Sbarra  (f.)  jollettrice. 

Unione  (f.)  di  sbarre. 
Attacco  (m.)  delle  sbarre  col- 

lettrici. 
Isolatore  (m.)  delle  sbarre  col- 

lettrici. 

Sbarra  (f.)  di  rame. 
Sbarra  (f.)  di  distribuzione. 
Cuscinetto  (m.);  Sopporto  (m.) 

ritto;  Bronzine  (f.  pi.) 

Fodera(f.)di  bronzo;  Custodia 

(f.)  di  bronzo. 
Custodia  (f.)  dello   stelo  dello 

stantuffo;  Fodera  (f.)  dell'a- 

sta  dello  stantuffo. 
Macello  (m.);  Ammazzatoio  (m.) 

Piedritto  (m.; 

Piedritto  (m.)  intermedio. 

Giunto  (m.);  Coprigiunto  (m.) 
Piastra  (f.)   di    congiunzione ; 

Piastra  (f.)  di  giunzione; 
Contrafforte  (m.);  Sprone  (m.) 

A.  W-   G.  Abbreviazione    per 
«  Birmingham  Wire  Gauge  ». 
Valvola  (f.)  a  farfalla. 

Valvola  (f.)  ausiliaria. 


C  (Abbreviation    for  «  Centi- 
grade ») 

Cabin  (s.)  (Shipb.) 

—  (Captain's) 

—  (Passenger's) 
Cable  (m.) 

Cable-box  (s.) 

Cable-core  (s.) 
Cable-joint  (s.) 


C  Ahbreviazione  per  «  Centi- 
gradi»;in  italiano  indicasi 
con  «  C° ». 

Cabina  (f.) 

Cabina  (f.)  del  capitano;  Cabi- 
na (f.)  del  comandante. 

Cabina  (f.)  dei  passeggieri. 

Cavo  (m.);  Gomena  (f.);  Canapo 
(m.);  Fune  (f.) 

Scatola  (f.)  di  giunzione. 

Anima  (f.)  d'un  cavo. 
Giunzione  (f.)  d'un  cavo. 
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Zerspringen  (n.)  des  Robres. 
Sammelscbiene  (f.) 

Scbienenverbindung  (f.) 
Scbienenbefestigung  (f.) 

Sarnmelschienenisolator  (m.) 

Kupferscbiene  (f.) 

Verteilungsschiene  (f.) 

Pfannenlager  (n.);  Pfanne  (f.) 
einer  liegenden  Welle;  Scba- 
len  (f.pU;  Lagerscbalen  (f.pl.) 

Metallbiichse  (f.) 

Hiilse  (f.)  einer  Kolbenstan- 
genfiihrung. 

Schlachthaus  (n.);  Scblacbthof 

(m.);  Fleiscbhalle  (f,) 
Widerlager  (n.) 

Mittelpfeiler  (m.);  Zwiscben- 
pfeiler  (m.) 

Hirnfuge  (f.);  Stossfuge  (f.) 

Stossplatte  (f.);  Verbindungs- 
platte  (f.) 

Strebepfeiler  (m.);  Widerlags- 
pfeiler  (m.) 

B.  W.  G.  Abkurzung  fiir  «  Bir- 
mingham Wire  Gauge*. 

Drosselklappe  (f.) 

Hilfsventil  (n.) ;  Entlastungs- 
ventil  (n.) 


Eclatement  (m.)  des  tube. 

Barre  (f.)  collectrice  ou  omni- 
bus. 

Assemblage  (m.)  des  barres. 

Fixage(m.)  des  barres  collec- 
trices. 

Isolateurs  (m.)  de  barre  col- 
lectrice. 

Barre  (f )  collectrice  en  cuivre 

Barre  (f.)  de  distribution. 

Palier  (m.);  Coussinet  (m.);  Sup- 
port (m.);  Coussinets  (m.  pi.) 

Boite  <f.)  de  bronze. 

Douille  (f.)  de  la  tige  clu  piston. 


Boucherie  (f.) 

Pied-droit  (m.);  Buttee  (f.);  Cu- 

lee  (f.) 
Pied-droit  (m.)  intermediate. 

Joint  (m.)  en  about. 
Gouvre-joint   (m.);   Bande   (f.) 
,  jonction. 
Eperon  (m.);  Contrefort  (m.) 

B.  W7.  G.  Abreviation  pour  «  Bir- 
mingbam  Wire  Gauge  ». 

Soupape  (f.)  a  gorge;  Pa- 
pillon  (m.) 

Soupape  (f.)  auxiliaire. 


C  Abkurzung  fiir  «  Centigra- 
de »;  im  Deutschen  scbreibt 
man  «°C» 

Kajiite  (f.) 

Kommandantenkajute  (f.) ;  Ka- 
pitanskajute  (f.) 

Passagierkammer  (f.) 

Kabel  (n.);  Kabeltau  (n.) 

Kabelkasten  (m);  Rabelscbrank 

(m.) 

Kabelseele  (f.);  Labelkern(m.) 
Kabelverbindung  (f.) 


C  Abreviation  pour  «  Centt- 
'trade  »;  en  franc. ais  on  ecrit 
«  C° » 

Cabine  (f.) 

Cabine  (f.)  ducapitaine;  Cabi- 
ne (f.)  du  commandant. 

Cnbine  (f.)  cle  passeger. 

Cable  (m.);  Corde  (fT) 

Boite  (f.)  de  jonction. 

Ame  (f.)  du  cable. 
Jonction  (f.)  de  cable. 
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Cabinet-p attern    multiple 

switchboard  (s.) 
Cable-gram  (s.);  Cablegram  (s.) 

Cable-sleeve  (s.) 
Cable-testing  (s.) 
Cable  buoy  (S.) 

-  cell  (s.) 

—  cellar  (s.) 

—  clamp  (s.) 

—  clip  (s.) 

—  coupling  (s.) 

—  company  (s.) 

-  currents  (pi.) 

—  drum  (s.) 

—  end  (s.) 

—  endj3onnector  (s.) 

—  engineer  (s.) 

—  engineering  (s.) 

-  fault  (s.) 

fault  indicator  (s.) 

—  fittings  (pi.) 

—  foreman  (s.) 

house  (s.) 

—  insulator  (s.) 

-  laying  (s.) 

—  laying  cleat  (s.) 

—  length  (s.) 

—  line  (s.) 

-  reel  (s.) 

—  repairing  (s.) 

—  ship  (s.) 

—  solderer  (s.) 

-  splice  (s.) 

—  splicing  device. 

—  stranding  machine  (s.) 

-  test  (s.) 

testing  car  (s.) 

testing  set  (s.) 


Gommutatore  (m.)   multiple  a 

quadro. 
Telegramma  (m.)  sottomarino; 

Dispaccio  (m.)  sottomarino.. 
Giunto  (m.)  per  cavi. 
Misura  (f.)  dei  cavi. 
Boa  (f.)  dacavo:  Gavitello(m.) 

da  cavo. 
Pila  (f.)  a  cavo. 
Sotterraneo  (m.)  per  cavi. 
Morsetto  (m.)  per  cavo. 
Anello  (m.)  u  collare  (m.)  per 

cavi. 

Accoppiamento  (m.)  per  cavi. 
Compagnia  (f.)  dei  cavi  o'per 

i  cavi. 

Correnti  (f.  pi.  di  cavo. 
Tamburo  (m.)  del  cavo. 

Estremita  (f.)  del  cavo. 
Testa  (f.)  d'attacco  per  cavi. 

Ingegnere  (m.)  adetto  ai  cavi. 

Tecnica  (f.)  dei  cavi. 
Difetto  (m.)  d'un  cavo. 
Indicatore  (m.)  dei  difetti  d'un 

cavo. 

Guarnizione  (f.)  dei  cavi. 
Capo-squadra   (m.)   adetto   oi 

cavi. 

Cabina  (f.)  dei  cavi 
Isolatore  (m.)  per  cavi. 
Posa  (f.)  dei  cavi. 
Uncino  (m.)per  ammarrare  il 

cavo. 

Lunghezza  (f.)  di  cavo. 
Linea  di  cavi;  Conduttura  (f.) 

a  cavo. 

Puleggia  (f.)  dei  carvi. 
Biparazione  (f.)  del  cavo. 
Nave  (f.)  posa-cavi. 
Saldatore  (m.)  di  cavi. 
Punto  (m.)  d'impiombatura  del 

cavo. 

Tenaglia  (f.)  a  stella  per  cavi. 
Macchina  (f.)  per  intrecciare  i 

cavi. 
Prova  (f.)  dei  cavi;  Misura  (f.) 

dei  cavi. 
Carro  (m.)  per  la   prova   dei 

cavi. 
Apparecchio  (m.)  per  la  prova 

tlei  cavi. 
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Sohrankformiger  Vielfach- 

umschalter  (m.) 
Kabeltelegramm  (n.);  Kabel- 

depesclie  (f.) 
Kahelrauff  (m.) 
Kabelmessung  (f.; 
Kabelboje  (f.) 

Kabelzelle  (f.) 
Kabelkeller  (m.) 
Kabelklemme  (f.) 
Kabelscbelle  (f.) 

Kabelkupplung  Cf.) 
Knbelgesellschaft  (f.) 

Kabelstrome  (m.pl.) 
Kabeltrommel   (f.) ;    Kabel- 

liaspel  (f.) 
Kabelende  (n.) 
Kabelendverschluss  (m.) 

Kabelingenieur  (m.) 

Kabeltechnik  (f.) 
Kabelfehler  (in.; 
Kabelfehlermelder  (m.) 

Kabelgarnitur  (f.) 
Kabelvormann  (ra. 

Kabelhaus  (n.) 
Kabelisolator  (m.) 
Kabelverlegung  (f.) 
Kabelbelegklampe  (f.) 

Kabell tinge  (f.) 

Kabellinie    (f.);    Kabelleitung 

(f-) 

Kabelrolle  (f.) 
Kabelreparatur  (f.) 
Kabeldampfer  (m.) 
Kabelloter  (m.) 
Kabelspleissstelle  (f.) 

Kabelsplisser  (m.) 
Kabelhtzmaschine  (f.) 

Kabelpriifung  (f.);  Kabelmes- 
sung. 
Kabelmesswagen  (m.) 

Kabelmessapparat  (m.) 
WEBBER. 


Commutateur    (m.)     multiple 

forme  armoire. 
Cable-gramme  (m.) 

Manchon  (m.)  pour  cables. 
Mesure  (f.)  des  cables. 
Bouee  (f.)  de  cable. 

Element  (m.)  a  cable. 
Cave  (f.)  aux  cables. 
Attache  (f.)  pour  cables. 
Collier  (m.)  pour  cables. 

Accouplement  (m.)  de  cables. 
Societe  (f.)  des  cables. 

Courant  (m.  pi.)  des  cables. 

Tambour  (m.)  a  cable;  Treuil 
(m.)  a  cable. 

Bout  (m.)  du  cable. 

Fermeture  (f.)  d'extremite  de 
cable. 

Ingenieur  (m.)  du  service  des 
cables. 

Technique  (f.*  des  cables. 

DeTaut  (m.)  d'un  cable. 

Avertisseur  (m.)  de  derange- 
ments des  cables. 

Garnitures  (f.  pi.)  de  cable. 

Contremaitre-cabliste  (m.) 

Guerite  (f.)  a  cables. 
Isolateur  (m.)  pour  cable. 
Pose  (f.)  des  cable's. 
Taquet  (m.)d'amarrage  du  ca- 
ble. 

Longueur  (f.)  de  cable. 
Ligne  (f.)  de  cables. 

Bobine  (f.)  a  cable. 
Reparation  (f.)  de  cable. 
Navire  (m.)  cablier. 
Soudeur  (m.)  de  cables. 
Epissure  (f.)  du  cable. 

Epissoir  (m.)  de  cable. 
Machine  (f.)  a  faire  les  torons 

des  cables. 
Essai  (m.)  des  cables. 

Voiture-laboratoire  (f.)  pour 
1'essai  des  cables. 

Appareil  (m.)  a  essayer  les  ca- 
bles. 

10 
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Cable  -testing  station  (s.) 

—  winch  (s.) 

—  winding  machine  (s.) 

—  work. 

—  works  (pi.) 


—  (Air-space  telephone) 

—  (Aluminium) 

—  (Alternating  current) 

— .  (Armoured) 

—  (Artificial; 

—  (Asphalted  lead-covered) 

—  (Auxiliary) 

—  (Compound) 

—  (Connecting) 

—  (Continuous  current) 

—  (Copper) 

—  (Double  wire  armoured) 

—  (Dry  core) 

—  (Electric  light) 

—  (Feeder) 

—  (Feeding; 

-  (Field-telephone) 

—  (Five-wire) 

-  CFlat) 

—  (Flexible) 

—  (High-tension) 

—  (India-rubber) 

—  (Iron  armoured) 

—  (Lead-covered) 

—  (Lead-covered  rubber) 

-  (Lighting) 

—  (Low  tension) 

-  (Main) 

—  (Mining) 

—  (Multiple-core) 

—  (Multiple-telephone) 

—  (Non  inductive) 


Stazione  (f.)  di  prova  dei  cavi. 
Argano  (m.)  per  cavi. 
Macchina  (f.)  per  avvolgere  i 

cavi. 

Servizio  (m.)  dei  cavi. 
Stabilimento  (m.)  per  la  fab- 

bricazione  dei  cavi ;  Fabbri- 

ca  (f.)  di  cavi. 
Cavo  (m.)  telefonico  con  isola- 

mento  ad  aria! 
Cavo  (m.)  d'alluminio. 
Cavo  (m.)  per  corrente  alter- 

nata. 
Cavo  (m.)  armato. 

Cavo  Cm.)  artificiale. 

Cavo  (m.)  ad  involucro  di  piom- 

bo  ed  asfalto. 
Cavo  (m.)  ausiliario. 
Cavo  (m.)  compound  o  com- 

posto. 

Cavo  (m.)  di  raccordo. 
Cavo  (m.)  per  corrente  continua 
Cavo  (m.)  di  rame. 
Cavo  (m.)  armato  con  doppio 

filo. 
Cavo  (m.)  telefonico  con  isola- 

mento  d'aria. 

Cavo  (m.)  per  illuminazione. 
Feeder  (m.);    Cavo  (m.)  d'ali- 

mentazione. 
Feeder  (m.);   Cavo  (m.)   d' ali- 

mentazione. 
Cavo  (m.)per  telefono  da  cam- 

pagna. 

Cavo  (m.)  a  cinque  conduttori. 
Cavo  (m.)  piatto  o  piano. 
Cavo  (m.)  flessibile. 
Cavo  (m.)  ad  alta  tensione. 
Cavo   (m.)    con    involucro    di 

gomma. 

Cavo  (m.)  armato  di  ferro. 
Cavo   (m.)    con    involucro    di 

piombo. 
Cavo   (m.)    con    involucro    di 

gomma  e  piombo. 
Cavo  (m.)  per  illuminazione. 
Cavo  (m.)  a  bassa  tensione. 
Cavo  (m.)  principle. 
Cavo  (m.)  per  miniere. 
Cavo  (m.)  multiple. 
Cavo  (m.)  telefonico  multiple. 

Cavo  (m.)  senza  induzione. 
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French 


Kabelpriifungsstation  (f.) 
Kahelwlnde  (f.) 
Kabelaufwickelmaschine  (f.) 

Kabelwesen  (n.) 
Kabelwerk  (n.) 


Telephonkabel  (n.)  mit  Lufti- 

sohition. 

Alumiriiumkabel  (n.) 
Wechselstromkabel  (n.) 

Armiertes  Kabel  (n.)  Bewehr- 

tes  Kabel  (n.) 
Kfinstliches  Kabel  (n.) 
Asplialtiertes  Bleikabel  (n.) 

Hilfskabel  (n.) 
Compoundkabel  (n.) 

Anschlusskabel  (n.) 
Gleichstromkabel  (n.) 
Kupferkabel  (n.) 
Kabel  (n.)mitDoppeldrahtarm- 

ierung. 
Teleplmnkabel  (n.)  mit  Lufti- 

solalion. 
Lichtkabel  (n.) 
Speisekabel  (n.) 

Speisekabel  (n.) 
Feldtelephonkabel  (n.) 

Fiinfleiterkabel  (n.) 
Flachkabel  (n.) 
Biegsarnes  Kabel  Cn.) 
Hochspannungskabei  (n.) 
Gummikabel  (n.) 

Eisenarmiertes  Kabel  (n.) 
Bleikabel  (n.) 

Gummibleikabel  (n.) 

Lichtkabel  (n.) 
Niederspannungskabel  (n.) 
Hauptkabel  (n.) 
Grubenkanel  (n.) 
Mehrleiterkabel  (n,) 
Mehrfachtelephonkabel  (n.) 

Induktionsfreies  Kabel  (n.) 


Poste  (m.)  d'essai  des  cables. 
Treuil  (m.)  n  cable. 
Machine  (f)  a  enrouler  les ca- 
bles. 

Service  (m.)  des  cables. 
Fabrique  (f.)  de  cables. 


Cable  (m.)  telephonique  a  iso- 

lement  d'air. 
Cable  (m.)  en  aluminium. 
Cable  (m.)  a  courant  alternatif. 

Cable  (m.)  arme. 

Cable  (m.)  artificiel. 

Cable  (m.)  sous  plomb  asphalte. 

Cable  (m.)  auxiliaire. 
Cable  (m.)  compound. 

Cable  (m.)  de  raccordement. 
Cable  (m.)  a  courant  continu. 
Cable  (in.)  en  cuivre. 
Cable  (m.)  a  double  armature 

en  fll. 
Cable  (m.)  telephonique  a  iso- 

lement  d'air. 
Cable  (m.)  d'6clairage. 
Feeder  (m.);  Cable  (m.)  d'ali- 

mentation. 
Feeder  (m.);  Cable  (m.)  d'ali- 

mentation. 
Cable    (m.)    telephonique     de 

campagne. 

Cable  (m.)  a  cinq  conducteurs. 
Cable  (in.)  plat  ou  meplat. 
Cable  (m.)  souple  ou   flexible. 
Cable  (m  )  a  haute  tension. 
Cable  (m.)  sous  caoutchouc. 

Cabla  a  armature  de  fer. 
Cable  (m.)  sous  plomb. 

Cable  (m.)  sous  caoutchouc  a- 
vec  gaine  de  plomb. 

Cable  (m.)  d'eclairage. 

Cable  (m.)  a  basse  tension. 

Cable  (m.)  principal. 

Cable  (m.)  de  mine. 

Cable  Cm.)  multiple. 

Cable  (m.)  telephonique  mul- 
tiple. 

Cable  (m.)  sans  induction. 
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Cable  (Okonite) 

—  (Paper) 

—  (River) 

—  (Single-core) 

—  (Single-phase) 

—  (Steerarmoured) 

—  (Subfluvial) 

—  (Three-phase) 

—  (Triple  concentric) 

—  (Twin) 

-  (Twisted) 

-  (Twisted  triple) 

—  (Twisted  twin) 

—  (Two-phase) 

—  (Underground) 

—  (Vulcanised  rubber) 

Cable  (Aerial) 

—  (Concentric) 

—  (Core  of  a) 

—  (Laying  of  a) 

—  (Lead  covered) 

—  (Submarine) 

—  (Underground) 

—  (To  pay  out  a) 

—  (To  submerge  a) 

—  (Telegraph) 

—  (Telephone) 

—  (Transatlantic) 
Cabotage  (s.) 
Cadmium  (s.)  (Chem.) 
Caesium  (s.)  (Chem.) 
Cage  (s.)  (Faraday's) 

—  (Magnetic) 

-  lightning-protector  (s.) 
Caisson  (s.)  (Hydr.  arch.) 

—  (Hydr.  arch.) 


Cavo  (m.)  ad  oconite. 

Cavo  (m.)  ad  involucro  di  carta. 

Cavo  (m.)  fiuviale. 

Cavo  (m.)  ad  un  solo  condut- 
tore. 

Cavo  (m.)  per  corrente  mono- 
fa  se. 

Cavo  (m.)  armato  di  fllo  diac- 
ciaio. 

Cavo  (m.)  sub-fluviale. 

Cavo(m.)  per  corrente  trifase. 

Cavo  (m.)  concentrico  a  tre 
condutfcori. 

Cavo  (m.)  doppio  o  a  due  con- 
duttori. • 

Cavo  (m.)  intrecciato. 

Cavo  (m.)  a  tre  conduttori  in- 

trecciati. 
Cavo  (m.)  a  due  conduttori  in- 

trecciati. 
Cavo(m.)  per  corrente  bifase. 

Cavo  (m.)  sotterraneo. 
Cavo(m.)  con  involucro  di  gom- 

ma  vulcanizzata. 
'  avo(m.)  aereo;Filo(m.)aereo. 
Cavo  (m.)  concentrico. 
Anima  (f.)  d'un  cavo. 
Posa  (f.)  dei  cavi. 

Cavo  (m.)  a  inviluppo  dipiombo 
Cavo  (m.)  sottomarino. 
Cavo  (m.)  sotterraneo. 
Svolgere  un  cavo. 

Posare  un  cavo  sottomarino.; 

Immergere  un  cavo. 
Filo(m.)telegrafico;  Cavo  (m.) 

telegrafico. 
Filo  (m.)  telefonico;  Filo  (m.) 

del  telefono. 

Cavo  (m.)  transatlantico. 
Cabotaggio  (m.) 
Cadmio  (m.) 
Cesio  (m.) 

Gabbia  (f.)  di  Faraday. 
Gabbia  (f.)  magnetica. 
Parafulmine  (m.)  a  gabbia. 
Cassone  (m.) 

Battello  (m.)  d'apertura  d'un 
ponte  galleggiante. 
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French 


Okonitkabel  (n.) 
Papierkabel  (n.) 
Flusskabel  (n.) 
Einadriges  Kabel  (n.) 

Einphasenkabel  (n.) 

Kabel  (n.)  mit  Stahldrahtarma- 

tur. 

Flusskabel  (n.) 
Dreiphasenkabel  (n.) 
Koncentrisches    Dreileiterka- 

bel  (n.) 
Zweileiterkabel  (n.) 

Verseiltes  Kabel  (n.) 
Dreifach  verseiltes  Kabel  (n.) 
Verseiltes  Zweileiterkabel  (n.) 
Zweiphasenkabel  (n.) 

Unterirdisches  Kabel  (n.) 
Vulkanisiertes   Gummikabel 

(n.) 

Luftkabel  (n.) 
Konzentrisches  Kabel  (n.) 
Kabelkern  (m.);  Kabelseele  (f.) 
Kabellegung  (f.) 

Bleikabel  (n.) 
Unterseeisches  Kabel  (n.) 
Unterirdisches  Kabel  (n.) 
Ein  Kabel  auslegen;  Ein  Ka- 
bel abrollen. 
Ein  Seekabel  legen;  Ein  See- 

kabet  versenken. 
Telegraphenkabel  (n.) 

Telephonkabel  (n.) 
Transatlanlisches  Kabel  (n.) 

Kadmium  (n.);  Cadmium  (n.) 
Kasium  (n.) 

Faradayscher  Kaflg  (m.) 
Magnetischer  Kaflg  (m.) 
Kiifigblitzableiter  (m.) 
Senkkasten  (m.) ;   Versenkka- 

sten  (m.) 
Thorschiff  (n.)  einer  Schwimm- 

briicke ;  Thorkahn  (m.)  einer 

Schwimmbrucke. 


G&ble  (m.)  sous  okonite. 

Gable  (m.)  sous  papier. 

Gable  (m.)  sous-fluvial. 

Cable  (rn.)  a  un  seul  conduc- 
teur. 

Cable  (m.)  a  courant  mono- 
phase. 

Gable  (m.)  a  armature  en  fll 
d'acier. 

Cable  (m.)  sous-fluvial. 

Cable  (in.)  a  courant  triphase 

Cable  (m.)  concentrique  triple. 

Cable  (m.)  double  oa  a  deux 
conducteurs. 

Cable  (m.)  a  conducteurs  ca- 
bles. 

Cable  (m.)  a  trois  conducteurs 
•  cable's. 

Cables  (m.)  a  deux  conduc- 
teurs cables. 

Gable  (m.)  a  courant  biphase 
ou  diphase. 

Cable  (m.)  souterrain. 

Cable  (m.)  sous  caoutchouc  vul- 
canise. 

Cable  (m.)  aerien. 

Cable  (m.f  concentrique. 

Ame  (f.)  d'un  cable. 

Pose  (f.)  des  cables ;  Immersion 
(f.;  des  cables. 

Cable  (m.)  a  enveloppe  de  plomb 

Cable  (m.)  sous-marin. 

Cable  (m.)  souterrain. 

Derouler  un  cable. 

Poser  un  cable;  Imerger  un 

cable. 
Cable  (m.)  telegraphique.! 

Cable  (m.)  telephonique. 
Gable  (m.)  transatlantique. 

Cadmium  (n.) 

Caesium  (m.) 

Cage  (f.)  de  Faraday. 

Cage  (f.)  magnetique. 

Parafoudre  (f.)  a  cage. 

Caisson  (m.);  Coffre  (m.)  plonge 

dans  1'eau. 
Bateau-porte   (m.)   d'un   pont 

flottant. 
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Calamine  (s.) ;  Smithsonite  (s.; 

(Miner.; 
Calc-tuff  (s.>:   Calcareous   tuff 

(s.);  Tufaceous  limestone  (s.) 
Calcar  Cs.);  Calcining-furnace 

(s.j;  Calciner  (s.) 

Calcareous  (adj.) 

—  cement  (s.) 

—  spar  (s.) 

—  stone  (s.) 

Calcination  (s.);  Calcining  (s.) 
(See  also  Burning  and  Roa- 
sting) 

Calcination  by  blaze. 

—  by  return-flame. 

—  in  heaps. 

—  (Continuous) 

—  (Discontinuous) 

—  (Intermittent) 

to  Calcinate  (v.);  to  Calcine  (v.); 

to  Roast  (s.) 
Calcined  (adj.);  Roasted  (adj.) 

Calcining  fs.)  (See  Calculation) 
Calcining-furnace ;    Roasting- 
furnace  (s.) ;  Calciner  (s.) 

Calcite   (s.);   Calcareous   spar 

(s.) 

Calcium  (s.)  (Chem.) 
Calcium -light  (s.) 
Calculation  Cs.) 
Calculation  (f.)  of  ampere-turns 

Calculus  (s.) 

—  of  probabilities. 

—  of  variations. 

—  of  stability. 

—  (Differential) 

—  (Graphic) 

—  (Infinitesimal) 

—  (Integral) 

to  Calculate  (v.) 
Calculator  (s.) 


Calamina  (f.) 
Tufo  (m.)  calcare. 

Fornello  (m.)  di  calcinazione; 
Forno  (m.)  di  colcinazione. 

Calcare ;  Calcareo. 
Calce  (f.)  idraulica. 
Spato  (m.)  calcare. 
Pietra(f.)  calcare;  Calcare  (m.) 
Calcinazione  (f.);  Calcinatura 

(f.);  Torrefazione  (f.);  Abbru- 

stolimento  (m.) 

Calcinazione  (f.)  a  gran  flam- 
ma. 

Calcinazione  (f.)  a  piccola  flam- 
ma. 

Calcinazione  (f.)  in  mucchi. 

Calcinazione  (f.)  continua. 

Calcinazione  (f.)  a  fuoco  inter- 

mittente. 
Calcinazione  (f.)  periodica. 

Calcinare;  Torrefare  ;  Abbru- 

stolire. 
Calcinate  (m.) ;  Torrefatto;  Ad- 

brustolito. 

Fornello  (m.)  di  calcinazione; 
Forno  (m.)  di  calcinazione. 

Calcite  (f.);  Spato  (m.)  calcare. 

Calcio  (m.) 

Luce  (f.)  di  Drummond. 
Calcolo'  (m.);   Calcolazione  (f.) 
Calcolo  (m.)  del  numero  degli 

ampere-giri. 
Calcolo  (m.) 

Calcolo  (m.)  delle  probabilita. 


Calcolo  (m.) 
Calcolo  (m.) 
Calcolo  (m.) 
Calcolo  (m.) 
Calcolo  (m.) 
Calcolo  (m.) 
Calcolare. 
Calcolatore 


delle  variazioni, 

di  stabilita. 

differenziale. 

graflco. 

inflnitesimale. 

integrale. 


German 


Kalamin  (m.);  Galmei  (m.) 
Kalktuff  (m.) ;  Kalksinter  (m.) 

Kalcinirofen(m.);  Kalciniero- 
fen  (m.);  Kalzinierofen  (m.) ; 
Rostofen  (m.) 

Kalkhaltig. 

Hydraulischer  Kalk  (m.) 

Kalkspat  (m.);  Doppelspat  (m.) 

Kalkstein  (m.) 

Calcination  (f.);Kalcination(f.); 
Kalcinieren  (n.);  Kalzinieren 
(n);  Kalkbrennen  (n);  Rostung 
(f.);  Rosten  (n.);  Brennen  (n.) 

Kalkbrennen  (n.)  mit  langer 
Flamme. 

Kalkbrennen  (n.)  mit  kurzer 
Flamme. 

Kalkbrennen  (n.)  in  Meilern  ; 
Blockrosten  (n.) 

Kalkbrennen  (n.)  mit  ununter- 
brochenem  Gang. 

Kalkbrennen  (n.)  mit  unterbro- 
chenem  Gang. 

Kalkbrennen  (n.)  mit'periodi- 
schem  Betriebe. 

Calcinieren;  Kalzinieren;  Bren- 
nen ;  Verkalken. 

Gebrannt;  Gerostet. 

Kalcinierofen(m.);  Kalziniero- 
fen (m.) ;  Brennofen  (m.) : 
Rostofen  (m.) 

Kalkspat  (m.);  Doppelspat  (m.); 
Kalcit  (m.) 

Calcium  (n.) 

Drurnmond'sches  Licht  (n.) 

Rechnen  (n.);  Rechnung  (f.) 

Berechnung  (f.)  der  Ampere- 
windungszahi. 

Rechnen  (n.);  Rechnung  (f.); 
Berechnung  (f.) 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Variationsrechnung  (f.) 
Festigkeitsberechnung  (f.) 
Differentialrechnung  (f.) 
Graphisclies  Rechnen  (n.) 
Inflnitesirnolrechnung  (f.) 
Integralrechnung  (f.) 
Rechnen;  Berechnen. 
Kalkulator  (m.);  Berechner  (m.) 


French 


Calamine  (f.) 
Tuf  (m.)  calcaire. 

Fourneau  (m.)  a  calciner;  Four- 
neau  (m.)  de  calcinage;  Car- 
quese  (f.) ;  Calquaise  (f.) 

Calcaire. 

Ghaux  (f.)  hydraulique. 

Spath  (m.)  calcaire. 

Calcaire  (m.);  Pierre  calcaire. 

Calcination  (f.);  Calcinage  (m.); 
Grillage  (m.>;  Rdtissage  (m.) 

Calcination  (f.)  a  flamme  lon- 

gue. 
Calcination  (f.)  a  flamme  cour- 

te. 
Calcination  (f.)  en  meules  ou 

en  tas. 
Calcination  (f.)  a  feu  contiuu. 

Calcination  (f.)  a  feu  discontinu 
Calcination  (f.)  periodique. 
Calciner. 
Calcine. 


Fourneau  (m.)  de  calcinage ; 

Fourneau   (m.)    a   calciner; 

Carquese  (f.) ;  Calquaise  (f.) 
Calcite  (f.) ;  Spath  (m.)  calcaire 

Calcium  (m.) 

Lumiere  (f.)  de  Drummond. 

Calcul  (m.) 

Caicul  (m.)  du  nombre  d'am- 

peres-tours. 
Calcul  (m.) 

Calcul  (m.)  des  probability. 

Calcul  (m.)  des  variations. 
Calcul  (m.)  de  stabilite. 
Calcul  (m.)  differentiel. 
Calcul  (m.)  graphique. 
Calcul  (m.)  infinitesimal. 
Calcul  (n.)  integral. 
Calculer. 
Calculateur  (m.) 
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Calculating-machine  (s.) 

Caldron  (s.);  Kettle  (s.)  (Chem.) 
Caledonite  (s.)  (Miner.) 
Calefaction  (s.) 
Calender  (s.) 


—  with  four  rollers. 
Caliber  (s.) 

—  of  a  nave ;  Bore  (s.) 

Caliber-compasses  (s.  pi.) 

to  Calibrate  (v.);  To  take  the 

size. 
Calibrated  chain  (s.) 

—  machine  (s.) 
Calibration  (f.) 

Calking  (s.) 
Calking-paper  (s.) 
Caliper-gauge  (s.) 
rule  (s.) 

-  (Sliding) 

—  (Globe) 

Calipers  (pi.) 

-  (Outside) 


-  (Spring) 

-  (Tin       ' 


(Thread) 

—  (Inside) 
Call  bell  (s.) 
-  key  (s.) 

—  relay  (s.) 

—  signal  (s.) 

—  switch  (s.) 
Calling  apparatus  (s.) 

—  battery  (s.) 

—  dynamo  (s.) 

—  jack  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  magneto  (s.) 


-  plug  (s.) 

Caloric  (s.) 

—  engine  (s.);  Hot-air-engine 
(s.) 


Macchina  (f.)  da  calcolare. 

Calderone  (in.) 
Galedonite  (f.) 
Calefazione  (f.) 
Calandra  (f.);  Mangano  (m.) 


Galandra  (f.)   a  quattro  cilin- 

dri. 
Calibro  (m.) 

Foro  (m.)  del  mozzo;  Diame- 
tro  (m.)  del  foro  del  mozzo. 
Compasso  (m.)  di  spessore. 
Galibrare. 

Catena  (f.)  calibrata. 
Macchina  (f.)  calibrata. 
Calibramento  (m.);  Galibratura 

if.) 

Calco  (m.);  Ricalco  (m.) 
Garta  (f.)  eliograflca. 
Calibro  (m.) 
Calibro  (m.)  a  vite. 
Calibro  (m.)  a  corsoio. 

Compasso  (m.)  per  spessore  ad 
arco. 

Compasso  (m.) 

Compasso  (m.)  di  spessore. 

Compasso  (m.)  a  molla. 

Compasso  (m.)  per  impanature, 

Compasso  (m.)  d'interipre. 

Campanello  (m.)  di  chiamata. 

Tasto  (m.)  di  chiamata. 

Soccoritore  (m.)  di  chiamata' 

Segnale  (m.)  di  chiomata. 

Commutatore  (m.)  di  chiamata 

Apparecchio(tn.)  di  chiamata. 

Batteria  (f.)  di  chiamata. 

Dinamo  (f.)  di  chiamata. 

Jack  (m.)  a  segnale  di  chia- 
mata. 

Macchina  (f.)  di  chiamata. 

Induttore  (m.)  di  chiamata; 
Macchina  (f.;  generatrice  di 
chiamata. 

Spina  (f.)  di  chiamata  o  di  col- 
legarnento. 

Calorico  (m.) 

Macchina  (f.)  ad  aria  calda  ; 
Macchina  (f.)  calorica. 


German 


French 


Rechenmaschine   (f.);  Reehn- 

ungsmaschine  (f.) 
Blase  (f.);  Kessel  (in.) 
Kale clonil  (m.) 

Erwarmung  (f.);  Erhitzung(f.) 
(Colander  (in.);  Waizkalander 

(m.);  Walzmange  (f.);  Gylin- 

dermange  (f.) 
Viervvalzenkalander  (m.) 

Kaliber  (n.);  Lehre  (f.);  Scha- 

blone  (f.) 
Bohrung  (f.)  der  Nabe. 

Greifzirkel  (m  );  Dickzirkel  (m.) 
Kalibrieren. 

Kalihrirte  Kette  (f.) 
Geeichte  Maschine  (s.) 
Kalibrierung  (f.) ;  Aichung  (f.) 

Pausezeichnung(f.);  Pause  (f.) 
Pausepapier  (n.) 
Tasterlehre  (f.) 
Schraubenlehre  (f.) 
Schublehre   (f.) ;    Schieblehre 

(f.) 
Kugeltaster  m.)) 

Taster  (m.) 
Aussentaster  (m.) 
Federtaster  (m.) 
Gewindetaster  (m.) 
Innentaster  (m.) 
Lockklingel  (f.) 
Anruftaste  (f.) 
Anrufrelais  (n.) 
Anrufzeichen  (n.) 
Rufumschalter  (m.) 
Anrufvorrichtung  (f.) 
Anrufbatterie  (f.) 
Rufdynamo  (f.) 
Rufzeichenklinke  (f.) 

Rufmaschine  (f.) 
Anruflnduktor(m.);  Rufstrom- 
maschine  (f.) 

Verbindungsstopsel  (m.) 

Warmestoff  (m.) 
Kalorische  Maschine  (f.);  Heiss- 
luftmaschine  (f.) 


Machine  (f.)  a  calculer. 

Chaudron  (m.) 
Galedonite  (f.) 
Calefaction  (f.) 
Galandre  (f.) 


Calandre    (f.)    a   quattre    cy- 

lindres. 
Calibre  (m.) 

Creux  (m.)  du  moyeu. 

Compas  (m.)  d'epaisseur. 
Calibrer. 

Ghaine  ^f.)  calibre. 
Machine  (f.)  etalonnee. 
Calibrage  (m.) 

Caique  (m.) 

Calibre  (m.) 
Calibre  (rn.)  a  vis. 
Pied  (m.)  a  coulisse. 

Compas  (m.)  d'epaisseur  pour 

billes. 

Compas  (m.) 

Compas  (in.)  d'epaisseur. 
Compas  (m.)  a  ressort. 
Compas  (m.;  d'epaisseur  a  vis. 
Compas  (m.)  d'interieur. 
Sonnerie  (f.) 
louche  (f.)  d'appel. 
Relais  (m.)  d'appel. 
Signal  (m.)  d'appel. 
Commutateur  (m.)  d'appel. 
Dispositif  (m.)  d'appel. 
Batterie  (f.)  d'appel. 
Dynamo  (f.)  d'appel. 
Jack  (m.)  a  signal  d'appel. 

Machine  (f.)  d'appel. 
Magneto  (m.)  d'appel;  Induc- 
teur  (m.)  d'appel. 

Fiche  (f.)  de  raccordement  ou 

de  connexion. 
Calorique  (m) 
Machine  |f.)  calorique  ou  a  air 

chaud. 
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Italian 


Caloric  power  (s.);    Heating- 
power  (s.) 

—  unit  (s.);  Caloric  (s.);  Calorie 
(s.) 

Calorifere  (s.);  Air-stove  (s.) 

—  (Hot-water) 
Caloric  energy  (s.) 

Calorical  equivalent  (s.) 
Calorific  (adj.) 
Calorification  (s.) 
Calorimeter  (s.) 

—  of  Rumford. 

-  Ice) 

—  (Pyrometric) 

—  (Water) 
Calorimetric  (adj.) 
Calorimetry  (s.) 

Calory  (s.) ;  Calorie  (s.) 
Calory  (s)  (Great) 

—  (Small) 

Calorimetric  conductivity  (s.) 

—  measurement  (s.) 

—  photometer  (s.) 

Calotte  (s.) 

—  (Depressed) 

—  Full  cintre) 

—  (Ova!) 

—  (Spherical) 

—  (Stilted) 
Cam  (s.; 


—  (Correcting) 

—  (Heart  shaped) 

Cam  (s.)  (Printing) 
Camera  obscura  (s.)  (Phot.) 


Potere  (m.)  calorifero;  Poten- 

za  (f.)  caloriflca. 
Unita  (f.)  di  calore;  Caloria  (f.) 

(f.) 
Calorifero  (m.);  Calorifero  (m.) 

ad  aria  calda. 

Calorifero  (m.)  ad  acqua  calda. 
Energia  (f.)  calorica. 

Equivalente  (m.)  termico. 
Caloriflco. 
Caloriflcazione  (f.) 
Calorimetro  (m.) 

Calorimetro  (m.)  di  Rumford. 

Calorimetro  (m.)  a  ghiaccio. 
Calorimetro  (m.)  pirometrico. 

Calorimetro  (m.)  ad  acqua. 
Calorimetrico. 
Calorimetria  (f.) 

Caloria  (f.) 
Grande  caloria  (f.) 

Piccola   caloria   (f.);   Caloria- 

grammo  (f.) 
Conducibilita  (f.)  calorimetrica 

Misura  (f.)  calorimetrica. 
Fotometro  (m.)  calorimetrico. 

Calotta  (f.) 

Calotta  (f.)  di  sesto  scemo. 
Calotta  (f.)  di  tutto  sesto. 
Calotta  (f.)  ovalidica  o  ovale. 
Calotta  (f.)  sferica. 

Calotta  (f.)  di  sesto  rialzato. 
Palmola   (f.);   Rocciuolo   (m.) ; 
Nottolino  (m.);  Tacchetto  (m ) 


Eccentrico  (m.)  correttore. 
Eccentrico  (m.)  a  cuore. 

Eccentrico  (m.)  d'impressione. 
Camera  (f.)  oscura. 


German 


—  155  — 


French 


Heizkraft   (f.);   Warmevermo- 

gen  (n.) 
Warrneeinheit  (f.);  Kalorie  (f.) 

Heizapparat  (m);  Heizvorricht- 

ung  (f.);   Heizungsofen  (m.); 

Luftwarmeofen  (m.) 
Heisswasserheizungsofen  (m.); 

Wasserheizungsofen  (in.) 
Thermische  Energie  (f.);  Calo- 

rische  Energie  (f ) 
Thermisches  Aequivalent  (n.) 
Erwarmend. 
Warmeerzeugung  (f.) 
Calorimeter  (n.) ;  Warmemes- 

ser  (m.);  Hitzemesser  (m.) 
Rumford'sches  Wassercalori- 

meter  (n.) 
Eiscalorimeter  (n.) 
Pyrometrischer    Warmemes- 

ser  (m.) 

Wassercaloriineter  (n.) 
Galorirnetrisch. 
Calorirnetrie  (f.);  Wiirmemes- 

sung  (f.) 

Calorie  (f.);  Kalorie  (f.) 
Grosse  Kalorie  (f.);  Kilogramm- 

kalorie  Cf.) 
Kleine  Kalorie  (f.);  Grammka- 

lorie  (f.) 
Kalorimetrische     Leitungsfa- 

higkeit  (f.) 

Kaloriinetrische  Messung  (f.) 
Kalorimetrisches  Photometer 

(n.) 
Calotte  (f.) ;  Kalotte  (f.);  Kappe 

(f-) 

Gedruckte  Kappe  (f) 
Spharische  Kappe  (f.) 
Ovalkappe  (f.) 
Kugelkalotte  (f.);  Kugelschale 

(f.) 

Uerberhohte  Kappe  (f.) 
Daumen  (m..;  Hebedaumen  (m.); 

Kamm(m.);  Welldaumen(m.>; 

Hehezapfen   (m.) ;    Hebling 

(m.) :  Diiumling  (m.) 
Correctionsdaumen  (m.) 
Herzscheibe  (f.)  Herzformiges 

Excentrik  (n.) 
Druckdaumen  (m.) 
Camera  obscura  (f.);  Finster- 

kammer  (f.) ;  Dunkelkammer 

(f.) 


Puissance  (f.)  caloriflque. 

Unite  (f.)  de  chaleur;  Calorie 

(f) 
Calorifere  (m) ;  Calorifere  (m.) 

a  air  chaud. 

Calorifere  (m.)  a  eau  chaud. 

Energie  (f.)  thermique  ;  Ener- 
•  gie  calorique. 
Equivalent  (m.)  thermique. 
Calorifique. 
Calorification  (f.) 
Calorirnetre  (m.) 

Calorimetre  (m.)  de  Rumford. 

Calorimetre  (m.)  a  glace. 
Calorimetre  (m.)  pyrometrique 

Calorimetre  (m.)  a  eau. 
Calorimetrique. 
Calorimetrie  (f.) 

Calorie  (f.) 

Grande  calorie  (f.);  Kilogram- 

me-degre  (n.) 
Petite  calorie  (f.);  Gramme-de- 

gre  (n.) 
Conductivite  (f.)   calorimetri- 

que. 

Mesure  (f.)  au  calorimetre. 
Photometre  (m.)  calorimetri- 

que. 
Calotte  (f.) 

Calotte  (f.)  surbaissee. 
Calotte  (f.)  plein  cintre. 
Calotte  (f.)  ovalique. 
Calotte  (f.)  spherique. 

Calotte  (f.)  exhaussee. 
Came  (f.);  Mentonnet  (m.)  de 
1'arbre. 


Came  (f.)  de  correction. 
Excentrique  (m.)  en  coeur. 

Came  (f.)  d'impression. 
Chambre  (f.)  obscure;  Chambre 
(f.)  noire. 
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Italian 


Can  (s.)  (Oil) 

—  (Valve-oil) 
Canal  (s.) 

—  (Escape) 

—  (Feeding) 

—  (Lateral) 

—  (Principal  eduction) 

—  (Regulator) 
Canalisation  (s.);  Canalization 

(s.) 

—  (Electric) 

—  (Liernur  system  of) 


to  Canalise;  to  Canalize. 
Candle  (s.) 

—  (Electrical) 

—  (German  standard) 

—  (Jablochkoff) 

—  (Jamin) 

—  (Nominal) 

—  (Standard) 

—  (Hefner) 

—  (Metre) 

—  (Paraffin) 

—  (Spermaceti) 
Candle  balance  (s.) 
liour  (s.) 

—  lamp  holder  (s.) 

shaped  glow  lamp  (s.) 

—  per  square  metre. 
Candle-burner  (s.) 
Candle-power  (s.) 

Cannon  (s.);  Gun(s.);  Piece  (s.) 

Cannon-ball  (s.) 
Cannon-cartridge  (s.) 
Cannon-foundry  (s.) 

Cannon-powder  (s.) 

Cannonade  (s.)  (Mill.) 
to  Cant  (y.)  (said  of  a  piece  of 
an  engine) 

Cant  file  (s.) 
Canvas  (s.)  (Weav.) 


Oliatore  (m.) 

Oliatore  a  valvola. 

Canale  (m.) 

Canale  (m.)  di  fuga. 

Canale  (m.)  d'alimentazione. 

Canale  (m.)  laterale. 

Canale  (m.)  maestro  di  scolo. 

Canale  (m.)  moderatore. 
Canalizzazione  (f.) 

Canalizzazione  (f.)  elettrica. 
Canalizzazione  (f.)  pneumatica; 

Canalizzazione    (f.)   sistema 

Liernur. 
Canalizzare. 
Candela  (f.) 
Candela  (f.)  elettrica. 
Candela  (f.)  normale   tedesca. 
Candela  (f.)  di  Jablochkoff. 

Candela  (f.)  di  Jamin. 
Candela  (f.)  nominale. 
Candela  (f.)  normale. 
Candela  (f.)  Hefner. 
Candela  (f.)  metrica. 
Candela  (f.)  di  paraffina. 
Candela  (f.)  di  spermaceti. 
Becco  (rn.)  di  candela. 
Candela-ora  (f.) 
Portalampada  (m.)  percandele 
Lampada  (f.)  a  incandescenza 

a  forma  di  candela. 
Candela-metro-quadrato  (f.) 
Becco  (m.)  a  candela. 
Forza  (f.)  in  candele ;  Intensita 

(f.)  luminosa. 
Cannone  (m.);  Pezzo  (m.)  d'ar- 

tiglieria. 

Palla  (f.)  da  cannone. 
Cartuccia  (f.)  da  cannone. 
fonderia  (f.)  di  cannoni. 

Polvere  (f.)  di  cannone. 

Cannonata  (f.) 

Male  montato  (detto  d'una  par- 
te  o  pezzo  di  macchina) 

Lima  (f.)  triangolare. 
Canavaccio  (m.) 
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Oelkanne  (f.);   Sclirnierkanne 

(fO 

Ventilolkanne  (f.) 
Kanal  (m.) 
Abflusskanal  (m.) 
Speisekanal  (m.) 
Seitenkanal  (m ) 
Hauptabttussgraben  <,mj 

Beruhigungskanal  (m.) 

Kanalisation  (f.);  Kanalisierung 
if.} 

Elektrische  Leitung. 

Pneumatische  Kanalisation  (f.); 
Kanalisation  (f.)  nach  clem 
System  von  Liernur. 

Kanalisieren. 

Kerze  (f.);  Licht  (n.) 

Elektrische  Kerze  (f.) 

Deutsche  Normalkerze  (f.) 

Jablochkoffkerze  (f.) 

Jaminkerze  (f.) 
Nominalkerze  (f.) 


Normalkerze  (f.) 
(f.) 
Meterkerze  (f.) 


Hefnerkerze 


Paraffinkerze  (f.) 
Walratkerze  (f.) 
Kerzenbrenner  (m.) 
Kerzenstunde  (f.) 
Kerzenfassung  (f.) 
Kerzengliihlampe  (f.) 

Meterkerze  (f.) 
Kerzenbrenner  (m.) 
Kerzenstarke  (f.);  Lichtstiirke 

in  NK. 
Kanone  (f.);  Geschiitz  (n.) 

Kanonenkugel  (f.) 
Geschutzpatrone  (f.) 
Geschutzgiesserei  (f.);  Stuck- 

giesserei  (f.) 
Kanonenpulver  (n.);  Geschiitz- 

pulver  (n.) 
Kanonade  (f.) 
Falsch  liegen;   Schlect  mon- 

tiert   sein   (von    einem    Ma- 

schinenteile  gesagt) 
Barettfeile  (f.) 
Kanevas    (m.) ;    Baumwollen- 

stramin  (m.) 


Burette  (f.) 

Burette  (f.)  a  valve. 

Canal  (m.) 

Canal  (m.)  de  fuite. 

Canal  (m.)  d'alimentation. 

Canal  (m.)  lateral. 

Canal  (m.)  principal  de  cola- 

ture. 

Canal  (m.)  moderateur. 
Canalisation  (f.) 

Canalisation  (f.)  electrique. 
Canalisation  (f.)  pneumatique. 


Canaliser. 

Bougie  (f.);  Chandelle  (f.) 
Bougie  (f.)  electrique. 
Bougie  (f.)  normale  allemande. 
Bougie  (f.)   electrique   de  Ja- 
bloclikoff 


Bougie  (f. 
Bougie  (f. 
Bougie  (f. 


de  Jamin. 
nominale. 
normale. 


Bougie  (f.)  de  Hefner. 
Bougie-metre  (f.) 
Bougie  (f.)  de  parafflna. 
Bougie  (f.)  de  spermaceti. 
Bee  (m.)  bougie. 
Bougie-heure  (f.) 
Douille  (f.)  a  bougie. 
Lampe(f.)  a  incandescence  en 

forme  de  bougie. 
Bougie-metre  (f.) 
Bee-bougie  (m.) 
Puissance  (f.)  en  bougies;  In- 

tensite  (f.)  lumineuse. 
Canon  (m.);  Bouche  (f.)  a  feu. 

Boulet  (m.)  de  canon. 
Gargousse  (f.) 
Fonderie  (f.)  de  canon. 

Poudre  (f.)  a  canon. 

Canonade  if.) 

Porter  a  faux(dit  d'une  piece 
de  machine; 

Barette  (f.) 
Canevas  (m.) 
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Caoutchouc  (s.);  India-rubber 

(s.) ;  Elastic  gum  (s.) 
Caoutchouc-band  (s.) 
Caoutchouc-ferrule  (s.) 
Caoutchouc-packing  (s.) 
Caoutchouc-plate  (s.) 
Caoutchouc -tube  (s.) 

Caoutchouc-tape  (s.) 
Caoutchouc-valve  (s.) 

Caoutchouc  (s.)  (Artificial) 

—  (Hardened) ;    Hard    rubber 
(s.);  Ebonite  (s.) 

—  (Vulcanized) 

Cap  (s.)  Techn.) 


Cap-bolt  (s.);  Cap-screw  (s.) 

—  key  (s.) 

—  nut  (s.) 

—  (Bayonet)  (Elect.) 

—  (Central  contact) 

—  (Edison  screw) 

—  (Glow  lamp) 

—  (Siemens) 

—  (Screwed) 

Cap-piece  (s.);  Plumber-block- 
cover  (s.)  (Mach.) 
Capacity  (s.);  Capaciousness  (s.) 

—  of  a  condenser. 

—  of  saturation. 
Capacity  of  the  boiler. 

—  (Absolute  unit  of. 

—  (Calorific) 

-  (Carrying)  (Electr.) 


—  (Compensation) 

—  (Electric) 

—  (Inductive) 

—  (Internal)  of  the  boiler. 

—  (Practical  unit  of) 


Caoutchouc  (m.);  Caucciu  (m.); 
Gomma  (f.)  elastica.t 

Nastro  (m.)  di  caucciu. 

Rosetta  (f.)  di  caucciu. 

Guarnizione  (f.)  di  caucciu. 

Piastra  (f.;  di  caucciu. 

Tubo  (m.)  di  gomma  o  di  cauc- 
ciu. 

Nastro  (m.)  di  caucciu. 

Valvola  (f.)  di  gomma  elastica 
o  di  caucciu. 

Caucciu  (m.)  artiflciale. 

Caucciu  (m.)  duro;  Ebonite  (f.) 

Caucciu  t(m.)  volcanizzato; 

Caucciu  (m.)  vulcanizzato. 
Coperchio  (m.);  Copertura  (f); 

Cuffla  (f.);  Cappello  (m.);  Ri- 

coprimento  (m.) 
Bullone  (m.)  del  coperchio. 
Chiave  (f.)  a  collare. 
Tappo  (m.)  a  vite. 
Attacco  (m.)  a  baionetta. 
Attacco  (m.)   a  contatto  cen- 

trale. 

Attacco  (m.)  Edison. 
Attacco  (m.)  di  larnpada  a  in- 

candescenza. 
Attacco  (m.)  Siemens. 
Cappello  (m.)  a  Lvite   di  chiu- 

sura. 
Coperchio  (m.)  di  sopporto  rit- 

to. 
Capacita  (f.) 

Capacita  (f.)  d'un  condensatore 

o  accumulatore. 
Capacita  (f.)  di  saturazione. 
Capacita  (f.)  d'una  caldaia. 

Unita  (f.)assoluta  di  capaeita. 
Capacita  (f.)  caloriflca. 
Densitn  (f.)  ammissibile  di  cor- 
rente. 

Capacita  (f.)  moderatrice. 
Capacita  (f.j  elettrica. 
Capacita  (f.)  induttrice  o  indut- 

Capacita  (f.)  interna  della  cal- 
daia. 
Unita  (f.)  pratica   di  capacita 
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Kautschuk  (m.);  Federharz  (n.); 

Gummi-Elasticum  (n.) 
Kautschukband  (n.) 
Kautschukring  (m.) 
Kautschukdichtung  (f.) 
Kautschukplatte  (f.) 
Kautschukrohr    (n.) ;     Kaut- 

schukschlauch  (m.) 
Kautschukband  (n.) 
Kautschuk ventil  (n.) 

Kiinstlicher  Kautschuk  (m.) 
Hartgummi  (n.) ;  Ebonit  (n.) 

Vulkanisiertei\Kautschuk(m.); 

Geschvvefelter  Kautschuk  (m) 
Kappe  (f.);  Deckel  (m.;;  Haube 

(f.);  Schutzdeckel  (m.) 

Deckelschraube  (f.) 
Hiilsenschlussel  (m.) 
Ueberwurfmutter  (f.) 
Bajonettsockel  (m.) 
Centralkontaktsockel  (m.) 

Edisonsockel  (m.) 
Gluhlampensockel  (m.) 

Siemenssockel  (m.) 
Verschlusskappe  (f.) 

Lagerdeckel  (m.);  Pfannendec- 

kel  (m.) 
Kapacitat  (f.) ;  Kapazitat  (f.); 

Ladungsfahigkeit  (f.; 
Kapacitat  (f.)  eines  Condensa- 

tors. 

Sattigungskapacitat  (f.) 
Fassungsraum  (m.)  des  Dampf- 

kessels. 

Absolute  Kapacitateinheit  (f.) 
Warmekapacitat  (f.) 
Belastungsfiihigkeit  (f.)    einer 

Leitung;    Zulassige    Strom- 

dichte  (f) 

Ausgleichunesfahigkeit  (f.) 
Elektrische  Kapacitat  (f.) 
Induktionsvermogen  (n.) 

Innerer  Fassungsraum  (m.)  des 

Dampfkessels. 
Praktische  Kapacitateinheit 

(f.) 


Caoutchouc  (m.) ;  Gomme  (f.) 

elastique. 

Ruban  (m.)  de  caoutchouc. 
Anneau  (m.)  de  caoutchouc. 
Garniture  (f.)  en  caoutchouc. 
Plaque  (f.)  de  caoutchouc. 
Tuyau  (m.)  en  caoutchouc. 

Ruban  (m.)  de  caoutchouc. 
Soupape  (f.)  en  caoutchouc. 

Caoutchouc  (m.)  artiflciel. 
Caoutchouc  (m.)  durci;  Ebonite 

(m.) 
Caoutchouc  (m.)  vulcanise ; 

Chapeau  (m.);  Capot  (m.) 


Boulon  Cm.)  de  chapeau. 
Clef  (f.)  fermee. 
Ecrou  (m.)  a  chapeau. 
Culot  (m.)  a  ba'ionnette. 
Culot  (m.)  a  contact  central. 

Culot  (m.)  Edison. 
Culot  (m.)  de  lampe  a  incan- 
descence. 

Culot  (m.)  Siemens. 
Chapeau  (m.)  de  fermeture. 

Chapeau  (m.)  de  palier. 

Capacite  (f.) 

Capacite  (f.)  d'un  condensateur 

Capacite  (f.)  de  saturation. 
Capacity  (f.)  d'une  chaudiere. 

Unite  (f.)  absolue  de  capacite. 
Capacite  (f.)  caloriflque. 
Densite  (f.)  de  courant  admis- 
sible. 

Capacite  (f.)  moderatrice. 
Capacite  (f.)  electrique. 
Capacite  (f.)  inductrice. 

Capacite  (f.)  interieure  de  la 

cliaudiere. 
Unite  (f.)  pratique  de  capacite. 


CAP 


English 


-  160  - 


Italian 


Capacity  (Specific  inductive) 


—  (Storage) 

Capacity  (s.)  of  an  engine. 

—  of  the  accumulator. 

—  of  a  cable. 

—  of  a  central  station. 

—  of  the  coherer. 

—  of  liquids. 

—  (Atomic) 

—  (Charge) 

—  (Coefficient  (s.)  of) 

—  (Discharge) 

—  (Electrodynamic) 

—  (Electrostatic) 

—  (Loss  (s.)  of) 

—  (Transmitter) 

—  (Useful) 
Cape-chisel  (s.) 
Capillarity  (s.) 

Capillary-current  (s.) 
electric  movement  (s.) 

-  (adj.) 

—  attraction  (s.) 

—  electrometer  (s.) 

—  tube  (s.) 

Caping-piece  (s.)  (Arch.) 
Capital  (s.)  (Arch.) 

—  of  a  pillar. 

—  of  the  revival  style. 

—  of  the  romanesque  style. 

-  with  crockets. 

—  (Arabian) 

-  (Attic) 

—  Bell-shaped) 

-  (Clustered) 

—  (Composite) 

—  (Corinthian) 

—  (Corner) 


Capacita  (f.)  induttrice  speci- 
fica. 

Capacita  (f.)  d'un  accumulato- 

re. 

Potenza  (f.)  di  una  macchina. 
Capacita  (f.)  dell'accumulatore 

Capacita  (f.)  di  un  cavo. 
Potenzialita   (f.)   di    una    cen- 

trale. 

Capacita  (f.)  del  coherer. 
Capacita  (f.)  di  liquido. 
Capacita  (f.)  atomica. 
Capacita  (f.)  di  carica. 
Coefficiente  on.)  di  capacita. 
Capacita  (f.)  di  scarica. 
Ricettivita  (f.)  o  capacita  elet- 

trodinamica. 
Ricettivita  (f.)  o  capacita  elet- 

trostatica. 

Perdita  (f.)  di  capacita. 
Capacita  (f.)  di  eccitatore. 
Capacita  (f.)  utile. 
Unghietta  (f.) 
Capillarita  (s.) 

Corrente  (f.)  capillare. 

Movimento  (m.)elettrocapilla- 
re. 

Capillare. 

Attrazione  (f.)  capillare;  Capil- 
larita (f.) 

Elettrometro  (m.)  capillare. 

Tubo  (m.)  capillare. 

Architrave  (m.);  Cimasa  (f ) 
Capitello  (m.) 

Capitello  (m.)  di  pilastro. 
Capitello  (m.)  del  rinascimento 
Capitello  (m.)  romancio. 
Capitello  (m.)  a  gernme;  Capi- 
tello (m.)  a  bottoni. 
Capitello  (m.)  arabo. 
Capitello  (m.)  attico. 
Capitello  (m.)  a  campana. 
Capitello  (m.)  aggrappato. 
Capitello  (m.)  composite. 

Capitello  (m.)  corinzio. 
Capitello  (m.)  angolare. 


German 


French 


Spezillsches  Ind  uk tionsven no- 
gen  (n.);  Dielektricitatskon- 
stante  (f.) 

Kapacitat  (f.)  eines  Akkumula- 
tors;  Ladungsfahigkeit  (f.) 

Leistung  (f.)  einer  Maschine. 

Kapacitat  (f.)  des  Akkumula- 
tors. 

Kapacitat  (f.)  eines  Kabels. 

Leistungsfahigkeit  (f.)  einer 
Centrale. 

Fritterkapacitat  (f.) 

Fliissigkeitskapacitat  (f.) 

Atomische  Kapacitat  (f.) 

Ladekapacitat  (f.) 

Kapacitatskoefficient  (m.) 

EntladekapacitiU  (f.) 

Elektrodynamische  Kapaeilat 
(f.) 

Elektrostatische  Kapacitat  (f.) 

Kapacitatseinbusse  (f.) 
Erregerkapacitat  (f.) 
Nutzleistung  (f.) 
Kreuzrneissel  (m.) 
Kapillaritat(f.);  Haarrohrchen- 

kraft  (f.) 

Kapillaritatsstrom  (m.> 
Kapillarelektrische  Bewegung 

Kapillar;  Haarformig. 
Haarrohrchenanziehung  (f.) 

Kapillarelelctrometer  (n.) 
Kapillarrohre   (f.);  Haarrohr- 

cnen  (n.) 
Holm    (m.);    Pfahlholm    (m.); 

Rostscliwelle  (f.) 
Capitell  (n.);  Capital  (n.);   Ka- 

pital  (n.) 

Preilerkapital  Cn.) 
KapltaUn^derRenaissancezeit 
Romanisches  Kapitfd  (n ) 
Knaufblatterkapital  (nj 

Arabisches  Kapitiil  (n.) 
Attisches  Kapital  (n.) 
Gloclvenkapital  (n.) 
Bundelkapital  (n.) 
Kapital    (n.)    der    kompositen 

Saulenordnung  (f.» 
Korinthisches  Kapital  (n.) 
Eckkapital  (n.) 

WKBJSKR. 


Gapacite  (f.)  inductrice  specifi- 
que. 

Gapacite  (f.)   d'un   accumula- 

teur. 

Puissance  (f.)  d'une  machine. 
Gapacite   (f.)   d'un   accumula- 

teur. 

Capacite  (f.)  d'un  cable. 
Puissance  (f.)  d'une  centrale. 

Capacite  (f.)  de  cohereur. 
Gapacite  (f )  de  liquide. 
Gapacite  (f.)  atomique. 
Gapacite  de  charge. 
Coem'cient  (in.)  de  capacite. 
Capacite  (f.)  de  decharge. 
Gapacite  uu  receptivite(f.)elec- 

trodynamique. 
Capacite  ou  receptivite  (f.)  e- 

lectrostatique. 
Perte  (f.)  de  capacite. 
Gapacite  (f.)  d'excitateur. 
Ett'et  (m.)  utile. 
Bee  (m.)  d'ane;  Bedane  (m.) 
Capillarite  (f.) 

Courant  (m.)  de  capillarite. 
Mouvement  (m.)  electrocapil- 

laire. 

Gapillaire. 
Attraction  (f.)  capillaire. 

Electrometre  (m.)  capillaire. 
Tube  (m.)  capillaire. 

Chapeau  (m.)  de  palee. 
Ghapiteau  (m.) 

Chapiteau  (m.)  de  pilier. 
Chapiteau  (m.)  renaissance. 
Ghapiteau  (m.)  roman. 
Chapiteau  (m.)  a  crochets  ou 

a  grappes. 

Chapiteau  (m.)  arabe. 
Chapiteau  (m.)  attique. 
Chapiteau  (m.)  campanule. 
Ghapiteau  (rn.)  en  faisceau. 
Chapiteau  (m.)  composite. 

Chapiteau  fm.)  corinthien. 
Ghapiteau  (m.)  angulaire. 


II 


CAP 


English 


Italian 


Capital  (s.)  (Gothic) 

—  (Cubical) 

—  (Dorian);  Doric  capital  (s.) 

—  (Dorian-roman) 

—  (Egyptian) 

—  (Foliated) 

—  (Grecian-dorian) 

—  (Indian) 

—  (Jonian) 

—  (Tuscan) 

—  (Invested) 

—  (Reserve) 
-  (Total) 

—  (Twisted) 
Capstan  (s.)  (Mach.) 

—  (Differential) 
Capsule  (s.) 

—  (Closing) 
Car  (s.) 

—  ;  Railway- car  (s.) 


-  (Baggage) 

—  (Cattle) 

—  (Flat);  Platform-car  (s.) 

—  (Gravel) 

—  (Restaurant) 

—  (Passenger) 

—  (Sleeping) 

—  (Tram) 


Carabine  (s.);  Cardine(s.)(Mil 
Carbide  (s.)  of  calcium. 

—  furnace. 

—  process. 

Carbolineum  (s.) 
Carbon  battery  (s.) 

—  brush  (s.) 

brush  holder  (s.) 

—  carrier  rod  (s.) 

—  electrode  (s.) 


Capitello  (m.)  gotico. 

Capiteilo  (m.)  cubico. 
Capitello  (m.)  dorico. 
Capitello  (m.)  dorico-romano. 
Capitello  (m.)  egiziano. 
Capitello  (m.)  a  foglie. 
Capitello  (m.)  dorico-greco. 

Capitello  (m.)  indiano. 
Capitello  (m.)  ionico. 
Capitello  (m.)  toscano. 
Capitale  (m.)  investito. 
Capitale  (m.)  di  riservn. 
Capitale  Cm.)  totale. 
Capitello  (m.)  contorto. 
Argano  (m.) 

Argano  (m.)  differenziale. 

Capsula  (f.) 

Capsula  (f.)  di  chiusura. 

Carro  (m.);Vettura  (f.);Vago- 
k  ne  (m.) 

Vagone  (m.)  (In  America  usasi 
la  parola  car  o  railway-car, 
ma  in  In ghil  terra  dicesi  wag- 
gon] 

Carro  (m.)  bagagli;  Vagone  (m.) 
bagagli. 

Carro  (m.)  da  bestiame. 

Carro  (m.)  merci  scoperto. 

Carro  (m.)  da  ghiaia 

Vagone  (m.)  restaurant. 
Vagone  (m.)  passeggieri ;  Vet- 

tura  (f.)  passeggieri. 
Vagone  (in.)  letti;  Sleeping-car 

(m.)  ' 
Carrozzonean.)del  tram;  Tram 

(m.);  Tramway  (m.);  Vettura 

(f.)  tramviaria. 
Carabina  (f.) 
Carburo  (m.)  di  calcio. 
Forno  (m.)  da  carbuTO. 
Processo  (m.)  di  fabbricazione 

del  carburo. 
Carbolineum  (m.) 
Batteria  (f.)  a  carbone. 
Spazzola  (f.)  di  carbone. 
Portaspazzole  (m.)  per  spaz- 

zole  di  carbone. 
Staffa  (f.)  porta-carbone- 
Elettrodo  (m.)  di  carbone. 


German 


French 


Gothisches  Kapital  (n.) 

Wurfelkapitiil  (n.) 
Dorisches  Kapital  (n.) 
Romisch-dorisches  Kapital  (n.) 
Aegyptisches  Kapital  (n.) 
Biatterkapital  (n.) 
Griechisch-dorischesKapital(n) 
Indisches  Kapital  (n.) 
Jonisches  Kapital  (G-) 
Toskanisches  Kapital  (n.) 
Anlagekapital  (n.) 
Reservekapital  (n.) 
Gesammtkapital  (n.) 
Gedrehtes  Kapital  (n.) 
Winde  (f.)  mil  steliender  Wel- 
le ;  Erdwinde  (F.) 
Dit't'erentialhaspel  (in.) 
Kapsel  (f.) 

Verschlusskapsel  (f.) 
Karren  (m.);  Wagen  (m.) 

Wagen  (ra.)(InAmerikabraucht 
man  car  Oder  railway-car, 
in  England,  Waggon) 

Gepiickwagen  (m.) 

Viehwagen  (m.) 
Olfener  Giitervvagen  (m.) 

Kieswagen  (m);  Schotterwagen 

(m.) 

Speisevvagen  (m,) 
Personenwagen  (m.) 

Schlafwagen  (m.) 

Tramwagen  (m.);  Wagen  (m.) 
einerTrambahn;  Wagen  (m.) 
einer  Strassenpferdebahn ; 
Trambahnwagenf  (m.) 

Karabiner  (in.) 

Calciumcarbid  (n.) 

Karbidofen  (m.) 

Karbidprocess  (m.) 

Karbolineum  (n.) 
Kohlebatterie  (f.) 
Kohlenbiirste  (f.) 
Kohlenburstenhalter  (m.) 

Kohlenbugel  (m.) 
Kohleelektrode  (f.) 


Cliapiteau  (in.)  gotique  ou  ogi- 

val. 

Ghapileau  (m.)  cubique. 
Chapiteau  (m.)  dorique. 
Chapiteau  (m.)  dprique-romain 
Chapiteau  (m.)  egyptien. 
Ghapiteau  (m.)  fleuris. 
Chapiteau  (m.)  greco-dorique. 
Ghapiteau  (m.)  indien. 
Chapiteau  (in.)  ionique. 
Chapiteau  (in.)  toscan. 
Capital  (in.)  engage. 
Capital  (in.)  de  reserve. 
Capital  (m.)  global. 
Chapiteau  (m.)  corde. 
Vindas    (m.);    Cabestan  (m.); 

Treuil  (m.)  a  axe  vertical. 
Treuil  (in.)  differentiel. 
Capsule  (f.) 

Capsule  de  fermeture. 
Voiture  (f.»;  Wagon  (m.);  Char 

(in.);  Chariot  (in.) 
Wagon  (m.)  (En  Arnerique  on 

dit  car  ou  railway -car,  en 

Angleterre :  Waggon) 

Wagon  (m.)  a  bagages. 

Wagon  (m.)  a  bestiaux. 
Wagon  (m.)  a  plateforme  de- 

couverte. 
Wagon  (in.)  a  ballast. 

Wagon  (in.)  restaurant. 
Voiture  (f.)  de  voyageurs. 

Wagon-lits  (m.) 

Voiture  (f.)  de  tramway ;  Voi- 
ture (f )  automotrice. 

Carabine  (f.) 

Carbure  (m.)  de  calcium. 
Four  (m.)  a  carbure. 
Procede  (m.)  de  fabrication  du 

carbure. 

Carbolineum  (m.) 
Batterie  if.)  a  charbon. 
Balai  (m.)  de  charbon. 
Porte-balai  (m.)  pour  balaien 

charbon. 

Cadre  (m.);  Support  (m) 
Electrode  (f.)  de  charbon. 


CAR 


English 


—  164  — 


Italian 


Carbon  filament  (s.) 

—  filament  lamp  (s.) 

—  film  (s.) 

-.for  flame  arc  (s.) 

guide  (s.) 

—  rheostat  (s.) 
terminal  (s.) 

—  tip  (s.) 

—  (Active  surface  of) 

—  (Arc  lamp) 

—  (Copper  plated) 

—  (Electric  light) 

—  (Lower) 

—  (Impregnated) 

—  (Negative) 

—  (Positive) 

—  (Search-light) 

-  (Soft) 

—  (Upper) 

—  (Electr.) 

—  (Chem.) 
Carbon-dust  (s.) 
Carbon-granules  (s.  pi.) 
Carbon-holder  (s.)  (Electr.) 
Carbon-plate  (s.) 
Carbon-rod  (s.) 

Carbon-resistance  (s.)  (Electr.) 
Carbon- transmitter  (s.) 

Carbon  (s.)  (Artificial) 

—  (Amorphous) 

—  (Cored) 

—  (Microphone) 

—  (Retort) 

—  (Filament  of) 
Carbonate  (s.).  (Chem.) 

—  of  ammonium. 

—  of  baryta. 

—  of  lime. 

-  of  lead. 

—  of  manganese. 


Filamento  (in.)  di  carbone. 

Lampada  (f.)  a  filamento  di 
carbone. 

Strato  (m.)  di  carbone. 

Carbone  un,)  per  lampade  ad 
arco  a  fiamma. 

Guida  (f.)  del  carbone. 

Resistenza  (f.)  di  carbone. 

Morsetto  (m.)  per  il  carbone. 

Punta  (f.)  di  carbone. 

Superficie  (f.)  attiva  di  car- 
bone. 

Carbone  (m.)  per  lampada  ad 
arco. 

Carbone  (in.)  ramato. 

Carbone  (m.)  per  illuminazione 

elettrica. 

Carbone  (m.)  inferiore. 
Carbone  (m.)  impregnate. 
Carbone. (m.)  negativo. 
Carbone  (m.)  positive. 
Carbone  per  proiettori. 
Carbone  molle  o  tenero. 
Carbone  (m.)  superiore. 
Carboni  (m.  pi.);  Carbone  (m.) 

(lampade  ad  arco) 
Carbonicq  (m.) 
Polvere  (f.)  di  carbone. 
Granuli  (m.  pi.)  di  carbone. 
Porta-carboni  (in.) 
Piastra  (f.)  di  carbone. 
PezzoOn.)  di  carbone;  Asta  (f.) 

di  carbone;  Carbone  (m.) 
Resistenza  (f.)  di  carbone. 
Trasmettitore  (m.)  a  carbone; 

Microfono  (in  )  a  carbone. 
Carbone  (in.)  artificiale. 
Carbonic  (m.)  amorfo. 
Carbone  (m.)  a  miccia. 
Carbone  (in.)  del  microfono. 
Carbone  (m.)  di  storta. 

Filamento'"(m.)  di  carbone. 
Carbonate  (m.) 

Carbonato  (m.)  d'ammonio. 
Carbonato~(m.)  di  bario. 

Carbonato  (m.)  di  calce. 
Carbonato  (m.)  di  piombo. 
Carbonato  (m.)  di  manganese. 


German 


—  105  - 


French 


Kohlenfaden  (in.) 
Kohlenfadenlampe  (f.) 

Kohlenschicht  (f.) 
Flommenbogenlampenko  h  1  e 

(f.);  Effektkohle  (f.) 
Kohlenfiihrung  (f.) 
Kohlenwiderstand  (in  ) 
Kohlenklemme  (f.) 
Kohlenspitze  (f.) 
WirksameKohlenoberflaclie(f) 

Bogenlampenkohle  (f.);  Bogen- 

lainpenstift  (in.) 
Kupferkohle  (f.);   Verkupferte 

Kohle  (f.) 
Kohle  (f.)  fiir  elektrische  Be- 

leuchtung. 
Untere  Kohle  (f.) 
Getrankte  Kohle  (f.) 
Negative  Kohle  (f.) 
Positive  Kohle  (f.) 
Scheinwerferkohle  (f.) 
Weiche  Kohle  (f.) 
Obere  Kohle  (f.) 
Kohle  (f.);  Kohlenstift  (m.)der 

Bogenlampe. 
Kohlenstoff  (m.) 
Kohlenpulver  (n.) 
Kohlengries  (m.) 
Kohlenhalter  (m.) 
Kohlenplatte  (f.) 
Kohlenstift  (m.) 

Kohlenwiderstand  an.) 
Kohlenmikrophon  (n.) 

Kunstliche  Kohle  (f.) 

Ainorpher  Kohlenstoff  (m.) 

Dochtkohle  (f.) 

Mikrophonkohle  (f.) 

Retprtenkohle  (f.);  Retorten- 
riickstand  (m.) 

Kohlenfaden  (m.) 

Garbonat  (n.);  Karbonat  (n.); 
Kohlensaures  Salz  (n.) 

Ammoniumcarbonat  (n.) 

Baryumcarbonat (n.);  Kohlen- 
saures Barium  (n.) 

Calciumcarbonat  (n.);  Kohlen- 
saurer  Kalk  (m.) 

Bleicarbqnat  (n.) ;  Kohlensau- 
res Bleioxyd  (n.) 

Mangancarbonat  (n.) 


Filament  (in.)  de  charbon. 

Lampe  (f.)  a  filament  de  char- 
bon. 

Couch e  (f.)  de  charbon. 

Charbon  (in.)  a  lumiere  colo- 
ree. 

Puide  (m.)  du  charbon. 

Resistance  (f.)  en  cliarbon. 

Presse  (f.)  a  chanjon. 

Pointe  (f.)  de  charbon. 

Surface  (f.)  active  du  rharbon. 

Charbon  (m.)  de  lampe  a  ard. 
Cliarl)on  (in.)  cuivre. 

Charbon  (m.)a  lumiere  electri- 

que. 

Charbon  (m.)  inferieur. 
Charbon  (m.)  impregne\ 
Charbon  (m.)  negatif. 
Charbon  (m.)  positif. 
Charbon  (m.)  pour  projecteurs 
Charbon  (m.)  tendre. 
Charbon  (m.)  superieur. 
Charbon  (m.)  (pour  lumiere  4- 

lectrique) 
Carbone  (m.) 
Poudre  (f.)  de  charbon. 
Grenaille  (f.)  de  charbon. 
Porte-charbon  (m.) 
Plaque  (f.)  de  charbon. 
Baguette  (f.)  de  charbon. 

Resistance  (f.)  de  charbon. 
Transmetteur  (m.)  a  charbon; 
Microphone  (m.)  a  charbon. 
Charbon  (m.)  artificiel. 
Carbone  (m.)  amorphe. 
Charbon  (m.)  a  meche. 
Charbon  (m.)  du  microphone. 
Charbon  (m.)  de  cornue. 

Filament  (m.)  de  charbon. 
Carbonate  (m.) 

Carbonate  (m.)  d'ammonium. 
Carbonate  (m.)  de  baryte. 

Carbonate  (in.)  de  chaux. 
Carbonate  (m.)  de  plomb. 
Carbonate  (m.)  de  manganese 


GAR 


English 


—  160  — 


Carbonate  of  magnesia. 

—  potassa. 

—  of  soda. 

—  of  zinc. 

—  of  nickel  (s.) 
Carbonic  (adj.) 

—  acid  (s.) 
Carboniferous  (adj.) 

—  system  (s.)  (Geol.) 
Carbonization  (s.) 

—  of   wood;   Charring   (s.)   of 
wood. 

-  of  turf. 

to  Carbonize  (v.) 

Carborundum  (s.) 
Carburation  (s.)  (Met.) 

Carburet  (s.)  (Chem.) 

—  of  iron. 
Carcel  (s.)  (Electr.) 


Carcel's  lamp  (s.) 
Card   (s.)    for    the    Jacquard- 
loom. 

—  (for  carding  cotton,  wool  or 
flax)  (Spinn.) 

—  for  carding  tow. 
Card-board  (s.) 

Card-clothing  (s.)  of  carding- 

machines  (Spinn.) 
Card -setting -machine    (s. ) 

(Spinn.) 
Card  (s.)  (Breaking) 

—  (Finishing) 

—  (Middle) 

—  (Roller) 

—  (Sheet) 
Cardan  gear  (s) 

—  suspension  (s.) 
Cardew's  voltmeter  (s.) 
Cardinal  points  (s.  pi.)  ( Astron.) 

(North,  East,  South,  West.) 


Carbonato  (in.)  di  magnesia. 

Carbonate  (m.)  di  potassa. 

Carbonato  (m.)  di  soda. 

Carbonato  (m.)  di  zinco. 

Carbonato  (m.)  di  nichelio. 

Carbonico 

Acido  (m.)  carbonico. 

Carbonifero. 

Sistema  (in.)  carbonifero. 

Carbonizzazione  (f) 

Carbonizzazione  (f.)  della  legna 

Carbonizzazione  (f.)  dellatorba 
Carbonizzare. 

Carborundo  (m.) 
Carburazione  (f.) 

Carburo  (m.) 
Carburo  (m.)  di  ferro. 

Carcel  (in.)  (intensitaluminosa 
normale  francese  =  9,6  can- 
dele  inglesi  e  8,7  tedesche) 

Lampada  (f.)  di  Carcel. 
Cartone  (m.) 

Carda  (f.);  Machine  (f,)  per  la 
cardatura  del  cotone,  della 
lana  o  del  lino. 

Carda  (f.)  per  la  stoppa. 

Banco  (m.)  del  cardatore. 

Guarnizioni  (f.  pi.)  di  macchine 
per  cardare. 


Carda  (f.)  rompitrice. 
Carda  (f.)  flnitrice. 
Carda  (f.)  intermedia. 

Carda  (f.)  a  cilindri;  Carda  (f.) 

a  ricci. 
Carda  (f.)  a  droghe. 

Ingranaggio  (m.)  cardanico. 

Sospensione  (f.)  cardanica. 
Voltmetro  (m .)  Cardew. 
Punti  (m.  pi.)  cardinal}  (Nord, 
Est,  Sud,  Ovest) 


-  167  — 


Magnesiumcarbonat  (n.) 

Kaliumcarbonat  (n.) 

Natriumcarbonat  (n.) 

Zinkcarbonat  (n.) 

Nickelcarbonat  (n.) 

Kohlen. 

Koblensaure  (f.) 

KohlenstofThaltig. 

Karbonisches  System  (n.) 

Verkohlen  (n.^  ;  Verkohlung 
Verkokung  (f.) 

Kohlenbrennen  (n.) ;  Verkoh- 
lung (f.)  des  Holzes. 

Torfverkohlung  (f.) 

Verkohlen;  Verkoken;  Carbo- 
nisiercn. 

Karborundum  (n.) 

Garburierung  (f.);  Garburation 

(f-) 
Garburet  (n.) ;   Karburet   in.) ; 

Kohlenstoffverbindung  (f.) 
Eisenkarlmret    (n.)  ;    Kohlen- 

eisen  (n.) 
Carcel  (n.);    Karzel    (n.)    (die 

franzosische  Normal  lich  t- 

starke    —   9,7   engl.   und  8,7 

deutsche  Kerzen) 
Carcellampe  (f.) 
Karte  (f.) ;  Pappe  (f.) ;  Musler- 

pappe  (f.) 
Karoo  (f.);  Kratze  (f.);  Kratz- 

maschine  (f.;;   Krempelma- 

schine  (f.) 

Wergkratzmaschine  (f.; 
Krempelbrett   (n.) ;    Krempel- 

bank  (f.) 
Kratzenbeschlag  (m.) ;  Garni- 

tup(fj;  Kratzengarnitur  (f.) 
Kratzensetzmaschine  (f.) 

Vorkarde  (f.) 

Feinkratze  (f.);  Feinkarde  (f.) 

Mittelkarde  (f.);Zwischenkra'm- 

pel  (f.) 
Rollerkarde  (f.);  Walzenkram- 

pel  <f.) 
Blatterkratze  (f.);  Deckel karde 

(f.) 
Kardanisches     Zahnradgetri- 

ebe  (n.) 

Kardanische  Aufhangung  (f.) 
Gardevvsches  Voltmeter  (s.) 
Kardinalpunkte   ^m.  pi.)  (Nor- 

den,  Osten,  Siiden,  Westen) 


Garbonate  (m.)  de  magnesie. 

Carbonate  (m.)  de  potasse. 

Garbonate  (rn.)  de  soude. 

Carbonate  (m.)  de  zinc. 

Carbonate  (m.)  de  nickel. 

Carbonique. 

Acide  (m.)  carbonique. 

Carbonifere. 

Systeme  carbonifere. 

Carbonisation  (f.) 

Carbonisation  (f.;  du  bois. 

Carbonisation  (f.)  dela  tourbe 
Carboniser. 

Carborundum  (m.) 
Carburation  (f.) 

Carbure  (m.) 
Carbure  (m.)  de  fer. 

Carcel  (m.)  (intensite  lumineu- 
se  normale  =  9,6  bougies  an- 
glaises  et  a  8,7  bougies  nor- 
males  allemandes) 

Lampe  (f.)  Carcel. 

Carton  (m.) 

Garde  (f.);  Machine  (f.)  a  car- 
der. 

Garde  (f.)  a  etoupes. 
Etabli  (m.)  du  cardeur. 

Garniture  (f.)  des   machines  a 

carder. 
Machine  (f.)  a  bouter  les  car- 

des. 

Garde  (f.)  briseuse. 
Garde  (f.)  flnisseuse. 
Garde  (f.)  intermediaire. 

Garde  (f.)  a  cylindres. 
Garde  (f.)  a  feuilles. 
Engrenage  (m.)  a  la  Cardan. 

Suspension  (f.)  a  la'Cardan. 
Voltmetre  (m.).de  Cardew. 
Poin  ts  (m.  pi.)  cardinaux  (Nord, 
Est,  Sud,  Quest) 


En;  i  Halt 


Carding  (s.)  (Spinn.) 

Car  ding-engine  (s.) ;   Carding- 
machine  (s.) 

to  Card  (v.) 

Cardioid  (s.) 
Careenage  (s.)  (Shipb.) 
Careening-wharf  (s.) 

Carmine  (s.) 
Carpenter  (s.) 
Carpenters'  bench  (s.) 
Carrara -marble  (s.) 
Carriage  (s.) 


-  (Art.) 

—  (Branch)  (Railw.) 

—  (Composite)  (Railw.) 

—  (Driving) 

—  (Express-train) 

—  (First-,  second-,  third-class) 

—  (Passenger) 


—  (Horses) 

—  (Saloon) 

Carriage  battery  (s.) 
Carriage-spring  (s.) 
Carriage-underframe  (s.) 
Carrying-capacity  (s.)  (Raifw.) 

Cart  (s.)  (See  also  Car) 

Cartridge  (s.) 

—  fuse  (s.) 

to  Carve  (v.)  in  wood. 

Carver  (s.)  in  wood. 
Caryatides  (s.  pi.)  (Arch.) 
Cascade  (s.) 

—  arrangement  (s.)  of  conden- 
sers. 

—  battery  (s.; 

—  charging  (s.)  of  condensers. 


Cardaggio  (m.) 

Garda  (f.);  Macchina  (f.)  da  car- 
dare. 

Cardare. 

Cardioide  (f.) 

Carenaggio  (m.) 

Bacino  (m.)  di  carenaggio. 

Carminio  (m.) 

Carpentiere  (m.) 

Banco  (m.)  da  falegname. 

Marrno  (m.)  di  Carrara. 

Carro(m.);  Carrello  (m.);  Car- 

retto  (m.);  Carretta  (f.);  Va- 

gone  (m.) 

Affusto  (m.)  d'un  cannone. 
Carrozza  (f .)  di  corrispondenza; 

Vagone(m)dicorrispondenza 
Carrozza  (f.)  mista. 

Carrozza  (f.)  motrice. 
Carrozza  (f.)  di  treno  espresso 

o  diretto. 
Carrozza  (f.)  di  prima,  seconda 

e  terza  classe. 
Carrozza  (f.);  Vagone  (m.)  pas- 

seggieri;  Vettura  (f.)  passeg- 

gieri. 

Carro  (m.)  scuderia. 
Vagone  (m.)  salone. 

Batteria  (f.)  per  vetture. 

Molla  (f.)  di  carrozza. 

Intelaiatura  di  vettura. 

Portata  (f.);  Capacita  (f.)  di  ca- 
rico. 

Carro  (m.);  Carretto  (m.);  Car- 
retta (f.) 

Cartuccia  (f.) 

Valvola  (f.)  a  cartuccia. 

Scolpire  sul  legno. 

Scultore  (m.)  in  legno. 
Cariatide  (f.);  Cariatidi  (f.  pi.) 
Cascata  (f.);Caduta(f.)  d'acqua. 
Montaggio  (in.)  in  cascata  del 

condensatori. 
Batteria  (f.)  in  cascata. 

Carica  (f.)  in  cascata  di  con- 
densatori. 


German 


Kratzen  (n.);  Krempeln   (n.); 

Kardatschen(n);Streichen  In) 
Karde  (f.);  Kratzmaschine  (f.): 

Krempelmaschine     (f. ); 

Streichmaschine  (f.) 
Kratzen  ;    Streichen  ;    Kriim- 

peln  ;  Krempeln. 
Kardioide  (f.);  Herzcurve  (f.) 
Kielholen  (n.);  Kielholung(f.) 
Kielplatz    (rn.);     Kielholplatz 

(m.);  Kielholhank  (f.) 
Karmin  (m.) 
Zimmermann  (m.) 
Hobelbank  (f.) 
Karrarischer  Marmor  (m.) 
Wagen  (m.);  Fuhrwerk  (n.) 


Lafette  (f.) 
Ansehlusswagen  (m.) 

Combinierter  Personenwagen 

(m.) 

Treibwagen  Cm.) 
Eilzugswagen  (m.) 

Personenwagen    (m.)    erster, 

zweiter,  dritter  Klasse. 
Personenwagen  (m.) 


Pferdewagen  (m.) 
Salonwagen  (m.);  Saloneisen- 

bahnwagen  (m.) 
Wagenbatterie  (f.) 
Wagenfeder  (L) 
Untergestell  (n.)  der  Wagen. 
Ladefahigkeit  (f.) 

Karre  (f.);  Karren  (m.) 

Patrone  (f.);  Kartusche  (f.) 

Patronensicherung  (f.) 

In  Holz  schneiden :  In  Holz 
schnitzen. 

Holzschnitzer  (m.) 

Karyatide  (f.) 

Kaskade  (f.);  Wasserfall  (m  ) 

Kaskadenschaltung  (f.)  der 
Kondensatoren. 

Kaskadenbatterie  (f.);  Stufen- 
batterie  (f.) 

Kaskadenladung  (f.)  de  Kon- 
densatoren. 


Cardage  (m.) 

Machine  (f.)  a  carder;  Carde  (f.) 

Carder. 

Cardio'ide  (f.) 

Carenage  (in.) 

Quai  (m.)  de  earenage. 

Carmin  (m.) 
Charpentier  (m.) 
Etabli  (m.)  de  menusier. 
Marbre  (m.)  de  Carrara. 
Chariot  (m.);  Brouette  (f.) 


Affut  (m.)  d'un  canon. 
Voiture  (f.)a  correspondance. 

Voiture  (f.)  mixte. 

Voiture  (f.)  motrice. 

Voiture  (f.)  de  grande  Vitesse. 

Voiture  (f.)  de  premiere,  deu- 
xieme,  troisieme  classe. 

Voiture  (f.);  Voiture  (f.)  desvo- 
yageurs. 

Wagon-ecurie  (m.) 
Voiture-salon  (f.);   Wagon-sa- 
lon (m.) 

Batterie  (f.)  de  voiture. 
Ressort  (m.)  de  voiture. 
Chassis  (m.)  de  voiture. 
Capacite  (f.)  de  chargement. 

Char  (m.);  Charette  (f.) 

Cartouche  (f.);  Gargousse  (f.) 
Fusible  (m.)  a  cartouche. 
Sculpter  en  bois. 

Sculpteur  (m.)  en  bois. 
Caryatide  (f.) 

Cascade  (f.);  Chute  (f.)  d'eau. 
Montage    (m.)    de    condensa- 

teur  en  cascade. 
Batterie  (f.)  en  cascade. 

Charge  (f.)  de  condensateurs 
en  cascade. 


CAS 


Cascade  converter  (s.) 

—  starting  <s) 
Case  (s.)  (Mach.) 

—  of  mathematical  instruments 

-  of  the  boiler;  Jacket  (s.)  of 
the  boiler;  Clothing  (s.) 

—  hardened  casting  (s.) 
hardening  (s.) 

terminal  (s.) 

wiring  (s.) 

Caseine  (s.)  (Chem.) 

Casemate  (s.) 
Casern  (s.)  (Build.) 
Casing  (s.);  Case  (s.) 


—  of  a  pipe. 

—  of  the  cylinder  (Steam-eng) 

—  (Condensator) 

—  (Double-groove) 

—  (Single-groove) 
Cask  machinery  (s.) 

—  lamp  (s.) 
Cast  flange  (s.) 

Cast  (s.);  Cast-work  (s.)  (Found) 

— ;  Casting  (s.) 
Cast-iron  (s.) 

Cast-iron-crucible  (s.) 
Cast-iron-framing  (s.) 
Cast-iron-pipe  (s.) 

Cast-iron-pulley  (s.) 

Cast-iron  (Made  of) 
Cast-steel  (s,) 
Cast-steel-plate  (s.) 
Cast-steel  (Rolled) 


Trasformatore  (in.)  a  cascata. 

Avviamento  (m.)  in  cascata. 
Camicia    (f.) ;   Inviluppo   (m.) ; 

Rivestimento  (m.) 
Scatola  (f.)  pi  compassi. 

Camicia  (f.)  del  la  caldaia;  Invi- 
luppo (m.)  della  coidaia;  Ri- 
vestirnento  (m.)  della  caldaia. 

Ghisa  (f.)  in  forme  o  in  con- 
chiglia. 

Tempera  (f.)  a  sartoccio  o  a 
fassetto. 

Morsetto  (m.)  della  cassetta. 

Posa  (f.)  dei  flli  entro  liste  o 
cassette  di  legno. 

Caseina  (f.) 

Casamatta  (f.) 

Caserma  (f ) ;  Quartiere  (m.) 
Cassa(f.);  Camicia  (f.);  Invilup- 
po (m.);  Rivestimento  im.) 

Rivestimento  (m.)  d'un  tubo. 

Inviluppo  (in.)  del  cilindro;  Ca- 
micia (f.)  del  cilindro;  Bive- 
stimento  (m.)  del  cilindro. 

Cassa  (f.)  del  condensatore. 

Lista  (f.)  di  legno  a  due  sca- 
nalature. 

Lista  (f.)  di  legno  a  una  sca- 
nalatura. 

Macchine  (f.  pi.)  per  fabbrica- 
re  botti  o  fusti; 

Lampada  (f.)  per  botti. 

Flaneia  (f.)  fissa. 

Getto  (m.);  Getti  (m.pl.);  Lavo- 
ri  (m.  pi.)  di  fusione. 

Fusione  (f.);  Getto  cm.) 
Ferro  (m.)  fuso;  Ghisa  (f.) 

Crogiuolo  (m.)  di  ghisa. 
Incastellatura  (f.)  di  ghisa. 
Tubo  (m.)  di  ghisa;  Tubo  (m.) 

in  ghisa. 
Puleggia  (f.)  di  ghisa ;  Puleg- 

gia  (f.)  in  ghisa. 
Di  ghisa. 
Acciaio  (m.)  fuso. 
Lamiera  (f.)  d'acciaio  fuso. 
Acciaio  (m.)  fuso  laminalo. 


Ge/'inttii 


Kaskadenumformer  (in.) 

Kaskadenanlassung  (f ) 
Mantel  (m.);   Bekleidung   (f.) ; 

Hiille  (f.):  Umhiillung  (f.) 
Reisszeug  (n.) 

Kesselmantel  (m.) ;  Kesselbek- 
leidung  (f.) 

Schalenguss    (m.);    Kokillen- 

guss  (m.) 
Oberflachenhartung  (f.) 

Gehauseklemme  (f.) 
Leitungsverlegung(f.)  in  Holz- 

leisten. 
Kase'in  (n.) ;  Kasein  (n.);  Kase- 

stofT  (m.) 
Kasematte  (f.) 
Kaserne  (f.) 
Mantel  (m.);  Hiille  (f.);  Umhiili- 

ung(f.);  Bekleidung  (f.);  Ver- 

kleidung  (f.) 
Rohrbekleidung  (f.) 
Cylindermantel  (m.);  Cylinder- 

bekleidung  (f);  Dampfmantel 

(m.) 

Kondensatorkasten  (m.) 
Doppelt  gerillte  Holzleiste  (f.) 

Einfach  gerillte  Holzleiste  (f.) 
Fasser-Maschinen  (f.  pi.) 

Fasslampe  cf.) 
Fester  Flnnsch  (m.) 
Guss  (in.);  Gusswaare  (f.);  Guss- 
stiick  (n.);  Gussstiicke  (n.  pi.) 

Guss  (in.);  Giessen  (n.) 
Gusseisen  (n.);  Roheisen  (n.) 

Gusseisentiegel  (m.) 
Gusseisengestell  (n.) 
Gussrohr  (n.) 

Gusseiserne  Sclieibe  (f.) 

Gusseisern. 
Gussstahl  i in.) 
Gussstalilblecli  (n.) 
(Tewalzter  Gussstahl  (m.) 


Transformateur  (in.)  en  ca- 
scade. 

Demarrage  (m.)  a  cascade. 
Chemise  (f.);  Enveloppe  (f.) 

Etui  (m.)  de  mathematiques ; 
Boite  (f.)  a  compas. 

Chemise  (f.)  d'une  chaudiere  ; 
Enveloppe  (f.)  d'une  chau- 
diere. 

Fonte  (f.)  coulee  en  coquille. 

Trempe  (f.)  de  la  surface. 

Borne  (f.)  flxee  sur  la  boite. 
Pose  (f.)  de  conducteurs  dans 

des  moulures  en  bois. 
Caseine  (f.) 

Casemate  (f.) 

Caserne  (f.) 

Chemise  (f.);  Enveloppe  (f.) 


Enveloppe  (f.)  d'un  tuyau. 
Chemise  (f.)  du  cylindre. 


Caisse  (f.)  du  condenseur. 
Moulure  (f.)  en  bois   a    deux 

rainures. 
Moulure  (f.)  en  bois  a  une_rai- 

nure. 
Machine  (f.)  a  fabriquer  les  futs 

Lampe  (f)  pour  tonneaux 

Bride  (f.)  fixe. 

Jet  im.);  Ouvrage  (m.)  de  fonte; 

Piece  (f.)  moulee;  Fontes  (f. 

pi.) 
Coulagefm.);  Coulee  (f.);  Fonte 

(f.) 
Fonte  (f.);  Fer  (m.)  fondu;  Fer 

(m.)  cru. 

Creuset  (m.)  en  fonte. 
Charpente  (f.)  en  fonte. 
Tube  (m.)  en  fonte. 

Poulie  (f.)  en  fonte. 

En  fonte. 
Acier  (m.)  fondu. 
Tole  (f.)  d'acier  fondu. 
Acier  (m.)  fondu  lamine 


CAS 


English 


Italian 


Cast-steel  (Skillet) 
Cast-steel  (Tilted) 
Cast-steel-work  (s.) ;  Castings 

(Pi.) 
to  Cast  (v.);  to  Found  (v.) 

—  cold  (Found) 

—  hollow. 

Cast-iron  (s.)  (Malleable) 

—  (Manganese) 

Cast  tooth  (s.) 
Castellated  nut  (s.) 

Casting  (s.) ;  Founding  (s.) 

—  direct  from  the  blast-fur- 
nace. 

-  from   the    bottom    of    the 
mould. 

—  in  dead  moulds. 

-  in  open  sand-moulds. 

—  in  sand-moulds. 
Casting-hollow  (s.) 

—  in  flasks. 

—  upon  a  core. 

Casting-pattern  (s.) 
Casting-pit  (s.) 

Casting  (s.)  (Flask) 

—  (Loam) 

—  (Templet) 

Casting-box  (s.);  Casting-frame 

(s.) 

—  matrix  (s.) 

—  machine  (s.) 
Casting  (s.)  (Chill) 

-  (Dry-sand) 

—  (Green-sand) 

—  (Sand) 

—  (Water  gauge) 

Cataract   (s.);    Rapids  (s.   pi.) 

(Hydr ) 
Catch  (s.) ;  Tappet  (s.)  (Mach.) 


Catcher  (s.) 


Acciaio  (m.)  fuso  al  crogiuolo. 
Acciaio  (m.)  fuso  fprgiato. 
Lavori    (m.  pi.)    di    fonderia  ; 

Getto  (m.) 
Fondere. 

Fondere  a  freddo. 
Fondere   ad   anima   o   a  noc- 

ciolo. 
Ghisa  (f.)  malleabile,  Getto  (m.) 

malleabile. 
Ferro  (m.)  manganesato;  Fer- 

ro-manganese  (m.) 
Dente  (m.)  greggio. 
Dado  (m.)  ad  intagli. 

Getto  (m.);  Fusione  (f.) 
Getto  (m.)  di  prima  fusione. 

Getto  (m.)  a  sifone. 


Getto  (m.) 
Getto  (m.) 
Getto  (m.) 
Getto  (m.) 

nima. 
Getto  (m.) 
Getto  (m.) 

ciolo. 
Forma  (f.) 

ghisa. 
Fosso  (m.) 


in  forme  perdute. 
in  forme  scoperte. 
in  forme  di  sabbia. 
a  nocciolo  o   ad  a- 

in  statfe. 

ad  anima  o  a  noc- 

o  modello   (m.)  di 
di  fusione. 


Getto  (m.)  in  staffa. 

Getto  (m.)  in  forme  di  argilla. 

Getto  (m.)  in  forme  modellate 

colla  sagoma. 
Telaio  (m.)  per  fusione. 

Matrice  (f.)  per  fusione. 
Macchina  (f.)  per  fondere. 
Ghisa  (f.)  indurita. 
Getto  (m.)  in  forrne  di  sabbia 

asciutta. 
Getto  (m.)  in  forme  di  sabbia 

verde. 

Getto  (m.)  in  forme  di  sabbia. 
Scatola  (f.)  dell'indicatore  di 

livello. 
Cateratta  (f.);  Rapide  (f.  pi.) 

Arresto(rn.);   Nottolino  (m.) ; 

Saltarello    (m.) ;    Tacchetto 

(m.) ;  Palmola  (f.) 
Rosetta  (f.) 


German 


Fr  cnck 


Tiegelgussstahl  (in.) 
Geschmiedeter  Gussstahl  (in.) 
Gusswaaren  (f.  pi.) 

Giessen. 

Kalt  giessen. 

Hohl  giessen;  Ueber  den  Kern 

giessen. 
Temperguss  (in.);  Schmiedba- 

rer  Guss  (in.) 
Weissstrahleisen  (n.) 

Roh  gegossener  Zahn  (in.) 
Kronenrnutter  (f.) 

Guss  (m.);  Giessen  (n.) 

Guss  (m.)  erster  Schinelzung. 

Guss  (in.)  mit  dein   Steigrolir. 

Guss  (m.)  in  verlorener  Form. 

IIerdguss(m.);Herdgiesserei(f.) 

Sandguss  (m.) 

Hohlguss  (in.);  Kernguss  (in.) 

Kastenguss  (m.) 
Kernguss  (in.) 

Gussmodell  (n.) 

Giessgraben  (m.);  Giessgrube 

(f.) 

Kastenguss  (m.) 
Lehmguss  (m.) 
Schablonenguss  (in.) 

Giessral imen  (in.) 

Gussmatrize  (f.) 
Giessmaschine  (f.) 
Hartguss  (m.) 
Guss  (m  )  in  trockenem  Sand. 

Guss  (m.)  in  griinem  Sand. 

Sandguss  (m.) 
Wasserstandsglas  (n.) 

Stromschnelle  (f.) 

Knagge  (f.);  Nase  (f.>;  Mitneh- 
mer  (m.);  Dnurnen  (in.);  Klin- 
Ice  (f.);  Sperrhaken  (m.) 

Ventilf'anger  (m.) 


Acier  (m.)  fondu  au  creuset. 
Acier  (m.)  fondu  forge. 
Ouvrages    (in.  pi.)    en    fonte ; 

Pieces  (f.  pi.)  moulees. 
Fondre;  Couler;  Jeter  en  fonte. 
I   Gouler  a  froid. 
Couler  creux;  Couler  a  noyau. 

Fonte  (f.)  malleable. 
Fonte  (f.)  manganesee. 

Dent  (f.)  brute  de  fonte. 

Ecrou  (m.)  crenele  oa  a  en- 
tailles. 

Coulage  (m.);  Fonte  (f.) 

Coulage  (m.)  de  premiere  fu- 
sion. 

Coulage  (in.)  a  siphon. 

Coulage  (m.)  a  creux  perdu 
Coulage  (m.)  a  decouvert. 
Coulage  (m.)  en  sable. 
Coulage  (in.)  a  creux. 

Coulage  (m.)  en  chassis. 
Coulage  (m.)  a  noyau. 

Modele  (m.)  de  fonte. 
Fosse  (f.)  de  coulee. 

Coulage  (m.)  en  chassis. 
Coulage  OB.)  en  terre. 
Coulage  (m.)  a  la  trousse. 

Chassis  (in.)  de  coulee. 

Matrice  (f.)  de  coulee. 
Machine  (f.)  a  couler. 
Fonte  (f.)  en  coquille. 
Coulage  (m.)  en  sable  sec. 

Coulage  (m.)  en  sable  vert. 

Coulage  (m.)  en  sable. 

Tube  (m.)  de  verre  du  niveau 

d'eau. 
Cataracte  (f.);  Rapides  (f.  pi.) 

Arret  im.);  Toe  (m.);  Taquet  (m.) 
Heurtoir  (in.);  Came  (f.) 

i  Garde  (f.)  du  clapet. 


CAT 


English 
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Italian 


Catching  (s.)  of  toothed  wheels; 

Catching  (s.)  of  cog-wheels. 
Catenary  (s.);  Catenarian  curve 

(s.) 
Cathetus  (s.) 

Cathode  (s.) ;   Kathode  (s.)  E- 

lectr.) 

Cathetometer  (s.) 
Cation  (s.);  Kation  (s.)  (Electr.) 

Catoptric    (adj.);    Catoptrical 

(adi.) 
-  anamorphosis  (s.) 

—  telescope  (s  ) 

to  Caulk  (v.)  (Shipb.) 

Caulked  lead  joint  (s.) 

—  yarn  and  red-lead  joint  (s.) 


Caulker  (s.)  (Shipb.) 
Caulking-chissel(s.);  Caulking- 

iron  (s.) 
Causeway  (s.)  (Hydr.  arch.) 

—  of  fascines. 
Caustic  (s.)  (Cliem.) 

—  lime  (s.) 

—  potash  (s.) 

—  soda  (s.) 

—  water  (s.) 

Cautery  (s.)  (abbr.  for   Galoa- 

no-cautery) 
c.  c.  (A  contraction   of  cubic 

centimeter) 
Ceiling  (s.)  (Build.) 
Celestine  (s.)  (Miner.) 

Celerite  tooth  (s.)  (perforated 

saw) 
Ceiling  illumination  (s.) 

—  insulator  (s.) 

—  lamp  (s.) 

—  lamp-holder  (s.) 

—  reflector  (s.) 

Cell  (s.):  Element  (s.)  (Electr.) 
(see  also  Battery) 

—  (Bunsen);  Bunsen  battery  (s.) 


Inirranaggio  (m.)  (\{  ruote  den- 
tate. 
Catenaria  (f ) 

Gateto  (m.);  Cateti  (m.pl.) 
Gatodo  (m.) 

Catetometro  (m.) 
Gatione  (m.) 

Gatottrico. 

Anamorfosi  (f.)  catottrica. 
Gannocchiale  (m.)  catottrico. 
Galafatare. 

Giunto  (m.)  a   manicotto  con 

guarnizione  di  piombo. 
Giunto  (m.)  a   rnanicotto  con 

guarnizione  di  canape  e  mi- 

nio. 

Galafato  (m.) 
Scalpello   (m.)    da   accecare ; 

Presello  (m.) 
Diga  (f.)  carrozzabile. 

Diga  (f.)  di  fascine;  Ponte  (m.) 

di  fascine 
Caustico  (m.) 
Gaustico. 

Galce  (f.)  caustica. 
Potassa  (f.)  caustica. 
Soda  (f)  caustica. 
Acquaforte  (f.);  Acqua  (f.)  forte. 
Galvanocaustica  (f.) 

cmc.  (centimetre  cubo) 

Soffltto  (m.);  Plafond  (m.) 
Celestina  (f .; ;  Solfato  (m.)  di 

stronziana. 
Dente  (in.)  licciato;  Dente  (m.) 

allicciato. 

Illuminazione  (f.)  di  soffitto. 
Isolatore  (m.)  per  soffitto. 
Lampada  (f.)  per  soffitto. 
Portulampada  (m.)  per  soffitto. 
Riflettore  (m.)  da  soffitto. 
ElementoCm.);  Pila  (f.);  Goppia 

Elemento  (m.)  di  Bunsen;  Pila 
(f.)  di  Bunsen. 
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French 


Ineinandergreifen  (n.)  gezahn- 

ter  Rader. 
Kettenlinie  (f.) 

Kathete  (f.) 
Kathode  (f.) 

Kathetometer  (n.) 
Ration  (n.);  Kathion  (n.) 

Katoptrisch. 

Katoptrische  Anamorphose  (f.) 
Katoptrisches  Fernronr  (n.) 
Dichten;  Abdichten;  Kalfaten; 

Kalfatern. 
Verstemmte      BleimufTenver- 

hindung  (f.) 
Verstemmte    Hanfmennige- 

rnuff'enverbindung  (f.) 

Dichter  (m.);  Kalfaterer  (m.) 
Stemmsetze  (f.) ;  Stemmmeis- 

sel  (m.) 
Fahrdamm  (m.) 

Faschinendamm  (m.);  Faschi- 

nenbrucke  (f.) 
Aetzmittel  (n.) 

Kaustisch  ;  Aetzend ;  Beissend. 
Kaustischer  Kalk  (m.) 
Aetzkali  (n.) 
Aetznatron  (n.) 
Aetzwasser  (n.) 
Galvanokaustik  (f.) 

corn.  (Cubiccentimeter) 

Decke  (f.);  Plafond  (m.) 
Colestin    (m.) ;   Schwefelsaure 

Strontianerde  (f.) 
Hinterlochter  Zahn  (m.) 

Deckenbeleuchtung  (f.) 
Deckenisolator  (in') 
Deckenlampe  (f.) 
Deckenfassung  (f.) 
Deckenreflektor  (m.) 
Element  (n.);  Zelle  (f.) 

Bunsenelement  (n.);   Bunsen' 
sches  Element  (n.) 


Engrenage  (m.)  de  roues  den- 
tees. 
Ghainette  (f.) 

Catliete   (f.);   Petit    cote    (m.) 

d'un  triangle  rectangle. 
Cathode  (m.) 

Gathetometre  (m.) 

Cation  (m.);  Cathion  (m.);  Ka- 

thion  (m.) 
Gatoptrique. 

Anamorphose  (f.)  catoptrique. 
Telescope  (m.)  catoptrique. 
Galfater. 

Joint  (m.)  a  emboitement  a 
garniture  de  plomb  matee. 

Joint  (m.)  a  emboitement  a 
garniture  chanvre-minium. 
matee. 

Calfat  (m.) 

Matoir  (m.) 

Digue  (f.)  praticable  aux  voi- 

tures. 
Digue   (f.)   de   fascines;   Pont 

(m.)  de  fascines. 
Gaustique  (f.) 
Gaustique. 

Ghaux  (f.)  caustique. 
Potasse  (f.)  caustiqne. 
Soude  (f.)  caustique. 
Eau-forte  (f.) 
Galvanocaustique  (f.) 

cm3  cmc.  (centimetre  cube) 

Plafond  (m.) 
Celestine(f.);Stronziane(f.)sul- 

fatee. 
Dent  (f.)  percee. 

Eclairage  (m.)  de  plafond. 
Isolateur  (m.)  de  plafond. 
Lampe  (f.)  de  plafond. 
Douille  (f.)  de  plafond. 
Reflecteur  (m.)  de  plafond. 
Couple  (m.);  Element  (m.);  Pile 

Pile  (f.)  Bunsen;  Element  (m.) 
Bunsen. 


GEL 


Enfilish 


Cell  (s.);  (Gallaud) 

—  (Constant) 

-  (Daniell's) 

—  (Double-fluid) 

—  (Galvanic) 

-  (Single-fluid) 

—  (Accumulator) 

—  (Additional) 

—  (Battery) 

—  (Leclanche) 

-  (Standard) 
Cellar  (s.)  (Build.) 
Cellar-wault  (s.) 
Cellar -wall  (s.) 
Cellulated  (adj.) 
Celluloid  (s.) 

-  paper  (s.) 

-  plate  (s.) 
Cellulose  (s.) 

Cement  (s.) 

—  (Artificial) 

—  (Hydraulic) 

—  (Incombustible. 

—  (Iron-rust) 

—  (Natural) 

—  (Portland) 

—  (Quickly  taking) 

—  (Roman) 

—  (Slowly  taking) 

—  (Water-tight) 

Cement-pipe  (s.1 
Cement-steel  (s.) 

Cementation  (s );  Cementing  (s.) 

Cemented  belt-joint  (s.) 
Cementing-chest  (s.) 

Cementing-powder  (s.) 
Center  (s.)  (see  also  Centre) 


Elemento  (m.)  Callaud  ;  Pila(f.) 

Gallaud. 
Elemento  (in.)  costante;  Pila  (f.) 

costante. 
Elemento  (m. )  Daniell ;  Pila  (f.) 

Daniell. 
Elemento  (in.)  a  due  liquidi. 

Elemento  (m.)  galvanico. 
Elemento  (rn.)  ad  un  liquido. 

Elemento  (m.)  dell'accumula- 

tore. 
Elemento  (in.)  addizionale    o 

da  togliersi  dal  circuito. 
Elemento  della  batteria. 
Elemento  Leclanche   o  al  pe- 

rossido  di  manganese. 
Pila  (f.)  campione. 
Gantina  (f.) 
Volta  (f.)  di  cantinn. 
Muro  (m.)  di  cantina. 
Cellulose. 
Celluloide  (f.) 
Carta  (f.)  di  celluloide, 
Piastra  (f.)  di  celluloide. 
Cellulosa  (f.) 

Cemento  (m.) 

Cernento  (m.)  artificiale. 
Cemento  (m.)  iclraulico. 
Gemento  (m.i  incombustihile. 
Cemento  (m.)  di  ferro. 

Cemento  (m.)  naturale. 
Cemento  (m.)  Portland. 
Cemento  (m.)  a  presa   rapida. 
Cemento  (m.)  rornano. 

Cemento  (m.)  a  presa  lenta. 
Cemento    (m.)    impermeabile 

all'acqua. 

Tubo  (m.)  in  cemento. 
Acciaio  (m.)  di  cementazione. 

Cementazione.  (f.) 

Cinghia  (f.)  incollata. 
Cassa  (f.)  di  cementazione. 

Polvere  (f.)  di  cementazione. 
Gentro  (m.) 
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French 


Callaudelement  (n.) ;  Callaud' 

sches  Element  (n.) 
Konstantes  Element  (n.) 

Daniellelement   (n.) ;    Daniell' 

sches  Element  (n.) 
Element  (n.)  mit  zwei  Fliissig- 

keiten. 

Galvanisches  Element  (n.) 
Element  (n.)    mit  einer  Fliis- 

sigkeit. 
Akkurnulatorzelle  (f.) 

Abschaltbare  Zelle  (f.) 

Batterielement  (n.) 
Leclanche-Element  (n.) 

Normalelement  (n.) 

Keller  (m.) 

Kellergewolbe  (n.) 

Kellermauer  (f.) 

Zellenformig. 

Zelluloid  (n.) 

Zelluloidpapier  (n.) 

Zelluloidplatte  (f.) 

Cellulose  (f.);  Pflanzenfaser- 
stotfe  (m.  pi.) 

Kitt  (m.);  Cament  (m.) ;  Ce- 
ment (m.);  Zement  (m.) 

Kiinstlicher  Cement  (m.) 

Hydraulischer  Cement  (m ) 

Unverbrennlicher  Cement  (m.) 

Eisenkitt  (m.) ;  Rostkitt  (m.) 

Naturlicher  Cement  (m.) 
Portlandcement  (m.) 
Schnell  hindenderCement(m.) 
Romischer  Cement  (m.);  Ro- 
man-Cement (m.) 
Langsam  bindender  Cement(m) 
Wasserdichter  Kitt  (m.) 

Cementrohr  (n.) 
Cementierter  Stahl  (m.) ;  Ce- 

mentstahl  (m.) 
Cementation    if.);    Cementie- 

rung  (f.) 

Geleimter  Riemen  (m.) 
Cementierkasten  (m.);  Stahlki- 

ste  (f.) 

Cementierpulver  (n.) 
Centrum  (n.);  Mittelpunkt  (m.) 

WKBHEH. 


Pile  (f.)  Callaud:  Element  (m.) 

Callaud. 
Pile  (f.)  constante;  Element  (m.) 

constant. 
Pile  (f.)  Daniell;  Element  (m.) 

Daniell. 
Pile  (f.)  ou  element  (m.)  a  deux 

liquides. 

Element  (m.»  galvanique. 
Element  (m.)  a  liquide. 

Element  (m.)  de  batterie  se- 

,  condaire. 

Element  pouvant  etre  mis  hors 

,  de  circuit. 

Element  de  batterie. 

Leclanche. 

Element  etalon  ou  normal. 

Cave  (f.) 

Voute  (f.)  de  cave. 

Mur  an.)  de  cave. 

Celluleux. 

Celluloide  (m.) 

Papier  (m.)  de  celluloide. 

Plaque  (f.)  de  celluloide. 

Cellulose  (f.) 

Ciment  (m.) 

Ciment  (m.)  artiflciel. 
Ciment  (m.)  hydraulique. 
Ciment  (m.)  incombustible. 
Ciment  (m.)  defer;  Mastic  (m.) 

de  fer. 

Ciment  (m.)  naturel. 
Ciment  (m.)  de  Portland. 
Ciment  (m.)  a  prise  rapide.   . 
Ciment  (m.)    remain ;  Ciment 

(m.)  de  Boulogne. 
Ciment  (m.)  a  prise  lente. 
Ciment   (m.)    impermeable    a 

1'eau. 

Tube  (m.)  de  ciment. 
Acier  (m.)  de  cementation;  A- 

cier  (m.)  cemente. 
Cementation  (f.) 

Courroie  (f.)  collee. 

Creuset  (m.)  de  cementation ; 

Caisse  (f.)  de  cementation. 
Poudre  (f.)  de  cementation. 
Centre  (m.) 


CEN 


English 


Italian 


Center  (s.)  (Dead) 

-  -hit  (s.) 

—  of  gravity. 

—  line  of  cylinder. 

-  weight  governor. 
mark  (s.; 

point  (s.);  Center-punch  (s.) 

point  (s.) 

punch   (mark    the    center 

with  the) 

Centering  is.);  Setting-off  (s.) 
Center-lathe  (s.) 
Center-line  (s.) 
Center-rail  (s.) 

Centering  (s.)  (Build.) 

Centesimal  (adj.) 

—  alcoholometer  (s.) 

—  balance  (s.) 

—  graduation  (s.) 
Centiare  (s.) 
Centigrade  (adj.) 

—  thermometer  (s.) 

Centigramme  (s.);  Centigram. 

Centilitre  (s.) 
Centimeter  (s.) 

-  (Cubic) 

—  (Square) 

gram-second  units  (s.pl.) 

Central  electric  station  (s.) 

—  lubrication  (s.) 

—  station  buildings  (s.) 

—  switchboard  (s.) 

—  telephone  office  (s.) 

Central  (adj.) 

—  curve  (s.) 

—  force  (s.) 

—  cupola  (s.) 

—  heating  (s.) 

—  joint  (s.) 


Punto  (m.)  morto. 

Trapano  (m.)  a  centre;  Mec- 
chia  (f.)  a  centre. 

Centre  (m.)  di  gravita ;  Bari- 
centro  (m.) 

Asse  (m.)  del  cilindro. 

Regolatore  (m.)  a  contrappeso. 

Centro  (m.);  Segno  (m.)  del  cen- 
tro;  Punto  (m.)  segnato  col 
punteruolo. 

Punteruolo  (m.);  Bulino  (m.) 

Punta  (f.)  centrale. 

Segnare  il  centro  col  punte- 
ruolo. 

Centrametro  (m.) 

Tprnio  (m.)  a  punte. 

Linea  (f.)  centrale. 

Rotaia  (f.)  centrale  d'uno  scam- 
bio. 

Armamento  (m.)  di  voltn. 

Centesimale. 

Alcoolimetro  (m.)  centesimale 

Bilancia  (f.)  centesimale. 

Divisione  (s.)  centesimale. 

Centiaro  (m.);  Centiara  (f.) 

Centigrade. 

TermometroOn.)  centigrade. 

Centigramma  (in.);  Centigram- 
mo  (m.) 

Centilitro  (m.) 

Centimetre  <rh.) 

Centrimetro  (m.;  cubo. 

Centimetre  (m.)  quadrate. 

Unita  (f.  pi.)  centimetro-gram- 
mo-secondo;  Unita  (f.  pi.)  C. 
G.  S. 

Centrale  (f.)  elettrica;  Officina 
(f.)  elettrica. 

Lubrificazione  (f.)  centrale. 

Fabbricato(m.)della  centrale. 

Commutatore  (m.)  centrale. 
Ufflcio  (m.)   telefonico  princi- 

pale. 
Centrale. 

Curva  (f.)  centrale. 
Forza  (f.)  centrale. 
Cupola  (f.)  centrale. 
Riscaldamento  (m.)  centrale. 
Giunto  (m.)  centrale. 


German 


French 


Toter   Punkt    (m.) ;    Totpunkt 

an.) 
Centrumsbohrer  (m.) 

Schwerpunkt  (m.) 

Cylinderachse  (f.) 
Gewichtsregulator  (in.) 
Kornerpunkt    (m.)  ;     Korner- 
marke  (f.) 

Korner  (in.) ;    Ankorner    (in.) 
Centrumsspitze  (f.) 
Ankornen. 

Centrierung  (f.);  Gentrieren  (n.) 

Spitzendrehhank  (f.) 

Mittellinie  (f.) 

Mittelschiene  (f.)  einer  Kreuz- 
ung. 

Lehrgeriist  (n.);  Bogengeriist 
(n.) ;  Wolbgerust  (n.) 

Centesimal;  Hunderttheilig. 

Centesimal-Alkoholometer(n.) 

Centesimalwoge  (f.) 

Gentesimaleintheilung  (f.) 

Centiar  (m.) 

Hundertgradig. 

Hundertgradiges  Thermome- 
ter (n.) 

Centigramm  (n.) ;  Zentigramm 
(n.) 

Centiliter  (n.);  Zentiliter  (n.) 

Centimeter  (n.) 

Kubikcentimeter  (n.) 

Quadratcentimeter  (n.) 

Centimeter-Grarnm  -  Sekunde- 

Einheiten  (f.  pi.);  C.G.  S.  Ein- 
heiten  (f.  pi.) 

Elektrische  Centrale  (f.);  Elek- 
tricitaetswerk  (n.) 

Centralschmierung  (f.) 

Centralegebaude  (n.);  Baulich- 

keiten  (f.  pi.)  der  Centrale. 
Gentralumschalter  (m.) 
Hauptfernsprecbamt  (n.) 

Central. 

Centralkurve  (f.) 
Centralkraft  (f.) 
Centralkuppel  (f.) 
Gentrallieizung  (f.) 
Centrolfuge  (f.) 


Point  (m.)  mort. 

Foret  (m.)  a  centre  ;  Meche  (f.) 

a  centre. 
Centre  (m.)  de  gravite. 

Axe  (m.)  du  cylindre. 
Regulateur  (m.)  a  poids. 
Coup  (m.)  de  pointeau. 


Pointeau  (m.) 
Pointe  (f.)  de  centre. 
Centrer  avec  le  pointeau. 

Centrage  (m.) 

Tour  (in.)  a  pointes. 

Ligne  (f.)  centrale. 

Rail  (m.)  du  milieu  d'un  eroi- 

sement. 
Armement  (m.)  de  voute. 

Centesimal. 

Alcoolometre  (m.)  centesimal 

Balance  (f.)  centesimale. 

Division  (f.)  centesimale. 

Centiare  (m.) 

Centigrade. 

Thermometre  (in.)  centigrade. 

Centigramme  (m.) 

Centilitre  (m.) 

Centimetre  (m.) 

Centimetre  (m.)  cube. 

Centimetre  (m.)  carre. 

Unites  (f.  pi.)  centimetre-gram- 
me-seconde;  Unites  (f.  pl.)C. 
G.  S. 

Usine  (f.)  electrique;  Centrale 
(f.)  electrique. 

Graissage  (m.)  central;  Lubri- 
flcation  (f.)  centrale. 

Batiments  (m.  pi.)  de  la  cen- 
trale. 

Cornmutateur  (m.)  central. 

Bureau  (m.)  telephonique  prin- 
cipal. 

Central. 

Courbe  (f.)  centrale. 

Force  (f.)  centrale. 

Coupole  if.)  centrale. 

Cliauffage  (m.)  central. 

Joint  (m.)  central. 
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Central  projection  (n.) 

—  motion  (s.) 

—  station  (s.)  (Railw.) 

—  station  (s.)  (Electr.) 

Centre  (s.);  Center  (s.) 

—  of  a  curve. 

-  of  a  column. 

—  of  a  conic  section. 

—  of  an  ellipsis. 

—  of  a  range  of  points. 

—  of  a  range   of  points  in  an 
involution. 

—  of  a  sphere. 

—  of  a  surface. 

—  of  a  regular  polygon. 

—  of  attraction. 

—  of  curvature. 

—  of  gravity. 

—  of  gravity  of  a  ship. 

—  of  equilibrium. 

—  of  homology. 

—  of  involution. 

—  of  motion. 

—  of  oscillation. 

—  of  oscillation  of  the  pendu- 
lum. 

—  of  oscillation  of  the  slide. 

-  of  percussion. 

—  of  position. 

—  of  pressure. 

—  of  projection. 

-  of  similitude. 

—  of  symmetry. 

—  of  rotation. 

—  of  the  work". 

—  of  a  circle. 

—  of  suspension. 

—  of  tooth. 

—  (Geometrical)  of  the  mirror. 

—  (Optical) 

—  (Osculating) 


—  (Phonic) 


Proiezione  (f.)  centrale. 
Moto  (in.)  centrale. 
Stazione  (f.)  centrale. 
Centrale  (f.);  Centrale  (f.)  elet- 

trica. 

Centre  (m.) 

Centre  (m.)  d'una  curva. 
Centre  (m.)  della  colonna. 
Centro  (m.)  d'una  sezione  co- 

nica. 

Centro  (m.)  d'una  ellisse. 
Centre  (m.)  d'una  punteggiata 

Centro  (m.)  d'una  punteggiata 

involutoria. 

Centro  (in.)  d'una  sfera. 
Centro  (in.;  d'una  superflcie. 
Centro  (m )  d'un  poligono  re- 

golare. 

Centro  (in.)  d'attrazione. 
Centro  (m.)  di  curvature. 
Centro  (m.)  di  gravita. 
Centro  (m.)  di   gravita    d'una 

nave. 

Centro  (m.)  d'equilibrio. 
Centro  (m.)  d'omologia. 
Centro  (m.)  d'involuzione. 

Centro  cm.)  del  mote ;  Centro 

(m.)  di  mote. 

Centro  (m.)  d'oscillazione. 
Centro  (m.)   d'oscillazione  del 

pendolo. 
Centro  (m.)  d'oscillazione  del 

cassette  di  distribuzione. 
Centro  (m.)  di  percussione. 
Centro  (m.)  di  posizione. 
Centro  <m.)  di  pressione. 
Centro  (m.)  di  projezione. 
Centro  (m.j  di    similitudine  o 

di  ornotelia. 

Centro  (m.)  di  simmetria. 
Centro  (m.)  di  rotazione- 
Centro  (m.)  del  lavoro. 
Centro  (m.)  di  un  circolo. 
Centro  (m.)  di  una  sospensione. 
Mezzeria  (f.)  del  dente. 
Centro  (in.)  geometrico  d'uno 

specchio. 

Centro  (m.)  ottico. 
Centro    (m.)    di    osculazione ; 

Centro  (m.)  del  cerchio  oscu- 

latore. 
Centro  (m.)  fonico. 


German 


French. 


Cenlralprojektion  U'-) 
Centralbewegung  (f.) 
Centralbalinhof  <m.) 
Elektrische  Centrale(f.);  Elek- 

tricitatswerk  (n.) 
Mittelpunkt  (m.) 
Mittelpunkt  (m.)  einer  Kurve. 
Siiulenmittelpunkt  (m.) 
Mittelpunkt  (m.)  eines  Kegel- 

schnittes. 

Mittelpunkt  (in.)  einer  Ellipse. 
Mittelpunkt  (m.)  einer  Punkt- 

reihe. 
Mittelpunkt  (m.)  einer  involu- 

torischen  Punktreihe. 
Kugelmittelpunkt  (m.) 
Fladienmittelpunkt  (m.) 
Mittelpunkt  (m.)   eines  regel- 

massigen  Vieleckes. 
Anziebungspunkt  (in.) 
Kriiminungsinittelpunkt  (m.) 
Schwerpunkt  (m.) 
SchitYsschwerpunkt  (in.) 

Gleichgewiclitspunkt  (m.) 
Collirieationscentrum  (n.) 
Centralpunkt  (m.)  der  Involu- 
tion. 
Bewegungsmittelpunkt  (m.) 

Schwingungsniittelpunkt  (in.) 
Schwingungsrnittelpunkt  (m.) 

des  Pendels 
Oscillationsmittelpunkt     (m.) 

des  Schiebers. 
Stossmittelpunkt  (in.) 
Lagemittelpunkt  (m.) 
Mittelpunkt  (in.)  des  Druckes. 
Projektionsmittelpunkt  (in.) 
Aelinlichkeitspunkt  (m.) 

Symmetrieinittelpunkt  (in.) 
Drehungsmittelpunkt  (in.) 
Arbeitscentrum  (n.) 
Kreismittelpunkt  (m.) 
Aufhangemittelpunkt  (in ) 
Zahnmitte  (f.) 
Geometrischer  Mittelpunkt  (m) 

eines  Spiegels. 
Optisclier  Mittelpuukt  (m.) 
OsoulationsinitlelpunkL  (in.) 


Phonisches  Centrum  (n.) 


Projection  (f.)  centrale. 
Mouvement  (m.)  central. 
Gare  (f.)  centrale. 
Station  (f.)  centrale;  Usine  (f.) 

d'electricite. 
Centre  (m.) 

Centre  (m.)  d'une  courbe. 
Centre  (m.)  de  la  colqnne. 
Centre  (m.)  d'une  section  coni- 

que. 

Centre  (m.)  d'une  ellipse. 
Centre  (m.)  d'une  ligne. 


Centre  (m.) 
volution. 
Centre  (m.) 
Centre  (m.) 
Centre  (m.) 

gulier. 
Centre  <m.) 
Centre  (m.) 
Centre  (m.) 
Centre   (m.) 

navire. 
Centre  (m.) 
Centre  (m.) 
Centre  (m.) 


d'une  ligne  en  in- 

d'une  sphere, 
d'une  surface, 
d'un  polygone  re- 

d'attraction. 
de  courbure. 
de  gravity, 
de    gravite   d'un 

d'equilibre. 

d'homologie. 

d'involution. 


Centre  (m.)  de  mouvement. 


d'oscillation. 
d'oscillation    du 


Centre  (m.) 
Centre   (m.) 

pendule. 
Centre  (m.)  d'oscillation  du  ti- 

roir. 

Centre  (m.)  de  percussion. 
Centre  (m.)  de  position. 
Centre  (m  )  de  pression. 
Centre  (m  )  de  projection. 
Centre  (m.)  de  similitude. 

Centre  (m.)  de  symetrie. 
Centre  (m.)  de  rotation. 
Centre  (m.)  du  travail. 
Centre  (in.)  d'un  cercle. 
Centre  (m.)  de  suspension. 
Milieu  (m.)  de  la  dent. 
Centre  (rn.)  geometrique  d'un 

miroir. 

Centre  (in.)  optique. 
Centre  (m.)  du  cercle  oscula- 

teur. 

Centre  (m.)  phonique. 


CEN 


Eii<iUsh 


Italian 


Centrifugal  (adj.) 

—  bolting-mill  (s.) 

—  brake  (s.) 

—  force  (s.)  of  armature. 

-  governor  (s.) 

—  lubrication  (s.) 

—  regulator  (s.) 

—  switch  (s.) 

—  dredger  (s.) 

—  drying-machine. 

—  force  (s.) 

—  fan  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  power  (s.) 

—  pump  (s.) 

Centripetal  (adj.) 

—  force  (s.) 
Centro.baric  (adj.) 
Ceramic  art  (s.) ;  Pottery  (s.) 
Cere-cloth  (s.) 

Cerium  is.)  iCIiem.) 
Certificate  (s.)  of  proof. 

—  of  origin  (Customs.) 
Chain  <s.) 

axle  (s.) 

—  drive  (s.) 

—  drum  (s.) 

—  friction  (s.) 

—  gearing  (s.) 

—  guard  (s.) 

-  hook  (s.) 

—  'oint  (s.) 

—  iron  (s  ) 

—  riveting  (s.) 

—  tackle  block  (s.) 

—  winding  (s.) 


Centrifugo. 

Buratto  (m.)  a  forza  centrifuga. 

Freno  (m.)  centrifuge. 

Forza  (f.)  centrifuga  dell'in- 
dotto. 

Regolatore  (m.)  a  forza  cen- 
trifuga. 

Lubrificazione  (f.)  centrifuga. 

Regolatore  (m.)  centrifugo. 
Interruttore  (m.)  centrifugo. 
Draga  (f.)   a  forza  centrifuga. 

Essicatoio  (m.)  a  forza  centri- 
fuga. 
Forza  (f)  centrifuga. 

Ventilatore  (m.)  a  forza  cen- 
trifuga. 

Macchina  (f.)  a  forza  centri- 
fuga. 

Forza  (f.)   centrifuga  ;  Potere 

(m.)  centrifugo. 
Pompa  (f.)  a  forza  centrifuga. 

Centripeta ;  Centripeto. 
Forza  (f.)  centripeta. 
Centrobarico;  Baricentrico. 
Geramica. 
Tela(f.)incerata;  Incerata  (f.); 

Incerato  (m.) 
Gerio  (m.) 

Attestato  (m.)  o  certiflcato  (m.) 

di  prova. 

Certiflcato  (m.)  d'origine. 
Catena  (f.) 

Albero  (m.)  da  catena. 
Trasmissione  (f.)  a  catena. 
Tamburo  (in.)  a  catena. 
Attritq  (m.)  della  catena. 
Trasmissione  (f.)  a  catena. 
Guida  (f.)  della  catena. 
Gancio  (m.)  per  catena. 
Giunto  (m.)  della  catena. 
Ferro  (m.)  per  catene. 
Chiodatura  (f.)  parallela. 

Paranco  <m.;  a  catena. 
Avvolgimento  (in.)  a  catena. 


German 


French 


Centrifugal. 
Centrifugalmiihle  (f.) 
Centrifugalbremse  (f.);  Schleu- 

derbremse  (f.) 
Ankercentrifugalkraft  (f.) 

Gentrifugalregulator  (m.) 
Centrifugalschmierung  (f.) 

Centrifugalregulator  (in.) 
Centrifugalschalter  (m.) 
Centrifugal  bagger  (m.);Centri- 

fugalsichtmoschine  (f.) 
Gen  trifugaltrocken  ma  s  c  h  i  n  e 

(f-) 
Centrifugalkraft(f.);Fliehkraft 

(f.) 
Centrifugalventilator  (m.) 

Centrifuga  1  maschine   (f.) ; 

Sch  wu  rig  ma  sch  in  e     (f.); 

Schleuderrnaschine  (f.) 
Centrifugal kraft(f.);  Schwung- 

kraft  (f.) 
Centrifugalpumpe  (f.);  Kreisel- 

pumpe  (f.) 
Centripetal. 
Centripetalkraft  if.) 
Centrobarisch;  Barycentriscli 
Ceramik  (f,) ;  Keramik  (f.) 
Wachstucli   to-);    Wachslein- 

wand  (f.) 
Cer  (n.);  Cerium  (n.);  Cerme- 

tall  (n.) 
Prufungszeugnis  (n.) 

Ursprungsattest  di.) 
Kette  (f.) 
Kettenachse  (f.) 
Kettentrieb  (m.) 
Kettentrommel  (f.) 
Kettenreibung  (f.) 
Kettentrieb  (m.) 
Kettenfiihrungsbugel  (m.) 
Kettenhaken  (m.) 
Kettenscbloss  (n.) 
Ketteneisen  (n.) 
Kettennietung    (f.);    Parallel- 

nietung  (f.) 
Kettentlaschenzug  (m.) 

Kettenwicklung  (f.) 


Centrifuge. 

Bluterie  (f)  a  force  centrifuge. 

Frein  (m.)  centrifuge. 

Force  (f.)  centrifuge  de  Pin- 
duit. 

Regulateur  (m.)  a  force  cen- 
trifuge. 

Graissage  (m.)  a  force  centri- 
fuge. 

Regulateur  (m.)  centrifuge. 

Interrupteur  (m.)  centrifuge. 

Cure-mole  (m.)  a  force  centri- 
fuge. 

Hydroextracteur  (m.)  centri- 
fuge. 

Force  (f.)  centrifuge. 

Ventilateur  (m.)  a   force  cen- 
trifuge. 
Machine  (f.)  a  force  centrifuge. 


Force  (f.)  centrifuge. 

Pornpe  (f.)  a  force  centrifuge. 

Centripete. 

Force  (f.)  centripete. 

Centrobarique. 

C^ramique  (f.) 

Toile  (f.)  ciree. 

Cerium  (m.) 

Certiflcat  (m.)  d'epreuve. 

Ccrtiflcat  (m.)  d'origine. 
Chaine  (f.) 
Arbre  (m.)  a  chaine. 
Transmission  (f.)  par  chaines. 
Tambour  (m.)  a  chaine. 
Frottement  (in.)  de  chaines. 
Transmission  (f.)  par  chaines. 
Chape  (f.)  guide  cnaine. 
Crochet  (m.)  guide  chaine. 
Joint  (m.)  de  chaine 
Maillon  (m.) 
Rivure  (f.)   a   chaine ;   Rivure 

(f.)  parallele. 
Moufle    (f.)    n    chaine ;    Palan 

(m.) 
Enroulement  a  chaine;  Bobi- 

nage  (m.)  a  chaine. 


CHA 


•English 


Chain-barrier  (s.) 
Chain-bridge  (s.) ;  Suspension- 
bridge  (s.) 
Chain-brake  (s.) 
Chain-cable  (s.) 
Chain-coupling  (s.) 

Chain-dredger  (s.) 
Chain-catch  (s.) 

Chain-jack  is.) 
Chain-knot  (s.) 
Chain-link  (s.) 

Chain-pulley  (s.) 
Chain-pump  (s.) 

Chain  (s.)  of  buckets;  Bucket- 
chain  (s.) ;  Noria  (s.) 
Chain-saw  (s.) 
Chain-sheave  (s.) 

Chain-stitch  (s.)  of  a  sewing-- 
machine. 
Chain- wheel  (s.) 
Chain  (Calibrated) 

—  (Driving) 

—  (Flat  link) 

—  (Hook  link) 

—  (Long  link) 

—  (Open  link) 

—  (Path  (s.)  of) 

—  (Short-link) 

—  (Sprocket) 

-  (Stud  link) 

—  (Tested) 

-  (Welded) 
Chain-wheel-work  (s.) 

Chain  (s.)  (Auxiliary) 


—  (Band; ;  Pitch-chain  (s.) 

—  (Closed) 

—  ^Compensating) 


Barriera  (f.)  a  catena. 
Ponte  (m.)  sospeso  a  catene. 

Freno  (m.)  a  catena. 

Catena  (f.)  dell'ancora. 

Accoppiamento  (m.)  con  ca- 
tene. 

Draga(f.)  a  catena;  Cavafango 
(m.)  a  catena. 

Ferma-catena  (m.) 

Argano  (m.)  a  catena. 

Nodo  (m.)  di  catena. 

Maglia  (f.)  di  catena;  Anello 

(m.)  di  catena. 
Puleggia  (f.)  portacatena. 

Pompa  (f.)  a secchie  o  a  tazze; 

Noria   (f.);   Elevatore  (m.)   a 

tazze. 
Catena  (f.)  a  tazze  o  a  secchie 

Noria  (f.; 

Sega  (f.)  a  catena. 
Rotella  (f.)  a  catena. 

Punto  (m.)  a  catena. 

Ruota  (f.)  a  catena. 
Catena  (f.)  calihrata. 
Catena  (f.)  motrice. 
Catena  (f.)  articolata. 

Catena  (f.)  a  ganci. 
Catena  (f.)  a  maglia  lunga. 
Catena  (f.)  a  maglia. 

Corsa  (f.)  della  catena. 
Catena  (f.)  a  maglia  corta. 
Catena  (f.)  articolata. 

Catena  (f.)  a  puntelli  o   a  ma- 

glie  rinforzate. 
Catena  (f. )  calibrata. 
Catena  (f.)  a  maglie  saldate. 
Ingranaggio  (m.)  a  catena. 

Catena  (f.)  di  riserva ;  Catena 
(f.)  ausiliaria  ;  Catena  (f.)  di 
sicurezza  ;  Controcatena  (f.) 

Catena  (f.)  ad  uncini  allaVau- 
canson. 

Catena  <f.)  cliiusa. 

Catena  (f.)  di  compensazione, 


German 
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French 


Kettenbarriere  (f.) 
Kettenbrucke  (f-):  Hangebruc- 

ke  (f.) 

Ketteribrenise  (f.) 
Ankerkette  (f.) 
Kettenkuppe'.ung  (f.);  Ketten- 

kupplung  (f.) 
Kettenbagger  (m.) 

Kettenlialter  (m.) 

Kettenwinde  (f.) 
Kettenstek  (m.) 
Kettenglied  (n. 

Kettenrolle  (f.) 

Paternosterwerk  (n.);  Ketten- 

purnpe  (f.) ;  Kettenkunst  (f.); 

Scheibenkunst  (f.) 
Becherwerk  (n.);   Eirnerkette 

(f.);  Heclierreihe  (f.) 
Kettensiige  (f.) 
Kettenrolle  (f.);  Keltensclieibe 

(f.) 
Kettenstich  (m.) 

Ketlerirad  (n.) 

Kalibrirte  Kette  (f.) 

Treibkette  (f.) 

Gelenkkette  (f.) ;  Laschenket- 
te  (f.\ 

Hakenkette  (f.) 

Langgliedrige  Kette  (f.) 

Gliederkette  (f.) ;  Schakenket- 
te  (f.) 

Kettenlauf  (m.) 

Kurzgliedrige  Kette  (f.) 

Laschenkette  (f.) ;  Gelenkket- 
te (f.) 

Stegkette  (f.) 

Kalibrirte  Kette  (f.) 
Geschweisste  Kette  (f.) 
Kettenraderwerk  (n.) 

Sicherheitskette  (f.) ;  Notkette 
(f.) ;  Reservekette  (f.) 

Bandkette  (f.):  Vaueanson'sche 
Kette  (f.) 

Geschlossene  Kette  (f.) 
Ausgleichungskette  (f.) 


Barriere  (f.)  a  chaine. 
Pont(m.)  suspendu  a  chaines. 

Frein  (m.)  a  chaine. 
Chaine  (f.)  de  I'ancre. 
Attelage  (m.)  par  chaines. 

Drague  (f.)  a  chaine ;   Drague 

(f.)  a  chapelet. 
Arrete-chaine(m.);  Etrangloir 

(m.) 

Cric  Cm.)  a  noix. 
N«ud  (m.)  de  chaine. 
Maille  (f.)  d'une  chaine;  Anneau 

(m.)  d'une  chaine. 
Poulie(f-)  a  chaine;  Roue  (f.)  a 

chaine. 
Pompe  (f.)  a  chapelet;  Pateno- 

tre  (f.; ;  Chapelet  (m.) 

Chaine  (f.)  a  godets  ;  Noria  (f.); 

Chapelet  (m.) 
Scie  (f.)  a  chaine. 
Roue  (f.)  a  chaine;  Poulie  (f.) 

a  chaine. 
Point  (m.)  de  chainette. 

Roue  (f.)  a  chaine. 
Chaine  vf.)  calibre. 
Chaine  (f.)  motrice. 
Chaine  (f.)  d'ar ticulations; 

Chaine  (f.)  de  maillons. 
Chaine  (f.)  a  crochets. 
Chaine  if.)  a  maillons  longs. 
Chaine  (f.)  ordinaire. 

Course  (f.)  de  chaine. 
Chaine  (f.)  a  maillons  courts. 
Chaine  (f.)  de  maillons  ou  d'ar- 

ticulations. 
Chaine  (f.)  entretoisee  ou  etan- 

gonnee. 

Chaine  (f.)  calibre. 
Chaine  (f.)  soudee. 
Rouage  (m.)  a  chaine;  Engre- 

nage  (m.)  a  chaine. 
Chaine  (f.)  de  surete  ;  Contre- 

chaine  (f.) 

Chaine  (f.)  a  la  Vaucanson. 

Chaine  (f.)  fermee. 

Chaine  (f.)  de  compensation, 


CM  A 


Italian 


Chain  (s.)  (Coupling; 

—  (Crane) 

—  (Endless) 

—  (Cross) 
-  (Gall's) 


—  (Gunter's)  (Survey) 

—  (Hook) 

—  (Safety) 

—  (Screw) 

—  (Stud) 

—  with  closed  links. 

—  with  lengthened  links. 

Chaining  (s.);  Chain-surveying 

(s.)  (Survey) 
Chair(s.);  Rail-chair  (s.)(Railw.) 

—  (Double) 

—  (Intermediate) 
Chair -rail  (s.) 

Chair  (s.)  for  the  plumber-block 
Chalcopyrite  (s.) 
Chalk  (s.) 
Chamber  (s.) 

—  (Barometric) 

—  (Combustion) 

—  (Compressed  air) 

—  (Condensing) 

—  (Dark) 

—  (Extraction) 

—  (Gas  burning) 

—  (Heating) 

—  (Lead) 
-  (Mixing) 

—  (Suction) 

—  of  a  pump. 


—  of  commerce. 
to  Chamfer  (v.) 


Catena  (f.)  d'attacco ;  Catena 
(f.)  d'accoppiamento. 

Catena  (f.)  di  gru. 

Catena  (f.)  senza.  fine;  Catena 
(f.)  perpetua. 

Catena  (f.)  da  sbarrare  unpas- 
saggio. 

Catena  (f.)  di  Galle. 


Catena   (f.)    per    misurare   di 

Gunter. 
Catena  (f.)  a  uncino. 

Catena  (f.)  di  sicure/za. 

Catena  (f.)  di  viti. 

Catena  (f.)  rinforzata  ;  Catena 
(f.)  a  puntelli. 

Catena  (f.)  ad  anelli  stretti. 

Catena  (f.)  ad  anelli  lunghi  e 
aperti. 

Misurare  colla  catena  ;  Misure 
(f.  pi.)  colla  catena. 

Cuscinetto  (m.)  di  guida. 

Cuscinetto  (m.)  doppio;  Cusci- 
netto (rn.)  d'incrociamento. 

Cuscinetto  (in.)  intermedlo. 

Guida  (f.)  a  cuscinetto. 

Sopporto(m.)  ritto  a  cavalletto. 

Calcopirite  (f.) 

Greta  (f.) 

Camera  (f.);  Spazio  (m.) 

Vuoto  (m.)  barometrico  ;  Vuo- 

to  <m.)  di  Torricelli. 
Camera  (f.)  di  combustione. 
Accumulatore  (m.)  d'aria  com- 

pressa. 

Camera  (f.)  di  condensazioue. 
Camera  (f.)  ottica. 
Camera  (f.)  di  estrazione. 
Camera  (f.)  di  combustione  dei 

gas. 
Focolare  (m.) 

Camera  (f.)  di  piornbo. 
Camera  (f.)  di  miscela. 
Camera  (f.)  d'aspirazione. 
Corpo  (m.)  della  pompa;  Cilin- 

dro  (m.)  della  pompa;  Corpo 

(m.)  della  tromba. 
Camera  (f.)  di  commercio. 
Smussare. 


Kuppelkelte(f.);Notkuppelung 

(ft 

Kralmkette  (f.);  Krankette  Cf-) 
Kette  (f.)  olme  Ende;  Endlose 

Kette  (f.) 
Sperrkette  (f.) 

Galle'sche  Ketle  (f.) ;  Gelenk- 
kette<f.);  Lamellenkette  (f.); 
Plattenkette  (f.) 

Gunter's  Messkette  (f.) 

Hakenkette  (f.);  Hakenariker 
(rn.) 

Sicherheitskette  (f.) 

Kette'(f )  mit  Sohraubenpaaren 

Kette  Cf.)  mit  Stegen;  Stegket- 
te  (f.) 

Kette  Cf.)  mit  engen  Gliedern 

Kette  (f.)  mit  King-lichen  Glie- 
dern. 

Messen  (n.)  m'.t  der  Kette. 

Schienenstuhl  (rn.) 
Doppelstuhl  (m.);  Kreuzunas- 

stulil  (m.) 
Zwischenstuhl  Cm.) 
Stuhlschiene  (f.) 
Lagerbock  (m.) 
Chalcopyrit  (m.) 
Kreide  (f.) 
Zimmer  (n.) ;  Stube  (f.);  Kam- 

mer  (f.) 
Torricellisches  Vakuum  (n.) 

Vebrennungskammer  (f.) 
Luftkarnmer  (f.) ;  Reservoir  (n.) 

fur  die  comprimirte  Luft. 
Kondensafcionskammer  (f.) 
Optische  Kainmer  (f.) 
Forderang88tu.be  (f.) 
Gasverbrennungskammer  (f.) 

Herdraum  (in.);   Heizkammer 

(f.) 

Bleikammer  Cf.) 
Miscliungsraum  (in.) 
Ansaugekammer  (f.) 
Pumpenstiefel  (in.) ;   Pumpen- 

cylinder  (in.) 

Iliiridelskarniner  (f.) 

;  Al)kanlen. 


Cliaine  (f.)  d'attelage. 

Chaine  (f.)  de  grue. 
Chaine  (f.)  sans  fin. 

Chaine  (f.)  a  barrer  le  passage. 
Chaine-galle  (f.) 

Chaine  (f.)  de  Gunter. 

Chaine  (f.)  avec  assemblage  a 

crochets. 

Chaine  ^f.)  de  surete. 
Chaine  (f.)  de  vis. 
Chaine  (f.)etanconnee;  Chaine 

(f.)  a  etais. 

Chaine  Cf.)  a  mailles  etroites. 
Chaine  (f.)  a  mailles  allongees. 

^Chainage  (m.) 

Coussinet  Cm.)  de  rail. 
Coussinet  (m.)  double;  Coussi- 
net (m.)  du  croisement. 
Coussinet  (m.)  intermediaire.  - 
Rail  (m.)  a  coussinet. 
Cliaise  (f.)  pour  palier. 
Chalcopyrite  (f.) 
Craie  (f.) 
Chambre  (f.) 

Vide  (m.)  barometrique. 

Chambre  (f.)  de  combusti9n. 
Chambre  (f.)  a  air  comprime. 

Cambre  Cf.)  de  condensation. 
Chambre  (f.)  optique. 
Chambre  (f.)  d'extraction. 
Chambre  (f.)  a  combustion  des 

gaz. 
Chauffe  (f.);  Chambre  (f.)  des 

chaufTe. 

Chambre  (f.)  de  plomb. 
Chambre  (f.)  de  melange. 
Chambre  Cf.)  d'aspiration. 
Corps  Cm.)  de  pornpe;  Cylindre 

(m.)  de  pom[>e. 

Chambre  (f.)  de  commerce- 
Chanfreiner;  Emousser, 
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Chamfering  (s.)    of    the    rails 

(Railw.) 
Chamotte  (s.) 

Champignol-rail  (s.)  (Railw.) 


—  (Double)    headed    rail    (s,) ; 
Parallel  rail  (s.) 

—  (Flat)  rail  is.);  Flat-headed 
rail  (s.) 

—  (Single)  headed  rail  (s.);  Sin- 
gle T-rail  (s.) 

Change  (s.) 

—  of  pressure. 

—  of  state. 

—  of  stroke. 

—  of  train. 

Changed  over  (adj) 
Changing  over  (s.) 
Changing  (s.)  of  pole  connec- 
tions. 
Channel  (s.) 

—  (Distributing) 

—  (Drainage) 

—  (Irrigation) 

Channel-iron  rs.) :  U-iron  (s.) 
Channeled  (adj.) 

—  plnte  (s.) 

Chapiter  (s.)(  Arch.)  See  under 

Capital. 
Characteristic  (s.) 

—  of  a  surface. 

—  of  the  plane. 

-  (Electr.j 

-  of  a  series  wound  dinaino. 

—  of  a  shunt  wound  dynamo. 

—  (External) 

—  (Horse-power) 

—  (Internal) 

—  (Total) 

—  (Alternator) 

—  (Armature) 


Smussamento  (in.)  delle  rotaie 
Argilla  (f.)  refrattaria. 

Guida  (f.)  a  fungo;  Rotaia  (f.)  a 
fungo;  Rotaia(f.)  a  superflcie 
convessa. 

Rotaia  (f.)  a  doppio  fungo. 

Rotaia  (f.)  a  superflcie  piana. 
Rotaia  (f.)  a  un  fungo. 
Cambiamento  (in.) 

Cambiamento  (in.)  di  pressione 
Cambiamento  (m.)  di  stato. 
Inversione  (m.)  della  corsa. 
Cambiamento  (m.)diconvoglio; 

Cambiamento  (in.)  di  treno. 
Commutato. 
Commutazione  (f.) 
Commutazione(f.)delleconnes- 

sioni  dei  poli. 
Canale    (m.) ;    Condotto    (m.) ; 

Conduttura  (f.) 
Canale  (m.)  di  distribuzione. 
Canale  (m.)  di  prqsciugamento 
Canale  (m.)  d'irrigazione. 
Ferro  (m.)  ad  U. 
Scanalato:  Striato. 
Lamiera  (f.)  striata. 


Caratteristica  (f.) 
Caratteristica  (f.)  d'una  super- 
-  ticie. 

Caratteristica  (f.)  del  piano. 
Caratteristica  (f.) 
Caratteristica  (f.)  d'una  dina- 

mo  in  serie. 
Carattmstica  (f.)  d'una  dina- 

mo  in  derivazione. 
Caratteristica  (f.)  esterna. 
Linee  (f.  pi.)  di  energia  elet- 

trica. 

Caratteristica  (f.)  interna. 
Caratteristica  (f.)  totale. 
Caratteristica  (f.)  di  un  alter- 

natore. 
Caratleristica  if.)  dell'indotto; 

Curva  (f.)  di  magnetizzazio- 

ne  dell'indotto. 
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French 


Abkantung  (f.)  der  Scliienen. 

Chamotte  (f.) ;   Chamotteerde 

(f.) 
Kopfschiene    (f.) ;    Scliiene  (f.) 

mit  gewolbtem  Kopf. 

Doppelte  Kopfschiene  (f.);Dop- 
pel-T-Schiene  (f.) ;  Parallel- 
scliiene  (f.) 

Schiene  (f.)  mit  flacliein  Kopf. 

EinfacheT-Schiene(f.);T-Schie- 

ne  if.) 
Aenderung  (f.) ;  Veranderuns' 

(f.);  Wechsel  (m.) 
Druckaenderung  (f.) 
Zustandsanderung  (f.) 
Hubwechsel  (in.) 
Wagenwechsel  (m.);  Zugwech- 

sel  (m.) 
Umgeschaltet. 
Umschaltung  (f.) 
Polumschaltung  (f.) 

Kanal  (m.) ;  Gerinne  (n.) 

Vertheilungskanal  (m.) 
Entwasserungskanal  (m.) 
Bew.'isserungskanal  (m.) 
U-Eisen  (n.);  Rinneneisen  (n.) 
Gerillt 
Riffelblech  (n.) 


Charakteristik  (f.) 
Fla'chencliarakteristik  (f.) 

Ebenecbarakteristik  (f.) 
Cliarakteristik  (f.) 
Cliarakteristik   (f.)   einer   Se- 

riendynamo. 
Cliarakteristik    (f.)  einer   Ne- 

benscblussdynaino. 
Aeussere  Cliarakteristik  (f.) 
Leistungslinien  (f.  pi.) 

Innere  Charakteristik  (f.) 
Gesammtcharakteristik  (f.) 
Charakteristik  (f.)  einer  Wech- 

selstromdynarno. 
Charakteristik  (f.)  des  Ankers 

Oder  Rotors. 


Clianfreinage  (m.)  des  rails. 

Argile  (f.)  refractaire;  Charnot- 

te  (f.) 
Rail  (m.)  a  champignon  ;  Rail 

(in.)  a  surface  bombee. 

Rail  (m.)  a  champignon  syme- 
trique;  Rail  (m.)  double  T;  Rail 
(m.)  a  double  champignon. 

Rail  (m.)  a  surface  plane. 

Rail  (m.)  a  simple  champignon; 

Rail  (m.)  a  simple  T. 
Changement  (m.) 

Changement  (m.)  de  pression. 
Changement  (m.)  d'etat. 
Changement  (mj  de  course. 
Changement  (m.)  de  train. 

Commute. 
Commutation  (f.) 
Commutation    (f. )    des    con- 
nexion polaires. 
Canal  (m.) 

Canal  (m.)  de  distribution. 

Canal  (m.)  de  dessechement. 

Canal  (in.)  d'irrigation. 

Fer  (m.)  a  U;  Per  (m.)  a  cotes. 

Cannele- 

Tole  if.)  gaufree  ou  striee. 


Caracteristique  (f.) 

Caracteristique  (f.)  d'une  sur- 
face. 

Caracteristique  (f.)  du  plan. 

Caracteristique  (f.) 

Caracteristique  (f.)  d'une  dy- 
namo-serie. 

Caracteristique  (f.)  d'une  dy- 
namo-shunt. 

Caracteristique  (f.)  externe. 

Lignes  (f.  pi.)  d'energie  elec- 
trique. 

Caracteristique  (f.)  interne. 

Caracteristique  (f.)  totale. 

Caracteristique  (f.)  d'un  alter- 
nateur. 

Caracteristique  (f.)  de  1'induit 
ou  du  rotor. 
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Characteristic  (s.)  (Machine) 

—  (Mechanical) 

—  (Motor) 
Charcoal  (s.) 

—  of  hard  wood. 

—  of  soft  wood. 
Charcoal-pile  (s.) 

Charcoal  plate  (s.) 
Charge  (s.) 

—  (Electr.) 

Charge  (s.)  (Additional) 

—  (Bound) 

—  (Duration  (s.)  of) 

—  (Loss  (s.)  of) 

—  (Negative) 

—  (Positive) 

—  (Rapid) 

—  (Statical; 

-  (Time  (s.)  of) 
Charge-capacity  (s.) 

—  of  electricity. 
Charges  (s.  pi.) 

—  (Additional) 

Charge  (s.)  (Bound  residual) 

-  (Residual) 

—  (Coefficient  of) 

—  (Electric) 

—  (Finder) 

-  (Greatest) 

—  (Induced) 

—  of  a  boiler. 

—  of  a  cascade  battery. 

—  of  a  furnace. 

—  of  an  engine. 

—  of  charcoal. 

—  of  rupture  ;    Breaking-load 
(s.) 

—  of  surety  ;  Safety-load  (s.) 

to  Charge  (v.) ;  to  Load  (v.) 

Charging  (s.)  of  accumulators 

—  of  accumulators  with  con- 
stant current. 

—  with  a  booster. 


Garatteristica  (f.)  della  mac- 
china. 

Caratteristica  (f.)  meccanica. 

Caratteristica  (f.)  diunmotore 

Garbone  (m.)  di  legna. 

Carbone  (m.)  forte. 

Garbone  (m.)  dolce. 

Mucchio(m.)  di  carbone;  Car- 
bone  (m.)  in  mucchi. 

Lamiera  (f.)  a  carbone  di  legna 

Carico  (m.) 

Carica  (f.) 

Carica  (f.)  supplementare. 

Durata  (f.)  di  carica. 
Perdita  (f.)  di  carica. 
Carica  (f.)  negativa. 
Carica  (f.)  positiva. 
Carica  (f.)  rapid  a. 
Carica  (f.)  statica. 
Periodo  (m.)  di  carica. 
Capacita  (f.)  di  carica. 
Carica  (f.)  di  elettricita. 
Spese  (f.  pi.) 

Spese  (f.  pi.)  accessorie  ;  Spese 

('.  pi.)  addizionali. 
Carica  (f.)  residuale  latente. 

Carica  (f.)  residua;  Carica  (f.) 

residuale. 

Coefficiente  (m.)  di  carica. 
Carica  (f.)  elettrica. 
Carica  (f )  esploratrice. 
Massimo  canco  (m.) 
Carica  (f.)  indotta. 
Carica  (f.)  della  caldaia. 
Carica  (f.)  d'una  batteria  a  ca- 

scata. 
Carica  (f.)  del   forno;   Forna- 

ciata  (f.) 

Carica  (f.)  d'una  macchina. 
Can'ca  (f.)  di  carbone. 
Carico  (m.)  di  rottura;  Sforzo 

(m.)  di  rottura. 
Carico  (m.)  di  sicurezza. 

Caricare. 

Carica  (f.)  degli  accumulator!. 
Carica  (f.)  degli  accumulator! 

a  intensita  costante. 
Carica  (f.)  mediante  una  sur- 

voltrice. 
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French 


Maschinencharakteristik  (f.) 

Mechanische  Charakteristik  (f) 
Motorcharakteristik  (f.) 
Holzkohle  (f.) 
Kohle  (f.) 
Schleifkohle  (f.) 
Kohlenineiler  (m.; 

Holzkohlenblech  (n.) 
Ladung  (f.)  ;lLast  (f.) 
Ladung  (f.) 
Nachladung  (f.) 

Ladedauer  (f.) 
Ladeverlust  (in.) 
Negative  Ladung  (f.) 
Positive  Ladung  (f.) 
Sclmellaufladung  (f.) 
Statische  Ladung  (f.) 
Ladezeit  (f.);  Ladeperiode  (f.) 
Ladekapacitat  (f.) 
ELektricitatsladung  (t.) 
Kosten   (pi.);    Unkosben    (pi.) 

Spesen. 
Nehenkosten  (pi.) 

Verborgener    Ladungsriick- 

stand  (in.) 
Ladungsriickstand  (m.);  Rema- 

nente  Ladung  (f.) 
Ladungscoefh'cient  (m.) 
Elektrische  Ladung  (f.) 
Untersuchungsladung  (f.) 
Maximalbelastung  (f.) 
Inducierte  Ladung  (f.) 
Kesselladung  (f.) 
Ladung  (f.)  einer  Cascadenbat- 

terie. 
Beschickung  (f.)   eines  Hoch- 

ofens. 

Ladung  (f.)  einer  Maschine. 
Kohlengicht  (f.) 
Bruchbelastnng  (f.) 

ZulassigeBelastung(f.);  Zuliis- 

sige  Beanspruchung  (f.) 
Laden;  Beladen;  Beauftragen; 

Beschicken  ;  Belasten. 
Ladung  (f )  derAkkumulatoren. 
Ladung  tf.)  derAkkumulatoren 

bei  konstanter  Stromstarke. 
Ladung  (f.)  mittels  Zusatzma- 

sohine. 


Caracteristique  (f.)  de  machi- 
ne. 

Caracteristique  inecanique. 
Caracteristique  (f.)  d'un  moteur 
Charbon  (m.)  de  bois. 
Charbon  (m.)  de  bois  dur. 
Charbon  (m.)  de  bois  tendre. 
Pile  (f.)  de  charbon;  Meule  (f.) 

Tdle  (f.)  au  charbon  de  bois. 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Recharge  (f.) 

Duree  (f.)  de  charge. 
Perte  (f.)  de  chcrge. 
Charge  (f.)  negative. 
Charge  (f.)  positive. 
Charge  (f.)  rapide. 
Charge  (f.)  statique. 
Temps  (m.)  de  charge. 
Capacite  (f.)  de  charge. 
Charge  (f.)  electrique. 
Frais  (fft.pl.);  Depenses  (f.  pi.) 

Frais  (m.  pi.)  accessoires. 
Charge  (f.)  residuelle   latente. 
Charge  (f.)  residuelle. 


Coefficient 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 

cascade. 
Charge  (f.) 

nee  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 
Charge  (f.) 


(m.)  de  charge. 

electrique. 

exploratrice. 

maximum 

induite. 

d'une  chaudiere. 

d'une   batterie  en 

du  fourneau;  Four- 

d'une  machine, 
de  charbon. 
de  rupture. 


Charge  (f.)  de  surete. 
Charger. 

Charge  (f.)des  accumulateurs. 
Charge  (f.)  des  accumulateurs 

a  intensite  constante. 
Charge  (f.)  au  moyen  d'un  sur- 

volteur. 
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Italian 


Charging  (s.)  at  constant  vol- 
tage. 

—  curve  (s.) 

—  density  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  potential  (s.) 

—  rate  (s. 

—  connections  (pi.) 

—  load  <s.)X 
Charging  (s.) 


—  aside. 

—  from  the  front-side. 

Charring  (s.);  Charring  (s.)  of 
wood. 

Charring- cylinder  (s.) 
Charring  in  pits. 

—  in  piles  or  heaps. 

—  of  turf  or  peat. 

—  of  wood  in  large  piles. 


—  of  wood  in  small  piles. 

—  of  wood  in  vertical  piles. 

Charring-pit  (s.) 
Charring  (Cylinder) 

Charring  (s.)  of  the  body. 

Chattering  (s.j  of  the  brushes. 
Chatterton's  compound  (s.) 
Check-valve  (s.):  Stop-valve  (s.) 

(Mach.) 
Cheek  is.)  (Railw.) 

Cheek-rail  (s.) 

Chemical  (adj.) 

—  analysis  (s.) 

—  action  (s.) 

—  combination  (s.) 

—  energy  (s.) 

—  equivalent  (s.) 

—  formula  (s.) 

-  phenomenon  (s.) 


Carica  (f.)  a  tensione  costante. 

Gurva  (f.)  di  carica. 
Densita  (f.)  di  carica. 
Dinamo  (f.)  di  carica. 
Potenziale  (m  )  di  carica. 
Assorbimento  (m.)  di  corrente. 
Collegamento  (m.)  per  la  ca- 
rica. 

Lavoro  (m.)  di  carica. 
Caricamento  (m.) ;  Garico  (m.) 

Garicamento  (m.)  laterale. 
Caricamento  (m.)  di  fronte. 

Carbonizzazione  (f.)  della  legna 


Lambicco  (m.)  carbonizzatore. 
Carbonizzazione  (f.)  in  iosse. 

Carbonizzazione  (f.)  a  pagliaiq; 

Carbonizzazione  (f.)  in  mucchi. 

Carbonizzazione  (f.)  della  torba 

Carbonizzazione  (f.)  della  legna 
in  grandi  mucchi;  Carboniz- 
zazione (f.)  in  mucchi. 

Carbonizzazione  (f.)  della  le- 
gna in  piccoli  mucchi. 

Carbonizzazione  (f.)  della  le- 
gna in  mucchi. 

Fossa  (f.)  di  Carbonizzazione. 
Carbonizzazione    (f.)    in    vasi 

chiusi. 
Carbonizzazione  (f.)  del  corpo 

umano. 

Crepitio  (m.)  delle  spazzole. 
Gomposizione  (f.)  Chatterton. 
Valvola  (f.)  d'ammissione. 

Risalto  (m.)  delle  rotaie. 
Controrotaia  (f.)  d'uno  scambio 

Chimico. 

Analisi  (f.)  chimica. 
Azione  (f.)  chimica. 
Gombinazione.(f.)  chimica. 
Energia  (f.)  chimica. 
Equivalente  (in.)  chimico. 
Formola  (f.)  chimica. 
Fenomeno  (f.)  chimico. 


German 


French 


Ladung  (f.)   mit    konsta  nter 

Spannung. 
Ladekurve  (f.) 
Ladedichte  (f.) 
Lademaschine  (f.) 
Ladepotential  (n.) 
Stromaufnalime  (f.) 
Ladeschaltung  (f.) 

Ladeheanspruchung  (f.) 
Ladung  (f.);  Laden  (n.);   Bela- 

den  in.);   Aufladen  Cn.) ;   Be- 

schicken  (n.) 
Seitenverladung  (f.) 
Kopfverladung  (f.);  Slirnverla- 

dung  (f.) 
Kohlenbrennen  (n) ;  Verkohl- 

ung  (f.)  des  Holzes;  Verkoh- 

len  (n.) 

Verkohlungscylinder  (m.) 
Gruhenverkohlung  (f.)  des  Hol- 
zes. 
Meilerverkokung  (f.)  der  Stein- 

kohlen. 

Torfyerkoldung  (f.) 
Haul'enverkoldung  (f.) 


Verkplilung  (f.)  des  Ilolzes  in 

kleinen  Meiler. 
Verkohlung  (f.)  in  stehenden 

Meilern  ;    Meilerverkohlung 

(f.)  des  Holzes. 
Verkohlungsgrube  (f.) 
Hebortenverkohlung  (f.) 

Verkohlung  (f.)  des  mensehli- 

cheri  Korpers. 
Klappern  (n.)  der  Bursten. 
Chattertoncompound  (n.) 
Absperrventil  (n.) 

Backen  (m.) ;   Sattel  (in.)  des 

Schienenstuhls. 
Backenschiene    (f.) ;     Zwang- 

schiene  (f.)  einer  Kreuzung. 
Cheinisch. 

Chemische  Analyse  (f.) 
Chemische  Wirkung  (f.) 
Chemische  Verbindung  (f.) 
Chemische  Energie  (f.) 
Chemisches  Acquivalent  (n.) 
Chemische  Formel  (f.) 
Chemische  Naturerscheinung. 

WEBBER. 


Charge  (f.)  sous  voltage    con- 
stant. 

Courbe  (f.)  de  charge. 
Densite  (f.)  de  charge. 
Dynamo  (f.)  de  charge. 
Potential  (m.)  de  charge. 
Reception  (f.)  de  courant. 
Couplage  (m.)  de  courant. 

Regime  (in.)  de  courant. 
Chargernent  (m.) 


Chargement  (m.)  par  cote. 
Chargement  (m.)  par  bout. 

Carbonisation  (f.)  du  bois. 


Cylindre  (m.)  de  carbonisation 
Carbonisation  (f.)   en  puits  oa 

en  fosses. 
Carbonisation  (f.)  de  la  houille 

en  meules. 

Carbonisation  (f.)  de  la  tourbe. 
Carbonisation   (f.)   en   meules 

grandes;   Carbonisation    (f.) 

en  tas. 
Carbonisation  (f.)  du   bois   en 

petites  meules. 
Carbonisations  (f.)  du  bois  en 

meules. 

Fosse  (f.)  de  carbonisation. 
Carbonisation  (f.)  en  vases  clos. 

Carbonisation  (f.J  du  corps  hu- 

main. 

Cliquetis  (m.)  des  balais. 
Composition  (f.)  Chatterton. 
Soupape  (f.)  de  detente. 

Saillie  (f.)  des  rails. 

Contre-rail  (m.)  d'un    croise- 

ment. 
Chimique. 

Analyse  (f.)  chimique. 
Action  (f.)  chimique. 
Combinaison  (f.)  chimique. 
Energie  (f.)  chimique. 
Equivalent  (m.)  chimique. 
Equation  (f.)  chimique. 
Phenomena  (m.)  chimique. 
13 
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Chemical  rheometer  (s.) 

—  technology  (s.) 

—  theory  (s.) 

—  constitution  (s.) 

—  decomposition  (s.) 

—  phosphorescence  (s.) 

—  photometer  (s.) 

—  weight  equivalent  (s.) 

Chemist  (s.) 
Chemistry  (s.) 

—  (Agricultural) 

—  (Analytical) 

—  (Applied) 

—  (Inorganic) 


—  (Synthetical) 

—  (Theoretical) 

-r  (Technological) 

Chest-bellows  (s.  pi.) 
Chest-blowing-machine  (s.) 
Chest  (Steam)  • 


Chief-engineer  (s.) 
Chief-office  (s.) 
Chief-station  (s.) 

Chief  telegraph-office  (s.) 

Chill  (s.)  (Found.) 
Chill-casting  (s.) 

Chimney  (s.)  (Build.) 
Chimney-cap  (s.) 

Chimney-draught  (s.) 
Chimney-flue  (s.)  (Build.) 


Chimney-head  (s.) 
Chimney-soot  (s.) 
Chimney-top  Cs .) 


Chimney-trap 
valve  (s.) 


) ;    Chimey- 


Reometro  (m.)  chimico. 

Tecnologia  (f.)  chimica. 

Teoria  (f.)  chirnica. 

Costituzione  (f.)  chimica. 

Decomposizione  (f.)  chimica. 

Fosforescenza  (f.)  chimica. 

Fotometro  (m.^  chimico. 

Peso  (m.)  equivalente  chimi- 
co. 

Chimico  (m.) 

Chimica  (f.) 

Chimica  (f.)  applicata  all'agri- 
coltura. 

Chimica  (f.)  analitica. 

Chimica  (f.)  applicata. 

Chimica  (f.)  inorganica. 

Chimica  (f.)  organica. 

Chimica  (f.)  sintetica. 

Chimica  (f.)  teoretica. 

Chimica  (f.)  tecnica  o  tecnolo- 
gica. 

Mantice  (m.)  a  cassa. 

Macchina  (f.)  soffiante  a  cassa. 

Spazio  (m.)  del  vapore;  Serba- 
toio  (m.)  del  vapore  d'una 
caldaia. 

Ingegnere  (m.)  capo. 

Ufflcio  (m.)  principale. 

Stazione  (f.)  principale. 

Ufficio  (m.)  telegraflco  princi- 
pale. 

Conchiglia  (f.)  per  la  fusione. 

Fusione  (f.)  del  ferro  in  con- 
chiglie  di  ghisa. 

Camino  (m.);  Fumaiuolo  (m.) 

Cappa  (f.)  del  camino. 

Aspirazione  (f.)  del  camino. 
TUDO  (m.)  del  camino ;  Canna 

(f.)  del  camino;  Canale  (m.) 

del  camino. 
Testa  (f.)  di  camino. 

Nerofumo  (m.):   Fuligine    (f.) ; 

Nero  (m.)  di  fumo. 
Testa  (f.)  del  camino. 


Valvola  (f.)  di  camino. 
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Ghemisolies  Rlieometer  (n.) 
Chemische  Technologic  (f.) 
Chemische  Theorie  (f.) 
Chemische  Konstitution  (f.) 
Chemische  Zersetzung  (f.) 
Chemische  Phosphorescent  (f.) 
Gliemisches  Photometer  (n). 
Cliemisches  Aequivalentge- 

vvicht  (n.) 
Chemiker  (m.) 
Gheinie  (f.) 
AgrikoHurchemie  (f.) 

Analytische  Ghernie  (f.) 
Angewandte  Chemie  (f.) 
Anorganische  Chemie  (f.) 
Organische  Chemie  (f.) 
Synthetische  Cliemie  (f.) 
Theoretische  Ghemie  (f.) 
Technische  Chemie  (f.) 

KastengebUi.se  (n.) 
Kastengeblasemaschine  (f.) 
Dampfraum  (m ) 

Oberingenieur  (m.) 

Houptamt  (n.) 

Hauptbalmhof  (in.);  Hauptsta- 

tion  (f.) 
Haupttelegrapheriamt  (n.) 

Schale  (f.);  Kapsel  (f.) 
Schalenguss(m.)  Hartguss(m.) 

Esse  Cf.);  Schornstein  (m.);  Ka- 

min  (m.) 
Kaminhaube  (f.);  Kaminaufsatz 

(m.) 

Schornsteinzug  (m.) 
Kaminrohr  (n.);   Schornstein- 

rohr  (n.) ;  Zugkanal  (m.) 

Essenkopf  (m.);  Schornstein- 

aufsatz  (m.) 
Russ  (in.) 

Schornsteinhut  (m.) ;  Schorn- 
steinhaube  (f.);  Schornstein- 
kappe  (f.);  Schornsteinauf- 
satz  (m.) 

Kaminklappe  (f.) 


Rheometre  (m.)  chimique. 

Teclmplogie  (f.)  chimique. 

Theorie  (f.)  chimique. 

Constitution  (f.)  chimique. 

Decomposition  (f.)  chimique. 

Phosphorescence  (f.)  chimique. 

Phptometre  (m.)  chimique. 

Poids  (m.)  equivalent  chimi- 
que. 

Ghimiste  (m.) 

Cliimie  (f.) 

Chimie  (f.)  appliquee  a  1'agri- 
culture. 

Chimie  (f.)  analytique. 

Cliimie  (f.)  appliquee. 

Chimie  ^f.)  inorganique. 

Chimie  (f.)  organique. 

Chimie  it.)  synthetique. 

Chimie  (f.)  theorique. 

Chimie  (f.)  technologique. 

Soufflet  (m.)  a  caisse. 
Squfflerie  (f.)  a  caisse. 
Reservoir  (m.)  de  vapeur. 

Ingenieur  (m.)  en  chef. 

Bureau  (m.)  principal. 

Station  (f.)  principale ;  Gare 
(f.)  principale. 

Rureau(m.)  telegraphique prin- 
cipal. 

Coquilie  (f.)  pour  le  moulage. 

Coulage(m.)  du  ferencoquilles 
de  fonte. 

Cheminee  (f.) 

Cage  (f.)  de  cheminee. 

Tirage  (m.)  d'une  cheminee. 
Tuyau  (m.)  de  cheminee. 


Cage  (f.)  de  cheminee. 
Suie  (f.) 

Cage(f.)de  cheminee;  Lanter- 
ne  (f.)  de  cheminee. 

Rascule  (f.)  d'une  cheminee. 


CHI 


English 


Chimney  of  a  steam-boiler. 

—  (Cover  (s.)  of  the) 

—  (Draught  (s.)  of  the) 

—  (Engaged) 

China-clay  (s.) ;  Kaolin  (s.) 

China-ink  (s.) 
Chips  (s.  pi.) 


Chisel  (s.) 

Chisel-steel    (s.) 
Chisel  (Cold) 

-  (Flat) 

-  (Hot) 

—  (Turning) 
to  Chisel  (v.) 

to  Chisel  off  (v.)  (the  rough 
surface  of  the  io<>od  to  ascer- 
tain its  quality) 

Chisel  (s.)  (Anvil) 

—  (Bolt);  Cape  chisel  (s.);  Cross- 
culting  chisel  (s.) 

—  (Caulking) 

—  (Corner) 

—  (Groove-cutting) 

—  (Mortise) 

—  (Ripping) 

—  (Stone) 

—  (Wall) 

Chop  off  (to) 
Chlorate  (s.)  (Chenv 

—  of  potash. 

Chloride  (s.);  Chlorid  (s.) 

—  of  aluminium. 

—  of  ammonium. 

—  of  antimony. 

—  of  arsenic. 

—  of  barium. 

—  of  calcium. 

-  of  copper. 

—  of  iron. 

—  of  lead. 

—  of  magnesium. 


Camino  (m.)  di  caldaia. 

Coperchio  (m.)  del  camino. 
Tiraggio  (in.)  del  camino. 
Camino  (in.)  a  fil  di  muro. 

Caolino  (m.) 

Inchiostro  (m.)  di  China. 
Trapanature  (f.  pi.);  Limatura 

(f.);Trucioli(m.pl.);  Rase  hi  a- 

tura  (f.) 
Scarpello  (in.);  Scalpello  (m.); 

Bulino  (m.) 
Acciaio  (m.)  da  scalpelli. 


Scalpello  (m.)  piano. 
Tagliolo  (m.) 

Scalpello  (m.)  da  tornitore. 
Scalpellare;  Cesellare;  Bulina- 

re;  Lavorare  collo  scalpello. 
Scoprire  il  legnoper  accertar- 

si  del  la  sua  qualita. 

Tagliuolo(m.);  Martello  (m.)a 

taglio. 
Unghietta  (f.) 

Scalpello  (m.>  da  accecare. 

Sgorbia  (f.)  triangolare. 
Ferro  (m.)  per  scanellare. 
Pedano  (m.; 
Scalpello  (m.)  a  taglio. 
Scalpello  (m.)  per  pietre. 
Trapano  (m.)  per  pietre. 

Tagliare;  Recidere. 

Clorato  (m.) 

Clorato  (m.)  di  potassa. 

Cloruro  (m.) 

Cloruro  (m.)  d'alluminio. 

Cloruro  (m.)  d'ammonio. 


Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 


(rn.)  d'antimonio. 
(m.)  d'arsenico. 
(m.)  di  bario. 
(m.)  di  calcio. 
(m.)  di  rame. 
(m.)  di  ferro. 
(m.)  di  piombo. 
(m.)  di  magnesio. 
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French 


Dampfschornstein  (m.);  Dainpf- 

esse  (f.) 

Schornsteindeckel  (in.) 
Schornsteinzug  (m.) 
Eingebauter  Kamin  (in.) 

Porzellanerde  (f.);  Kaolin  (n.) 

Tusche  (f.) 

Spiine  (m.  pi.);  Bohrspiine  (in. 

pl.)t  Drehspj'ine  (m.  pi.);  Ab- 

falle  (m.  pt.) 
Meissel  (m.);  Stemmeisen  (n.); 

Grabstichel  (m.) 
Meisselstahl  (m.) 
Kaltineissel  (m.);  Banluneissel 

(m.) 

Flaclimeissel  (m.) 
Schrotmeissel  (m.) 
Drehmeissel  (m.) 
Mit  dem   Meissel   bearbeiten. 

Die  Rinde  abmeisseln  urn  das 
Holz  beurteilen  zu  konnen. 

Setzeisen  (n.);   Sclirotmeissel 

(m.) 
Kreuzmeissel  (m.) 

Stemmsetze  (f.) ;    Steinmmeis- 

sel  (m.) 
Geissfuss  (in.) 
Nuteisen  (n.) 
Lochbeitel  (m.) 
Stechbeitel  (m.) 
Steinmeissel  (m.) 
Stein  boh  re  r  (m.) 

Al)schroten. 

Chlorat  (n);  Ghlorsaures  Sa Iz  (n) 

Kaliumchlorat  (n.) ;  Ghlorsau- 
res Kali  (n.) 

Chlorur  (n.);  Chlorid  (n.) 

Chloraluminiurn  (n.) 

Ghlorammonium  (n.);  Salmiak 
(m.) 

Chlorantimon  (n.) 

Chlorarsen  (n.) 

Chlorbariinn  (n.) 

Ghlorcalciuin  (n.) 

Chlorkupfer  (n.) 

Kisenchlorur  (n.) 

Ghlorblei  (n.) 

Chlormagnesiurn  (n.) 


Grande    cheminee    (f.)    d'une 

chaudiere  a  vapeur. 
Gapuchon  (m.)  de  la  cheminee. 
Tirage  (rn.)  d'une  cheminee. 
Cheminee  (f.)  affleuree  ou   en- 

gagee. 
Terre  (f.)  a  porcelaine;  Kaolin 

(m.) 

Encre  (f.)  de  Ghine. 
Alesures  (f.  pi.)  ;  Buchilles  (f. 

pi.);  Gopeaux  (m.  pi.) 

Giseau  (m.) ;   Burin  (in.) ;  Fer- 

moir  (m.) 

Aoier  (m.)  a  ciseau. 
Ciseau  (m.)   a  froid ;   Tranche 

(f.)  a  froid. 
Giseau  (m.)  plat. 
Ciseau  (m.)  a  chaud. 
Giseau  (m.)  a  tourner. 
Ciseler;  Buriner. 

Decquvrir  le  bois(pour  recon- 
naitre  sa  qualite. 

Tranche  (f.);    Tranche   (f.)    a 

mange. 
Bee  (m.)  d'ane ;  Bedane  (in.) 

Matoir  (in.) 

Gouge  (f.)  triangulaire. 

Bee  (m.)  d'ane. 

Bedane  (m.) 

Ciseau  (m.)  fort. 

Ciseau  (m.)  a  pierre. 

Bonnet  (m.)  de  pierre;  Percer 

meule  (m.) 
Trancher. 
Chlorate  (m.) 
Chlorate  (m.)  de  potasse. 

Chlorure  (m.) 

Chlorure  (m.)  d'alluminium. 

Chlorure  (m.)  d'ammonium. 

Chlorure  (m.)  d'antimoine. 
Chlorure  dr..)  d'arsenic. 
Chlorure  (m.)  de  barium. 
Chlorure  (in.)  de  calcium. 
Chlorure  (m.)  de  cuivre. 
(Chlorure  (m.)  de  fer. 
Chlorure  (in.)  de  ploinb. 
Chlorure  (in.)  de  magnesium. 


Chloride  (s.)  of  manganese. 

—  of  mercury. 

—  of  nitrogen. 

—  of  potassium. 

—  of  silver. 

—  of  sodium. 

—  of  zinc. 
Chlorine  (s.) 

Chloroform    (s.) ;    Trichlorme- 

thane  (s.) 

Chlorometrical  (adj.) 
Chlorometry  (s.)  (Chem.) 

Chlorophyll  (s.) 
Chlorous  (adj.)  (Chem.; 

—  acid  (s.) 
Choking-coil  (s.)  (Electr.) 

Choking  field  (s.) 

—  field-ampere-turns  (pi.) 

—  turns  (pi.) 

—  voltage  (s.) 

—  winding  (s.) 
Chord  (s.)  (Geom.) 

—  of  an  arch  (Arch.) 

—  ordinately  applied  (Geom.) 

—  (Supplementary)  (Geom.) 

—  (Length  (s.)  of  the)  (Arch.) 


Chromate  (s.) 

—  of  barium. 

—  of  iron. 

-  of  lead. 

—  of  mercury. 

—  of  potash. 
Chromate  (s.)  of  zinc. 

Chromatic  (adj.) 
Chromatism  (s.) 
Chrome  (s.);  Chromium  (s. 
Chrome-green  (s.) 
Chrome-red  (s.) 
Chrome-yellow  (s.) 
Chrome  (Oxide  (s.)  of) 

—  (Protoxide  (s.)  of) 


Cloruro  (m.)  di  manganese- 

Cloruro  (m.)  di  mercuric. 
Cloruro  (m.)  d'azoto. 
Cloruro  (m.)  di  potassio. 
Cloruro  (m.)  d'argento. 
Cloruro  (m.)  di  sodio. 
Cloruro  (m.)  di  zinco. 
Cloro  (m.) 
Cloroformio  (rn.);  Triclorome- 

tano  (m.) 
Clorometrico. 
Clorometria  (f.) 

Clorofllla  (f.) 

Cloroso. 

Acido  (m.)  cloroso. 

Bobina  (f.)  di   reazione;  Roc- 

chetto  (m.)  di  reazione. 
Campo  (m.)  di  reattanza. 
Ampere-giri  (m.  pi.)  del  cam- 

po  di  reattanza. 
Spire  (f.  pi.)  di  reattanza. 
Tensione  (f.)  di  reattanza. 
Avvolgimento  (m.)  di  reattanza 
Corda  (f.k 

Corda  (f.)  d'un  arco. 
Corda  (f.)  coniugata  ad  un  dia- 

metro. 
Corda  (f.)  supplementare;  Cor- 

de  (f.  pi )  supplementari. 
Lunghezza  (f.)  d'una  corda  d'un 

arco;  Apertura  (f.)  d'un  arco 

di  volta. 
Cromato  (m.) 

Cromato  (m.)  di  bario. 
Cromato  (m.)  di  ferro. 

Cromato  (m.)  di  piombo. 
Cromato  (m.)  di  mercuric. 

Cromato  (m.)  di  potassio. 
Cromato  (m.)  di  zinco. 

Cromatico. 
Cromatismo  (m.) 
Cromo  (m.) 
Verde  (m.)  di  croiuo. 
Rosso  (m.)  di  cromo. 
Giallo  (m.)  di  cromo. 
Ossido  On.)  di  crorno. 
Protossido  (m.)  di  cromo. 


—  I'.KI 


French 


Chlormangan    (n.)  ;    Mangan- 

chloriir  (n.) 

Quecksilberchloriir  (n.) 
Chlorstickstoff  (m.) 
Ghlorkalium  (n.) 
Glilorsilber  (n.) 
Ghlornatrium  (n.) 
Chlorzink  (n.) 
Chlor  (n.) ;  Ghlorgas  (n.) 
Chloroform  in.) ;  Trichlorme- 

than  (n.) 
Ghlorometrisch. 
Chlorometrie  (f.);  Chlorimetrie 

(f.);  Chlormessung  (f.) 
Chlorophyll  (n.);  Blattgriin  (n.) 
Ghlorig;  Chlorhaltig. 
Ghlorige  Siiure  (f.) 
Drosselspule  (f.) 

Drosselfeld  (n.) 
Drosselfeldarnperewindungen 

(f.  pi.) 

T3rosselwindungen  (f.  pi.) 
Drosselspannung  (f.) 
Drosselwicklung  (f.) 
Sehne  (f.) 

Kampferlinie  (f.)  eines  Bogens. 
Konjugerte  Sehne  (f.) 

Erganzungssehne  (f.) 
Spannweite  (f.) 

Chromat    (n.) ;    Chromsaures 

Salz  en.) 

Chromsaures  Barium  (n.) 
Chromeisen(n.);  Chromit  (m.); 

Chromeisenerz  (n ) 
Chromsaures    Bleioxyd     (n.); 

Bleichromat  (n.) 
Cliromsaures  Quecksilberoxy- 

dul  (n.) 

Kaliumchroinat  (n.) 
Cliromsaures  Zink  (n.);  Zink- 

chromat  (n.) 
Chromatisch. 
Chrornatismus  (m.) 
Chrom  (n.) 
Chromgrun  (n.; 
Chromrot  (n.) 

Ohromoxyd  (n.) 
Chromoxydul  (n.) 


Chlorure  (m.)  de  manganese. 

Chlorure  (rn.)  de  mercure. 
Chlorure  (m.)  de  nitrogene. 
Chlorure  (m )  de  potassium. 
Chlorure  (m.))  d'argent. 
Chlorure  (m.)  de  sodium. 
Chlorure  (in.)  de  zinc. 
Chlore  (m.) 
Chloroforme (m.);  Trichlorme- 

than  (m.) 
Chlorometrique. 
Chlorometrie  (f.) 

Chlorophylle  (f.) 

Chloreux. 

Acide  (m.)  chloreux. 

Bobine  (f.)  de  reaction. 

Champ  (m.)  de  resistance. 
Amperes- tours    (m.  pi.)    du 

champ  de  reactance. 
Spires  (f.  pi.)  de  reactance. 
Tension  (f.)  de  reactance. 
Enroulement(m.)  de  reactance 
Corde  (f.) 

Corde  (f.)  d'un  arc. 
Corde  (f.)  conjuguee  a  un  dia- 

metre. 
Corde  (f.)  supplementaire. 

Longueur  (f.)  de  la  corde  d'un 
arc;  Ouverture  (f.)  de  Pare. 

Chromate  (m.) 

Chromate  (m.)  de  baryte. 
Chromite  (m.)  de  fer;  Fer  (m.) 

Chromate. 
Chromate  (m.)  de  plomb. 

Chromate  (m.)  de  mercure. 

Chromate  (m.)  de  potasse. 
Chromate  (m.)  de  zinc. 

Cromatique. 
Chrornatisme  (m.) 
Chrome  (m.) 
Vert  (m.)  de  chrome. 
Rouge  (m.)  de  chrome. 

Oxyde  (m.)  de  chrome. 
Protoxyde  (m.)  de  chrome. 
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Italian 


Chromic  (adj.)  (Chem.) 

—  acid  (s.) 

—  iron  (s.);  Chromite  (s.)  Chro- 
mate  (s.)  of  iron. 

Chromolithography  (s.) 

Chromo-radiometer  (s.) 
Chromotype  (s.) 
Chronograph  (s.) 
Chronometer  (s.) 
Chronoscope  (s.) 
Chrysoberyl  (s.)  (Miner.) 

Chrysolite  (s.)  (Miner.) 
Churn-drill  (s.) 

Cinder  (s.) ;  Scoria  (s.) 

Cinder-box  (s.) 
Cinder-rack  (s.) 
Cinders  (s.  pi.) 

Cinnabar  (s.) 

-  (Artificial) 

—  (Native) 

Cipher  (s.);  Number  (s.) ;  Figure 

(s.)  (Math.) 
Cipolin-marble  (s.) 
Circle  (s.) 

—  of  altitude. 

—  of  curvature. 

—  of  declination. 

—  of  distribution. 

—  of  divergence  (Phys.) 

—  of  latitude. 

—  of  longitude. 

—  (Circumscribed) 

—  (Centre) 

—  (Extremity)  (Macli.) 

—  (Great)  of  a  sphere  (Geom.) 

—  (Inscribed) 

—  (Meridian) 

-  (Pitch)  of  toothed   geering 
(Mach.) 

—  (Rolling)  (Mach.) 


Cromico. 

Acido  (m.)  cromico. 

Cromato  (m.)  di  ferro. 

Cromolitografia  (f.) 

Gromoradiometro  (n.) 
Cromotipia  (f.) 
Cronografo  (m.) 
Cronometro  (m.) 
Cronoscopio  (m.) 
Crisoberillo  (m.) 

Crisolite  (raj ;  Olivina  (f.) 
Trivella  (f.)   a  "chiocciola   per 

terreno. 
Scoria  (f.);  Cenere  (f.) 

Cassa  (f.)  per  le  scorie. 
Rastrello  (m.)  per  le  scorie. 
Ceneri  (f.  pi.) 

Cinabro  (m.) 
Cinabro  (m.)  artificiole. 
Cinabro  (m.)  nativo. 
Cifra  (f.);  Numero  (m.) 

Marmo  (m.)  cipollino. 
Circolo  (m.) 

Circolo  (m.)  di  altitudine. 
Circolo  (m.)  di  curvatura;  Cir- 
colo (in.)  osculatore. 
Circolo  (m.)  di  declinazione. 

Circolo  (m.)  della  distribuzione 
Circolo  (m.)  di  divergenza. 
Circolo  (m.)  di  latitudine. 
Circolo  (in.)  di  longitudine. 
Circolo  (m.)  circoscritto. 

Circonferenza  (f.)  dei  centri. 

Circonferenza  (f.)  delle  estre- 

mita  dei  denti. 
Circonferenza  (f.)    diametrale 

d'una  sfera. 
Circolo  (m.)  inscritto. 
Circolo  (m.)  meridiano. 
Circonferenza    (f.)    primitive; 

Circolo  (m.)  primitivo  di  con- 

tatto. 
Circonferenza(f.)dirotolamen- 

to;  Circolo  (m. )di  rotolamento 


German 


French 


Chrom-. 
Chromsaure  (f.) 
Chromeisenerz  (n.>;  Chromei- 

sen  (n.);  Chromic  (m.);  Chrom- 

eisenstein  (in.) 
Chromolithographie  (f.);  Far- 

bensteindruck  (m.) 
Chromoradiometer  (n.) 
Chromotypie  (f.) 
Chronograph  (m.) 
Chronometer  (n.) 
Chronoskop  (n.) 
Chrysobervll  (in.):  Cyinophan 

(n.) 

Chrvsolit  (m.);  Olivin  (m.) 
Erdbohrer  (m.) 

Schlacke  (f.) 

Schlackenkasten  (in.) 
Schlackenrechen  (m.) 
Asche  (f.) ;  Schlacke  (f.) 

Zinnober  (in.) 
Kiinstlicher  Zinnober  (m.) 
Naturlicher  Zinnober  (m.) 
Ziffer  (f.);  Zahl  (f.);  Zahlzeichen 

(n.) 

Cipolin  (m.) 
Kreis  (m.) 
Hohenkreis  (m.) 
Krummungskreis  (m.) 

Deklinationskreis     (m.);     Ab- 

weichungskreis  (m.) 
Schieberkreis  (m.) 
Zerstreuungskreis  (m.) 
Breitenkreis  (m.) 
Hohenkreis  (m.) 
Umgeschriebener  Kreis  (m.) 

Centrumkreis  (m.) 

Kreis  (m.)  der  Zahnenden. 

Grosster  Kreis  (m.) 

Eingeschriebener  Kreis  (in.) 
Meridiankreis  (m.) 
Theilkreis  (in.) 


Rollkreis  (in.) 


Chrornique. 
Acide  (m.)  chromique. 
Chromite  (m.);  Fer  (m.)  chro- 
ma t  . 

Chromolitographie  (f.) 

Chromoradiometre  (m.) 
Chromotypie  (f.) 
Chronographe  (m.) 
Chronometre  (m.) 
Chronoscope  (m.) 
Chrysoberil  (m.);  Cymophane 

(f.) 

Chrysolite  (f.);  Olivine  (f.) 
Sonde  (f.);  Tariere  (f.)  pour  le 

sol. 
Scorie  (f.) ;  Crasse  (f.) ;  Laitier 

(m.) 

Caisse  (f.)  a  laitiers. 
Bateau  (in.)  a  laitiers. 
Cendres  (f.  pi.) ;  Escarbilles  (f. 

pl.) 

Cinabre  (m.) 
Cinabre  (m.)  artiflciel. 
Cinabre  (in.)  natif. 
Chiffre  (mj;  Nombre  (m.) 

Marbre  (m.)  cipolin. 
Cercle  (m.) 

Cercle  (m.)  de  hauteur. 
Cercle  (m.)  de  courbure ;  Cer- 
cle (m.)  osculateur. 
Cercle  (m.)  de  declinaison. 

Cercle  (m.)  de  la  distribution. 
Cercle  On.)  de  divergence. 
Cercle  (m.)  de  latitude. 
Cercle  (m.)  de  longitude. 
Cercle  (m.)  circonscrit;  Circon- 

ference  (f.)  circonscrite. 
Cercle  (m.)  des  centres  ;  Cir- 

conference  (f.)  des  centres. 
Cercle  (m.)  des  extremites. 

Circonference  (f.)  diametrale. 

Cercle  (in.)  inscrit. 

Cercle  (in.)  meridien. 

Cercle  (m.)  primitif;  Girconfe- 
rence  (f.)  primitive  d'  une 
roue  dentee. 

Cercle  (m.)  roulant;  Circonfe- 
rence (f.)  roulante. 


cm 


Circle  (s.)  (Shoulder) 

—  (Graduated) 
Circuit  (s.)  (Electr.) 

Circuit-breaker  (s.) 


Circuit-breaker  (s.)  (Automatic) 

Circuit-breaker  (s.)  (Mercury) 
Circuit-changer  (s.) 

Circuit  closer  (s.) 

Circuit  (s  )  of  a  current. 

—  (Broken) 

-  (Closed) 

—  (Derived) 

—  (Exciting) 

—  (External) 

—  (Induced) 

—  (Inducing) 

—  (Internal) 

—  (Magnetic) 

—  (Magneto-electrical) 

—  (Open) 

—  (Primary) 

—  (Principal);  Main  circuit  (s) 
— (Secondary) 

—  (Shunt) 

—  (Thermo-electrical) 

—  (Voltaic) 

—  (to  Break  (v.)  the) 

—  (to  Close  (v.)  a) 

—  (to  Open  (v.)  a) 

—  to  Place  (v.)  in);  To  insert 
(v.)  in  circuit. 

—  (to  Place  (v.)  out  of) 

Circuit  (s.)   (Alternating   cur- 
rent. 

—  (Armature) 

-  (Battery) 

-  (Earth);    Grounded   circuit 

(S.) 


Circonferenza  (f.)  delle  radici 

Circolo  (in.)  graduate. 
Circuito  (m.) 

Interruttore  (in.) 


Interruttore  (m.)  automatico. 

Interruttore  (m.)  a  mercurio. 

Invertitore  (m.);  Permutatore 
(m.);  Cornmutatore  (m.) 

Commutatore  (m.);  Interrut- 
tore (m.) 

Circuito  d'una  corrente. 

Circuito  (m.)  interrotto. 

Circuito  (m.)  compiuto;  Cir- 
cuito (m.)  chiuso. 

Circuito  (m.)  derivato. 

Circuito  (m.)  eccitatore. 
Circuito  (m.)  esterno. 

Circuito  (m.)  indotto. 
Circuito  (m.)  induttore  o  indu- 

cente. 

Circuito  (m.)  interno. 
Circuito  (m.)  magnetico. 
Circuito  (m.)  magneto-elettri- 

co. 

Circuito(m.)  aperto  o  interrotto 
Circuito  (m.)  primario. 

Circuito  (m.)  principale. 
Circuito  (m.)  seoondario 

Circuito  (m.)  derivato. 
Circuito  (m.)  termo-elettrico. 

Circuito(m.)  voltaico  o  voltiano 
Interrompere  il  circuito. 
Chiudere  il  circuito. 
Aprire  il  circuilo. 
Mettere  nel  circuito;  Inserire 

nel  circuito. 
Togliere  dal  circuito;  Disinse- 

rire  dal  circuito. 
Circuito  (m.)  a  corrente  alter- 

nata. 

Circuito  (m  )  dell'indotto. 
Circuito  (in.)  della  hatteria. 
Circuito  (m.)  a  ritorno  di  terra. 
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Ft -i' ncli 


Fusskreis    (m.);    Wurzelkreis 

(m.) 

Teilkreis  (m.) 
Stromkreis (m.):  Leitungskreis 

(m.) 
Stromunterbrecher    (m.) ; 

Stromschliissel  (m.) ;  Strom- 

schalter  (m.) 
Selbstthatiger    Unterbrecher 

(m.) 

Quecksilberunterbrecher  (m.) 
Komrautator  (m.) 

Stromschliesser(m.);  Einschal- 

ter  (in.) 

Kreislauf  (m.);  Stromkreis  (m.) 
Offener  Stromkreis  (m.) 
Geschlossener  Stromkreis  (in.) 

Nebenstromkreis  (in.);  Neben- 

schlussstromkreis  (m.) 
Erregerstromkreis  (m.) 
Aeusserer  Stromkreis  (m.; 

Inducierter  Stromkreis  (in.) 
Inducierender  Stromkreis  (in.) 

Innerer  Stromkreis  (rn.) 
Magnetisclier  Stromkreis  (m.) 
Magneto-elektrischer    Strom- 
kreis (m.) 

Olt'ener  Stromkreis  (tn.) 
Primarer  Stromkreis  (m.) 

Hauptstromkreis  (m.) 
Sekiindarer  Stromkreis  (m.) 

Nebensclilussstromkreis  (m.) 

Thermoelektrischer  Strom- 
kreis (m.) 

Voltaischer  Stromkreis  (in.) 

Den  Stromkreis  unterbrechen. 

Den  Stromkreis  schliessen. 

Den  Stromkreis  offnen. 

In  den  Stromkreis  einsclml- 
ten;  Schalten. 

Ausschalten. 

Wechselstromkreis  (m.) 

Ankerstromkreis  (m.) 
Batteriestromkreis  (in.) 
Stromkreis  (in.)  mit   Erdriiek- 
leitung. 


Cercle  (m.)  des  pieds;  Circon- 

ference  (f.)  des  pie 
Cercle  (m.)  gradue. 
Circuit  (m.) 

Interrupteur  (m.) 

Interrupteur  (m.)  automatique. 

Interrupteur  (m.)  a  mercure. 
Inverseur  (m.);    Permutateur 

(m.);  Commutateur  (m.) 
Gonjoncteur   (m.) ;   Commuta- 

teur  (m.) 

Circuit  (m.)  d'un  courant. 
Circuit  (m.)  ouvert. 
Circuit  (m.)  ferme. 

Circuit  (m.)  derive. 

Circuit  (m.)  excitateur. 
Circuit  (m.)  externe  ou  exte- 

rieur. 

Circuit  (m.)  induit. 
Gircuit  (m.)  inducteur. 

Gircuit(m.)  interne  ou  interieur 
Circuit  (m.)  magnetique. 
Circuit  (m.)    magneto-electri- 

que. 

Circuit  (m.)  ouvert. 
Circuit  (m.)  inducteur  ou  pri 

maire. 

Circuit  (m.)  principal. 
Circuit  (m.)  induit  ou   secon- 

daire. 

Circuit  (m.)  derive. 
Circuit  (m.)  thermo-electrique. 

Circuit  (in.)  volta'ique. 
Interrompre  le  circuit. 
Fermer  le  circuit. 
Ouvrir  le  circuit. 
Mettre  dans  le  circuit. 

Mettre  hors  du  circuit. 

Circuit  (m)  a  courant  alterna- 

tif. 

Circuit  (m.)  de  1'induit. 
Circuit  (m.)  de  batterie. 
Circuit  (m.)   a    retour   par    la 

terre. 


GIB 
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Italian 


.Circuit  (s.)  (Galvanic) 
--  (Short-) 

Circular  current  (s.) 

—  nut  (s.) 

—  pendulum  (s.) 

—  pitch  (s.) 
Circular  (adj.) 

—  arc  (s.) 

—  channel  (s.) 

—  function  (s.) 

—  line  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  number  (s.) 

—  saw  (s.) 

-  saw-engine  (s.) 

—  (Method  (s.)  of)  contact. 

to  Circulate  (v.) 
Circulating -pipe  (s.) 
Circulating-pump  (s.) 
Circulation  (s.) 

—  of  steam. 

—  of  woter. 

-  of  air. 

-  of  oil. 

—  (Ascensional) 

-  (Atmospherical) 
Circumference  (s.) 

Circumferential  force  (s.) 

—  velocity  (s.) 

—  friction  wheel  (s.) 

to  Circumscribe  (v.) 
Circumscribed  (adj.) 

—  angle  (s.) 

—  circle  (s.) 

Circumscriptible  ;  Circumscri- 

bable. 
Cistern  (s.) 

—  of  the  gasometer. 

—  (Hot  water) 
Citrate  (s.) 

Citric  acid  (s.) 


Gircuito  (m.)  galvanico.       * 
Corto-circuito  (m.);  Gircuito(m.) 

del  corto  circuito. 
Gorrente  (f.)  circolare. 
Dado  (m.)  a  fori. 

Pendolo  (m.)  circolare. 

Passo  (m.)  della  dentatura. 

Gircolare. 

Arco  (m )  circolare. 

Ganale  (m.)  circolare. 

Funzione  if.)  circolare  o  trigo- 

nometrica. 
Linea  (f.)  circolare. 
Moto  (m.)  circolare. 

Numero  (m.)  circolare. 
Sega  (f.)  circolare. 
Sega  (f.)  circolare  meccanica. 
Metodo  (m.)  del  contatto  cir- 
colare. 
Circolare. 

Tubo  (m.)  di  circolazione. 
Pompa  (f.)  di  circolazione. 
Circolazione  (f.) 

Circolazione  (f.)  del  vapore. 
Circolazione  (f.)  dell'acqua. 
Circolazione  (f.)  d'aria. 
Circolazione  (f.)  dell'olip. 
Circolazione  (f.)  ascensionale. 
Circolazione  (f.)  atmosferica. 
Circonferenza  (f.) 

Forza  (f.)  tangenziale. 
Velocita  (f.)  periferica  o   tan- 
genziale. 
Ruota  (f.)  a  frizione  cilindrica. 

Circoscrivere. 

Circoscritto. 

Angolo  (m.)  circoscritto. 

Circolo  (m.)  circoscritto. 

Circoscrivihile. 

Cisterna   (f.);    Serlmtoio    (m.) 

d'acqua. 

Vasca  (rn.)  del  gasometro. 
Serbatoio  (m.)  cielt'acqaa  calda 
Citrato  (m.) 

Acido  (m.)  nitrico. 


German, 
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French 


Galvanischer  Strornkreis  (m.) 
Kurzschlussstromkreis  (in.) 

Kreisstrom  (ui.t 

Loclunutter   (f.);    Stellmutter 

(f.) 

Kreispendel  (n.) 
ZahnCeilung  (f.) 
Kreisfonnig. 
Kreisbogen  (m.) 
Kreisformiges     Gerinne     (n.) ; 

Kropfgerinne  (n.) 
Krfiisfunktion  (f.);  Gonioiuetri- 

sche  Funktion  (f.) 
Kreislinie  (f.) 
Kreisnewegung  (f.);  Scliwung- 

bewegung  (f.) 

Kugelzahl  (f.);  Zirkelzahl  (f.) 
Kreissage  (f.)  Circulnrsuge  (f.) 
Kreissagemaschine  (f.) 
Krelsstrichmethode  (f.) 

Umlaufen;  Circuliren. 
Circulationsrohr  (n.) 
Circulationspumpe  (f.) 
Kreisumlauf(m.);  Uinstroinung 

(f.) 

Kreisumlauf(m.)  des  Dampfes. 
Kreisumlauf  (in.)  des  Wassers. 
Luftcirculation  (f.) 
Oelcirkulation  (f.) 
Ansteigender  Kreisumlouf  (rn.) 
Luftumstromung  (f.) 
Kreisuinfang    (in-);    Uuikreis 

(m.)  Umfang  (m.) 
Umfangskraft  (f.) 
Umfangsgeschwindigkeit  (f.) 

Cyllndrisches  Reibungsrnd  (n.) 

Umschreiben. 
Umschrieben. 

Umschriebener  Winkel  (m.) 
Eingeschriebener    Kreisuin- 
fang (rn.) 
Umschreibbar. 

Gisterne  (f.) ;  Wasserbehalter 

(m.) 

Cisterne  (f.)  des  Gasmessers. 
Heisswassercisterne  (f.) 
Gitrat  (n.):  Gitronensaures  Salz 

(n.) 
Citronensaure  (f.) 


Circuit  (in.)  galvanique. 
Court-circuit  (m.) 

Couront  (in.)  circulaire. 
Ecrou  (in.)  a  trous;  Ecrou  (in.) 

de  fixage. 

Pendule  (m.)  circulaire. 
Pas  (m.)  circulaire. 
Circulaire. 
Arc  (m.)  circulaire. 
Coursier  (m.)  circulaire. 

Fonction  (f.)  circulaire. 

Ligne  (f.)  circulaire. 
Mouvement  (m.)  circulaire. 

Nombre  (in.)  circulaire. 
Scie  (f.)  circulaire. 
Scie  (f.)  circulaire  rnecanique. 
Methods  (f.)  de  la  touclie  cir- 
culaire. 
Circuler. 

Tuyau  (m.)  de  circulation. 
Pompe  (f.)  de  circulation. 
Circulation  (f.) 

Circulation  (f.)  de  la  vapeur. 
Circulation  (f.)  de  1'eau. 
Circulation  (f.)  d'air. 
Circulation  (f.)  d'huite. 
Circulation  (f.)  ascensionelle. 
Circulation  (f.;  atmospherique. 
Circonference  (f.) 

Force  (f.)  tangentielle. 
Vitesse  (f.)  tangentielle  oape- 

ripherique. 
Roue  (i'.)  a  friction  cylindrique 

Circonscrire. 

Circonscrit. 

Angle  (ID.)  circonscrit. 

Cercle  (m.)  circonscrit. 

Circonscriptible. 
Oiterne  (f.) 

Citerne  (f.)  du  gazometre. 
Reservoir  (m.)  a  eau  cliaude 
Citrate  (m.) 

Acide  (m.)  citrique. 
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Civil-engineer  (s.) 
Clack  (s.) 

Clack-box  (s.) 

Clack-seat  (s.) 

Clack-valve  (s.) 
Clack- weir  (s.) 
Clack-weir  (s.)  (Chanoine's) 

Clack  (s.)  (Delivery) 

—  (Exhaust) 

—  (Inlet) 

—  (Pressure) 

—  (Shutting) 

—  (Suction) 

-  (Valve);  Valve  flap  (s.) 
Clamp  (s.) 


- ;  Binding-screw  (s.)  (Electr.) 

—  (Adjustable) 

—  (Bridge) 

-  (Brush) 

—  (Bus-bar) 

—  (Flat-iron) 

-  (Plug) 

—  (Screw) 

—  (Terminal) 

—  (Wire) 
Clamping-ring  (s.) 

Clamping-screw  (s.) 
Clamping-segment  (s.) 

Clapper  (s.);   Tongue  (s.)   of  a 

bell. 

Classical  architecture  (s.) 
Classification  (s.) 
Claw  (s.) 

Claw-wrench  (s.) 
Clay  (s.) 


Ingegnere  (in.)  civile. 

Valyolu  (f.);  Animella  (f.);  Batti- 
toio  (in.)  della  valvola ;  Bat- 
tente  (in.)  della  valvola. 

Custodia  (f.)  della  valvola;  Sea- 
tola  (f.)  della  valvola;  Came- 
ra (f.)  della  valvola. 

Sede  (f.)  della  valvola;  Femmi- 
na  (f.)  dell'anirnella. 

Valvola  (f.)  a  cerniera. 

Alzaia  (f.)  a  bilico. 

Alzaia  (f.)  a  bilico  di  Chanoine. 

Valvola  (f.)  premente. 
Valvola  (f.)  di  scarico. 
Valvola  (f.)  d'ammissione. 
Valvola  (f.)  premente. 
Valvola  (f.)  d'arresto. 
Valvola  (f.)  d'aspirazione. 
Disco  (m.)  della  valvola. 
Arpione  (m.);  Arpioncino.  (m.); 

Fermaglio    (m.);    Tenditore 

(rn.) 

Serrafllo  (m.);  Morsetto  (m.) 
Sergente  (m.)  a  vite ;  Stretto- 

io  (m.)  a  vite. 
Ponte  (m.)  a  morsetto. 
Zoccolo  (m.)  di  spazzola. 
Morsetto  (m.)  per  sbarre   col- 

lettrici. 

Arco  (m.)  di  ferro  piatto. 
Morsetto  (m.)  ad  innesto. 
Sergente  (rn.)  a  vite. 
Serrafllo  (m.);  Morsetto  (m.) 

Serrafllo  (rn.);  Morsetto  (m.) 
Collare  (m.)  di  ferro. 

Vite  (f.)  d'arresto   o  di  pres- 

sione. 
Segmento  (m.)  dell'anello  per 

stringere. 
Battaglio  (m.)  della  campana. 

Architettura  (f.)  classica. 

Classiflcazione  (f.) 

Arpione  (m.);Granfla  (f.) ;  Un- 

cino  (rn.);  Rampone  (m.) 
Cavachiodi  (m.) 

Argilla  (f.) ;  Greta  (f.) 


German 


French 


Civilingenieur  (m.);  Civil-Inge- 

nieur  (m.) 
Klappe  (f.);  Ventilklappe  (('.) 

Ventilgehiiuse  (n.) 

Ventilsitz  (m.) 

Klappenventil  (n.) 
Klappenwehr  (n.) 
Klappenwelir  (n.)  nach,  Chn- 

noine. 

Druckkloppe  (f.) 
Auslassklappe  (f.) 
Einlassklappe  (f.) 
Druckklappe  (f.) 
Absperrklappe  (f.) 
Saugklappe  (f.) 
Ventilklappe  (f.) 
Klampe    (f.);     Klammer     (f.) ; 

Klernmvorrichtung  (f>  Spann- 

kluppe  (f.) 
Drahthalter  (m.) 
Schraubzwinge  (f.) 

Klemmbriicke  (f.) 
Biirstenschuh  (m.) 
Schienenklarnmer  (f.) 

Flacheisenbiigel  (m.) 
Steckkleinme  (f.) 
Schraubzwinge  (f.) 
Klemme  (f.);  Klemmenrolle  (f.) 

Klemme  <f.);  Drahtklemme(f.) 

Eisenschelle  (f.) ;  Eisenzwinge 
(f.i 

Stellschraube  (f.);  Klemm- 
schraube  (f.) 

Spannringsegment  (m.) ; 
Kleminringsegment  (m.) 

Kloppel  (m.);  Glockensch wen- 
gel  (m.) 

Klassische  Baukunst  (f.) 

Einteilung  (f.) 

Klaue  (f.);  Haken  (m.) 

Nagelzieher  (m.);  Nagelauszie- 

her  (MI.) 
Lehin  (m.);  Thon  (in.) 


Ingenieur  (in.)  civil. 
Clapet  (m  ) 

Chupelle  (f.)    de   la   soupape ; 
Boite  (f.)  a  soupape. 

Siege  (m.)  du  clapet. 

Soupape  (f.)  a  clapet. 
Hausse  (f.)  a  bascule. 
Hausse  (f-)  a  bascule  de  Clm- 

noine. 

Clapet  (m.)  de  refoulement. 
Clapet  (m.)  d'echappement 
Clapet  (m.)  d'admission. 
Clapet  (m.)  de  refoulement. 
Clapet  (IB)  d'arret. 
Clapet  (m.)  d'aspiration. 
Clapet  (m.) 
Crampon  (m.) ;  Agrafe  (f.) 


Serre-fll  (m.) ;  Borne-vis. 
Sergent  (m.);  Serre-joint  (m.) 

Pont  (m.)  de  serrage. 

Sabot  (m.)  de  balai. 

Crampon  (rn.)  de  flxage  de 
barre. 

Etrier  (m.)  de  fer  plat. 

Borne  (f.)  a  clieville  ou  a  flclie. 

Serre-joint  (m.);  Sergent  (m,) 

Borne  (f.) ;  Taquet  (m.)  de  ser- 
rage. 

Serre-fll  (m.) ;  Borne  (f.) 

Collier  (m.)  de  fer. 

Vis  (f.)  de  serrage ;  Vis  (f.)  de 
reglage. 

Segment  (m.)  de  baguede  ser- 
rage ;  Segment  (m.)  de  frette. 

Clapet  (m.)  d'une  cloche;  Bat- 
tant  (in.)  d'une  cloche. 

Architecture  (f.)  classique. 

Classification  (f.) 

Griffe  (f.) ;  Crochat  (m.);  Patte 
(f.);  Pince  ,f.) 

Arrache-clou  (m.) ;  Tire-clou 
(m.) 

Argile  (f.);  Glaise  (f.) 
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Clay-bottom  (s.) ;   Clay-ground 

(s.) 

Clay-bottom  Cs.)  (Hydrogr.) 
Clay-cutting  machine  (s.) 

Clay-mortar  (s.) 
Clay-pipe  (s.) 
Clay-pit  (s.) 
Clay-press  (s.) 
Clay-puddle  (s.) 

Clay-slate  (s.) 

Clayey  (adj.) ;  Clayish ;  Loamy 

(adj.) 

Claw  belt-fastener  (s.) 
Claw-coupling  (s.) 

Claw-hammer  (s.) 

Cleading     (s.) ;     Clothing    (s.) 

(Steam-en  g.) 
Clean  (adj.) 
to  Clean  (v.) 
to  Clean  a  harbour  or  a  river. 


—  from  rust. 

—  the  stones  from  old  mortar. 

Cleaning  (s.);  Cleansing  (s.) 

—  of  a  boiler. 

Clearance  (s.) ;  Piston-play  (s.) 
(Stearn-eng.) 

Cleat  (s.) 

to  Cleat  (v.);  To  fix  (v.)  with  a 

cleat. 

Cleavage  (s.) 
Cleaving-machine  (s.) 

Cleaving-saw  (s.. ;  Cleave-saw 

(s.) 
Cleft  (s.) 

Cliche  (s.) 
Click  (s.) 

Clock  (s.) 
Clock-case  (s.) 


Terreno  (m.)  argilloso;  Fondo 
(m.)  argilloso;  Terreno  (m.) 
cretaceb. 

Fondo  (m.)  d'argilla. 

Impastatrice  <f.)  d'argilla. 

Gemento  (m.)  d'argilla. 
Tubo  (m.)  d'argill;;. 
Gava  (f.)  d'argilla. 
Pressatrice  (f.)  d'argilla. 
Anima  (f.)  d'una  tra versa. 

Ardesia  (f.) 
Argilloso. 

Grappa  (f.)  per  cingliie. 
Innesto  (m.)  a  denti. 

Martello  (in.)  con  penna  divisa. 

Rivestirnento   (in.) ;   Inviluppo 

(m.);  Garnicia  (f.) 
Netto;  Pulito. 
Pulire ;  Nettare. 
Scayare  colla  draga  la  melma 

o  il  fan  go  in  un   porto  o   in 

un  flume. 

Togliere  la  ruggine. 
Togliere    il    calcinaocio  dalle 

pietre. 
Pulizia  (f.);  Pulitura  (f.) 

Pulizia  (f.)  della  caldaia. 
Spazio  (m.)  nocivo;  (iiuoco(m.) 
dello  stantuft'o. 

Tacchetto  (m.) 

Fissare  con  un  tacchetto. 

Fenditura  (fj 

Sega  (f.)  alternativa. 

Sega  (f.)  per  tavolette. 

Fessura  (f.);  Screpolatura  (f.) ; 

Grepatura  (f.) ;  Hottura  (f.) 
Cliche  (m.) 
Nottolino(m.);  Saltarello  (rn.); 

Tacchetto  (m.) 
Pendola  (f.):    Orologio  (in.)   a 

pendolo. 
Cassa  (f.)  d'orologio. 


I'd!)   — 


French, 


Tlionboden   (in.);   Lelimboden 
(in.) 

Lehmgrumd  (in.) 
Thonschneid  m  a  so  h  i  n  e    (f.) ! 

Thonschneider  (m.) 
Lehmmortel  (m.) 
Thonrohre  (f.) 
Thongrube  (f.) 
Thonpresse  (f.) 
Thonschlag  (in.);  Lehmschlag 

(na,) 
Thonschiefer  (m.) ;  Dachschie- 

fer  (m.) 
Thonig ;  Lehmig. 

Riernenkralle  (f.) 
/almkuppiung  (f.);  Klauen- 

kupplung  (f.) 
Hammer  (m.)  mit  gespaltener 

Finne. 
Bekleidung  (f.) ;   Verkleidung 

(f.);Umwickelung  (f.) 
Rein ;  Sauber. 
Reinigen;  Saubern. 
Einen  Hafen  oder  Fluss  aus- 

baggern. 

Rostfrei  machen. 

Die  alien    Steine    von    Mortel 

reinigen. 
Reinigung  (f.);  Reinigen   (n.) ; 

Saubern  (n.);  Putzen  (n.) 
Reinigung  (f.)  eines  Kessels. 
Schadlicher  Raum  (m.);  Spiel- 

raum  (m.)  des  Kolbens;  Kol- 

benspielraum  (m.) 
Klampe  (f.) 
Mit  einer  Klampe  festmachen; 

Festklampen. 
Spaltung  (f.) 
Spaltgatter  (n.) 

Rretterspaltsage  (f.) 

Sprung  (m.);  Riss(m.);   Spalt 

(m.) 

Cliche  (n.) 
Sperrklinke   (f.) ;   Sperrhaken 

(m.) 
Pendeluhr  (f.) 

Uhrkasten   (in.);    Uhrgehause 
WEBBER. 


Fond  (m.)  argileux;  Sol  (m.) 
glaiseux;  Sol  (m.)  argileux. 

Fond  (m.)  d'argile. 

Coupoir  (m.)  a  argile;  Goupoir 

(in.)  mecanique. 
Mortier  (m.)  de  terre  glaise.. 
Tube  (m.)  d'argile. 
Glaisiere  (f.) 
Presse  (f.)  a  argile. 
No_yau  (m.)  en  glaise ;  Couche 

(r.)  de  terre  glaise. 
Ardoise  (f.) 

Argileux ;  Glaiseux. 

Agrafe  (f.)  de  courroie. 
Accouplement  (m.)  a  griffes. 

Marteau  (m.)  a  panne  fendue. 

Revetement  (m.) ;  Chemise  (f.) 

Enveloppe  (f.) 
Net;  Propre. 
Nettoyer;  Purger. 
Curer;  draguer;  de"bourber  un 

port  OIL  une  riviere. 

Derouiller. 

Decrotter  les  vieilles  pierres. 

Nettoyage  (m.) 

Nettoyage  (m.)  d'une  chaudiere 
Espace  {m.)  nuisible;  Liberte 

(F.)  du  cylindre;  Jeu  (m.)  du 

piston. 
Taquet  (m.) 
Assurer  avec  un  taquet. 

Clivage  (m.):  Fendage  (m.)    . 
Scierie  (f.)  alternative  a  mou- 

vement  en  dessous. 
Scie  (f.)  a  refrendre. 

Fente(f.);  Ger(jure  (f.;;  Crevas- 
se (f.);  Oissure  (f.) 

Cliche  (m.) 

Cliquet(m.);  Taquet  (m.)  d'nr- 
ret. 

Pendule  (f.) 

Cage  (f.)  d'horloge. 
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CLO  English 


Clock-work  (s.) 

Clock  (Electric) 

—  (Regulating) 

Clockwork  (s.)  (Differential) 

-  (Oscillating) 
Close  nipple  (s.) 
Closeness  (s.)  of  contact. 
Closing  (s.) ;  Closure  (s.) 

—  of  a  circuit  (Electr.) 

—  (Automatic) 

—  (Bell  water) 

—  (Level  water) 

-  (Self) 

—  (Valve  water) 

—  (Water) 

-  (Water)   in  the  course  of  a 
pipe. 

—  (Water)  with  overfall. 

Closing-arc  (s.) 
Closing-capsule  (s.) 
Closing-screw  (s.) 
Cloth  (s.) 

-  (Oil) 

Clothing  (s.) 

—  of  a  boiler, 

—  of  a  cylinder. 

—  of  the  man-hole. 

Cluster-switch  (s.) 
Clutch-coupling  (s.) 

Clutch  (s.)  (Disengaging) 
Clutch  (s.) 
Coach-wrench  (s.)  (Mach.) 

to  Coagulate  (v.)  (Chem.) 
Coagulated  (adj.) 


Movimento  (m.)  d'orologeria ; 
Ingranaggio  (m.)  d'orologeria 

Orologio  (m.)  elettrico. 

Pendpla  (f.)  regolatrice;  Oro- 
logio (in.)  regolatore. 

Meccanismo(m.)  di  orologeria 
differenziale. 

Meccanismo  (m.)  di  orologerin 
a  sospensione. 

Raccordo  (m.)  a  vite;  Manicot- 
to  (m.)  interno. 

Intimita  (f.)  del  contatto. 

Chiusura  (f.) 

Chiusura  (f.)  d'un  circuito. 

Chiusura  (f.)  automatica. 
Chiusura  (f.)  a  campana. 
Chiusura  (f.)  di  livello. 
Chiusura  (f.)  automatica. 
Chiusura  (f.)  a  valvola. 
Chiusura  (f.)  ad  acqua ;  Chiu- 
sura (f.)  idraulica. 
Chiusura  (f.)  corrente. 

Chiusura  (f.)  a  stramazzo. 

Arco  (m.)  di  chiusura. 

Capsula  (f.)  di  chiusura. 

Vite  (f.)  di  chiusura. 

Lino  (m.) 

Lino  <m.)  ad  olio ;   Panno  (m.) 

oliato. 
Rivestimento  (m.) ;  Camicia  (f.); 

Inviluppo  (m.) 
Rivefetimento  (m.)   d'una   cal- 

daia. 
Inviluppo  (m.)    d'un    cilindro: 

Camicia  (f.)  d'un  cilindro. 
Guarnizione  (f.)  di  caucciu  per 

il  buco  d'uomo. 
Interruttore  (m.)  a  corona. 
Innesto  (m.)  a  denti. 

Manicotto  (m.)  di  disinnesto. 
Giunto  (m.)  a  denti. 
Chiave  (f.)  universale. 

Coagulare. 
Coagulato. 


German 


French 


Uhrwerk  (n.) 

Klektrische  Ulir  (f.) 
Normaluhr  (f.) 

Diff'erentialulirwerk  (n.) 
Schwingendes  Laufwerk  (n.) 
Nippel  (m.) 
Innigkeit  (f.)  des  Kontakts. 

Verschluss   (in.) ;   Verschlies- 

sung  (f.) 
Schliessung  (f.)  des  Stromkrei- 

ses. 

Selbstverschluss-  (m.) 
Glockeriwasserverschluss  (m.) 
Wasserschluss  (m.)im  Niveau. 
Selbstverscliluss  (in.) 
Klappenwasserschluss  (m.) 
Wasserverscliluss  (m.);  Was- 

sersperre  (f.) 
Wasserverschluss(m.)  im  Lauf 

einer  Leitung. 
Wasserverscliluss  (m.)  rnit  Ue- 

berfall. 

Schliessungsbogen  (m.) 
Verschlusskapsel  (f.) 
Verschlussschraube  (f.) 
Leinen(n.);  Leinwand  (f.) 
Oeltuch  (n.);  Oelleinwand  (f.) 

Bekleidung   (f.);    Verkleidung 

(f.);  Umwickelung  (f.) 
Kesselbekteidung  (f.) 

Cylinderbekleidung  (f.) 
Mannlochverkleidung  (f.) 

Kronenschalter  (m.) 

Klauenkupplung  (f );  Zahnkup- 
plung  (f.) 

Ausriickmuffe  (f.);  Losbare 
Kupplungsmuffe  (f.) 

Zahnkupplung  (f.);  Klauenkup- 
plung (f.) 

Universalschraubenschlu  s  s  e  1 
(m.) 

Gerinnen  lassen. 

Geronnen. 


Mouvement  (m.)  d'horlogerie; 

Rouage  (m.)  d'horlogerie. 
Horloge  (f.)  electrique. 
Pendule  (f.)  regulatrice. 

Mouvement   (m.)   d'horlogerie 

differentiel. 
Mouvement  (m.)  d'horlogerie 

suspendu. 
Raccord  (m.)  a  vis. 

Intimite  (f.)  du  contact. 
Cloture  (f.);  Fermeture  (f.) 
Fermeture  (f.)  d'un  circuit. 

Cloture  (f.)  automatique. 
Cloture  (f.)  a  eau  a  cloche. 
Cloture  (f.)  a  eau  a  niveau. 
CUHure  (f.)  automatique. 
Cloture  (f.)  a  eau  avec  valve. 
Cloture  (f.)  a  eau. 

Cloture  (f.)  courante. 
Cloture  (f.)  a  eau  a  deversoir. 

Arc  (m.)  de  cloture. 

Capsule  (f.)  de  fermeture. 

Vis  (f.)  de  fermeture. 

Toile  (f.) 

Drap  (m.)  huile ;  Toile  (f.)  hui- 

lee. 
Enveloppe  (f) .;  Chemise  (f.) 

Enveloppe  (f.)  d'une  chaudiere 
Enveloppe  (f.)  du  cylindre. 
Chemise  (f.)  du  trou  d'homme. 

Interrupteur  (m.;  a  couronne. 
Accouplement  (m.)  a  griffes. 

Manchon  (m.)  mobile. 
Manchon  (m.)  a  grifTes. 
Clef  (f)  universelle. 

Coaguler ;  Cailer. 
Coagule. 


GOA 


English 
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Italian 


Coak  (s.) ;  Coke  (s.) 

Coal  (s.) 
Cooal-basin  (s.) 

Coal-breaker  (s.)  (Min.) 
Coal-cake  (s.) 
Coal-crucible  (s.) 

Coal-dust  (s.) 
Coal-dust  bricks  (s.  pi.; 

Coal-analysis  (s.) 

—  conveyance  (s.) 

Coal-bunker  door  (s.) 

Coal-firing  (s.) 

Coal-field  (s.) 

Coal-gas  (s.) 

Coal-grit  (s.) 

Coal-heating  (s.) 

Coal-formation  (s.) 

Coal-oil  (s.) 

Coal-poker  (s.);  Coal-rake  (s. 


Coal-shovel  (s.) 
Coal-store  (s.) 

Coal-tar  (s.) 

Coal-tip  (s.)  (Railw.) 
Coal-waggon. 
Coal  (Acicular) 

—  (Bituminous) 

-  (Blak) 

—  (Blind) 

—  (Brown) 

-  (Cardiff) 

—  (Convex) 

—  (Coppered) 

-  (Core) 

—  (Consumption  (s.)  of) 

-  (Fat) 

-  (Foliated) 

—  (Fibrous) 

—  (Glance);  Anthracite  (s.) 


Coak  (m.);  Coke  (in.) 

Carbone  (m.) 

Bacino  (in,)    carbonifero;   Di- 

stretto  (m.)  carbonifero. 
Macchina  (f.)  per  rompere   il 

carbone. 
Mattonelle  (f.  pi.)  'di  carbone. 

Crogiuolo  (m.)  di  carbone. 

Polvere  (f.)  di  carbone 
Carbone  (m.)  fossile  in  formel- 

le. 

Analisi  (f.)  del  carbone. 
Trasporto  (m.)  del  carbqne. 
Portello  (m.)  dei  carbonili. 
Riscaldamento-(m.)  a  carbone. 
Bacino  (m.)  carbonifero. 
Gas  (m.)  di  carbone  fossile. 
Arenaria  (f.)  carbonifera. 
Biscaldamento  (m.)  a  carbone. 
Terreno  (m.)  carbonifero. 
Olio  (m.)  di  catraine. 
Attizzatoio  (m.) 


Pala  (f.)  da  carbone. 
Deposito  (m.)  di  carbone. 

Catrame    (m.)    minerale   o   di 

carbon  fossile. 
Deposito  (m.)  di  carbone. 
Carro  (m.)  da  carbone. 
Carbone  (m.)  aciculare. 
Carbone  (m.)  bituminoso. 
Carbone  (m.)  fossile. 

Carbone  (m.)  secco;  Carbone 

(m.)  non  fondente. 
Lignite  (f.) 

Carbone  (m.)  di  Cardiff. 
Carbone  (in.)  arcuato. 
Carbone  (m.)  ramato. 
Carbone  (m.)  a  miccia 
Consumo  (m.)  di  carbone  o  di 

comhustibile. 

Carbone  (m.)  fossile  grasso. 
Carbone  (m.)  lamellare. 

Carbone  (in.)  flbroso. 
Antraoite  (f.) 


German 


Preach 


Coke  (m.);  Coak  (m.) 

Kokle  (f.) 

Kohlenbecken  (n.);  Kohlenfeld 

(n.) 
Kohlenbrechmaschine  (f.) 

Kolilenpressstein  (m.);  Press- 

kohle  (f.);  Briquett  (n.) 
Kohlentiegel  (m.) 

Kohlenstaub  (m.) 
Kohlenpressstein  (in.);  Press- 

kohle  (f.);  Briquett  (n.) 
Kohlenanalyse  (F.) 
Kohlenzufuhr  (f.) 
Kohlendepotthiire  (f.) 
Steinkohlenfeuerung  (f.) 
Kohlenfeld  (n) 
Steinkohlengas  (n.) 
Kolilensandstein  (m.) 
Steinkohlenfeuerung  (f.) 
Steinkohlenformation  (f.) 
Teerol  (n.) 
Schiirhaken  (m.) ;   Schiireisen 

(n.);  Feuerhaken  (m.);  Riihr- 

eisen  (n.) 

Kolilenschaufel  (f.) 
Kohlendepot   (n.);    Kohlenhof 

(m.) 
Steinkohlenteer  (m.) 

Kohlenladeplatz  (m.) 

Kohlenwagen  (m.) 

Nadelkohle  (f.) 

Backkohle  (f.) 

Steinkohle    f.);   Schwarzkohle 

(f.) 
Magere  Steinkohle  (f.) ;  Sand- 

kohle  (f.) 
Braunkohle  (f.) 
Kurdiffkohle  (f.) 
Konlenbugel  (m.) 
Verkupferter  Kohlenstift  (in ) 
Dochtkoble  (f.);  Kernkohle  (f.) 
Kohlenverbrauch  (m.) 

Fe.tlkohle  (f.) 

Blatterkohle  (f.);    Schichten- 

kohle  (f.) 
Faserkohle  (f.) 
Glanzkohle  (f.);  Kohlenblende 

(f.);  Anthracit  (m.) 


Coke  (m.);  Coak  (m.);  Charbon 

(m.)  de  houille. 
Charbon  (m.) 
Bassin  (m.)  houiller. 

Machine  (f.)  a  broyer. 
Briquettes  (f.  pi.)  de  houille. 

Creuset  (m.)  de  houille  ou  de 

charbon. 

Poussiere  (f.)  de  charbon. 
Briquettes  (f.  pi.)  de  houille. 

Analyse  (f.)  de  charbon. 
Amenee  (f.)  de  charbon. 
Porte  (f.)dessoutes  a  charbon. 
Chauffage  (m.)  de  houille. 
Bassin  (m.)  houiller. 
Gaz  (m.)  de  houille. 
Gres  (m.)  houiller. 
Chauffage  (m.)  de  houille. 
Terrain  (m.)  houiller. 
Huile  (f.)  de  goudron. 
Tisonnier  (m.) ;  Bingard  (in.) : 
Attisoir  (m.) ;  Perce-fournaise 
(m.) 

Depot  (in.)  des  charbons. 

Goudron  (m.)  de  houille ;  Gou- 
dron (m.)  mineral. 
Depot  (m.)  des  charbons. 
Wagon  (rn.)  a  houille. 
Houille  (f.)  aciculaire. 
Charbon  (m.)  bitumineux. 
Charbon  (m.)  fossile. 

Charbon  (m.)  sec  et  sans  tiam- 

rae. 

Lignite  (m.) 

Charbon  (m.)  de  CardilT. 
Charbon  (in.)  courbe. 
Charbon  (m.)  cuivre. 
Charbon  (m.)  a  meche. 
Consommation  (f.)  de  charl)on. 

Charbon  (m.)  gras. 

Charbon  (m.)  lamelleux-  Houil- 
le (f.)  feuilletee. 

Houille  (f.)  fibreuse. 

Houille  (f.)  luisante;  Anthra- 
cite (m.; 


COA 
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Coal  (Forge) 

—  (Gas) 

—  (Horse-shoe)  (Electr.) 

—  (Newcastle) 

—  (Loop)  (Electr.) 

-  (Pit) 

—  (Plastic) 

—  (Ring)  (Electr.) 

—  (Smith; 

—  (Smokeless) 

—  (Stone) 

—  (Vegetable) 

-  (Welsh) 
Coarse  (adj) 
Coast  is.) 
Coast-battery  (s.) 

Coast-defence  (s.) 


Coast-fort  (s.) 

;er  (s.)  (Shjpb.) 


Coaster 


Coasting  (s.) ;  Coasting-naviga- 
tion (s.) 
Coasting-trade  (s.) 

Coat  (s.) 

—  of  colour. 
Coat-work  (s.)  (Build.) 
to  Coat  (v.) 

—  -A  cable  with  asphalt. 
Coat  (s.)  of  carbolineum. 
Coaxial  (adj.) 

Coating  (s.) 

—  of  a  Leyden  jar  (Electr.) 

—  (Internal)  of  a  Leyden  jar. 

—  (Outer)  of  a  Leyden  jar. 
Cob-brick  (s.);  Clay-brick  (s.) 


Carbone  (m.)  da  fucina. 

Carbone  (in.)  di  storta. 
Carbone  (m.)  a  ferro  di  cavallo. 

Carbone  (m.)  di  Newcastle. 
Carbone  (m.)  a  laccio. 

Carbone  (m.)  minerale. 

Carbone  (m.)  plastico. 
Carbone  (m.)  a  spira. 

Carbone  (m.)  da  fucina. 

Carbone  (m.)  senza  fumo. 
Carbone  (m.)  fossile. 

Carbone  (m.)  vegetale. 
Carbone  (m.)  di  Cardiff. 
Grosso;  Rozzo. 
Costa  (f.) 
Batteria  (f.)  da  costa. 

Difesa  (f.)  della  costa ;  Difesa 

(f.)  costiera. 
Forte  (m.)  rnarittimo. 
Nave  (f.)  costiera. 

Navigazione  (f.)  costiera ;  Pic- 
colo cabotaggio  (rn.) 

Commercio  (m.)  della  costa; 
Piccolo  cabotaggio  (m.) 

Strato  (m.) 

Strato  (m.)  di  colore;  Mano(m.) 

di  colore. 
Intonaco  (m.);  Lavoro(rn.)  d'in- 

tonaco. 
Intonacare;  Ricoprire. 

Ricoprire  un  cavo  con  asfalto. 

Strato  (m.)  di  carbolineum. 

Coassiale. 

Ricoprimento    (m.)    con    uno 

strato. 
Armatura  (f.)  d'una   bottiglia 

di  Leida. 
Arrnatura    (f)    interna    d'una 

bottiglia  di  Leida. 
Armatura    (f.)    esterna    d'una 

bottiglia  di  Leida. 
Mattone  (m.)  crudo. 


Ft'CIH'lt. 


Schrniedekohle  (f.) ;  Schmiede- 

steinkohle  (f.) 
Retortenkohle  (f.) 
Hufeisenformiger     Kohlenbii- 

gel  (in.) 

Newcastlekohle  (f.) 
Schlingenformiger  Kohlenbii- 

gel  (m.) 
Forderkohle  (f.) 

Plastische  Kohle  (f.) 
Ringelformiger    Kohlenbugel 

(m.) 
Schmiedekohle  (f.);  Schmiede- 

steinkolile  (f.) 
Rauchlose  Kohle  (f.) 
Steinkohle  (f.) :  Schwarzkohle 

(f.) 

Pflanzenkolile  (f.) 
Waleskohle  (f.);  Cardilfkohleif) 
Grob;  Roh. 
Kiiste  (f.);  Ufer  (n.) 
Kiistenbatterie  (f.);  Strandbat- 

terie  (f.) 
Kiistenbefestigung  (f.) 

Kiistenfort  (n.) 
Kiistenfahrer(m.);  Kustenfahr- 

zeug  Cn.) 
Kiistenfahrt  (f.);  KustenscliilV- 

fahrt  (f.) 
Kiistenhandei  (m.) 

Schiclit   (f.;;    Ueberzug    (m.); 
Lage  (f.) 
Anstrich  (m.) 

Putz  (in.) 

Anstreichen;  Ueberziehen;  Ue- 
berstreichen. 

Ein  Kabel  asphaltieren. 

Karbolineumanstrich  (m.) 

Koachsial. 

Anstricb  ^m.);  Bedeckung  (f.); 
Ueberzug(m)mit  einerSchicbt 

Belegung  (t.)  einer  Leidener 
Flasche. 

Innere  Belegung  (f.)  einer  Lei- 
dener Flosche. 

Aeussere  Belegung  (f.)  einer 
Leidener  Flasche. 

UngebrannterZiegel(m);  Lehm- 
stein  (m.);  Luftziegel  (in,) 


Charbon  (m.)  de  forge. 

Charbon  (m.)  de  cornue.  . 
Gbarbon  (m.)  en  fer  a  cheval. 

Charbon  (m.)  de  Newcastle. 
Charbon  (m.)  en  boucle. 

Houille  (f.)  tout-venante;  Toufc- 

venant  (m.) 

Charbon  (in.)  plastique. 
Charbon  en  bague. 

Charbon  (in.)  de  forge. 

Charbon  (m.)  sans  fumee. 
Charbon  (m.)  fossile. 

Charbon  (m.)  vegetal. 
Charbon  (in.)  de  Cardiff. 
Gros;  Grossier;  Brut. 
Cote  (f.) 
Batterie  rf.)  de  cote. 

Fortification  (f.)  maritime. 

Fort  (m.)  maritime. 
Caboteur  (m.);  Navire  (m.)fai- 

sant  le  petit  cabotage. 
Petit  cabotage  (m.) 

Petit  cabotage  (m.) 

Couche  (f.) 

Couche  (f.)  de  peinture. 

Enduit  (m.) 

Enduire. 

Recouvrir  un  cable  d'asphal  te. 
Couche  (f.)  de  carbolineum. 
Coaxial. 
Couche  (f.) 

Armature  (f.)  d'une  bouteille 

de  Leyde. 
Armature  (f.)  interieure  d'une 

bouteille  de  Leyde. 
Armature  (f.)  exterieure  d'une 

bouteille  de  Leyde. 
Brique  (f.)  crue, 


COB 


Cob-brick-wall  (s.) 

Cobalt  (s.) 
Cobalt  blue  (s.) 

Cobalt  (s.)  (Arseniate  (s.)  of) 

—  (Chloride  (s.)  of) 

—  (Crystallized) 

—  (Protoxide  (s.)  of) 

—  (Sesquioxide  (s.)  of) 

-  (Sulphate  (s.)  of) 
Cobaltine  (s.) 
Cock  (s.) 

-  (Air) 

—  (Angle) 

—  (Blow  off) 

—  (Change) 

—  Discharge);  Drain  cock  (s.) 

—  (Distributing) 

—  (Expansion) 

—  (Feed) 

—  (Four-way) 

—  (Gauge);  Gauge  tap  (s.) 

—  (Grease);  Grease  tap  (s.) 

—  (Injection) 

—  (Heating) 

—  (Piston-grease) 

-  (Purging) 

—  (Regulating) 

—  (Safety) 

—  (Steam) 

-  (Stop) 

—  (Suction) 
,—  (Shut- off) 

—  (Stuffing-box) 

—  (Testing) 

—  (Two-way) 


—  (Three-way) 


Muraglia   (f.)   o   muro   (m.)    a 

mattoni  crudi. 
Cobalto  (m.) 
Bleu  (m.)  di  cobalto;  Bleu  (m.) 

di  Thenard. 
Arseniato  (m.)  di  Cobalto. 

Cloruro  (m.)  di  Cobalto. 
Cobalto  (m.)  cristallizzato. 
Protossido  (m.)  di  cobalto. 
Ossido  (m.)  di  cobalto. 
Solfato  (m.)  di  cobalto. 
Cobaltina  (f.) 

Robinetto  (m.);  Rubinetto  (m.) 
Robinetto  (m.)  d'aria. 
Robinetto  (m.)  ad  angplo. 
Robinetto  (m.)  di  scarico. 

Robinetto  (m)  di  cambio. 
Robinetto  (m.)  di  scarico., 

Robinetto  (m.)  di  clistribuzione 

Robinetto  (m.)  d'espansione. 
Robinetto  (m.)  d'alimentazione 
Robinetto  (m.)  a  quattro  vie. 

Robinetto  (m.)  di  prova  o  di 
saggio. 

Robinetto(m.)d'ungimen  to;  Ro- 
binetto (m.)  di  lubriflcazione. 

Robinetto  (m.)  d'iniezione. 

Robinetto  (m.)di  riscaldamento 

Robinetto  (m.)  d'  ungimento 
dello  stantuffo. 

Robinetto  (m.)  di  spurgo. 

Robinetto  (m.)  di  arresto. 

Robinetto  (m.)  di  sicurezza. 
Robinetto   (m.)   d'ammissione 

del  vapore. 
Robinetto  (m.)  di  chiusura. 

Robinetto  (m.)  d'aspirazione. 
Robinetto  (in.)  d'arresto. 
Robinetto  (m.)  con  premistop- 

pa. 

Robinetto  (in.)  di  prova. 
Robinetto  (m.)  a  due  vie. 


Robinetto  (m.)  a  tre  vie. 


French 


Mauer  (f.)  von  Lehmziegeln. 

Kobalt  (in.;  n.) 
Kobaltblau  <n.) 

Arseniksaures    Kobaltoxydul 

(n.) 

Cmorkobalt  (n.) 
Kristallisierter  Kobalt  (n.) 
Kobaltoxyclul  (n.) 
Kobaltoxyd  (n.) 
Kobaltsulfat  (n.) 
Kobaltin  (m.);  Glan/kobalt  (m.) 
Halm  (rn.) 
Lufthalm  (in.) 
Winkelhabn  (in.) 
Ablassbalm  (m.);  Ausblasehalm 

(m.) 

Wechselhahn  (in.) 
Ausblasebahn  (m.);  Ablassbalm 

(m.) 
Steuerungsbahn  (m.);  Verteil- 

ungslmlin  (m.) 
Expansionsliahn  (in.) 
Speiseliolm  im.) 
Vierwegbabn  (m.) 

Probierbabn  (m.) 
Sclimierbabn  (m.) 

Kinsprit/bobn  (in.) 
Warmelinlm  (m.) 
Kolbenscliinierbabn  (m.) 

Ablasslialm  (m.);Ausblasebabn 

(m.) 
Abatellhahn  (m.) ;  Zulassbabn 

(in  ) 

Sicberbeitsbalin  (in.) 
Dampfeinlasshahn  (m.) 

Absperrhalm  (in.) 

Saugbalm  (m.) 
Absperrhalm  (in.) 
Stopf'bucbsenbnbn  (m.) 

I'robicrliabn  (in.) 
Zweiwegbahn  (rn.) 


Dreiweghahn  (m.) 


Muraille  (f.)  de  briques  crues. 

Cobalt  (in.) 

Bleu  (m.)  de  cobalt;  Bleu  (m.) 

de  Tbenard. 
Arseniate  (m.)  de  cobalt. 

Cblorure  (m.)  de  C9balt. 
Cobalt  (m.)  cristallise. 
Protoxyde  (m.)  de  cobalt. 
Oxyde  (m.)  de  cobalt. 
Sul'fate  (m.)  de  cobalt. 
Cobaltine  (f.) 
Robinet  (m.) 
Robinet  (m.)  a  air. 
Robinet  (m.)  angulaire. 
Robinet  (m.)  de  vidange. 

Robinet  (m.)  de  rechange. 
Robinet  (m.)  de  vidange. 

Robinet  (m.)  de  distribution. 

Robinet  (m.)  de  detente. 
Robinet  (m.)  alimentaire. 
Robinet  (m.)  a  quatre  voiesoa 

o  quatre  orifices. 
Robinet  (m.)  d'epreuve. 

Robinet  (m.)  graisseur  ou  de 
graissage. 

Robinet  (m.)  d'injection. 

Robinet  (m.)  recbautteur. 

Robinet  (m.)  graisseur  du  pi- 
ston. 

Robinet  (m.)  purgeur. 

Robinefc  (m.)  moderateur. 

Robinet  (m.)  de  surete. 

Robinet  (m.)  d'admission  de  la 
vapeur. 

Robinet  (m.)  de  retenue;  Ro- 
binet (m.)  d'arret. 

Robinet  (m.)  d'aspiration. 

Hobinet  (m.)  d'arret. 

Robinet  (m.)  avec  presse-etou- 
pe. 

Robinet  (m.)  de  jauge. 

Robinet  (m.)  a  deux  orifices  mi 
a  deux  canaux  ;  Robinet  (in.) 
a  deux  voies. 

Robinet  (in.)  a  trois  voies  on, 
u  trois  orifices, 


COG 


Cock  (s.)  (Water) 

—  (Water-float) 

—  (Water-gauge) 

-  (Water-outlet) 

Cockle-stair  (s.)  (Buid.) 

Cocks  (s.  pi.)  and  valves  (s.  pi.) 

of  a  steam-engine. 
Cocoon  (s.) 

-  fibre  (s.) 

Coefficient  (s.)  (Math  ;  Masch. ; 
Eleotr.  etc. 

—  of  adhesion. 

—  of  breaking-strain. 

—  of  cohesion. 

—  of  compressibility. 

—  of  conductivity. 


—  of  contraction. 

—  of  cubical  expansion. 

—  of  discharge. 

—  of  dispersion. 

—  of  dissipation  (Electr.) 


-  of  effective  power. 

-  of  efficiency. 

-  of  effluxion. 

-  of  elasticity. 

of  electrical  elasticity. 

-  of  electrical  conductivity. 

-  of  electrical  efficiency. 

-  of  electric  dispersion. 

-  of  electrisation  ;  Coefficient 
(s.)  of  electrification. 

-  of  expansion. 

-  of  (iat  expansion. 

-  of  friction. 

-  of  introduction. 


Robinetto  (m.)  d'acqua. 

Robinetto  (in.)  galleggiante. 

Robinetto  (m.)  indicatore  del 
livello  d'acqua. 

Robinetto  (m.)  di  scarico  del- 
1'acqua. 

Scala  (f.)  a  chiocciola. 

Robinetteria  (f.)  d'una  mac- 
china  a  vapore. 

Bozzolo  (m.) 

Filo  (m.)  di  bozzolo. 

Coefficiente  (m.) 

Potere  (m.)  aderente;  Coeffi- 
ciente (m.)  d'adesione. 

Coefficiente  (m.)  di  rottura  per 
trazione. 

Coefficiente  (in.)  di  coesione. 

Coefficiente  (in.)  di  compressi- 
bilita. 

Coefficiente  (m.)  di  conducibi- 
lita;  Coefficiente  (m.)  di  con- 
duttiyitn. 

Coefficiente  (m.)  di  contrazione 

Coefficiente  (rn. )  di  dilatazione 
cubica. 

Coefficiente  (m.)  di  scarica. 

Coefficiente  (m.)di  dispersion e. 
Coefficiente  (m.)  di  dispersione 

elettrica;  Coefficiente  (m.)di 

dissipazione. 

Coefficiente  (m.)  d'eifetto  utile. 
Coefficiente  (m.)  di  rendimento. 
Coefficiente  (m.)  d'efilusso. 
Coefficiente   (m.)    d'elasticita; 

Modulo  (m.)  d'elasticita. 
Coefficiente    (m.)    d'elasticita 

elettrica. 
Coefficiente  (m.)  di  conducibi- 

lita  elettrica. 
Coefficiente  (m.)  di  rendimento 

elettrico. 
Coefficiente  (m.)di  dispersione 

elettrica. 
Coefficiente  (m.)  d'elettrizza- 

zione. 

Coefficiente  (in.)  di  dilatazione. 
Coefficiente  (in.)  di  dilatazione 

piana. 
Coefficiente  (m.)  d'attrito  o  di 

frizione. 
Coefficiente  (m.)  d'introduzione 


Cicnn«/> 


Wasserhahn  (m.) 
Schwimmerhahn  (m,) 
Wasserstandshahn  (m.) 

Wasserablasshahn  (m.) 

Wendeltreppe  (f.) 

Hahnausstattung  (f. )  einer 
Dampfmaschine. 

Kokon  (m.) 

Kokonfaden  (m.) 

Koefflcient  (m.) ;  Koefflzient 
(m.);  Koefflzient  (m.);  Coef- 
ficient (m.) 

Ad!i;isionsvermogen(n.);  Adhii- 
sionskoefficient  (m.) 

Bruchkoefflcient  (m.)    gegen- 

ZUg. 

Cohasionskoefficient  (m.) 
Zusammendruckbarkeitskoef- 

flcient  (m.) 
Leitungsfalngkeitskoefficient 

(m.) 

Contractioriskoefficient  (m.) 
Corperausd  ehnungskoeffi- 

cient  (m.) 
Ausflusskoefflcient   (in.);    Ab- 

flusskoefflcient  (m.) 
Zerstreuungskoefficient  (m.) 
Elektrisclier  Zerstreuungsko- 

erticient  (in.) 

Nutzleistungskoefficient  (m.) 
Leistungskoefflcient  (m.) 
Ausflusskoefficient  (m.) 
Elasticitatskoefficient  (m.);  E- 

lasticitatsmodul  (n.) 
Elektrischer  Elasticitiitsko  e  f- 

ficient  (m.) 
Elektrisclier    Leitungsfahi  g- 

keitskoefflcient  (m.) 
ELektrischer  Wirkunsgrad  (m.) 

Elektrisclier  Zerstreuungsko- 

efflcient  (m.) 
Elektrisirunskoefflcient  (m.) 

Ausdehnungskofticient  (in.) 
Kliichenausdelmun  gskoeffi- 

cient  (in.) 
Reibungskoefflcient  (m.) 

Eftistromungskoefticient  (m.) 


Robinet  (m.)  a  eau. 

Robinet  (m.)  flotteur. 

Robinet  (m.)  indicateur  du  ni- 
veau  de  1'eau. 

Robinet  (m.)  de  vidange  de 
1'eau. 

Escalier  (in.)  en  limaron. 

Robinetterie  (f.)  d'une  machi- 
ne a  vapeur. 

Cocon  (m.) 

Fil  (m.)  de  cocon. 

Coefficient  (in.) 


Coefficient  (m.)  d'adherence. 

Coefficient  (m.)  de  rupture  par 

traction. 

Coefficient  (m.)  de  cohesion. 
Coefficient  (m )  de  compressi- 

bilite. 
Coefficient  (m.)  de  conductibi- 

lite. 

Coefficient  (m.)  de  contraction. 
Coefficient  (m.)   de   dilatation 

cubique. 
Coefficient  (m.)  d'ecoulement. 

Coefficient  (m.)  de  dispersion. 
Coefficient  (in.)  de   dispersion 
electrique. 

Coefficient  (m.)  d'effet  utile. 
Coefficient  (m.)  de  rendement. 
Coefficient  (m.)  de  depense. 
Coefficient  (m.)  d'elasticite. 

Coefficient  (m.)  d'elasticite  e- 

lectrique. 
Coefficient  (m  )  de  conductibi- 

lite  electrique. 
Coefficient  (m.)  de  rendement 

electrique. 
Coefficient  (m.)  de   dispersion 

electrique. 
Coefficient  (m.)  d'electrisation. 

Coefficient  (m.)  de  dilatation. 
Coefficient  (in.)    de    dilatation 

superflcielle. 
Coefficient  (m.)  de  frottement. 

Coefficient  (in.)  d'introduction, 


COE 


English 


Coefficient  of  lading. 

—  of  linear  expansion. 

—  of  magnetical  conductivity. 

—  of  magnetical  permeability 

—  of  magnetic  induction. 

—  of  magnetic  susceptibility. 

—  of  mutual  induction. 

—  of  magnetisation. 

—  of  refraction. 

—  of  resistance. 

—  of  roughness. 

—  of  rupture. 

—  of  safety. 

—  of  selflnduction. 


-  of  sensitiveness  or  of  sensi- 
bility. 

-  of  thermal  transmission. 


of  transformation, 
of  transmission, 
of  transparency, 
of  velocity. 

of  capacity 

of  charge. 

of  dissociation. 

of  evaporation. 

of  fusion. 

of  induced  magnetism. 

of  magnetic  leakage, 
of  migration  of  the  anion. 
of  mutual  induction, 
of  radiation  of  heat. 


Coefficiente  (m.)  di  carico. 
Coefficiente  (m.)  di  dilatazione 

lineare. 
Coefficiente  (m.)  di  conduttivi- 

ta  magnetica. 
Coefficiente  (m.)  di  permeabi- 

lita  magnetica. 
Coefficiente    (m.)    d'induzione 

magnetica. 
Coefficiente  (m.)  di  suscettivita 

magnetica. 
Coefficiente  (m.)  di   mutua  in- 

duzione. 

Coefficiente  (m.)  di  magnetiz- 

zazione. 

Coefficiente  (m.)  di  rifrazione. 
Coefficiente  (m.)  di  resistenza. 

Coefficiente  (m.)  di  scabrositii. 
Coefficiente  (m.)  di  rottura. 
Coefficiente  (m.)  di  sicurezza. 
Coefficiente    (m.)    d'induzione 

propria;  Coefficiente  (m.;  di 

autoinduzione. 
Coefficiente  (m.)  di  sensibilita. 

Coefficiente  (m.)  di  trasmissio- 
ne  termica;  Coefficiente  (m.) 
di  trasmissione  del  calore. 

Coefficiente  (m.)  di  trasforma- 
zione. 

Coefficiente  (m.)  di  trasmis- 
sione. 

Coefficiente  (m.)  di  trasparen- 
za. 

Coefficiente  (m.)  di  velocita. 

Coefficiente  (rn.)  di  capacita, 
Coefficiente  (m.)  di  carica. 
Costante  (f.)  di  dissociazione  o 

di  affinita. 

Potere  (m.)  di  vaporizzazione 
Coefficiente  (m.)  di  fusione. 
Coefficiente  (m.)  del  magneti 

smo  indotto.  " 
Coefficiente  (in.)  di  dispersione 

magnetica. 
Nurnero  (m.)  di  trasporto  del- 

1'anione. 
Coefficiente    (m.)    d'induzione 

mutua. 
Coefficiente  (m.)  di  radiazione 

del  calore. 


German 
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French 


Ladungskoefficient  (m.) 
Lineare    Ausdehmmgskoeffi- 

cient  (m.) 
Magnetischer    Leitungsfahig- 

keitskoefficient  (m.) 
Magnetischer  Permeabilitats- 

koefficient  (m.) 
Magnetischer  Induktionskoef- 

ficient  Cm.) 
Magnetischer  Susceptibiliba  ts- 

koefficient  (m.) 
Gegenseitigeinductionskoeffi  - 

cient(rn.j;    Koefficient   (in.) 

der  gegenseitigen  Induction. 
Magnetisirungskoefficient  (m.) 

Refraktionskoefficient  (m.) 
Widerstaridskoefficient     (in.) ; 

Festigkeitskoefficient  (rn.) 
Rauhigkeitskoefflcient  (m.) 
Bruchkoefficient  (in.) 
Sicherheitskoefficient  (m.) 
Selbstinduktionsko  efficient 

(m.) 

Empflndl  ichkei  tsko  efficient 

(m.) 
Warmetransmission  s  k  o  e  f  f  i  - 

cient  (m.) 

Transformationsk  o  e  f  f  i  c  i  e  n  t 

(m.) 
Transmissionskoefflcient  (in.) 

Transparenzkoefficient  (m.) 

Geschwindigkeitskoefflc  ient 

(m.) 

Kapacitatskoefficient  (m.) 
Ladekpefficient  (m.) 
Dissociationskonstante  (f.);  Af- 

finitatskonstante  (f.) 
Verdampfungsfahigkeit  (f.) 
Abschmelzkonstante  Cf.) 
Koefficient  (m.)  des  inducier- 

ten  Magnetisnius. 
Koefflcient  Cm.)  der  magneti- 

scher  Streuung. 
Ueberfuhrungszahl  (f.)  des  A- 

nions. 

Koefficient  (m.)  der  gegensei- 
tigen Induction. 
Wannestrahlungskoeffi  c  i  e  n  t 

(m.) 


Coefficient  (m.)  de  charge. 
Coefficient  (m.i   de  dilatation 

lineaire. 
Coefficient  (m.)  de  conductibi- 

lite  inagneti([ue. 
Coefficient  (m.)  de  permeabi- 

lite  magnetique. 
Coefficient     (m.)    d' induction 

magnetique. 
Coefficient  Cm.)  de  susceptibi- 

lite  magnetique. 
Coefficient    Cm.)     d'  induction 

mutuelle. 

Coefficient  Cm.)  d'aimantation. 

Coefficient  (m.)  de  refraction. 
Coefficient  (m.)  de  resistance. 

Coefficient  (m.)  de  scabrosite. 
Coefficient  Cm.)  de  rupture. 
Coefficient  Cm.)  de  surete. 
Coefficient  (m.)   de   selfinduc- 
tion  ou  d'induction  propre. 

Coefficient  (m.)  de  sensibilite. 

Coefficient  (m.)  de  transmis- 
sion de  la  chaleur. 

Coefficient  (m.)  de  transforma- 
tion ou  de  conversion. 

Coefficient  (m.)  de  transmis- 
sion. 

Coefficient  (m)  de  transparence 

Coefficient  (m.)  dS  vitesse. 

Coefficient  (m.)  de  capacite. 

Coefficient  (in.)  da  charge. 

Constante  (f.)  de  dissociation 
ou  d'affinite. 

Puissance  (f.)  de  vaporisation. 

Coefficient  (m.)  de  fusion. 

Coefficient  Cm.)  du  magneti- 
sme  induit. 

Coefficient  (m.)  de  dispersion 
magnetique. 

Coefficient  Cm.)  de  transport 
de  Panion. 

Coefficient  Cm.)  d'induction  mu- 
tuelle. 

Coefficient  (m.)de  radiation  de 
chaleur. 


COE 
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Italian 


Coefficient  of  utilisation. 


—  (Hysteresis) 

—  (Algebraic) 

—  (Braking)  for   compressive- 
strain. 

—  (Breaking)  for  sliding-strain 

—  (Extinguishing) 

—  (Reduction) 

—  (Traffic) 
-  (Waste) 

Coercive  force  (s.);  Coercitive 

force  (s.) 
Cog  (s.)  (Macli) 

—  (Mach.) 


—  tooth  (s.) 

—  wheel  (s.) 

—  (to) 

Cogged  fly-wheel  (s.) 

—  wheel  (s.) 
Coherer  (s.)  (Electr.) 

—  (Branly-,  Braun-,  Marconi-, 
Solari-,  Telefunken-) 

—  (Carbon-mercury) 

-  (Filings) 

—  (Granular) 

—  (Magnetic) 

—  (Mercury) 

—  (Multiple-contact) 

—  (Powder) 

—  (Single-contact) 

—  (Vacuum) 

—  (Vacuum)  with  medge.gap. 

current  (s.) 

-  pole  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  sensitiveness  (s.) 

—  terminal  (s.) 

—  tester  (s.) 


Coefficiente   (in.)    cli    utilixzn- 

zione. 

Coefficiente  (m.)  d'isteresi. 
Coefficiente  (m.)  algebrico. 
Coefficiente  (in.)  di  rottura  per 

com^ressione. 
Coefficiente  (m.)  di  rottura  per 

scorrimento. 
Coefficiente  (m.)  di  estinzione 

o  di  ainmortamento. 
Coefficiente  (m.)  di   riduziqne. 
Coefficiente  (m.)  di  esercizio. 
Coefflciente  (m.)  dilogoramen- 

to. 
Forza  (f.)  coercitiva. 

Dente  (m.) 

Tacchetto  (m.) ;  Gamma  (f.) 


Dente  (m.) 

Ruota(f.)  d'ingranaggioa  den- 

ti  di  legno. 
Ingranare. 
Volante  (m.)  dentato ;  Volano 

(m.)  dentato. 

Ruota  (f.)  a  denti  di  legno. 
Coherer  (m.) 

Coherer  (m.)  Branly,    Braun, 

Marconi,  Solari,  della  Societa 

Telefunken. 
Coherer  (m.)  a  carbone  e  mer- 

curio. 

Coherer  (m.)  a  limatura. 
Coherer  (m.)  a  granaglia. 
Coherer  (m.)  magnetico. 
Coherer  (m.)  a  mercuric. 
Coherer   (m.)   a   piu   punti   di 

contatto. 

Coherer  (m.)  a  polvere. 
Coherer  (m.)  ad  un  solo  punto 

di  contatto. 
Coherer  <m.)  a  vuoto. 
Coherer  (m.)  a  vuoto  con  ca- 

vita  cuneiforme. 
Corrente  (f.)  del  coherer. 
Polo  (m.)  del  coherer. 
Resistenza  (f.)  di  coherer. 
Sensitibilita  (f.)  del  coherer. 

Morsetto  (m.)  di  coherer. 
Saggiatore  (m.)  di  coherer. 


German 


French 


Ausniitzungskoefficient  (m.) 

Hysteresiskoefficient  (m.) 
Algebraischer  Koefficient  (in.) 
Bruchkoefficient    (m.)     gegen 

Druck. 
Bruckkoefficient    (m.)     gegen 

Schub. 
Austilgungskoefflcient  mi.) 

Reduktionsfehler  (in.) 
Betriebskoefflcient  (m.) 
Abnutzungskofficient  (ni.) 

Koercitivkraft  (f.);  Koerzitiv- 

kraft  (f.) 

Zahn  (in.) ;  Kamm  (m.) 
Welldaumen    (m.);    Hebedau- 

men  (m.) ;  Kamm  (m.);  Mit- 

nelimer  (m.) 
Kamm  (m.i;  Zahn  (m.);  Einge- 

setzter  Zahn  (m.) 
Kammrad  (n.) 

Kammen. 

liezahntes  Schwungrad  (n.) 

Kammrad  (n.) 

Coherer  (m.);   Frittrohre  (f.) ; 

Koharer  (m.);  Fritter  (m.) 
Branly-,  Braun-,  Marconi-,  So- 

lari-,  Telefunkenfritter  (m.) 

Kohlenquecksilberfritter  (m.) 

Feilspanefritter  (m.) 

Kornerfritter  (in.) 

Magnetischer  Fritter  (in.) 

Quecksilberfritter  (m.) 

Fritter  (m.)  mit  vielpunktigen 
Kontacten. 

Pulverfritter  (in.) 

Fritter  (m.)  mit  einpunktigen 
kontact. 

Vakuumfritter  (m.) 

Vakuumfritter  (m.)  mit  Keil- 
spalt. 

Fritterstrom  (m.) 

Fritterpql  (m.) 

Fritterwiderstand  (m.) 

Empflndlichkeit  (f.)  des  Frit- 
ters. 

Fritterklemme  (f.) 

Fritterpriifer  (m.) 


Coefficient  (m.)  d'utilisation. 

Coefficient  (m.)  d'hysteresis. 
Coefficient  (m.)  algebrique. 
Coefficient  <mj  de  rupture  par 

compression. 
Coefficient  (m.)  de  rupture  par 

glissement. 
Coefficient  (in.)  d'ammortisse- 

ment. 

Coefficient  (m.)  de  reduction. 
Coefficient  (m.)  d'exploitation. 
Coefficient  (m.)  d'usure- 

Force  (m.)  coercitive. 

Dent  (f.) 

Taquet  (m.):  Toe  (m.);  Came 
(f.) 

Alluchon  (m.);  Dent  (f.) 

Roue  (f.)  d'engrenage  a  dents 

de  bois. 
Engrener. 
Volant  (m.)  dente. 

Roue  (f.)  a  dents  de  bois. 
Coherer  (m.);  Cohereur  (m.) 

Cohereur  (m.)  Branly,    Braun, 

Marconi,  Solari,  de  la  Socie- 

te  Telefunken. 
Cohereur  (m.)  charbon-mercu- 

re. 

Cohereur  (m.)  a  limaille. 
Cohereur  a  grenaille. 
Cohereur  (m.)  magnetique. 
Cohereur  (m.)  a  mercure. 
Cohereur    (rn.)    a    plusieurs 

points  de  contacts. 
Cohereur  (m.)  a  poudre. 
Cohereur  a  un   seul  point  de 

contact. 

Cohereur  (m.)  la  vide. 
Cohereur  (m.)  a  vide  avec  ca- 

vite  cuneiforme. 
Courant  (m.)  du  cohe"reur. 
Pole  (m.)  du  cohereur. 
Resistance  (f.)  de  cohe'reur. 
Sensibilite  (f.)  du  cohereur. 

Borne  (f.)  de  cohereur. 
Essayeur  (m.)  de  cohereur. 


GOH 


English 
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Italian 


Coherer  tube  (s.) 
Cohesion  (s.) 

Coibent  (adj.) ;  Dielectric  (adj.) 

(Electr.) 
Coil  (s.)  (Electr.) 


—  (Armature)  (Electr.) 

-  (Choking) 

—  (Differential) 

—  (Elementar)  of  the  armature 

-  (Elementar)  of  the  induotor. 

—  (Induction) 

—  (Kicking) 

—  (Magnet) 

—  (Primary) 

—  Reaction) 

—  (Resistance) 

-  (Ruhmkorff's) 

—  (Secondary) 

—  (Standard  resistance) 

-  (Shunt) 

—  rBent) 

—  (Bifllar) 

—  (Blow-out) 

—  (Com  mutating) 

—  (Compensating) 

—  (Compound) 

—  (Condensating) ;  Cooling  Coil 
(s.) 

—  (Heating) 

— .  (High  tension) 

—  (Impedance);  Reactance  coil 
(s.) 


Tubq  (in.)  di  coherer. 
Coesione  (f.) ;  Forza  (f.)  di  coe- 

sione. 
Coibente;  Isolante;  Dielettrico. 

Bobina  (f.);  Rocchetto  (m.)  Spi- 
rale  (f.) 

Spirale  (f.)  dell'indotto;  Spira- 
le  (f.)  dell'armatura. 

Rocchetto  (in.)  di  reazione  ;  Bo- 
bina (f.)  di  reazione. 

Robina  (f.}  dift'erenziale ;  Bo- 
bina  (f.)  a  due  flli. 

Spirale  (f.)  elementare  dell'in- 
dotto o  dell'armatura. 

Spirale  (f.)  elementare  dell'in- 
duttore. 

Rocchetto  fin,)  d'induzione;  Bo- 
bina (f.)  d'induzione. 

Rocchetto  (m  )  di  reazione;  Bo- 
bina (f.)  di  reazione. 

Bobina  (f.)  o  rocchetto  (m.) 
d'un  elettromagnete. 

Rocchetto  (m.)  primario  ;  Spi- 
rale (f.)  prirnaria;  Bobina  (f.) 
primaria. 

Robina  (f.)  di  reazione ;  Roc- 
chetto )m.)  di  reazione. 

Rocchetto  (m.)  di  resistenza. 

Rocchetto  (m.)  di  Ruhmkorff. 

Rocchetto  (m.)  secondario;  Spi- 
rale (f.)  secondaria;  Bobina 
(f.)  secondaria. 

Resistenza  if.)  normale ;  Resi- 
stenza (f.)  campione. 

Rocchetto  (m.)  di  derivazione; 
Bobina  (f.)  di  derivazione. 

Rocchetto  (m.)  incurvato. 

Rocchetto  (m.)  bifllare. 

Rocchetto  (m.)  di  estinzione 
delle  scintille. 

Rocchetto  (m.)  di  commuta- 
zione. 

Spirale  (f.)  di  compensazione. 

Rocchetto  <m.)  compound. 

Tubo  (m.)  refrigerante  ;  Ser- 
pentino  (m.)  refrigerante. 

Serpentine  (m.)  bollitore. 

Rocchetto  (m.)  ad  alta  ten- 
sione. 

Rocchetto  (m.)  d'induzione  di 
una  lampada  ad  arco. 
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Frittrohre  (f.) 

Cohasion   tf.);   Cohasionskraft 

(f.) 
Dielektrisch;  Isolierend. 

Spule  (f.);  Rolle  (f.);  Wickelung 
(f.);  Drahtrolle  (f.);  Draht- 
spule  (f) 

Ankerspule(f);  Ankerwicklung 
(f.)  ;  Ankerbewicklung  (f.) 

Drossclspule  (f.) 

Differentialrolle  (f.);  Biftlar- 
rolle  (f.);  Rolle  (f.)  mit  dop- 
pelter  Drahtwindung. 

Ankerglied  (n.) 

Schenkelglied  (n.) 
Induktionsspule  (f.) 
Drosselspule  (f.) 
Magnetspule  (f.) 
Primare  Spule  (f.) 


Drosselspule  (f.) 

Widerstandsspule  (f.) 
RuhmkorfPsche  Spule  (f.) 
Sekundare  Spule  (f.) 

Normalwiderstand  (m.) 
Zweigrolle  (f.);  Zweigspule  (f.) 

Gehogene  Spule  (f.) 
Biflla'rspule  (f.) 
Funkenloschspule  (f.) 

Koinmutationsspule  (f.) 

Kompensationsspule  (f.) 
Compoundspule  (f.) 
Kiihlschlange  (f.) 

Heizschlange  (f.) 
Hochspannungsspule  (f.) 

Bogenlampendrosselspule  (f.) 
WEBBER. 


Tube  (m.)  de  cohereur. 
Cohesion  (f.) 

Cohiband:   Dielectrique;    Iso- 

lant. 
Bobine  (f.) 


Bobine  (f.)  de  1'induit;  Enrou 

lement  (m.)  d'induit. 
Bobine  (f.)  de  reaction. 

Bobine  (f.)  differentieile;  Bobi- 
ne (f.)  a  deux  flls. 

Bobine  (f.)  elementaire  de  1'in- 
duit. 

Bobine  elementaire  de  Pin- 
ducteur. 

Bobine  (f.)  d'induction. 

Bobine  (f.)  de  reaction. 
Bobine  (f.)  d'un  electro-aimant 
Bobine  (f.)  primaire. 

Bobine  (f.)  de  reaction. 

Bobine  (f.)  de  resistance. 
Bobine  (f.)  de  Ruhmkorff. 
Bobine  (f.)  secondaire. 


Etalon  (m.)  de  1'ohm  ;  Resistan- 
ce (f.)  normale. 
Bobine  (f.)  de  derivation. 

Bobine  (f.)  coudee. 

Bobine  (f.)  bifllaire. 

Bobine  (f.)  de  soufflage  d'etin- 

celles. 
Bobine  (f.)  de  commutation. 

Bobine  (f.)  de  compensation. 
Bobine  (f.)  compound. 
Serpentin  (m.)  refroidisseur. 

Serpentin  (m.)  rechauffeur. 
Bobine  (f.)  a  haute  tension. 

Bobine   (f.)   de   reactance    de 
lampe  a  arc. 

15 
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Coil  (Low  tension) 

—  (Syntonising) 
Coincidence  (s.) 

Coincident  (adj.) 
to  Coincide  (o.) 

Coke  (s.) 
Coking  (s.) 

—  in  closed  kilns. 

—  in  heaps. 

—  in  kilns. 
-  in  pits. 

—  in  open  kilns. 

—  of  turf  or  peat. 
Colature  (s.)  (Chem.) 

Cold  (adj.) 

Cold-chisel  (s.) ;   Chisel  (s.)  for 

cold  metal. 

Cold-casting  (s.)  (Found.) 
Cold-distillation  (s.) 
Cold-hammering  (s.)  (Met.) 

Cold-plating  (s.) 

Cold  gilding  (s.) 

Cold  vulcanisation  (s.) 

Coldshort  (adj.)  (said  of  iron) 

—  iron  (s.) 
Cold-water  cistern  (s.) 

Cold-water  pump  (s.) 
Cold  test  (s.) 
Collar  (s.) 


—  of  a  bolt. 

—  of  the  conical  pendulum. 

—  of  the  rod ;   Rod-collar   (s.) 
(Steam-eng.) 

—  (Leather  packing) 

—  (Loase1) 


Rocchetto  (m.)   a    bassa   ten- 

sione. 
Rocchetto  (m.)  di  sintonizza- 

zione. 
Coincidenza  (f.) 

Coincidente. 
Goincidere. 

Coak  (m.);  Coke  (m.) 
Garbonizzazione  if.) 

Carbonizzazione   (f.)   in    forni 

chiusi. 
Garbonizzazione  (f.)  a  pagli&io. 

Carbonizzazione  (f.)  iiei  forni. 
Carbonizzazione  (f.)  in  fosse. 

Garbonizzazione   (f.)   in   forni 

aperti. 
Carbonizzazione  (f.)  della  tor- 

ba. 
Colatura  (f.) 

Freddo. 

Scalpello  (m.)  per  metalli  fred- 

di. 

Fusione  (f.)  a  freddo. 
Distillazione  (f.)  a  freddo. 
Battilura  (f.)  a  freddo. 

Argentatura  (f.)  a  freddo. 
Doratura  (f.)  a  freddo. 
Vulcanizzazione  (f.)  a   freddo. 
Fragile  a  freddo. 
Ferro  (m.)  fragile  a  freddo. 
Serbatoio  (m.)  dell'acqun  fred- 

da;  Cisterna  (f.)   dell'acqua 

fredda. 

Pompa  (f.)  dell'acqua  fredda. 
Prova  (f.)  a  freddo. 
Anello  (m.);  Collare  (in.);  Gollo 

(m.) 

Gollo  (m.)  d'una  chiavarda. 
Collare    (m.)    del    regolatore 

centrifuge. 
Collare    (m.)    dell'asta     dello 

stantuffb. 
Guarnizione  (f.)  di  cuoio. 

Anello  (m.)  d'arresto. 
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Niederspannungsspule  (f.) 
Abstiinmspule  (f.) 

Zusammenfallen  (n.);  Ineinan- 

derfalien  (n.) 

Zusammenfallend;  Coincident. 
Zusammenfallen;  In  einander 

fallen. 

Coak  (ra.);  Coke  (m.);  Coks(m.) 
Verkoken  (n.);  Verkoblen(  n.); 

Verkoknng  (f.) 
Ofenverkokung  (f.\;  Verkoken 

(n.)  in  Oefen. 
Meilerverkokung  (f.)  der  Stein- 

kohlen. 
Ofervenkohlung  (f.;;  Ofenver- 

kohlung  (f.) 
Grubenverkohlung    (f.) ;    Gru- 

l>enverkokung  (f.) 
Verkokung  (f.)    in  offenen  Oe- 
fen. 
Torfverkohlung  (f.) ;    Verkoh- 

lung  (f.)  der  Torfe. 
Kolatur  (f.);  Durchseihung(f.); 

Durchseihen  (n.) 
Kalt. 
Kaltmeissel  (m.) 

Kaltgiessen  (n.) 
Kalte  Destination  (f.) 
Kaltliammern  (n.);  Hartschla- 
gen  (n.);  Kaltschmieden  (n.) 
Kalte  Versilberung  (f.) 
Kalte  Vergoldung  (f.) 
Kalte  yulkanisation  (f.) 
Kaltbriichig. 
Kaltbrtichiges  Eisen  (n.) 
Kaltwassercisterne  (f.) 


Kaltwasserpumpe  )f.) 

Kalte  Probe  (f.) 

Ring  (m.);  Rand  (m.);  Band  (n.); 

Halsband  (n.) ;    Reifen    Ctn.); 

Kranz  (m  );  Kragen  (m.) 
Hals  (m.)  eines  Bolzens. 
Ring  (m.)  des  Centrifugalregu- 

lators. 
Stopfbiichsendeckel  (m.) 

Lederstulp    (m.);    Lederman- 

schette  (f.) 
Stellring  (ra.) 


Bobine  (f.)  a  basse  tension. 
Bobine  (f.)  de  syntonisation. 
Coincidence  (f.) 

Coincident. 
Coi'ncider. 

Coke  (m.);  Coak  (m.) 
Carbonisation  (f.) 

Carbonisation    (f.)    dans    des 

fours. 
Carbonisation  (f.)  de  la  houille 

en  meules. 
Carbonisation    (f.)    dans    des 

fours. 
Carbonisation  (f.)  en  fosses. 

Carbonisation  (f.)  en  fours  ou- 

verts. 
Carbonisation  (f.)  de  In  tourbe. 

Colature  (f.) 

Froid. 

Ciseau  (m.)  a  froid. 

Coulage  (m.)  a  froid. 
Distillation  (f.)  a  froid. 
Ecrouissage'  (m.);   Ecrouisse- 

ment  (m.) 

Argenture  (f.)  a  froid. 
Dorure  (f.)  a  froid. 
Vulcanisation  (f.)  a  froid. 
Cassant  a  froid. 
Per  (m.)  cnssant  a  froid. 
Reservoir  (m.)  a  eau  froide. 


Pompe  (f.)  a  eau  froide. 

Epreuve  (f.)  a  froid. 

Collier  (m.);  Anneau  (m.);  Bri- 
de (f.) ;  Rondelle  (f.);  Collet 
(m.) 

Collet  (m.)  de  boulon. 

Collier  (m.)  de  regulateur. 

Collet  (m.)  de  la  tige   du   pi- 
ston. 
Anneau  (m.)  en  cuir  embouti. 


Bague  (f.)  d'arret. 
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Collar  Oournal)  (s.) 

—  (Nave) 

—  (Rim) 
-  (Set) 

—  flange  (s.) 

—  journal  (s.) 

—  nut  (s.) 

—  step  (s.) 

—  step  bearing  (s.) 

thrust-bearing  (s.) 

Collecting-brush  (s.)  (Electr.) 
Collecting-plate  (s.)  (Electr.) 


Collecting-points   (s.) ;    Spikes 
(s.  pi.)  of  electrical  machines. 
Collecting-ring  (s.)  (Electr.) 

Collecting-bar  (sj 
Collector-ring  (s.) 

Collector  (s.) 

—  (Water  dropping) 
Collimation  (s.) 

—  (Error  (s.)  of) 
Collineation  (Axis  (s.)  of);  Axis 

(s.)  of  homology. 
Collodion  (s.) 
Colloid  (s.)  (Chem.) 
Colloidal  (adj.)  (Chem.) 

—  state  (s.)  (Chem.) 

—  substance  (s.)  (Chem.) 
Colombier  (s.)  (Pap.)  (a  sort  of 

eng  lish  draw  ing-paper : 
broad  34  V2;  high  23-23 »/«  in- 
ches. 

Colophony  (s.) 

Colour  (S.) 

—  (Ferruginous) 

—  (Lime-water) 

-  (Metallic) 

—  (Mineral) 

—  (Natural) 

-  (Oil) 

-  (Stone) 

—  (Varnish) 

—  (Water) 


Perno  (m.)  a  colletto  o  inter- 

rnedio. 

Nervatura  (f.)  del  mozzo. 
Nervatura  (f.)  della  corona. 
Anello  (m.)  d'arresto. 
Flangia  (f.)  riportata. 
Perno  (m.)  multiple  ad  anelli. 
Dado  (m.)  a  colletto. 
Anello  (m.)  di  base. 
Sopporto  (m.)  di  base  ad  anel- 

lo. 
Cuscinetto  (m.1)  di  spinta. 

Spazzole  (f.  pi.)  del  collettore. 

Piatto  (m.)  del  collettore  ;  Co- 
perchio  (m.)  di  un  condensa- 
tore  elettrico. 

Punte  (f.pl.)  collettrici  di  mac- 
chine  elettriche. 

Anello  (m.)  collettore  ;  Anello 
(m.)  di  contatto. 

Sbarra  (f.)  collettrice. 

Anello  (m.)  del  collettore. 

Collettore  (m.) 

Collettore  (m.)  a  goccie  d'acqua 

Collimazione  (f.) 

Errore  (m.)  di  collimazione. 

Asse  (m.)  di   omologia  ;   Asse 

(m.)  di  collineazione. 
Collodio  (m.);  Collodione  (m.) 
Colloide  (m.) 
Colloidale. 

Stato  (m.)  colloidale. 
Sostanza  (f.)  colloidale. 
Colombier  (m.);  Carta  (f.)  co- 

lombier. 


Colofonia  (f.);  Colofonio  (m.) 

Colore  (m.) 

Colore  <m.)  di  ruggine. 

Colore  (m.)  di  calcina. 

Colore  (m.)  rnetallico. 

Colore  (m.)  minerale. 

Colore  (m.)  naturale. 

Colore  (m.)  ad  olio. 

Colore  (m.)  cli  pietra ;  Colore 

(rn.)  di  terra. 
Colore  (m.)   stemperato   colla 

vernice. 
Colore  ad  acqua. 
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Halszapfen  (m.) 

Nabenwulst  (f.) 
Kranzwulst  (f.) 
Stellring  (m.) 
Wirikelflansch  (m.) 
Kainmzapfen  (m.) 
Bund  mutter  (f) 
Spurring-  (m.; 
Ringspurlager  (n.) 

Drucklager   (n.);   Kammlager 

(n.) 
Kollektorbiirste  (f.);  Stromab- 

nehmer  im.) 
Kollektorplatte     (f.) ;     Deckel 

(m.)  eines  elektrischen  Kon- 

densators. 
Saugspitzen  (f.  pi.)  an  elektri- 

schen  Mascliinen. 
Kontaktring  (m.);  Schleifring 

(m.) 
Zuleitungsscbiene    (f.) ;    Sam- 

rnelscbiene  (f.) 
Sammelring-  (m.);  Scbleifring 

(m.) 

Kollektor  (m.) 

Wassertropfenkollektor  (m.) 
Collimation  (f )  Kollimation  (f.) 
Gollimatipnsfebler  (m.) 
Colllneationsaxe  (f.) 

Kollodium  (n.) ;  Kollodion  (n.) 
Kolloid  (n.)  Kolloid  (n.) 
Kolloidal;  Kolloidal. 
Kolloidalzustand  (m.) 
Kolloidalsubstanz  (f.) 
Colombierpapier  (n.) 


Kolophonium  (n.) 
Far  be  (f.) 
Eisenrostfarbe  (f.i 
Knlkfarbe  (f.) 
Metallische  Farbe  (f.) 
Mineralfarbe  (f.) 
Natiirliche  Farbe  (f.) 
Oelfarbe  (f.) 
Steinfarbe  (f.) 

Firnissfarl)e  (f.) 
Wasserfarbe  (f.) 


Tourillon  (m.)  a  collets. 

Collet  (m.)  du  moyeu. 
Nervure  (f.)  de  la  couronne. 
Hague  (f.)  d'arret. 
Bride  (f.)  a  corniere. 
Tourillon  (m.)  a  cannelures. 
Ecrou  (m.)  a  collet. 
Anneau  (m.)  de  fond. 
Grapaudine  (f.)  annulaire. 

Palier  (m.)  a  cannelures. 

Balai  (m.) 

Plateau  (m.)  collecteur. 

Pointes  (f.  pi.)  collectrices. 
Hague  (f.)  de  contact. 
Barre  (f.)  collectrice. 
Bague  (f.)  collectrice. 

Collecteur  (m.) 

Collecteur  (m.)  a  gouttes  d'eau 

Collimation  (f.) 

Erreur  (f.)  de  Collimation. 

Axe  (m.)  d'homologie. 

Collodion  (m.) 

Colloide  (m.) 

Colloidal. 

Etat  (m.)  colloidal. 

Matiere  (f.)  colloidale. 

Colombier  (m.) 


Cplophane  (f.) 
Cbuleur  (f.) 

Couleur  (f.)  de  rouille. 
Couleur  (f.)  au  lait  de  cbaux. 
Couleur  (f.)  metallique. 
Couleur  (f.)  minerale. 
Couleur  (f.)  naturelle. 
Couleur  (f.)  a  Pbuile. 
Couleur  (f.)  de  pierre. 

Couleur   (f.)   broyee   avec   du 

vernis. 
Couleur  (f.)  a  eau. 
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Colour  (Water; 

—  (Wood) 

Colours  (s.  pi.)  of  tbe  spectrum. 

—  (Complementary) 

—  (Secondary) 

Colouring  (s.)  (Tech.) 

—  (Absorption) 

—  (Electro-chemical) 

—  (Immersion) 

—  matter  (s.) 
Column  (s.) 

—  of  air. 

—  of  the  balance. 
--  of  water. 

—  of  gas. 

—  transformer. 

—  (Angular)  (Arch.) 

—  (Attic)  (Arch.) 

—  (Basaltic) 

—  (Cast-iron) 

—  (Bellied)  (Arch.) 

—  (Corintian) 

-  (FeignedJ) 

—  (Fluted) 

—  (Fluted  twisted) 

-  (Hollow) 

—  (Iron) 

—  (Manometrical) 

—  (Oscillating) 

—  (Rustic) 

—  (Solid) 

—  (Thermometric) 

—  (Tuscan) 

—  (Twisted) 

—  (Twisted  clar) 

—  (s.)  (Electr.) 

—  (Voltaic);   Electric    column 
(s.) 

Colza  oil  (sj 

Comb  (s.) 

Combed  wool-yarn  (s.)  (Spinn.) 


Colore  (m.)  all'acquarello. 
Colore  (m.)  legno ;  Color  (m.) 

legno. 
Colori  (m.pl.)  del  prisma ;  Co- 

lori  (m.  pi.)  dello  spettro. 
Colori  (m.  pi.)  complementari. 

Colori  (m.  pi.)  secondari;  Colo- 
ri (m.  pi.)  composti. 
Colorazione  (f.);  Coloritura  (f.) 
Colorazione   (f.)   per    assorbi- 

mento. 

Colorazione  (f.)  elettrochimica 
Colorazione  (f.)  per  immersione 

Materia  (f.)  colorante. 

Colonna  (f.) 

Colonna  (f.)  d'aria. 

Colonna  (f.)  del  a  bilancia. 

Colonna  (f.)  d'acqua. 

Colonna  (f.)  di  gas. 

Trasformatore  (m.)  a  colon- 
na. 

Colonna  (f.)  angolare. 

Colonna  (f.)  d'attico, 

Colonna  (f.)  di  basalto. 

Colonna  (f.)  di  ghisa. 

Colonna  (f.)  affusolata ;  Colon- 
na (f.)  rastremata. 

Colonna  (f.)  corintia ;  Colonna 
(f.)  corinzia. 

Colonna  (f.)  flnta. 

Colonna  (f.)  scanellata. 

Colonna  (f.)  torta  scanellata. 

Colonna  (f.)  vuota. 

Colonna  (f.)  di  ferro. 

Colonna  (f.)  manometrica. 

Colonna  (f.)  oscillante. 

Colonna  (f.)  a  bugnature. 

Colonna  (f.)  piena;  Colonna  (f.) 
massiccia. 

Colonna  (f.)  termometrica. 

Colonna  (f.)  toscana. 

Colonna  (f.)  torta. 

Colonna  (f.)  torta  a  giorno. 

Pila  (f.) 

Pila  (f.)  di  Volta. 

Olio  (m.)  di  colza. 

Pettine  (m.) 

Filo  (m.)  di  lana  pettinata. 
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Aquarellfarbe  (f.) 
Holzfarbe  (f.) 

Prismafarhen  (f.  pi;);  Spektral- 

farben  (f.  pi.) 
Complement;!  rfarben  (f.  pi.) 

Zusammen<2-esetzte  Farben  (f. 

pi.)  Nebenfarben  (f.  pi.) 
Farbung  (f.) 
Fiirbung    (f.)     durch    Einsau- 

gung. 

Galvanisclie  Fiirbung  (f.) 
Farbung  (f.)  durch  Eintauch- 

ung. 

Farhstoff  (in.) 
Saule  (f.) 
Luftsaule  (f.) 
Wagesiiule  (f.) 
WassersHule  (f.) 
Gassaule  (f.) 
Saulentransformator  (m.) 

Winkelsaule  (f.) 
Attische  Saule  (f) 
Basaltsaule  (f.) 
Gusseisensaule  (f.) 
Verjiingte  Saule  (f) 

Corinthische  Saule  (f.) 

Gemalte  Saule  (f.) 
Kannelierte  Saule  (f.) 
Kannelierte  Schraubensaule(f) 
Hohle  Saule  (f) 
Eisensaiile(f.);Eiserne  Saule  (f.) 
Manometersuule  (f.) 
Schwingende  Siiule  (f.) 
Mit  Bossage  verzierte  Saule  (f.) 
Massive  Saule  (f.);  Voile  Saule 

Thermometers t'iule  (f.) 
Toslcanische  Saule  (f.) 
Gewundene  Siiule  (f.);  Schrau- 

bensiiule  (f.) 
Durchbrochene      Schrauben- 

suule  (f.) 
Saule  (f.) 
Volta'sche  Saule  (f.) 

Kolzaol  (n.) 
Kamm  (m.) 
Kammgarn  (n.) 


Gouleur  (f.)  en  aquarelle. 
Couleur  (f.)  bois. 

Couleurs  (f.  pi.)  du  prisme. 

Couleurs   (f.  pi.)   complemen- 

taires. 
Couleurs  (f.pl.)  cornposees;  Gou- 

leurs  (f.  pi.)  secondaires. 
Coloration  (f.) 
Coloration  (f.)  par  absorption. 

Coloration  (f.)electrochimique. 
Coloration  (f.)  par  immersion. 

Matiere  (f.)  colorante. 
Colonne  (f.) 
Colonne  (f.)  d'air. 
Colonne  (f.)  de  la  balance. 
Colonne  (f.)  d'eau. 
Colonne  (f.)  de  gaz. 
Transformateur  (m.)  a  colon- 

ne. 

Colonne  (f. )  angulaire. 
Colonne  (f.)  attique. 
Colonne  (f.)  de  basalte. 
Golonne  (f.)  en  fonte. 
Colonne  (f.)  fuselee. 

Colonne  (f.)  corinthienne. 


Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 
Colonne 


(f.)  feinte. 

(f.)  cannelee. 

(f.)  torse  cannelee. 

(f.)  creuse. 

(f.)  en  fer. 

(f.)  manometrique. 

(f.)  oscillante. 

(f.)  a  bossage. 

(f.)  pleine. 


Colonne  (f.)  thermometrique. 
Colonne  (f.)  toscane. 
Colonne  (f.)  torse. 

Colonne  (f.)  torse  evidee. 

Pile  (f.) 

Pile  (f,)  de  Volta. 

Huile  (f.)  de'colze. 

Peigne  (m.)* 

Fil  (m.)  de  laine  peignee. 
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Combinableness  (s.)  (Chem.) 
Combination  (s.) 

—  (Chemical) 
Combustibility  (s.) 

Combustible  (s.);  Fuel  (s.) 

-  (adj.) 

Combustion  (s.) 

-  of  turf. 

—  of  wood. 

—  motor  (s.) 

—  (Smoke) 

Combustion-chamber  (s.)  (Met.) 
Combustion  (s.)  (Spontaneous) 

-  (Products  (s.  pi.)  of  the) 

—  (Residues  (s.  pi.)  of  the) 

—  (Temperature  (s.)  of) 

Commercial  (adj.) 

—  efficiency  (s.) 


Commotion  (s.);  Electric  shock 

(S.) 

Communication  (s.)  (Tech.) 


—  of  motion  (Mach.) 

—  (Direct)  (Tel.) 

—  (Telegraphic) 
Communicator  (s.)  (Mach.) 

Commutation  (s.) 

—  (Curve  (s.)  of) 

—  (Over-) 

—  (Sparkless) 

—  (Zone) 


Combinabilita  (f.) 
Combinazione  (f.) 

Combinazione  (f.)  chimica. 
Comburenza  (f.) ;  Combustibi- 

lita  (f.) 
Combustibile  (m.) 

Combustibile. 

Comdustione  (f.) 
Combustione  (f.)  della  torba. 
Combustione  (f.;  del  legno. 
Motore  (m.)  a  Combustione. 
Combustione  (f.)  del  fumo. 

Camera  Cf.)  di  Combustione. 
Combustione  (f.)  spontanea. 

Prodotti  (m.  pi.)  della  combu- 

stione. 
Residui  (m.  pi.)  della  combu- 

stione. 
Temperatura  (f.)  della  combu- 

stione. 

Commerciale. 
Effetto  (m.)  utile;  Rendimento 

(m.)  industriale  o   cornmer- 

ciale. 
Scossa  (f.)  elettrica. 

Comunicazione  (f.) 


Trasmissione  (f.)  del  movhnen- 
to;  Trasmissione  (f.)  del  moto 

Comunicazione  (f.)  diretta. 


Comunicazione  (m.)  telegrafi- 

ca. 
Comunicatore  (m.);  Trasmetti- 

tore  (m.) ;  Rinvio  (m.) ;  Con- 

tralbero  (m.) 
Commutazione  (f.) 

Curva  (f.)  di  commutazione. 
Commutazione  (f.)  eccessiva. 
Commutazione  (f.)  senza  scin- 

tille. 
Zona  (m.)  di  commutazione. 
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Verbindbarkeit   (f.) ;    Verbin- 

dungsfahigkeit  (f.) 
Kombination  (f.);  Verbindung 

(f.) 

Ghemische  Verbindung  (f.) 
Verbrennbarkeit     (f.)  ;     Ver- 

brennlichkeit  (f.) 
Brennmaterial  (n.);  Heizmate- 

rial  (n.) 
Brennbar;  Verbrennbar;  Ver- 

brennlich. 
Verbrennung  Cf.) 
Torffeuerung  (f.) 
Holzfeuerung  (f.) 
Verbrennungsmotor  (m.) 
Rauchverbrennung(f.);  Rauch- 

verzelirung  (f.) 
Verbrennungsraum  (m.) 
Selbstyerbrennung  (f.);  Selbst- 

entziindung  (f.) 
Verbrermungsprodukte  (m.pl.) 

Riickstunde  (m.pl.)  der  Ver- 
brennung. 
Verbrennungstemperatur  (f.) 

Wirtlischaftlich. 

Nutzeffekt  (m.);  Nutzeffect  (m.) 


Elektrisclier  Scblag  (m'.);  Elek- 

trische  Erschiitterung  (f.) 
Verbindung  (f.);  Verkehr  (m.); 

Verkehrung  (f.);  Mittheilung 

(f.);  Mitteilung  (f.) 
Fortpflanzung  (f.)   der   Bewe- 

gung;  Mitteilung  (f.)  der  Be- 

wegung. 
Direktsteilung  (f.);  Direktspre- 

chen  (n.);  Direkter  Verkehr 

(m.) 
Telegrapbische  Verbindung  (f) 

Vorgelege    (n.);   Zwischenge- 
schirr  (n.) 

Kommutierung  (f.) ;  Kommuta- 
tion  (f.);  Stromwendung  (f.) 
Kommutierungskurve  (f.) 
Ueberkoramutierung  (f.) 
Funkenfreie  Kommutierung 

Kommutierungszone  (f.) 


Combinabilite  (f.; 
Gombinaison  (f.) 

Combinaison  (f.)  cliimique. 
Combustibilite  (f.) 

Combustible  (m.) 
Combustible 

Combustion  (f.) 
Combustion  (f.)  de  la  tourbe. 
Combustion  (f.)  du  bois. 
Moteur  (m.)  a  combustion. 
Combustion  (f.)  de  la  fumee. 

Chambre  (f.)  de  combustion. 
Combustion  (f.)  spontanee. 

Produits  (m.  pi.)  de  la  combu- 
stion. 

Residus  (m.  pi.)  de  la  combu- 
stion. 

Temperature  (f.)  de  la  combu- 
stion. 

Commercial ;  Industriel. 

Effet  (m.)  utile ;  Rendement 
(m.) 

Commotion  (f.)  electrique. 
Communication  (f.) 


Communication  (f.)  du  mouve- 
ment. 

Communication    (f.)    directe ; 
Transmission  (f.)  directe. 

Communication  (f;)  telegraphi- 

que. 
Communicateur  (m.) 


Commutation  (f.) 

Courbe  (f.)  de  commutation. 
Hypercommutation  (f.) 
Commutation  (f.)  sans  etincel- 

les. 
Zone  (f.)  de  commutation. 
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Commutator    (s.) ;    Switch  (s.) 
(Electr.) 

—  (Electr.) 

Commutator-bar  (s.) ;  Commu- 
tator-segment (s.) 

Commutator-brush  (s.);  Collec- 
ting-brush )s.) 
Commutator  (s.)  (Brush) 

—  (Cilindrical) 

-  (Double) 

—  (Interruption) 

—  (Mercury) 

-  (Pedal) 


—  (Peg);  Plug  commutator  (s.) 

-  (Plate) 

—  (Sliding) 

-  (Spring) 

—  (Two  poles) 

—  for  breaking  contact. 

—  for  making  contact. 
Commutator  (s.)  (Battery) 

—  (Horizontal) 

—  (Line) 

—  (Vertical) 
Company  (s.)  (Gomm.) 

—  (Insurance) 

—  (Navigation) 
Compartment  (s.)  (Tech.) 

—  of  a  waggon. 

—  for  ladies  (Railw.) 

—  (Engine)  (Mach.) 

-  (Smoking)  (RailQ.) 

Compass  (s.)  (Mar.,  Survey). 

-  (Declination) 


Commutatore  (m.);  Invertitore 
(m.) 

Collettore  (m.) 

Segmenti  (m.  pi.)  del  colletto- 

re. 
Spazzole  (f.  pi.)  del  collettore. 

Commutatore  (m.)  a  spazzole. 
Commutatore  (m.)   a  cilindro. 
Commutatore  (m.)  a  doppio. 
Commutatore   (m.)   d'interru- 

zione. 

Commutatore  (m.)  a  mercuric. 
Commutatore  (m.)  a  pedale. 


Commutatore  (m.)  a  caviglia  o 

a  spina. 

Commutatore  (m.)  a  piastre. 
Commutatore  (m.)   a  striscia- 

mento 
Commutatore  (m.)  a  molla. 

Commutatore  (m.)  bipolare. 
Interruttore  (m.) 


Commutatore  (m.) 
Commutatore  (m.)  di  batteria. 

Collettore  (m.)  orizzontale. 
Commutatore  (m.)  di  linea. 

Collettore  (m.)  verticale. 
Compagnia  (f.);  Societa  (f.) 
Compagnia  (f.)  d'assicurazione. 

Societa  (f)dinavigazione;  Com- 
pagnia (f.)  di  navigazione. 

Compartimento  (m.);  Scompar- 
timento  (m.) 

Scompartimento  (in.)  d'un  va- 
gone. 

Scompartimento  (m.)  per  le  si- 
gnore. 

Spazio  (m.)  per  le  macchine  ; 
Locale  (m.)  delle  macchine. 

Scompartimento  (m.)  fumatori. 

Bussola  (f.) 

Bussola  (f.)  di  declinazione. 
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Kornmutator  (m.):  Stromwen- 
der  (m.);  Umschalter  (m.) ; 
Stromwechsler  (m.) 

Kollektor  (m.) 

Kollektorsegment  (n.);  Kollek- 
torstreifen  fm.) 

Kollektorbiirste  (f.) 

Biirstenstromwender  Cm.) 
Walzenumschalter  (m.) 
Doppelumschalter  (m.) 
Unterbrechungsu  m  s  c  h  a  1  te  r 

(m.) 

Quecksilberumschalter  I'm.) 
Trittkommutator    (m.)  ;*  Trit- 

tumschalter  (m.);  Fusskoin- 

mutator  (m.) 
Stopselkommutator  (m.);  Stop- 

selumschalter  (m.) 
Scheibenumschalter  (m.) 
Gleitendumschalter  (m.) 

Federkommutator  (m.) ;  Klin- 

kenumschalter  (m.) 
Doppelpoliger  Umschalter  (m.) 
Ausschalter  (m.) 


Einschalter  (m.) 

Batteriewechsel  (m.) ;    Batte- 

rieuinschalter  (m.) 
Plankollektor  (m.) 
Linienumschalter  (m-) ;  Linien- 

wechsel  (m.) 
Stirnkollektor. 
Gesellschaft  (f.) 
Versicherungsgesellschaft  (f.) 

SchifTahrtsgesellschaft    (f.) ; 

Schitrahrtsgesellschaft  (f.) 
Abteilung  (f.);  Abtheilung  (f.) 

Eisenbahncoupe  (n.) 
Damencoupe  (n.) 
Maschinenraum  (m.) 

Rauchabteilung  (f.);  Rauchcou- 

pe  (n.) 

Bussole  (f.) ;  Kompass  (m.) 
Deklinationsbussole  (f.) 


Commutateur  (m.) 


Gollecteur  (m.) 

Segment  (m.)  d'un  collecteur; 
Secteur  (m.)  d'un  collecteur. 
Balais  (m.  pi.  du  collecteur. 

Commutateur  (m.)  a  balais. 
Commutateur  (m.)  a  cylindre. 
Commutateur  (m.)  double. 
Commutateur  (m.i  d'interrup- 

tion. 

Commutateur  (m.)  a  mercure. 
Commutateur  (in.)  a  pedale. 


Commutateur  (m.)  a  cheville; 

Commutateur  (m.)  a  clef. 
Commutateur  (m.)  a  plaques. 
Commutateur  (m.)    a    glisse- 

rnent. 
Commutateur  (m.)  a  ressort. 

Commutateur  (m.)  bipolaire. 

Commutateur  (m.)  disjpncteur 
Interrupteur(m);Disjoncteur 
(m.);  Coupe-circuit  (m.) 

Commutateur  (m.)  conjonc- 
teur:  Conjoncteur  (m.) 

Commutateur  (m.)  de  batterie. 

Collecteur  (m.)  horizontal. 
Commutateur  (m.)  de  ligne. 

Collecteur  (m.)  vertical. 
Compagnie  (f.);  Societe  (f.) 
Compagnie    (f.)    d'assurance ; 

Societe  </.)  d'assurance. 
Compagnie  (f.)  maritime. 

Compartiment  (m-) 
Compartiment  (m.)  d'un  wagon. 

Compartiment  (m.)  reserve  aux 
dames. 

Compartiment  (m.)  de  la  ma- 
chine. 

Compartiment  (m.)  a  fumer. 

Boussole  (f.) ;  Cornpas  (m.) 
Boussole  (f.)  de  declinaison. 
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Compass    (Dipping) ;    Inclina- 
tion-compass (s.) 

—  (Miner's) 

—  (Nautical) 

—  (Pocket) 

—  (Rheometric) 

-  (Reflecting) 

Compasses  (s.  pi.)  (Math.) 

—  for  describing  very  small 
circles;  Bow-compasses  (s.pl.) 

—  with  shifting  points. 

—  with  three  legs. 

—  whose  points  cannot  be  shif- 
ted. 

—  (Beam) 

—  (Dividing) 

-  (Elliptical) 

-  (Hair) 

—  (Knee)  with  drawing-pen. 

—  (Reduction) 

—  (Pocket) 

—  (Spring) 

—  (Surveyor's) 

—  (Triangular) 

—  (Turn-up) 

—  (Universal) 

—  (Volute) 

—  (Wing) 

Compasses  (pi.)  (Bow) 

—  (Foot  (s.)  of) 

—  (Handle  (s.)  of) 

-  (Lead) 

-  (Leg  (s.)  of) 

—  (Point  (s.)  of) 

—  (Scribing-) 

—  (Set  (s.)  of) 

—  (Spring  bow) 

to  Compensate  (v.) 


Bussola  (f.)  d'inclinazione, 
Bussola  (f.)  da  minatore. 

Bussola  (f.)  marina. 
Bussola  (f.)  da  tasca. 
Bussola  (f.)  reometrica. 
Bussola  (f.)  a  riflessione. 

Compasso  (m.) ;  Compassi  '(in. 
pi.) 

Compasso  (m.)  a  molla;  Com- 
passo (m.)  per  descrivere  clr- 
coli  niccolissimi. 

Compasso  (m.)  a  punte  di  ri- 
cambio. 

Compasso  (m.)  a  tre  punte. 

Compasso  (m.)  a  punte  flsse. 

Compasso  (m.)  a  regolo;  Com- 
passo (m.)  ad  asta. 

Compasso  (m.)  bisettore. 

Compasso  (m.)  elittico;  Elisso- 
grafo  (m. 

Compasso  (m.)  a  capello  o  di 
precisione. 

Compasso  (m.)  a  balaustro;  Ba- 
laustrino  (m.) 

Compasso  (m.)  di  riduzione. 

Compasso  (m.)  da  tasca. 
Compasso  (m.)  a  molla. 
Compasso  (m.)  d'agrimensore. 
Compasso  (m.)  a  tre  punte. 
Compasso  (m.)  a  punte  rovesce. 

Compasso  (m.)  universale. 
Compasso  (m.)  a  voluta. 
Compasso  (m.)  a  quarto  di  cir- 

colo  o  a  punto. 
Balaustrino  (m.) 
Piede  (m.)  del  compasso. 
Testa  (f.)  del  compasso. 
Compasso  (m.)  a  matita. 
Gamba  (f.)  del  compasso. 

Punta  (f.)  del  compasso. 
Compasso  (m.)  a  punte  regola- 

bili. 

Scatola  (f.)  di  compasso. 
Balaustrino  (m.) 
Compensare. 
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Inklinationsbussole  (f.) ;  Inkli- 

nationsnadel  (f.) 
Bergkompass    (m.) ;    Gruben- 

kompass  (m.) 
Seekompass  (m.) 
Taschenkornpass  (in.) 
Rheometriscner  Kompass  (m.) 
Spiegelbussole  (f.) 

Zirkel  (m.) 
Nullzirkel  (m.) 

Einsatzzirkel  (m.) 

Dreischenkliger  Zirkel  (m.) 
Stockzirkel   (m.) ;   Zirkel  (m.); 

Festen  Spitzen. 
Stangenzirkel  (m.) 

Theilzirkel  (m.) 
Ellipsenzirkel    (m.);    Ellipso- 
graph (m.) 
Haarzirkel  (m.) 

Kniezirkel  (m.)  mit  Reissfeder. 
Reduktionszirkel  (m.) 

Tasclienzirkel  (m.) 
Federzirkel  (m.);  Nullzirkel  (m.) 
Feldrnesserzirkel  (m.) 
Dreischenkliger  Zirkel  (m.) 
Zirkel  (m.) mit  drehbaren  Spitz- 

zen. 

Universalzirkel  (m.) 
Spiralenzirkel  (m.) 
Stellzirkel   (m.);   Bogenzirkel 

(m.) 

Nullzirkel  (m.) 
Zirkelfuss  (m.) 
Zirkelkopf  (m.) 
Bleistiftzirkel  (m.) 
Zirkelbein  (m.);  Zirkelschen- 

kel  (m.) 

Zirkelspitze  (f.) 
Kreisreisser  (m.);  Parallelzir- 

kel  (m.) 
Reisszeug  (n.) 
Nullzirkel  (m.) 
Ausgleichen ;    Gompensieren  ; 

Kompensieren. 


Boussole  (f.)  d'inclinaison. 
Boussole  (f.)  de  mineur. 

Boussole  (f.)  de  marine. 
Boussole  (f.)  de  poche. 
Boussole  (f.)  rheometrique. 
Boussole  (f.)  a  miroir;  Bousso- 
le (f.)  a  reflexion. 
Gompas  (m.) 

Gompas  (m.)  a  pompe. 


Compas  (m.)  a  pointes  de  re- 
change. 

Compas  (m.)  a  trois  branches. 
Gompas  (m.)  a  pointes  seches. 

Compas  (m.)  a  verge;   Trous- 

quin  (m.) 

Gompas  (m.)  bissecteur. 
Compas  (m.)  a  ellipse;  Ellipso- 

graphe  (m.) 
Compas  (m.)  a  cheveu. 

Compas  (m.)  a  balustre. 

Gompas  (m.)  a  Coulisse ;  Com- 
pas (m.)  de  reduction. 

Compas  (m.)  de  poche. 

Compas  (m.)  a  ressort. 

Gompas  (m.)  d'arpenteur. 

Compas  (m.)  a  trois  branches. 

Compas  (m.)  a  pointes  tournan- 
tes. 

Gompas  (m.)  universel. 

Gompas  (m.)  a  volute. 

Gompas  (m.)  a  quart  de  cercle. 

Compas  (m.)  a  pompe. 
Pied  (rn.)  de  compas. 
Tete  (f.)  du  compas. 
Compas  (m.)  a  crayon. 
Jatnbe  (f.)  de  compas. 

Pointe  (f.)  du  compas. 
Compas  (m.)  a  pointe  reglable. 

Boite  (f.)  a  compas. 
Gompas  (m.)  a  pompe. 
Compenser. 
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Compensation  (s.) 
Compensation-apparatus  (s.) 

Compensation-method     (s. ) 

(Phys.,  Electr.) 
Compensation  of  the  errors. 
Compensation-pipe  (s.) 

Compensation-pendulum  (s.) 
Compensation  (Table  (s.)  of) 

Compensator  (s.)  (electr.) 

Compensator-wire  (s.) 
Compensator  (s.)  (Arc  lamp) 

—  (Magnetic) 
Complement  (s.)  (Math.) 

—  (Arithmetical)    of    a    loga- 
rithm.) 

—  of  an  arc. 

—  of  an  angle. 

—  (Arithmetical)  of  a  number. 

Complementary  angles  (s.  pi.) 

Complex  number  (s.) 
Component  (s.) 

—  of  velocity. 

—  forces  (s.  pi.) ;  Components 
(s.  pi.) 

Composition  (s.) 

—  of  forces. 

—  of  machines. 

—  of  motion. 

Compositor  (s.)  (Print.) 
Compound  (s.)  (Chem.) 

—  (Chatterton's  (Electr.) 

—  (Wray.s)  (Electr.) 

—  (adj.);  Composite  (adj.) 

—  dynamo  (s.) 


Compensazione  (f.) 

Apparato  (m.)  di  compensazio- 

ne. 
Metodo(m.)  di  compensazione 

di  Poggendorf. 

Compensazione  (f.)  degli  error! 
Tubo  (m.)  di  compensazione. 

Pendolo  (m.)  compensatore. 
Tabella  (f.)  di  compensazione. 

Gompensatore  (m.) 

Filo  (m.)  compensatore. 
Compensatore  (m.)di  lampado 

ad  arco. 
Compensatore  (m.)  magnetico. 

Complemento  (m.) 

Complemento  (m.)  aritmetico 

d'un  logaritmo. 
Complemento  (m.)  d'un  arco. 
Complemento  (m.)  d'un  angqlo. 
Complemento  (m.)  aritmetico 

d'un  numero. 
Angoli  (m.  pi.)  complementary 

Numero  (m.)  complesso. 
Componente  (f.) 

Componente  (f.)  della  velocita. 

Forze(f.  pi.)  component!;  Com- 

ponenti  (f.  pi.) 
Composizione  (f.) 
Composizione  (f.)  delle  forze. 

Composizione    (f.)   delle   mac- 
chine. 
Composizione  (f.)  del  moto. 

Compositore  (m.) 
Composto  (m.)  chimico. 
Composizione  (f.)  Chatterton. 

Composizione  (f.)  Wray. 

Composto;  Cornposito";  Com- 
pound. 

Dinamo  (f.)  composta  o  com- 
pound;  Dinamo  (f.)  ad  ecci- 
tazione'  mista. 
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Ausgleichung  (f.);  Kompensa- 

tion  (f.) 
Ausgleichvorrichtung(f);  Kom- 

pensationsopparab  (m.) 
Kompensationsmethode    (f.) 

von  Poggendorf. 
Fehlerausgleichung  (f.) 
Ausgleichungsrohre  (f.) ;  Kom- 

pensationsrohre  (f.) 
Kompensationspendel  (n.) 
Ausgleichungstabelle(f.);Kom- 

pensationstabelle  (f.) 
Kompensator(m.);  Ausgleicher 

(m.) 

Ausgieichungsdralit  (m.) 
Bogenlampenkompensator(m.) 

Magnetischer    Kompensator 

(m.) 
Erganzung  (f.) ;    Komplement 

(m.) 
Aritmetische    Erganzung    (f.) 

eines  Logarithmus. 
Komplement  (n.)  eines  Bogens. 
Winkelkomplement  (n.) 
Arithrnetische  Erganzung  (f.) 

Komplementarwinkel  (m.  pi.) 

Komplexe  Zalil  (f.) 
Komponente   (f.);  Seitenkraft 

(f'-) 
Komponente    (f.)     der  Gesch- 

vvindigkeit. 
Komponenten  (f.  pi.);   Seiten- 

kriifte  (f.  pi.) 
Zusammensetzung  (f.) 
Zusammensetzung(f.)derKrdf- 

te. 
Zusammensetzung  (f.)  der  Ma- 

schinen. 
Zusammensetzung  (f.)  der  Be- 

wegung. 

Setzer  (m.) ;  Scliriftsetzer  (m.) 
Die  chemische  Verbindung  (f.) 
Chatterton-Compound  (n.); 

Ghatterton-Komposition  (f.) 
Wray'sche  Komposition  (f.) 
Zusammengesetzt;  Compound; 

Verhund. 
Compounddynamo(f);Verhund- 

dynamo  (f.)  Dynamo  (f-)  in  it 

gemischter  Sclmltung. 


Compensation  (f.) 

Appareil  (m.)  de  compensation 

Methode  (f.)  de  compensation. 

de  Poggendorf. 
Compensation  (f.)  des  erreurs. 
Tuyau  (m.)  de  compensation. 

Pendule  (m.)  compensateur. 
Table  (f.)  de  compensation. 

Compensateur  (m.) 

Fil  (m.)  compensateur. 
Compensateur  (m.)   de   lampe 

a  arc. 
Compensateur   (m.)    magneti- 

que. 
Complement  (m.) 

Complement  (m.)  arithmetique 

d'un,logarithme. 
Complement  (m.)  d'un  arc. 
Complement  (m.)  d'un  angle. 
Complement  (m.)  arithmetique 

d'un  nombre. 
Angles  (m.  pi.)  complementai- 

res. 

Nombre  (m.)  complexe. 
Cornposante  (f.) 

Composante  (f.)  d'une  vitesse. 

Forces  (f.   pi.)   composantes ; 

Composantes  (f.  pi.) 
Composition  (f.) 
Composition  (f.)  des  forces. 

Composition  (f.)  des  machines. 
Composition  (f.)  du  mouvement 

Compositeur  (.m.) 
Compose  (m.)  chimique. 
Composition  (f.)  ha  tterton. 

Composition  Cf.)  Wray. 

Compose;  Composite;  Com- 
pound. 

Dynamo  (f.)  ompound.  Dyna- 
mo (f.)  en  serie  et  en  deriva- 
tion. 
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Compound   engine   (s.):   Com- 
pound-steam engine  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  number  (s.) 

—  pendulum  (s.) 

—  ratio  (s.) 

-  winding  (s.)  (Electr.) 

—  (Long  shunt)  dynamo. 

—  (Short  shunt)  dynamo  (s.) 

—  (Vertical)  engine  (s.)   with 
surface-condenser. 

—  (Vertical  three-cylinder) en- 
gine (s.) 

to  Compound  (v.)  (Electr.) 
Compounding  (s.)  (Electr.) 
to  Compress  (v.)  (Mach.) 

Compressed  (adj.) 

—  air. 

—  air-gauge  (s.) 
Compressibility  (s.) 

-  (Coefficient  (s.)  of) 

—  (Voluminal) 
Compressible  (adj.) 

Compressing  air-pump  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  strain  (s.) 

—  strength  (s.) 

Compression  (s.) 


—  by  single  cooling. 
Compression-coefficient  (s.) 
Compression  of  steam. 


Macchina  (f.)  a  vapore  compo- 
sta  o  composita  ;  Macchina 
(f.)  a  vapore  compound. 

Movimento  (m.)  composto. 

Numero  (m.)  composto. 
Pendolo  (m.)  composto. 
Rapporto  (m  )  composto. 

Avvolgimento  (m.)   compound 

o  composto. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  mi- 

sta  con  lunga  derivazione. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  mi- 

sta  con  corta  derivazione. 
Macchina  (f.)  compound  verli- 

cale  con  condensazione  a  su- 

perflcie. 
Macchina  (f.)  compound  verti- 

cale  a  tre  cilindri. 


Compundaggio  (m.) 
Comprimere. 

Compresso. 

Aria  (f.)  compressa. 

Manometro  (m.)  ad  aria  com- 
pressa. 
Compressibilita  (f.) 


Coefficiente  (m  )  di  Compressi- 
bilita. 

Compressibilita  (f.)  cubica. 
Compressibile. 

Pompa  (f.)  a  comprimere  1'aria; 
Compressore  (m.) 

Macchina  (f.)  per  comprimere; 
Compressore  (m.) 

Sforzo  (m.)  di  compressione. 

Resistenza  (f.)  alia  compres- 
sione. 

Compressione  (f.) 

Compressione  (f.)  a  raffredda- 
mento  speciale. 

Coefficiente  (m.)  di  compres- 
sione. 

Compressione  (f.)  del  vapore. 
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Compounddampfmaschine  (f.) ; 
Verbunddampfmaschine  (fj 

Zusammengesetztc  Bewegung 

Zusammengesetzte  Zalil  (f.) 
/iisitininengesetxtesPendel  (n) 
Zusnmmengesetztes   Verhalt- 

nis  (n.) 
Gompoundwicklung  (f.) 

Compounddynamo  (f.)  zweiter 

Art. 
Compounddynamo   (f.)    erster 

Art. 
Stehende     Verbunddampfma- 

scliine  (f.)  mit  Oberfliichen- 

kondensation. 
Stehende    Dreicylinder- Ver- 

hundinaschine  (f.) 

Compoundiren. 
Compoundierung  (f.) 
Zusammendrucken  ;    Kompri- 

mieren  ;  Verdichten. 
Zusammengedriickt ;  Kompri- 

miert ;  Gepressfc. 
Komprimierte  Luft  (f.) ;  Ver- 

diclitete  Luft  (f.) 
Luftmanometer  (n.) 

Koinpressibilitat  (f,) ;  Zusam- 

mendruckbarkeit  (f.);  Press- 

barkeit  (f.) 
Zusnmmendruckbarkeitskoef- 

flcient  (in.) 

Voluinkompressibilitut  (f.) 
Zusammendruckbar ;    Driick- 

bar ;  Pressbar. 
Kompressor  (m.) 

Koivipressionsmaschine  -    (f.; ; 

Kompressor  (m.) 
Druckspannung  (f.) 
Druckfestigkei't  (f.) ;  Druckwi. 

derstand  (m.) 
Kompression  (f.);  Druck  (m.); 

Zusammendriickung(f.) ;  Zu- 

snmmenpressung  (f.) 
Kompression  (f.)  mit  theilwei- 

ser  Abkulilung. 
Kompressionskoefflcient  (m.) 

Kompression  (f.)  des  Dampfes. 
WEBBER. 


Machine  (f.)  a  vapeur  com- 
pound. 

Mouvement  (m.)  compose. 

Nombre  (m.)  compose. 
Pendule  (m.)  compose. 
Rapport  (m.)  compose^ 

Enroulement  (m.)  compound. 

Dynamo  (f.)  compound  a  long 
shunt. 

Dynamo  (f.)  compound  a  court 
shunt. 

Machine  (f.)  a  vapeur  com- 
pound verticale  avec  conden- 
sation par  surface. 

Machine  (f.)  a  vapeur  com- 
pound verticale  a  trois  cy- 
lindres. 

Compounder. 

Compoundage  (m.) 

Comprimer. 

Comprime. 

Air  (m.)  comprime. 

Manometre  (m.)  a  air  compri- 
me. 
Compressibilite  (f.) 

Coefficient  (m.)  de  compressi- 

bilite. 

Compressibilite  (f.)  cubique. 
Compressible. 

Pompe  (f.)  a  comprimer  Pair; 

•   Compresseur  (m.) 

Machine    (f,)    a    comprimer ; 

.Compresseur  (m.) 
Effort  (m.)  de  compression. 
Resistance  (f.)  de  compression. 

Compression  (f.) 


Compression  (f.)  a  refroidisse- 

ment  partiel. 
Coefficient  (m.)  de  compression 

Compression  (f.)  de  la  vapeur. 
16 
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Compression-period  (s.) 
Compression-tube  (s.) 
Compression  (Adiabatic) 

—  (Isothermal) 

—  (Strength  of) 

-  (Elasticity  (s.)  of) 

—  (Force  (s.)  of) 

—  of  the  spring. 

Compressive  strain  (s.) 

—  strength  (s.) 
Compressor  (s.) 

—  (Golladon's) 

—  (Direct  acting) 

—  (Drying-hydraulic) 

—  (Hydraulic) 

—  Hydropneumatic) 

—  (Piston) 

—  (Piston-hydropneumatic. 

—  (Pump) 

—  (Water-pressure) 

—  (Wet  hydraulic) 

Concave  (adj.) 

—  mirror  (s.) 

—  mirror  kathode  (s.) 

-  polygon  (s.) 
Concavity  (s.) 
Concavo-convex  (adj.) 

—  lens  (s.) 

to  Concentrate  (v.) 
Concentration  (s.) 

—  of  the  acid. 

—  of  ions. 

Concentric  (adj.);  Concentrical 

(adj.) 

—  arch  (s.) 

Conchoid  (s.)  (Math. ;  Mach.) 


Periodo  (m.)  di  compressione. 
Tuho  (m.)  di  compressione. 
Compressione  (f.)  adiabatica. 
Compressione  (f.)  isotermica. 
Resistenza  (f.)  alia   compres- 
sione. 
Resistenza  (f.)  alia  pressione. 

Forza  (f.)  di  pressione. 
Compressione  (f.)  della  molln. 

Carico  (m.)   o    sforzo  (m.)   di 

pressione. 
Resistenza  (f.)  alia  pressione. 

Compressore  (m.) 

Compressorc  (m.)  di  Colladon. 
Compressore  (m.)  ad  azione  di- 

retta. 
Compressore     (m.)     idraulico 

secco. 
Compressore  (m.)  idraulico. 

Compressore    (m.)    idropneu- 

matico. 

Compressore  (m.)  a  stantuffo. 
Compressore  (m.)  idropneuma- 

tico  a  stantuffo. 
Compressore  (m.)    a    pompa ; 

Compressore  (m.)  a  tromba. 
Compressore  (m.)   a    colonna 

d'acqua. 
Compressore  (m.)  idraulico  u- 

mido. 
Concavo. 
Specchio  (m.)  concavo. 

Catodo(m.)  a  specchio  conca- 
vo. 

Poligono  (m.)  concavo. 

Concavita  (f.) 

Concavo-convesso. 

Lente  (f.)  concavo-convessa. 

Concentrare. 

Concentrazione  (f.);  Concentra- 
mento  (m.) 

Concentrazione  (f.)  delPacido. 

Concentrazione  (f.)   degli  ioni 

Concentrico. 

Arco  (m.)  concentrico. 
Concoide. 
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Kompressionsperiode  (f.) 
Kompressionsrohr  (n. 
Adiabatische  Kompression  (f.) 
Isotherme-Kompression  (f.) 
Druckfestigkeit  (f.) ;  Druckwi- 

derstand  (m.) 
Druckfestigkeit  (f.) 

Druckkraft  (f.) 
Zusaminendriickung    (f.)    der 

Feder. 
Druckbeanspruchung  (f.) 

Druckfestigkeit  (f.) 

Kompressor  (m.);  Luftkompres- 

sor  (m.) 

Colladon's  Luftkompressor(m.) 
DirektwirkenderLuftkompres- 

sor  (m.) 
Trockener  Kompressor  (m.) 

Hydraulischer  Luftkompres- 
sor  (m.) 

Hydropneumatischer  Kom- 
pressor (m.) 

Kolbenluftkompressor  (m.) 

Cylinder-Hydropneumatischer 
Kompressor  (m.) 

Pumpenkompressor  (m.) 

Wassersiiulenluftkompres  s  o  r 
(m.) 

Nasser  Kompressor  (m.) ;  Kom- 
pressor (m.)  mit  Kiililwasser. 

Konkav. 

Konkavspiegel (m.);  Konkaver 
Spiegel  (m) 

Hohlspiegelkathode  (f.) 

Konkaves  Vieleck  (n.) 
Hohlung  (f.) 
Konkav-konvex. 
Konkav-konvexe  Linse  (f.) 
Koncentrieren;  Konzentrieren 
Koncentration    (f.) ;     Koncen- 

trierung  (f.) 

Koncentrution  (f.)  der  Saure. 
Jonenkoncentration  (f.) 
Koncentrisb;  Konzentrisch- 

Eingesetzter  Hogen  (m.);  Ab- 

setzender  Bogen  <m.) 
Koncho'ide  (f.);  Muschellinie  (f.) 


Periode  (f.)  de  compression. 
Tuyau  (m.)  de  compression. 
Compression  (f.)  adiabatique. 
Compression  (f.)  isotherme. 
Resistance  (f.)  de  compression. 

Resistance  (f.)  a  la  compres- 
sion. 

Force  (f.)  de  compression. 
Compression  (f.)  du  ressort. 

Effort  (m.)  de  compression. 

Resistance  (f.)   a  la  compres- 
sion. 
Compresseur  (m.) 

Compresseur(m.)  de  Colladon. 
Compresseur  (m.)  a  action  di- 

recte. 
Compresseur  (m.)  hydraulique 

a  sec. 
Compresseur  (m.)  hydraulique. 

Compresseur  (m.)  hydropneu- 

matique 

Compresseur  (m.)  a  piston. 
Compresseur  (m.)  hydropneu- 

matique  a  piston. 
Compresseur  (m.)  a  pompe. 

Compresseur  (m.)   a   colonne 

d'eau. 
Compresseur  (m.)  hydraulique 

a  refroidissement. 
Concave. 
Miroir  (m.)  concave. 

Cathode  (f.)  a  miroir  concave. 

Polygone  (m.)  concave. 

Concavite  (f.) 

Concavo-convexe. 

Lentille  (f.)  concavo-convexe. 

Cencentrer. 

Concentration  (f.) 

Concentration  (f.)  de  Pacide. 
Concentration  (f.)  des  ions. 
Concentrique. 

Arc  (m.)  concentrique. 
Canchoi'de  (f.) 
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Concrete  (adj.) 

—  number  (s.) 

Concrete  (s.);  Beton  (s.)  (Build) 

—  foundation  (s.) 

—  pipe  (s.) 

to  Condensate  (v.);  to  Condense 

(v.) 
Condensation   (s.)   (Mach. ;   E- 

lectr.) 

—  by  contact. 

—  by  injection. 

Condensation-hygrometer  (s.) 
Condensation-water  (s.) 

Condensation  (s.)  (Surface) 
to  Condense  (v.);  to  Condensa- 
te (vj 

-  the  air. 

-  the  steam. 
Condensed  steam  (s.) 

—  water  (s.) 

Condenser  armature  (s.) 

-  circuit  (s.) 

electrometer  (s.) 

electroscope  (s.) 

—  excitation  (s.) 

—  lightning  arrester  (s.) 

system  (s.) 

-  telephone  (f.) 

—  (Shortening) 

—  (Standard) 

—  (Wire) 

Condenser  (s.);  Condensator  (s.) 

(Mach. ;  Electr.) 
Condenser-casing  (s.) 
Condenser-cock  (s.) 
Condenser-cover  (s.) 
Condenser  (s.)  of  sheets  of  mica. 

—  (Air) 

—  (Column) 

—  (Electric) 

—  (Electrochemical) 

—  (Electrodynamlc) 


Concrete. 

Numero  (m.)  concreto. 

Calcestruzzo  (m.);Betone  (m.) 

Fondazione  (f.)  in  calcestruzzo 

Tubo  (m.)  in  cemento. 

Condensare. 

Condensazione  (f.) 

Condensazione  (f.)  per  contatto 
Condensazione  (f.)  ad  iniezione 

o  per  iniezione. 
Igrometro  (m)  a  Condensazione 
Acqua  (f.)  di  Condensazione. 

Condensazione  (f.)  a  superflcie 
Condensare. 

Condensare  1'aria. 

Condensare  il  vapore. 

Vapore  mi.)  condensato. 

Acqua  (f.)  condensata ;  Acqua 
(f.)  di  Condensazione. 

Armatura(f.)del  condensatore 

Circuito  (m.)  del  condensatore 

Elettrornetro  (m.)  condensa- 
tore. 

Elettroscopio  (m.)  condensa- 
tore. 

Eccitazione  (f.)  con  bottiglie 
di  Leida. 

Scaricafulmine  (m.)  a  conden- 
satore. 

Sistema  (m.)  di  condensatore. 

Telefono  (m.)  a  condensatore. 

Condensatore  (m.)  di  accorcia- 
mento. 

Condensatore  (m.)  campione. 

Condensatore  (m.)  a  fllo. 

Condensatore  (m.) 

Cassa  (f.)  del  condensatore. 
Robinetto  (m)  del  condensatore 
Coperchio  (m)  del  condensotore 
Condensatore  (m.)  a  mica. 

Condensatore  (m.)  ad  aria. 
Condensatore  (m.)  a  colonna. 
Condensatore    m.)  elettrico. 
Condensatore    m.)   elettrochi- 

mico. 
Condensatore  (m.)elettrodina- 

mico. 
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Konkret. 

Benannte  Zahl  (f.) 

Beton  (m.);  Steinmortel  (m.) 

Betonfundament  (n.) 

Betonrohr  (n.) 

Kondensieren;  Verdichten. 

Kondensation  (f.) ;  Kondensie- 

rung  (f.);  Verdichtung  (f.) 
Trockene  Kondensation  (f.) 
Einspritzkondensation  (f.);  Nas- 

se  Kondensation  (f.) 
Kondensationshygroineter  (n.) 
Kondensationswasser  (n);  Kon- 

densierwasser  (n.) 
Oberflachenkondensation  (f.) 
Kondensieren ;  Verdichten. 

Die  Luft  verdichten. 
Den  Dampf  kondensieren. 
Kondensierter  Dampf  (m.) 
Kondensationswasser  (n);  Kon- 

densierwasser  (n.) 
Kondensatorbelegung  (s.) 
Kondensatorkreis  (m.) 
Kondensatorelektrometer  (n.) 

Kondensatorelektroskop  (n.) 
Flascheneregung  s).) 

Kondensatorblitzschu  t  z  v  o  r  - 

richtung  (f.) 
Kondensatorsystem  (n.) 
Kondensatortelephon  (m.) 
Verkurzungskondensator  (m.) 

Normalkondensator  (m.) 
Drahtkondensator  (m.) 
Kondensator  (m.);  Elektrischer 

Stromansammler  (m.) 
Kondensatorkasten  (m.) 
Kondcnsatorhahn  (m.) 
Kqndensatordeckel  (m. 
Glimmerkondensator  (m.) 

Luftkondensator  (m.) 
S:\ulenkondensator  (m.) 
Elektricitatssarnmler  (m.) 
Elektrochemischer  Kondensa- 
tor. 

Elektrodynamischer  Konden- 
sator (m.) 


Goncret. 

Nombre  (m.)  concret. 

Beton  (m.) 

Fondation  (f.)  en  beton. 

Tube  (m.)  en  beton. 

Condenser. 

Condensation  (f.) 

Condensation  (f.)  par  contact. 
Condensation  (f.)  par  injection. 

Hygrometre  (m)  a  condensation 
Eau  (f.)  de  condensation. 

Condensation  (f.)  a  surface. 
Condenser. 

Condenser  Pair. 
Condenser  la  vapeur. 
Vapeur  (f.)  condensee. 
Eau  (f.)  de  condensation. 

Armature  (f.)de  condensateur 

Circuit  (m.)  du  condensateur. 

Electrometre  (m.)  condensa- 
teur. 

Electroscope  (m.)  condensa- 
teur. 

Excitation  (f.)  par  bouteilles 
de  Leyde. 

Parafoudre  (m.)  a  condensa- 
teur. 

Systeme(m.)de  condensateur. 

Telephone  (m.)  a  condensateur 

Condensateur  (m.)  de  raccour- 
cissement. 

Condensateur  (m.)  etalon. 

Condensateur  (m.)  a  fll. 

Condensateur  (m);  Condenseur 
(m.) 

Caisse  (f.)  de  condensateur. 

Robin'et(m.)  du  condensateur. 

Couvercle  (m)ducondensateur 

Condensateur  (m.)  a  feuilles  de 
mica. 

Condensateur  (m.)  a  air. 

Condensateur  (m.)  a  colonne. 

Condensateur  (m.)  electrique. 

Condensateur  (m.)  electrochi- 
mique. 

Condensateur  (m.)  eiectrody- 
namique. 
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Condenser  (s.)   (Inner   coating 
of  a) 

-  (Graded) 

—  (Jet);  Injection-condenser  (s.) 

—  (Mica) 

—  (Paper) 

—  (Plate) 

—  (Outer  coating  of  a) 

-  (Singing) 

—  (Sliding) 

—  (Spherical 

—  (Surface) 
Condensing  apparatus  (s.) 

—  chamber  (s  ) 

—  jet  (s.) 

—  steam-engine  (s.) 


—  steam-engine  (s.)  with  ex- 
pansion. 

Condensing  steam-engine  (s.) 
without  expansion. 


—  force  (s.) 


—  surface  (s.) 

—  tubes  (s.  pi.) 

—  water  (s.) 

—  (Non)  steam-engine  (s.) 


—  (Non)  steam-engine  with  ex- 
pansion. 

—  (Non)  steam-engine  without 
expansion. 


Conditions  (pi.  of  delivery 

Conditions  (s.  pi.)  (Techn.) 

—  of  equilibrium. 

—  of  payment. 

—  of  stability. 

—  (Working) 

to  Conduct  (v.)  (Electr.) 


Armature  (f.)  interna  d'un  con- 

densatore. 

Condensatore  (m.)  graduate. 
Condensatore  (m.)  ad  iniezione. 
Condensatore  (m.)  a  mica. 

Condensatore  (m.)  a  carta. 
Condensatore  (m.)  a  fogli  so- 

vrapposti. 
Armatura  (f  )  esterna  d'un  con- 

densatore. 

Condensatore  (m.)  cantante. 
Condensatore  (m.)  a  striscia- 

mento. 
Condensatore  (m.)  sferico. 

Condensatore  (m.)  a  superflcie. 

Apparecchio  (m.)  dicondensa- 
zione. 

Camera  (f.)  di  condensazione. 

Getto  (m.)  di  condensazione. 

Macchina  (f.)  a  vapqre  con  con- 
densazione; Motrice  (f.)  a  va- 
pore  a  condensazione. 

Macchina  (f.)  avapore  a  espan- 
sione e  condensazione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  con- 
densazione senza  espansione 


Forza  (f.)  condensante. 


Superflcie  (f.)  di  condensazione 
Tubi  (m.  pi.)  condensatori. 
Acqua  (f.)  di  condensazione. 
Macchina  (f.)   a  vapore  senza 
condensazione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  ad  espan- 
sione senza  condensazione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  senza 
espansione  e  senza  conden- 
sazione. 

Condizioni  (f.  pi.)  di  consegna 

o  di  fornitura. 
Condizioni  (f.  pi.)- 
Condizioni  (f.  pi.)  d'equilibrio. 

Condizioni  (f.  pi.)  di  pagamento 
Condizioni  (f.  pi.)  di  stabilita. 
Condizioni  (f.  pi.)  d'esercizio. 
Condurre. 
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Innere  Belegung(f.)  einesKon- 

densators. 

Graduirter  Kondensator  (m.) 
Einspritzkondensator  (m.) 
Glimmerkondensator  (in.) 

Papierkondensator  (m.) 
Plattenkondensator  (m.) 

Aeussere    Belegung  (f.)   eines 

Kondensators. 

Singender  Kondensator  (in.) 
Gleitendkondensator  (m.) 

Kugelformiger    Kondensator 

(m.) 

Oberflachenkondensator  (m.) 
Kondensationsapparat  (m.) 

Kondensationskammer  (f.) 
Einspritzstrahl  (in.) 
Kondensationsdampfmaschine 

Dampfmaschine  (f.)  mit  Expan- 
sion und  Kondensation. 

Kondensationsdampfmaschine 
(f.)  ohne  Expansion;  Dampf- 
maschine (f.)  mit  Kondensa- 
tion und  ohne  Expansion. 

Verteilungskraft  (fa;  Verthei- 
lungsvermogen  (n.);  Verthei- 
lende  Kraft  (f.) 

Kondensationsflache  (f.) 

Kondensationsrohren  (f.  pi.) 

Kondensationsvvasser  (n.) 

Dampfmaschine  (f.)  ohne  Kon- 
densation ;  Auspuft'maschine 
(f.) 

Expansionsdampfmaschine  (f.) 
ohne  Kondensation. 

Dampfmaschine  (f.)  olme  Ex- 
pansion und  ohne  Kondensa- 
tion; Volldruckmaschine  (f.) 
olme  Kondensation. 

Lieferungsbedingungen  (f.  pi.) 

Bedingungen  (f.  pi.) 
Gleichgewichtsbedingu  n  g  e n 

Zahlungsbedingungen  (f.  pi.) 
Stabilitalsbedingungen  (f.  pi.) 
Betriebsbedingungen  (f.  pi.) 
Leiten. 


Armature  (f.)  interieure   d'un 

condensateur. 
Condensateur  (m.)  etallone. 
Condensateur  (m.)  a  injection. 
Condensateur  (m.)  a  feuilles  de 

mica. 

Conrtensateur  (m.)  a  papier. 
Condensateur  (m.)  feuillete. 

Armature  (f.)  exterieure  d'un 

condensateur. 

Condensateur  (m.)  chantant. 
Condensateur  (m.)  glissant. 

Condensateur  (m.)  spherique. 

Condensateur  (m.)  a  surface. 
Appareil  (m.)de  condensation 

Chambre  (f.)  de  condensation. 
Jet  (m.)  de  condensation. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  con- 
densation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  deten- 
te et  a  condensation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  con- 
densation sans  detente. 


Force  (f.)  condensante. 


Surface  (f.)  de  condensation. 
Tuyaux(m.pU)  a  condensation. 
Eau  (f.)  de  condensation. 
Machine  (f.)  a  vapeur  sans  con- 
densation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  detente 
sans  condensation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  sans  de- 
tente ni  condensation. 


Conditions  (f.  pi.)  de  livraison 

ou  de  fourniture. 
Conditions  (f.  pi.) 
Conditions  (f.  pi.)  d'equilibre. 

Conditions  (f.  pi.)  de  pajement. 
Conditions  (f.pl.)  de  stabilite. 
Conditions  (f.pl)  d'exploitation. 
Conduire. 
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Conductance  (s.)  (Electr.) 

-  (Electric) 

—  (Molecolar) 

—  (Magnetic) 

—  (Specific) 

Conductibility  (s.)  (see  also  Con- 
ductivity) 

-  of  heat. 

-  (Combined) 

—  (Coefficient  (s.)  of) 

—  (Coefficient  (s.)  of  external) 

—  (Coefficient  (s.)  of  internal) 

—  (Internal) 

—  (Magnetic) 

—  (Reciprocal) 

—  (Specific) 

Conducting-power  <s.) 

Conducting- wire  (s.) 
Conducting-power  (s.)  (Exter- 
nal) 
Conduction  (s.) 

—  of  heat. 

—  (Calorific) 

—  (Electric) 

-  (Electrolytic) 


Conductivity  (s.)  (see  also  Con- 
ductibility}. 

—  (Magnetic) 

—  (Specific) 


Conductivity  (s.)  of  the   elec- 
trolytes. 


Valore  inverse  della  resisten- 
za  d'un  conduttore  ;  Condut- 
tanza  (f.) 

Conduttanza  (f.)  elettrica. 

Conduttivita  (f.)  molecolare. 
Conduttanza  (f.)  magnetica. 
Conduttivita  (f.)  specifica. 

Conducibilita  (f.)  ;  Conduttibi- 

lita  (f.) ;  Conduttivita.  (f.) 
Conducibilita  (f.)  del  calore. 

.Conduttivita  (f.)  combinata. 
Coefficiente  (m.)  di  conducibi- 

lita. 
Coefficiente  (m.)  di  conducibi- 

lita  esterna. 
Coefficiente  (m.)  di  conducibi- 

lita  interna. 

Conducibilita  (f.)  interna. 
Conduttivita  (f.)  magnetica. 

Conducibilita  (f.)  reciproca. 
Conducibilita  (f.)  specifica. 


Capacita  (f.)  conduttiva  ;  Po- 
tere  (m.)  conduttivo. 

Filo  (m.)  conduttore. 

Capacita  (f.)  conduttiva  ester- 
na. 

Conduzione  (f.) 

Conduzione  (f.)  del  calore. 

Capacita  (f.)  conduttiva  calo- 
rifica. 

Condensazione  (f.)  elettrica. 


Conduzione  (f.)  elettrolitica. 


Conduttivita  (f.);  Conducibilita 

(f.)  Conduttibilita  (f.) 
Conduttivita  (f.)  magnetica. 

Conduttivita  (f.)  specifica;  Con- 
ducibilita (f.)  specifica. 

Conduttanza  (f.)  degli  elettro- 
liti. 
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Konductanz  (f.);  Umgekehrter 
Wert  (m.)  des  Widerstandes 
eines  Leiters. 

Elektrische  Leitungsfahigkeit 
(f.) 

Molekulare  Leitungsfahigkeit 
(f.) 

Magnetische  Leitungsfahig- 
keit (f.) 

Speciflsche   Leitungsfahigkeit 

(f-) 

Leitungsfahigheit  (f.) ;  L  e  i  - 
tungsverrnogen  (n.( 

Warmeleitungsfahigkeit  (f.;  ; 
Warmeleitungsvermogen  (n> 

Gesammtleitune-sfahigkeit  (f.) 

Koefflcient  (m.)  der  Leitungs- 
fahigkeit. 

Koefflcient  (m.)  der  ausseren 
Leitungsfahigkeit. 

Koefficient  (m.)  der  inneren 
Leitungsfahigkeit. 

Innere  Leitungsfahigkeit  (f) 

Magnetische  Leitungsfahig- 
keit (f.) 

Gegenseitkeit  Leitungsfahig- 
keit (f.) 

Speziflsche  Leitungssfahigh- 
keit  (f.);  Speziflsche  Leitung- 
vermpgen  m.) 

Leitungsvermogen  (n.) 

Leitungsdraht  (m.) 

Aeussere  Leitungsfahigkeit  (f.) 

Konduktion(f.);  Mittheilung  (f.) 
Warmeleilung  (f.) 
Warmeleitungsvermogen  (n.) 

Elektrische    Mittheilung    (f.) ; 
Fortleitung    (f.)    des    elektri- 

schen  Stromes- 
Elel<troly  tische  Konduction  (f.) 

Elektrolytische   Mittheilung 

Leitungsfahigkeit  (f);  Leitungs- 
vermqgen.(n.) 

Magnetische  Leitungsfahig- 
keit (f.) 

Speziflsche  Leitungsfahigkeit 
(f.);  Speziflsches  Leitungsver- 
mogen (n.) 

Leitungsfahigkeit  (f.)  des  Elek- 
trolyten. 


Valeur  (f.)  inverse   de  la  resi- 
stance d'un  conducteur. 

Conductance  (f.)  electrique. 
Conductance  (f.)  moleculaire. 
Conductance  (f.)  magnetique. 
Conductance  (f.)  speciflque. 
Conduct] bilite  (f.) 
Conductibilite(s.)  de  la  chaleur 

Conductibilite  (f.)  combinee. 
Coefficient  (m.)  de  conductibi- 

lite. 
Coefficient  (m.)  de  conductibi- 

lite  exterieure. 
Coefficient  (m.)  de  conductibi- 

lite  interieure. 
Conductibilite  (f.)  interieure. 
Conductibilite  (f )  magnetique. 

Conductibilite  (f.)   reciproque. 
Conductibilite  (f.)  speciflque. 

Pouvoir  (m.)  conducteur. 

Fil  (in.)  conducteur. 
Conductibilite  (f.) exterieure. 

Conduction  (f.) 

Conduction  (f.)  de  la  chaleur. 

Pouvoir  (m.)  conducteur  de  la 

chaleur. 
Conduction  (f.)  electrique. 

Conduction  (f.)  electrolytique. 

Conductibilite  (f.) 
Conductibilite  (f.)  magnetique 
Conductibilite  (f.)  speciflque. 


Conductance  (f.)  des   electro- 
lytes. 
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Conductivity  (s.)  of  the  filings. 

—  (Molecular) 

—  (Unipolar) 
Conductor  (s.) 

—  of  electricity. 

—  of  heat. 

—  (Aerial) 

--  (Anti-induction)  (Electr.) 

—  (Bad) 

— (Branch) 

—  (Closing) 

—  (First  class)  (Electr.) 

—  (Good) 

—  (Lightning) 

-  (Non) 

-  (Railway)  (Railw.) 

—  (Second  class)  (Electr.) 

—  (Overground) 

-  (Underground) 
Conductor  (s.)  (Anisotropic) 

—  (Gurrentless) 

—  (Egg-shaped) 

—  (Elliptical) 

—  (Isotropic) 

-  (Return) 

—  (Triple-rubber) 

—  Twin-rubber) 

Conductors  (s.  pi.)  (Equivalent) 
Conduit  (s.) 

—  of  gas. 

—  of  pipes. 

—  of  water. 

-  (Air) 

—  (Steam) 


Conducibilita  (f.)   della   lima- 

lura. 
Conduttanza    (f.)    equivalente 

dell'elettrolito. 
Conduttivita  (f.)  unipolare. 

Conduttore  (m.) 
Gonduttore  (m.)  d'elettricita. 


Gonduttore  (m.)  del  calore. 
Gonduttore  (in.)  aereo. 

Conduttore (m)senza  induzione 
Cattivo  conduttore  (m.) 
Conduttore  (m.)  di  diramazio- 

ne  o  di  derivazione. 
Conduttore  (m.)  di  chiusura. 
Conduttore  (in.)  di  primaclas- 

se. 

Buon  conduttore  (m.) 
Conduttore  (m.)   del   paraful- 

mine. 

Non  conduttore  (m.) 
Gonduttore  (m.)  ferroviario. 
Gonduttore    (m.)    di    seconda 

classe. 
Gonduttore  (m.)  aereo. 

Conduttore  (m.)  sotterraneo. 
Conduttore  (m.)  anisotropico. 
Gonduttore  (m.)senzacorrente 
Conduttore  (in.)  ovoidale. 
Conduttore  (in.)  ellissoidale. 
Conduttore  (m.)  isotropico. 
Conduttore  o  filo  (m.)  di  ritor- 

no. 
Conduttore  (in.)  triple  isolato 

con  gonirna. 
Conduttore  )in.)  doppio  isolato 

con  goraina. 

Conduttori (in. pi.)  equivalents, 
Condotto  (m.);  Gondotta  (f.) 

Condotta  (f.)  del  gas. 

Tubulatura  (f.);  Condotta  (f.) 
di  tubi. 

Gondotta  (f.)  d'acqua;  Condot- 
to (m.)  d'acqua. 

Condotto  (m.)  dell'aria. 

Condotto  (m.)  del  vapore. 
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Leitungsfahigkeit  (f.)der  Feil- 
spane. 

Aequivalente  Leitungsfahig- 
keit (f.)  ties  Elektrqlyten. 

Unipolare    Leitungsfahigkeit 

Leiter  (m.);  Leitung  (f.);  Kon- 

duktor  (m.) 
Elektrischer  Leiter  (m.);  Elek- 

tricitatsleiter  (in.);  Stromlei- 

ter  (m.) 

Warmeleiter  (m.) 
Oberirdischer  Draht  (m.) ;  O- 

berirdischer  Leiter  (m.) 
Induktionsfrei  Leitung  (f.) 
Schlechter  Leiter  (m.) 
Zweigleitung  (f.) 

Schliessungsbogen  (m.) 
Leiter  (m.)  erster  Klasse. 

Guter  Leiter  (m.) 
Blitzableitung  (f.) 

Nichtleiter  (m.) 

Schatfner  (m.);  Kondukteur  (m.) 

Leiter  (m.)  zweiter  Klasse. 

Oberirdischer  Draht  (m.);   0- 

beridischer  Leiter  (in  ) 
Unterirdischer  Draht  (rn.) 
Anisotropischer  Teiter  (m.) 
Stromlpser  Leiter  (m.) 
Eiformiger  Leiter  (m.) 
Ellipsenformiger  Leiter  (in.) 
Isotropischer  Leiter  (m.) 
Riickleiter  (m.) 

Dreifachgummileiter  (m.) 
Doppelgummileiter  (m.) 

Gleichwerthige  Leiter  (m.  pi.) 
Leitung  (f.);   Leitungsrhore  (f.); 

Leitungsrohr  (n ) 
Gasleitung  (f.) 
Rohrleitung(f-);  Rohrenleitung 

Wasserleitung  (f.) 

Luftzuleitungsrohre  (f.) :  Luft- 

weg  (in.) 
Dampfleitung  (f.) 


Conductivity  (f.)  de  lalimaille. 

Conductance   (f.)    equivalente 

de  relectrolyte. 
Conductivite  (f.)  unipolaire 

Conducteur  (m.) 
Gonducteur  (m.)d'electricite. 

Conducteur  (m. )  de  lachaleur. 
Conducteur  (rn.)  aerien. 

Mauvais  conducteur  (m.) 

Conducteur  (m.)  interpolaire. 
Conducteur  (in.)  de  premiere 

classe. 

Bon  conducteur  (m.) 
Conducteur  (m.)  du  paraton- 

nerre. 

Non  conducteur  (in.) 
Conducteur  (m.) 
Conducteur    (m.)  de   seconde 

classe. 
Conducteur  (m.)  aerien. 

Conducteur  (m. )  squterrain. 
Conducteur  (m.)  anisotropique. 
Conducteur  (m-)  sans  courant. 
Conducteur  (m.)  ovoi'de. 
Conducteur  (m.)  ellipsoi'de. 
Conducteur  (m.)  isotropique. 
Conducteur  (ra.j  de  retour. 

Conducteur  (m.)  triple  a  isole- 
ment  de  caoutchouc. 

Conducteur  (m:)  double  a  iso- 
lement  de  caoutchouc. 

Conducteurs(m.pL)  equivalents 

Conduit  (in.);  Conduite  (f.) 

Conduite(f.)degazd'eclairage. 
Conduite  (f.)  de  tuyaux, 

Conduite  (f.)  d'eau. 
Conduit  (m.)  de  Pair. 
Conduit  (m.)  de  la  vapeur, 
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Conduit  (s.)  (Gas) 

—  (Suction) 

—  (Water) 

—  (Water)  for  high  pressure. 

—  (Water-injection) 

—  (s.)  (Bergmann) 

—  (Brass) 

—  (Flexible) 

—  (Iron-armoured) 

—  (Lead  covered  iron) 

—  'Protected) 

—  (Steel-armoured) 

Conduit  network  (s.) 

—  suspension  loop  (s.) 

—  system  (s.) 

—  wall-switch  (s.) 

—  wiring  (s.) 
Cone  (s.) 

—  of  friction. 

—  of  light;  Cone  (s.)  of  rays. 

—  of  shade. 

—  of  evaporization. 
Cone-coupling  (s.) 

Cone-pulley  (s. ) 

Cone  (Asymptotic) 

—  (Collecting) 

—  (Injector's) 

—  (Oblique) 
-  (Bight) 

—  (Bound) 

—  (Scalene) 

—  (Transition) 

—  (Valve) 

—  (Truncated);  Obtuse  cone  (s.) 

Cone-wheel  (s.) 
Congelation  (s.)  (Chem.) 
Conglomerate  (s,)  (Geol.) 
Congress-ohm  (s.)  (Electr.) 
Congress-volt  (s.)  (Electr,) 


Condotta  (f.)  del  gas;  Condot 
to  (m.)  del  gas. 

Condotto  (m.)  d'aspirazione. 

Condotta  (f.)  d'acqua;  Condot- 
to (m.)  dell'acqua. 

Condctta  (f.)  d'acqua  forzata. 

Condotto  (m.)  per  Pacqua    d'i- 

niezione. 
Tubo  (m.)  Berginann. 


Tubo  (m.)  isolante  con  arma- 

tura  di  ferro. 
Tubo  (m)  isolante  con  rivesti- 

mento  di  ferro  e  piombo. 
Tubo  (m.)  isolante  armato. 
Tubo  (in.)  isolante  con  arma- 

matura  d'acciaio. 
Rete  (f.)  di  tubi  isolanti. 
Nodo  (m.)  di  tubo. 
Sistema  (m.)  di  tubi  isolanti. 
Interruttore  (m.)   con   tubi  di 

attacco. 

Posa  (f.)  di  tubi. 
Cono  (m.) 
Cono  (m.)  difrizione;  Cono  (m.) 

d'attrito. 

Cono  (m.)  di  luce. 
Cono  (m.)  d'ombra. 
Cono  (m.)  evaporatore. 
Innesto  (m.)  a  cono  di  frizio- 

ne. 
Cono  (m.)  di  puleggie ;  Puleg- 

gia  (f.)  conica. 
Cono  (m.)  asintotico. 
Cono  (m.)  collettore. 
Cono  (m.)  dell'iniettore. 
Cono  (m.)  obliquo. 
Cono  (m.)  retto. 

Cono  (m.)  rotondo. 

Cono  (m.)  scaleno;  Cono  (m.) 

obliquo. 

Cono  (m.)  di  raccordamento. 
Cono  (m.)  della  valvola. 
Tronco  (m.)  di  cono. 

Buota  (f.)  conica. 
Congelazione  (f.) 
Conglomerate  (m.) 
Ohm  (in.)  legale. 
Volt  (m.)  legale. 
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Gasleitung  (f.) 

Saugleitung  (f.) 
Wasserleitung  (f.) 

Druckwasserleitung  (f.) 
Wassereinspritzleitung  (f.) 
Bergmannrohr  (n.) 


Isolierrohr   (n.)   mit   Eisenar- 

mierung. 
Isolierrohr  (n.)  mit  verbleitem 

Eisenuberzug. 
Geschiitztes  Isolierrohr  (n.) 
Stohlpanzerisolierrohr  (n.) 

Isolierrohrnetz  (n.) 
Rolirschlinge  (f.) 
Isolierrohrsystem  (n.) 
Schalter  (m.)  mit  Rohransatz. 

Isolierrohrverlegung  (f.) 
Kegel  (m.) ;  Konus  (m.) 
Friktionskegel  (m.);  Reibungs- 

kegel  (m.) 
Strahlenkegel  (m.) 
Schattenkegel  (m.) 
Verdampfungskegel  (m.) 
Konuskupplung  (f.) 

Stufenscheibe  (f.) ;  Stufenrolle 

Asymptotischer  Kegel  (m.) 
Sammelkegel  (m.) 
Injektorskegel  (m.) 
Schiefer  Kegel  (m.) 
Senkrechter  Kegel  (m.);  Gera- 

der  Kegel  (m.) 
Bunder  Kegel  (m.) 
Sctiiefer  Kegel  (m.) 

Uebergangskegel  (m,) 
Ventilkegel  (m.) 
Abgestumpfter  Kegel  (m.);  Ke- 

gelstumpf  (m.) 
Konisches  Rad  (n.) 
Gefrieren  (n.) 
Konglomerat  (n.) 
Legales  Ohm  I'D.) 
Legales  Volt  (n.) 


Gonduite  (f.)  de  gaz. 

Conduit  (m.)  d'aspiration. 
Gonduite  (f.)  d'eau. 

Gonduite   (f.)    d'eau    a    haute 

pression. 
Conduit  (m.)  d'injection  d'eau. 

Tube  (m.)  Bergmann. 


Tube  (m.)  isolant   a  armature 

de  fer. 
Tube  (m.)  isolant  en   fer  sous 

plornb. 

Tube  (m.)  isolant  arnie. 
Tube  (m.)  isolant  a   armature 

en  acier. 

Reseau  (m.)  de  tubes  isolants. 
Boucle  (f.)  de  tube. 
Systeme  (m.)  de  tubes  isolants. 
Interrupteur  (m.)  a  ajutage. 

Pose  (f.)  de  tubes  isolants. 

Cone  (m.) 

Cone  (m.)    de    friction ;    C6ne 

(m.)  de  frottement. 
Cone  (m.)  de  lumiere. 
Cone  (m.)  d'ombre. 
Cone  (m.)  evaporatoire. 
Accouplement  (m.;  conique. 

ConeCm.)  depoulies;  C6ne  (m.) 

etage. 

Cone  (m.)  asympote. 
Cone  (m.)  collecteur. 
Cone  (m.)  de  1'lnjecteur. 
Cone  (m.)  oblique. 
Cone  (m.)  droit. 

Cone  Cm.)  rond. 
Cone  (m.)  oblique. 

Cone  de  raccordement. 
C6ne  (m.)  de  la  soupape. 
Cone  (m.)  tronque. 

Roue  (f.)  conique. 
Congelation  (f.) 
Conglomerat  (m.) 
Ohm  (m.)  legal. 
Volt  (m.)  legal. 
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Conical  core  (s.) 
Conical  lamp  (s.) 

Conical  section  (s.) 
Conical  surface  is.) 
Conical  (adj.) ;  Conic  (adj.) 

—  gearing  (s.i 

—  pendulum  (s.) 

—  valve  (s.) 

—  wheel  (s.) 

Conjugate  (adj.) 
-  angles  (s.  pi.) 

—  axes  (s.  pi.) 

—  diameters  (s.  pi,) 

—  foci  (s.  pi.) 

—  hyperbolae  (s.  pi.) 

—  imaginary  formulae  (s.  pi.) 

—  ovals  (s.  pi.) 

—  sections  (s.  pi,) 
to  Connect  (v.) 

to  Connect  (v.)  cells  in  single 
series  (Electr.) 

—  cells  side  by  side  (Electr-) 

Connected  (adj.) 

—  engines  (s.  pi.) 
Connecting-band  (s.) 
Connecting-curve  (s.)  (Railw.) 

Connecting-gear  (s.)  (Mach.) 


Connecting-link  (s)  (Steam-en  g.) 

Connecting-piece  (s.) 
Connecting-rod(s.)(Steam-eng.) 

Connecting-rod  bearing  (s.) 

Connecting-shaft  (s.) 
Connecting-spring  (s.) 
Connecting-traverse  (s.) 
Connection  (f.) 

—  (Electric) 

Connector     (s.) ;     Connecting- 
spring  (s.)  (Tel.) 


Nucleo  (m.)  conico. 
Lampada  (f.)  a  piramide. 

Sezione  (f.)  conica. 

Superflcie  (f.)  conica. 

Gonico. 

Ingrariaggio  (m.) 

Regplatore  (m.)  a  forza  cen- 

trifuga. 
Valvola(f.)  a  sede  conica;  Val- 

vola  (f.)  conica. 
Ruota  (f.)  conica. 

Coniugato. 

Angoli  (m.  pi.)  cpniugati. 
Assi  (m.  pi.)  coniugati. 
Diametri  (m.  pi.)  coniugati. 

Fuochi  (m.  pi.)  coniugati. 

Iperbole  (f.  pi.)  cpniugate. 

Formple  (f.  pi.)  immaginarie 
coniugate. 

Ovali  (f.  pi.)  coniugate. 

Sezioni  (f.  pi.)  coniugate. 

Congiungere;  Accoppiare;  In- 
serire. 

Inserire  elementi  (m.  pi.)  in 
serie. 

Inserire  elementi  (m.  pi.)  in 
derivazione. 

Accoppiato ;  Congiunto. 

Macchine  (f.  pi.)  accoppiate. 

Asta  (f.)  di  congiunzione. 

Gurva  (f.)  di  raccordo  o  di  rac- 
cordamento. 

Trasmissione  (f.  di  movimen- 
to ;  Contralbero  (m.) 

Settore  (m.) ;  Glifo  (m.);  Cou- 
lisse (f.) 

Pezzo  (m.)  di  congiunzione. 
Biella  (f.) 

Sopporto  (m.)  della  biella. 

Albero  (m.)  di  trasmissione. 
Molla  (f.)  di  contatto. 
Traversa  (f.)  di  congiunzione. 
Congiunzione  (f.) ;    Accoppia- 

mento  (m.) 

Contatto  (m.)  elettrico. 
Molla  (f.)  di  contatto. 
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French 


Konischer  Kern  (m.) 
Pyramidenlampe  (f.) 

Konischer  Querschnitt  (m.) 
Kegelflache  (f.) 
Konisch  ;  Kegelformig. 
Konische  Verzahnung  (f.) 
Centrifugalregulator     (m.) ; 
Schwungkugelregolator  (m.) 
Kegelventil  (n.) 

Kegelrad  (n.);  Konisches  Rad 

(n.) 

Konjugiert. 

Konjugierte  Winkel  (m.  pi.) 
Konmgierte  Achsen  (f.  pi.) 
Konjugierte  Durchraesser  (m. 

pi.) 
Konjugierte  Brennpunkte  (m. 

pi.) 

Konj'ugierte  Hyperbeln  (f.  pi.) 
Konjugierte    imaginare    For- 

meln  (f.  pi.) 

Konjugierte  Ovalen  (f.  pi.) 
Konjugierte  Schnitte  (m.  pi.) 
Verbinden:   Kuppeln;   Zusam- 

menfiigen. 
Elemente  (n.  pi.)  hintereinan- 

der  schalten. 
Elemente  (n.  pi.)  nebeneinan- 

der  schalten. 
Verbunden ;  Gekuppelt. 
Gekuppelte  Maschmen  (f.  pi.) 
Verbmdungsschiene  (f.) 
Verbindungkurve  (f.) 

Geschirr  (n.);  Vorgelege  (n.); 

Kupplungsvorrichtung     (f.) ; 

Zwischengeschirr  (n.) 
Coulisse  (f.) 

Verbindungsstiick  (n.) 
Treibstange  (f.);  Kurbelstange 

(f.);  Pleuelstange  (f.) 
Pleuelstangenlager  (n.) 

Transmissionswelle  (f.) 
Kontaktfeder  (f.) 
Verbindungstraverse  (f.) 
Ver>>indung  (f.);  Kupplung  (f,); 

Kontakt  (m.) 

Elektrischer  Kontakt  (m.) 
Kontaktfeder  (f.) 


Noyau  (m.)  conique. 

Lampe  (f.)  en  forme  de  pyra- 
mide. 

Section  (f.)  conique. 

Surface  (f.)  conique. 

Conique. 

Engrenasre  (m.)  conique. 

Regulateur  (m.)  a  force  cen- 
trifuge; Pendule  (m.)  conique 

Soupape  (f.)  conique;  Soupape 
(f.)  a  siege  conique. 

Roue  (f.)  conique. 

Conjugue. 

Angles  (m.  pi  )  conjugues. 
Axes  (m.  pi.)  conjugues. 
Diametres  (m.  pi.)  conjugues. 

Foyers  (m.  pi.)  conjugnes. 

Hyperboles  (f.  pi.)  conjuguees. 
Formules  (s.  pi.)  imaginaires 

conjuguees. 

Ovales  (m.  pi.)  conjugues. 
Sections  (f.  pi.)  conjuguees. 
Accoupler. 

Monter  des  piles  (f.  pi.)  en  serie. 

Monter  des  piles  (f.  pi.)  en  de- 
rivation. 

Accoupler;  Assembler. 
Machines  (f.  pi.)  accoupiees. 
Bande  (f.)  de  jointure. 
Courbe  (f.)  de  raccord. 

Communicateur  (m.)  de  mou- 
vement. 

Coulisse  (f.) ;  Coulisseau  (m.) 

Piece  (f.)  de  jointure. 
Bielle  (f.) 

Support  (m.)  de  la  bielle;Cous- 
smet  (m.)  de  la  bielle. 

Arbre  (m.)  de  transmission. 

Ressort  (m.)  de  contact. 

Traverse  (f.)  de  jointure. 

Accouplement(m.);  Assembla- 
ge (m.) 

Contact  (m.)  electrique. 

Ressort  (m.)  de  contact  ou  de 
connexion. 


CON 


English 
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Italian 


Conoid  (s  )  (Geom.) 
-  (Elliptic) 

—  (Parabolic);  Paraboloid  (s.) 

Consequentpoles(s.pL)  (Electr.) 
Conservation  (s.) 

—  of  energy. 

—  of  the  matter. 

Consistent  fat  (s.) 
Console  (s.);  Bracket  (s.) 
Console  support  (s.) 
Constant  (s.) 

—  of  a  galvanometer. 

—  of  the  armature  (Electr.). 

—  of  the  inductor. 

—  of  magnetisation. 

—  (Dielectric) 

—  (Empirical) 

—  (Network) 

—  (Verdet's) 

Constants  (s.  pi.)  (Voltaic) 
Constant  (adj.) 

—  battery  (s.)  (Electr.) 

—  current  (s.)  (Electr.) 

—  potential  (s.)  (Electr.) 

Constantan  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  wire  (s.) 

Constitution  (s.)  (Chemical) 
to  Construct  (v.) 

—  a  bridge. 

—  an  electric  plant. 

—  a  railway. 
Construction  (s.) 


—  of  bridges. 

—  of  a  railway. 

—  of  a  ship. 

—  of  electric  plants. 

—  of  machines. 


Conoide  (m.) 

Ellissoide  (m.)  di  rotazione. 

Paraboloide  (m.) 

Poli  (m,  pi.)  conseguenti. 
Conservazione  (f.) 
Conservazione  (f.)  delPenergin. 


Gonservazione  (f.)  della  mate- 

ria. 

Grasso  (m.)  consistente. 
Mensola  (f.) 

Sopporto  (in.)  a  mensola. 
Gostante  (f.) 

Costante  (f.)  d'un  galvanome- 

tro. 
Costante  (f.)  dell'indotto  o  del- 

1'armatura. 

Costante  (f.)  dell'induttpre. 
Costante  (f.)  di  magnetismo. 
Costante  (f )  dielettrica. 
Costante  (f.)  empirica. 
Costante  (f.)  della  rete. 
Costante  (f.)  di  Verdet. 
Costanti  (f.  pi.)  voltaiche. 
Costante. 

Batteria  (f.)  costante. 
Corrente  (f.)  costante. 
Potenziale  (in.)  costante;  Ten- 

sione  (f.)  costante. 
Constantana  (f.) 
Resistenza  (f.)  di  constantana. 
Filo  (m.)  di  constantana. 
Costituzione  (f.)  chimica. 
Costruire  ;  Fabbricare. 
Gostruire  un  ponte. 

Costruire  un  impianto  elettri- 

co. 
Costruire  una  ferrovia. 

Costruzione  (f.);  Fabbricazione 

(f.) 

Costruzioni  (f.)  di  ponti. 
Costruzione  (f.)  d'una  ferrovia. 

Costruzione  (f.)  d'una  nave. 
Costruzione  (f.)  di  impianti  e- 

lettrici. 
Gostruzione  (f.)  di  macchine. 


German 


Frun  oli 


Konoid  (n.);  Kono'id  <n.) 

Urndrehungsellipsoid  (n.) 

Umdrehungsparaboloid  (n.>; 
tationsparaboloid  (n.) 

Folgepole  (m.  pi.) 

Erhaltung  (f.) 

Erhaltung  (f.)  der  Energie  ;  Er- 
haltung (f.)  der  lebendigen 
Kraft. 

Erhaltung  (f.)  der  Materie, 

Konsistentes  Fett  (n.) 

Kansole  (f.) 

Konsollager  (n.) 

Konstante  (f.);  Bestiindige 
Grosse  (f.) 

Konstante  (f.)  eines  Galvano- 
meters. 

Ankerkonstante  (f.) 

Schenkelkonstarite  (f.) 

Magnetisierungskonstante  (f.) 

Dielektrizitatskonstante  <f.) 

Empirische  Konstante  (f.) 

Netzkonstonte  (f.) 

Verdet'sche  Konstante  (f.) 

Galvanische  Konstante  (f.pl.) 

Konstant;  Bestiindig. 

Konstante  Batterie  (f.) 

Konstanter  Strom  (m.) 

Konstantes  Potential  (n.):  Kon- 
stante Spannung  (f.) 

Konstantan  (n.) 

Konstantanwiderstand  (m.) 

Konstantandraht  (m.) 

Chemische  Konstitution  (f.) 

Konstruiren;  Bauen;  Erbauen. 

Eine  Briicke  schlagen ;  Eine 
Brucke  bauen. 

Eine  elektrische  Anlage  er- 
richten. 

Eine  Eisenbahn  hauen ;  Eine 
Eisenbahn  anlegen. 

Errichtung  (f.);  Konstruktion 
(f.);  Bau  (m.);  Erbaung  (f.); 
Bauwerk  (n.) 

Briickenbau  (m.) 

Erbauung(f.)  einer  Eisenbahn. 

Bau  (m.)  eines  Schiffes. 

Bau  (m  )  von  elektrischen  An- 

lagen. 
Maschinenbau(m.);  Maschinen- 

konstruktion  (f.) 
WERBF.R. 


Cono'ide  (m.) 

Ellipsoi'de  (m.)  de  rotation. 

Paraboloi'de  (m.)  de  rotation. 

Poles  (m.  pi.)  consequents. 
I   Conservation  (f.) 
j   Conservation  (f.)  de  Penergie 

Conservation (f.)de  la  matiere. 

Graisse  (f.)  consistante. 
Console  (f.) 
Chaise  (f.)  console. 
Constante  (f.) 

Constante  (f.)  d'un  galvanome- 
tre. 

Constante  (f.)  de  1'induit  on  de 
Parmature. 

Constante  (f.)  de  Pinducteur. 

Constante  (f )  d'aimantation. 

Constante  (f.)  dielectrique. 

Constante  (f.)  empirique. 

Constante  (f.)  du  reseau. 

Constante  (f.)  de  Verdet. 

Constantes  (f.  pi.)  volta'iques. 

Constant. 

Bntterie  (f.)  constante. 

Courant  (m.)  constant. 

Potentiel  (m.)  constant;  Ten- 
sion (f.)  constante. 

Constantan  (in.) 

Resistance  (f.)  en  constantan. 

Fil  (m.)  de  constantan. 

Constitution  (f.)  chimique. 

Construire. 

Construire  un  pont. 

Hatiroaconstruire  des  instal- 
lations electriques. 
Construire  un  chemin  de  fer. 

Construction  (f.) 


Construction  (f.)  des  ponts. 
Construction  (f.)  d'un  chemin 

de  fer. 

Construction  If.)  d'un  navire. 
Construction  (f,)  d'installations 

electriques. 
Construction  (f.)  de  machines. 
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Italian 


Construction  (s.)  of  roads. 

—  of  telegraph  lines. 

—  of  the  grate. 

—  (Cost   (s.)  of);   Building-ex- 
penses (pi.) 

-  (Iron) 

-  (Naval) 

—  (Stone) 

—  (Electromechanical) 

—  (Special) 
Constructor  (s.) 

Consumption  (s.) 

—  of  coal. 

-  of  fuel. 

—  of  smoke. 

—  (Steam) 
Consumption  (s.)  of  carbons. 

—  of  current 
Contact  apparatus  (s.) 

—  bridge  (s.)     . 

-  brush  (s.) 

-  bush  (s.) 

—  button  (s.) 

—  carbon  (s.) 

-  jaw  (s.) 

Contact  (s.)  (Auxiliary) 

-  (Back) 

—  (Bad) 

—  (Brake) 

—  (Carbon) 

—  (Imperfect) 

-  (Main) 

—  (Movable) 

—  (Rail-) 

—  (Regulating) 

—  (Short  circuit) 

—  (Shutter) 

-  (Snap) 


Contact  (s.) 

—  of  wires  (Electr.) 

—  (Action  (s.)  of) 

-  (Angle  (s.)  of)  (Math.) 

—  (Door) 


Costruzioni  (f.  pi.)  stradali. 
Costruzione  (f.)  di  linee   tele- 

grafiche. 

Disposizione  (f.)  della   griglin. 
Spese  (f.)  di  costruzione. 

Costruzione  (f.)  in  ferro. 
Costruzione  (f.)  navale. 

Costruzione  (f.)  in  pietra ;  Co- 
struzione (f.)  mural e. 

Costruzione  (f.)  elettromecca- 
nica. 

Costruzione  (f.)  speciale. 

Costruttore  (m.);  Fabbricante 
(m.) 

Consume  (m.) 

Consumo  (m.)  di  carbone. 

Consumo  (in.)  di  combustibile. 

Fumivorita  (f.) 
Consumo  (m.)  di  vapore. 
Consumo  (m.)  del  carboni. 
Consumo  (m.)  di  corrente. 
Apparecchio  (m.)  di  contatto. 
Pezzo  (m.)  scorrevole  di  con- 
tatto. 

Spazzola  (f.)  di  contatto. 
Collare  (m.)  di  contatto. 
Bottone  (m.)  di  contatto. 
Carbone  (m.)  di  contatto. 
Mascella  (f.)  di  contatto. 
Contatto  (in.)  ausiliare. 
Contatto  (m.)  di  riposo. 
Contatto  (m.)  cattivo. 
Contatto  (m.)  del  freno. 
Contatto  (m.)  di  carbone. 

Contatto  (m.)  principale. 
Contatto  (m.)  mobile. 
Contatto  (m.)  di  rotaia. 
Contatto  (m.)  di  regolazione. 
Contatto  (m.)di  corto-circuito 
Contatto  (m.)  di  persiana. 
Presa  (f.)  di   corrente   a   lin- 

guetta;  Contatto  (m  )  a  lin- 

guetta. 
Contatto  (m.) 
Contatto  (m.)  di  flli. 
Azione  (f.)  di  contatto. 
Angolo  (m.)  di  contatto;   An- 

golo  (m.)  di  contingenza. 
Contatto  (m.)  di  porta. 
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French 


Strassenbau  (in.) 
Telegraphenbau  (in.) 

Rosteinrichtunii-  (f.) 
Baukosten  (pi.) 

Eisenkonstruktion  (f.) 
Schiffsbau    (m.) ;    SchifTskon- 

struktion  (f.) 
Steinbau  (in.);  Steinkonstruk- 

tion  (f.) 
Elektroniechanische       Kon- 

struktion  (f.) 
Special konstruktion  (f.) 
Konstrukteur  (in.);  Bauineister 

(m.) 

Verbrauch  (m.) 
Kohlenverbrauch  (m.) 
Verbrauch  (m.)  an  Heizungs- 

material. 

Rauchverzehrung  (f.) 
Dainpfverbrauch  (in.) 
Kohlenabbrand  (in.) 
Stromverbrauch  (in.) 
Kontaktstreifen  (in.) 
Kontaktschlatten  (in.) 

Kontaktl)iirste  (f.) 
Kontaktschelle  (f.) 
Kontaktknopf  (m.) 
Kontaktkohle  (f.) 
Kontaktbacke  (f.) 
Hilfskontakt  (m.) 
Ruhekontakt  (in.) 
Sclilechter  Kontakt  (m.) 
Bremskontakt  (in.) 
Kohlekontakt  )m.) 

Hauptkontakt  (m.) 
Beweglicher  Kontakt  (m.) 
Schienenkontakt  (m.) 
Regulierkontakt  (m.) 
Kurzsclilusskontakt  (m.) 
Jalousiekontakt  (m.) 
Zungenkontakt  (in.) 


Construction  (f.)  des  routes. 
Construction  (f.)  de  lignes  t<-- 

legraphiques. 

Disposition  (f.)  de  la  grille. 
Frais  (m.  pi.)  de  construction. 

Construction  (f.)  en  fer. 
Construction  (f.)  navale. 

Construction  (f.)  en  pierre. 

Construction     electrornecani- 

que  (f.) 

Construction  (f.)  speciale. 
Constructeur  (m.) 

Consommation  (f.) 
Consommation  (f.)  de  charbon. 
Consommation  (f.)  de  combu- 
stible. 

Fumivorite  (f.) 

Consommation  (f.)  de  vapeur. 
Usure  (f.)  des  charbons. 
Consommation  (f.)  de  courant. 
Bande  (f.)  de  contact. 
Chariot  (m.)  de  contact. 

Balai  (m.)  de  contact. 
Collier  (m.)  de  contact. 
Bouton  (m.)  de  contact. 
Charbon  (in.)  de  contact 
Machoire  (f.)  de  contact. 
Contact  (in.)  auxiliaire. 
Contact  (m.)  de  repos. 
Mauvais  contact  (rn.) 
Contact  (m.)  de  frainage. 
Contact  (m.)  en  charbon. 

Contact  (m.)  principal. 
Contact  (m.)  mobile. 
Contact  (m.)  de  voie. 
Contact  (m.)  de  reglage. 
Contact  (m.)  de  court-circuit. 
Contact  (m.)  de  jalousie. 
Contact  (m.)  a  languette. 


Kontakt  (m.);  Beriihrung  (f.) 
Drahtberiihrung  (f.) 
Beriihrungswirivung  (f.) 
Beruhrungswinkel  (m.)-  Kon- 

tingenzwinkel  (m.) 
Thiirenkontakt  (rn.);  Thiirkon- 

tnlvt  (in.) 


Contact  (in.) 
Contact  (m.)  de  fils. 
Action  (f.)  de  contact. 
Angle  (m.)  de  contact ;  Angle 

(m.)  de  contingence. 
Contact  (m.) 


English 


—  2(>0  — 


Italian 


Contact  (s.)  (Insulated) 

—  (Intermittent) 

—  (Mercury) 

—  (Metallic) 


—  (Point  (s.)  of) 

Contact  (Pull) 

—  (Push) 

—  (Rubber) 

—  (Sliding) 

—  (Transmission) 

—  (Treading) 

—  (Wire) 

Contact-breaker  (s.) 
Contact-electricity  (s.) 
Contact-lamp  (s.)  (Electr.) 
Contact-lever  (s .) 
Contact-piece  (s.);  Contact-stud 

(s.)  (Electr.) 
Contact-ring  (s.) 
Contact-point  (s.) 

Contact-screw  (s.) 
Contact- spring  (s.) 
Contact-system  (s.) 

Contact-theory  (s.)  (Electric) 
Contact-surface  (s.) 

Contiguous    (adj.) ;     Adiacent 
(adj.) 

—  angles  (s.  pi.) 

Continuity  (s.) 

—  of  the  current. 

Continuous  (adj.) 

—  alternating  transformer  (s.) 

—  brake  (e.) 

—  current  (s.);  Direct  current 
(s.) 

—  beam  (s.) 

—  function  (s.) 

—  current  transformer  (s.) 

—  current  machine  (s*) 


Gontatto  (m.)  isolato. 
Contatto   (in.)    intermittente  : 

Contatto  (m.)  periodico. 
Contatto  (m.)  a  mercuric. 
Gontatto  (m.)  metallicodeiflli. 


Punto  (m.)  di  contatto;  Punto 

(m.)  di  tangenza. 
Contatto  (m.)  per  trazione. 
Contatto  (m.)  per  pressione. 
Contatto  (m.)  d'attrito. 
Contatto  (m.)  di  strisciamento 

Contatto  (m.)  di  trasmissione. 

Contatto  (m.)  a  pedale. 
Contatto  (m.)  di  fili. 
Interruttore  (m.) 
Elettricita  (f.)  di  contatto. 
Lampada  (f.)  a  contatto. 
Leva  (f.)  di  contatto. 
Bottone  (m.)  di  contatto. 

Anello  (m.)  di  contatto. 
Punto  (m.)  di  contatto. 

Vite  (f.)  di  contatto. 
Molla  (f.)  di  contatto. 
Apparecchio  (in.)  di  contatto; 
Meccanismo  (m.)  di  contatto. 
Teoria  (f.)  del  contatto. 
Superflcie  (f.)  di  contatto. 

Contiguo;  Adiacente. 

Angoli  (m.  pi.)  adiacenti;  An- 

goli  (m.  pi.)  contigui. 
Continuita  (f.) 
Uniformita  (f.)  della  corrente. 

Continuo. 

Trasformatore  (m.)  per  corren- 

ti  continue  o  alternate. 
Freno  (m.)  continue. 
Corrente  (f.)  continua. 

Trave  (f.)  continua. 

Funzione  (f.)  continua. 

Trasformatore  (m.)  per  corren- 
te continuo. 

Dinamo  (f.)  a  corrente  conti- 
nua. 


German 


French 


Isolirter  Kontakt  (m.) 
Zeitweise  Beriihrung  (f.);  Pe- 

riodischer  Kontakt  (m.) 
Quecksilberkontakt  (m.) 
Metallisclie  Beriihrung  (f.)  der 

Drahte;  Drahtverschlingunff 

(f.) 
Beruhrungspunkt  (m.) 

Zugkontakt  (m.) 

Druckkontakt  (m.) 

Schleifkontakt  (m.) 

Gleitkontakt  (m.);  Schleifkon- 
takt (m.) 

Arheitskontakt  (m.);Transmis- 
sionskontakt  (m.) 

Tretkontakt  (m.) 

Drahtberiihrung  (f.) 

Unterbrecher  (m.) 

Beruhrungselektrizitat  (f.) 

Kontaktcrliihlampe  (f.) 

Kontakthebel  (m.) 

Kontaktknopf  (m.) 

Kontaktring  (m.) 
Beruhrungspunkt  (m.) 

Kontaktschraube  (f.) 
Kontaktfeder  (f.) 
Kontaktvorrichtung  (f.) 

Kontakttheorie  (f.) 
Beruhrungst1ache(f.):Kontakt- 

fluche  (f.) 
Anstossend  ;  Anliegend. 

Nebenwinkel  (m.  pi.) 

Stetigkeit  (f.) 
Gleichmassigkeit  (f.)  des  Stro- 

mes. 
Stetig;  Fortlaufend;  Kontinuir- 

licli. 
Gleichstrom-,  Wechselstrom- 

transformntor  (m.) 
Kontinuirliche  Bremse  (f.) 
Gleichstrorn  (m.) 

Kontinuirlicher  Trager  (m.) 
Stetige  Funktion  (f.) 
Gleichstromtransformator  (m); 

Umformer  (m.) 
Gleichstromdynamo  (f);  Gleich- 

strommaschine  (f;) 


Contact  (m.)  isole. 
Contact  (m.)  periodique. 

Contact  (m.)^a  mercure. 
Contact  (m.)    raetalilque    des 
file. 

Point  (m.)   de  contact;   Point 

(m.)  de  tangence. 
Contact  (m.)  par  traction. 
Contact  (m.)  par  pression. 
Contact  (m.)  par  frottement. 
Contact  (m.)  de  glissement. 

Contact  (m.)  de  transmission. 

Contact  (m.)  a  pedale. 
Contact  (m.)  de  fils. 
Interrupteur  (m.) 
Electricite  (f.)  de  contact. 
Lainpe  (f.)  a  contact. 
Levier  Cm.)  de  contact. 
Bouton  (m.)  de  contact. 

Bague  (f.)  de  contact. 

Point  (m.)  de  contact ;  Point 

(m.)  de  tangence. 
Vis  (f.)  de  contact. 
Ressort  (m.)  de  contact. 
Appareil  (m.)  de  contact. 

Theorie  (f.)  du  contact. 
Surface  (f.)  de  contact. 

Contigu ;  Adjacent. 

Angles  (m.  pi.)  adjacents;  An- 
gles (m.  pi.)  contigus. 
Continuite  (f.) 
Uniformite  (f.)  du  courant. 

Continu. 

Transformateur(m.)a  courant 

continu  et  alternatif. 
Frein  (m.)  continu. 
Courant  (m.)  continu. 

Poutre  (f.)  continue. 
Fonction  (f.)  continue. 
Transformateur  (m.)  a  courant 

continu. 
Dynamo  (f.)  a  courant  continu; 

Machine  (f)  a  courant  continu 


CON 


En.f/lislt 


Continuous  (adj.)  current  mo- 
tor (s.) 

—  girder  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  transformer  (s.) 

—  current  arc  (s.) 

armature  (s.) 

circuit  (s.) 

converter  (s.) 

—  enclosed  arc  lamp  (s.) 
turbo-generator  (s.) 

Contour    (s.) ;    Outline    (s.) 

(Draw.) 

Contract-work  (s.) 
Contractitoility  (s.) 

Contraction  (s.) 

—  (Complete) 

-  (Electric) 

—  (Imperfect) 

—  (Incomplete) 

-  of  the  active  material. 


Contractor  (s.) 

—  of  buildings. 

—  of  carrying. 

—  of  earth-works. 

Contrivances  (s.  pi.)  for  shun- 
ting trains  (Railw.) 
Controller  (s.)  (Electr.) 

—  contact  lever  (s.) 

—  cylinder    (s.) ;    Controller 
drum  (s.) 

Controlling-apparatus  (s.) 

Controlling-manometer  (s.) 
Controlling  steam-gauge  (s.) 


Motore  (m.)  a  corrente  conti- 
nua. 

Trave  (f.)  continua. 

Moto  (m.)  continue;  Movimen- 
to  (m.)  continue. 

Trasformatore  (m.)  a  corrente 
continua. 

Arco  (m.)  a  corrente  conti- 
nua. 

Indotto  (in.)  a  corrente  conti- 
nua. 

Circuito  (m.)  a  corrente  con- 
tinua. 

Convertitore  (m.)  per  corrente 
continua. 

Lampada  (f.)  di  lunga  durata 
a  corrente  continua. 

TurboA'erieratore  (m.)  a  cor- 
rente continua. 

Contorno  (m.) 

Lavoro  (m.)  a  cottimo. 
Contrattilita  (f.) :  Contrattivita 

(f.) 
Contrazione  (f.) 

Contrazione  (f.)  totale. 
Contrazione  (f.)  elettrica. 

Contrazione  (f.)  imperfetla. 

Contrazione  (f.)  trasversale. 

Restringimento  (m.)  nella  ma. 
teria  attiva  degli  accumula- 
tor!. 

Intraprenditore  (in.);  Appalta- 
tore  (m.) 

Appaltatore(m.)  di  fabbriche. 

Appaltatore  (m.)   di  trasporti. 
Appaltatore  (m.)  di  lavori   in 

terra. 
Apparecchi  (m.  pi.)  di  smista- 

mento. 
Controllore    (m.) ;    Controller 

(m.) 
Leva  (f.)  di  controller. 


Tamburo  (m.)    di    controller ; 

Cilindro  (m.)  di  controller. 
Apparato  (m.)  controllore. 

Manometro  (m.)  controllore. 
Manometro  (m.)  controllore. 


GLTIIKUI 


Frcncli 


Gleichstrommotor  (m.) 

Kontinuirlicher  Trager  (m.) 
Stetige  Bewegung  (f.) 

Gleichstromtransformator  (ra); 
Umformer  (m.) 
Gleiclistromlichtbogen  (m.) 

Gleichstromanker  (m.) 
Gleichstromkreis  (m.) 
Gleichstromumformer  (m.) 
Gleichstromdauerhrandlampe 

Gleichstrom  -  Turbogenerator 

(m.) 
Kontour  (f.);  Umriss  (m,) 

Akkordarbeit  (f.) 
Zusammenziehbarkeit  (f.) 

KontraktiorT(f.);   Zusaminen- 

ziehung  (f.) 

Vollstandige  Kontraktion. 
Elektrische    Zusam  menzie- 

hung  (f.) 
Unvollkommene    Kontraktion 

(f.) 

Querkontraktion. 
Sinterung  (f.)  oder  Schrump- 

fen(n.)  der  Masse  der  Akku- 

mulatoren. 
Unternehmer  (m.) 

Bauunternelnner  (m.);  Bauten- 

unternehmer  (m  ) 
Frachtunternehraer  (m.) 
Unternehmer  (m.)  von  Erdar- 

beiten. 
Rangiervorrichtungen  (f.  pi.) 

Controller. 
Kontrollerkontakthebel  (m.) 

Kontrollertrornmel  (f.);  Fahr- 

schaltertrommel  (f.) 
Kontrollierapparat  (m.)   Kon- 

trolapparat  (m.) 
Kontrolmanometer  (n.) 
Kontrolmanometer  (n.) 


Moteur  (m.)  a  courant  continu. 

Poutre  (f.)  continue. 
Mouvement  (m.)  continu. 

Transformateur  (m.)  a  courant 

continu. 
Arc  (m.)  a  courant  continu. 

Induit  (m.)  a  courant  continu. 
Circuit  (m.)  a  courant  continu. 

Transforrnateur  (m.)'  a  cou- 
rant continu. 

Lampe  (f.)  a  arc  en  vase  clos 
pour  courant  continu. 

Turbodynamo  (f.)  a  courant 
continu. 

Contour  (m.) 

Travail  (m.)  a  la  tache. 
Contractilite  (f.) 

Contraction  (f.) 

Contraction  (f.)  complete. 
Contraction  (f.)  e"lectrique. 

Contraction  (f.)  imparfaite. 

Contraction  (f.)  transversal e. 

Contraction  (f.)  de  la  matiere 

active  des  accumulateurs. 

Entrepreneur  (m.) 
Entrepreneur  (m.)  de  batisse. 

Entrepreneur(m)  de  transports 
Entrepreneur  (m.)  de  terasse- 

ments. 
Appareils  (m.  pi.)  de  change- 

ment  de  voie. 
Contr61e  (m.) 

Levier  (m.)  de  contact  du  con- 
trol eur. 
Cylindre  (m.)  de  controleur. 

Appareil  (m.)  controleur. 

Manometre  (m.)  controleur 
Manometre  (m.)  contrdleur 


CON 


English 


Controlling  steam-gauge-cok 

(s.) 
Convection  (s.) 

—  of  heat. 

—  (Electrolytic) 

—  current  (s.) 
Convective  discharge  (s.) 
Convergence  (s.)  of  the   lines 

force. 
Couverging  (adj.) ;  Convergent 

(adj.) 
Converted  steel  (s.)  (Met ) 

Converter  (s.) 

-  (Electr.) 

—  (Bessemer) 

—  (Electr.) 

—  (Alternating  to  continuous 
current) 

—  (Cascade) 

—  (Continuous  to  alternating 
current) 

—  (Continuous   to  continuous 
current) 

—  (Continuous  current) 

—  (Continuous  to  three  phase. 

—  (Multiphase) 

-  (Rotary) 

—  (Rotating  field) 

—  (Synchronous) 

—  (Thre  phase   to  continuous 
current) 

Converting-chest  (s.)  (Met.) 

Converting -furnace  (s.)  (Met.) 

Converting-powder  is.) 
Convex  (adj.) 

—  angle  (s.) 

—  lens  (s.) 

—  mirror  (s.) 

-  polygon  (s.) 
Convexity  (s.) 
Convexo-convex  (adj.) 


Robinetto  (m.)  del  manometro 

di  controllo. 

Convezione  (f.);  Convessione  (f.) 
Convezione  (f.)  del  calore. 
Convezione  (f.)  elettrolitica. 
Corrente  (f.)  di  conyezione. 
Scarica  (f.)  connettiva. 
Convergenza  (f.)  delle  linee  di 

forza. 
Convergente. 

Acciaio  (TO.)  di  cementazione. 

Convertitore  (m.) 

Trasformatore  an.) 

Convertitore  (m  )  Bessemer ; 
Trasformatore  (m.)  Bessemer 

Convertitore  (m.);  Trasforma- 
tore (m.) 

Trasformatore  (m  )  di  sorrente 
alternata  in  continua. 

Trasformatore  (m.)  a  cascata. 

Trasformatore  (m.)  di  corren- 
te  continua  in  corrente  al- 
ternata. 

Trasformatore  (m.)  di  corren- 
te continua  in  continua. 

Trasformatore  (m.)  a  corrente 
continua. 

Trasformatore  (m.)  di  corrente 
continua  in  trifase. 

Trasformatore  (m.)  polifase. 

Trasformatore  (m.)   a   campo 

rotante. 
Trasformatore  (m.)  sincrono. 

Trasformatore  (m.)  di  corren- 
te trifase  in  continua. 

Crogiuolo(m.)di  cementazione; 
Cassa  (f.)  di  cementazione. 

Forno  (m.)  di  cementazione. 

Polvere  (f.)  di  cementazione. 

Convesso. 

Angolo  (m.)  convesso. 

Lente  (f.)  convessa. 

Specchio  (m.)  convesso. 
Poligono  (m.)  convesso. 
Convessita  (f.) 
Biconvesso. 


German 


Kontrolmanometerhalm  (m.) 

Konvektion  (f.);  Convection  (f.) 
Wiirmekonvektion  (f.) 
Elektrolytisclie  Konvektion  (f.) 
Konvektionsstrom  (m.) 
Konvektive  Entladung  (f.) 
Konvergenz    (f.)   der    Kraftli- 

nien. 
{Convergent ;  Konvergierend ; 

Zusammenlaufend. 
CernentstahL  Cm.);  Cementier- 

stahl  (m.) 
Konverter  (m.) 
Transformator  (m.) 
Bessemerapparat  (in.);  Besse- 

merkonverter  (ni.) 
Umforrner  (m.) 

Wechselstrom-Gleich  s  t  r  o  in  - 

umformer  (m.) 
Kaskadenumformer  (m.) 

Gleichstrom-Wechselstrom- 
umformer  (m.) 

Gleichstrom -Gleichstromurn- 

former  (m.) 
Gleichstrornumformer  (m ) 

Gleichstrom-Drehstromumfor- 

mer  (m ) 

Mehrphasenumformer  (m.) 
Drenumformer  (m.) 
Drehfeldumformer  (m.) 

Synchroner  Umformer  (m.) 

Drehstrom-Gleichstromumfor- 

mer  (m.) 
Cementierkasten  (rn.)i   Stahl- 

kiste  (f.) 
Cementierofen    (rn.);     Brenn- 

stahlofen  (m.) 
Cementierpulver  (n.) 
Konvex:  Convex. 
Convexer  Winkel  (m.) 
Konvexe   Linse  (f.);   Sammel- 

linse  (f.) 

Konvexspiegel  (m.) 
Konvexes  Vieleck  (n.) 
Kpnvexitat  (f.) 
Bikonvex, 


French 


Robinet  (m.)   du   manometre 

contrdleur. 
Convection  (f.) 

Convection  (f.)  de  la   chaleur. 
Convection  (f.)  electrolytique. 
Courant  (m.)  de  convection. 
Decharge  (f.)  convective. 
Convergence  (f.)  des  lignes  de 

force. 
Convergent. 

Acier  (m.)  de  cementation. 

Convertisseur  (m.) 
Transformateur  (m.) 
Convertisseur  (m.)  Bessemer. 

Transformateur  (m.) 

Transformateur  (m.)  de  cou- 
rant  alternatif  en  continu. 

Transformateur  (m.)  en  ca- 
scade. 

Transformateur  (m.)  de  cou- 
rant  continu  en  alternatif. 

Transformateur  (in.)   de  cou- 

rant  continu  en  continu. 
Transformateur  (m.)    a    cou- 

rant  continu. 
Transformateur  (m.)   de   cou- 

rant  continu  en  triphase. 
Transformateur  (m.)  polyphase 
Convertisseur  (m.) 
Transformateur  (m.)  a  champ 

tournant. 
Transformateur  (m.)  synchro- 

ne. 
Transformateur  (m.)  de   cou- 

rant  triphase  en  continu. 
Caisse(f)de cementation:  Creu- 

set  (m.)  de  cementation. 
Fourneau  (m)  a  cementer;Four- 

neau  (m.)  de  cementation. 
Poudre  (f )  de  cementation. 
Convexe. 

Angle  (m.)  convexe. 
Lentille  (f.)  convexe. 

Miroir  (m.)  convexe. 
Polygone  (m.)  convexe. 
Convexite  (f.) 
Biconvexe, 


CON 


English 


Italian 


Conveyance  (s.)  (Comm.) 

— ;  Transport  (s.)  by  railway. 

— ;  Goods-transport  (s.) 


—  (Sea) 

Cooling  (s.)  of  bearing 

Cooling-chamber  (s.) 

—  curve  (s.) 
Cooling  (s.)  CAir) 

—  (Artificial) 

—  (Internal) 

—  (Natural) 

-  (Water; 

Cooling  (s.) ;  Refrigeration  (s.) 

Cooling-apparatus   (s.);   Refri- 
gerator (s.) 
Cooling-surface  (s.) 
Cooling-water  (s.) 
Cooper  jointer  (s.) 
Coordinate  system  (s.) 
Coordinate  (s.) 
Coordinates  (s.  pi.) 

—  (Bipolar) 

—  (Cartesian) 

—  (Curvilinear) 

—  (Oblique-angled) 

—  (Polar) 

—  (Rectilinear) 

—  (Right-angled) 

—  (Spherical) 

—  (Trilinear) 

—  (Tangential) 
Coordinated  axes  (s.  pi.) 

-  lines  (s.  pi.) 

—  planes  (s.  pi.) 

—  surfaces  (s.  pi.) 
Copal- varnish  (s.) 

Copper  (s.) ;   Brewen's   copper 

Copper  (s.) 


Trasporto  (m.);  Invio(m.);  Spe- 

dizione  (f.) 
Spedizioneffiperferrovia;  Tra- 

sporto  (m.)  per  ferrovia. 
Trasporto  (m,)  di  merci   o   di 

mercanzie. 

Trasporto  (m.)  marittimo. 
Raffreddamento  (m.)  del_sop- 

porto. 
Camera  (m.)  di  raffreddamen- 

to. 

Curva  (m.)  di  raffreddamento, 
Raffreddamento  (m.)  coiraria. 
Raffreddnmento  (m,)  artiflciale 
Raffreddamento  (m.)  interno. 
Raffreddamento  (m.)  naturale. 
Raffreddamento  (m.)  con  acqua 
Raffreddamento  (m.) 

Refrigerante  (m.) 

Superficie  (D  refrigerante. 
Acqua  (f.)  refrigerante. 
Pialla  (f.)  da  banco. 
Sistema  (m.)  di'coordinate. 
Coordinata  (f.) 
Coordinate  (f.  pi.) 
Coordinate  (f.  pi)  bipolari. 
Coordinate  (f.  pi.)  cartesiane. 
Coordinate  (f.  pi.)  curvilinee. 

Coordinate  (f.  pi.)  oblique. 

Coordinate  (f.  pi.)  polari. 
Coordinate  (f.  pi)  rettilinee. 
Coordinate    (f.  pi.)    rettilinee 

rettangolari. 

Coordinate  (f.  pi.)  sferiche. 
Coordinate  (f.  pi.)  trilineari. 

Coordinate  (f.  pi.)  tangenziali. 

Assi   (m.  pi.)  coordinati ;  TAssi 

(m.  pi.)  delle  coordinate. 
Linee  (f.  pi.)  coordinate. 
Pioni  (m.  pi.)  coordinati. 
Superflci  (f.  pi.)  coordinate. 
Vernice  (f.;  di  coppale. 
Caldaia  (f.)  per  la  birra. 


Rame  (m.) 


German 


French 


Transport   (m.);    Versendung 

(f.);  Beforderung  (f.) 
Eisenbahntrasport  (m.) 

Frachttransport  (m.):  Outer- 
transport  (m);  Frachtgutsen- 
dung  (f.) 

Seetransport  (m.) 

Lagerkiililung  if.) 

Kiililtasche  (f.; 

Abkiihlungskurve  (f.) 
Luftkulilung  (f.) 
Kiinstliche  Kiihlung  (f.) 
Innere  Kiililung  (f.) 
Natiirliclie  Kiililung  (f.) 
Wasserkiihlung  (f.) 
Abkiihlung  (f.) 

Kiihlapparat  (m.);  Kiililgefiiss 

<n.) 

Kiihlflache  (f.) 
Kiihlwasser  (n.) 
Bankhobel  (m.) 
Koordinatensystem  (n.) 
Koordinate  (f.) 
Koordinaten  (f.  pi.) 
Bipolare  Koordinaten  (f.  pi.) 
Kartesische  Koordinaten  (f. pi.) 
Krummlinige  Koordinaten  (f. 

pi.) 
Schiefwinklige  Koordinaten  (f. 

P)-) 

Polarkoordinaten  (f.  pi.) 
Geradliniffe  Koordinaten  (f.pl,) 
Rechtwinklige  Koordinaten  (f. 

pi.) 

Spliarische  Koordinaten  (f.  pi.) 
Dreilinige  Koordinaten  (f.pl.) 

Tangentenkoordinaten  (f.  pi.) 
Koordinatenachsen  (f.  pi.) 

Koordinatenlinien  (f.  pi.) 
Koordinateneben  (f.  pi.) 
Koordinatenflachen  (f.  pi.) 
Kopalflrnis  (m.) 
Pfanne  (f.);  Kessel  (m.);  Brau- 

pfanne  (f.);  Braukessel  (m.); 

Wiirzekessel  (in.) 
Kupfer  (n.) 


Transport  (m.);  Expedition  (f.,) 
Envoi  (m.) 

Transport  (m.)  par  le  chemin 
de  fer. 

Transport  (m.)  de  merchandi- 
ses. 

Transport  (m.). maritime. 
Refroidissement  (m.)  du  palier. 

Chambre  (f.)  de  refroidisse- 
ment. 

Courbe(m.)de  refroidissement 

Refroidissement  (m-)  per  Pair. 

Refroidissement  (m.)  artificiel. 

Refroidissement  (m.)  interieur. 

Refroidissement  (m.)  naturel. 

Refroidissement  (m.)  par  1'eau. 

Refroidissement  (m.);  Refrige- 
ration (f.) 

Refrigerant  (m.) 

Surface  (f.)  refriererante. 
Eau  (f.)  refrigerante. 
Rabqt  (m.)  d'etabli. 
Systeme  (m.)  de  coordonnee. 
Coordonnee  (f.) 
Coordonnees  (p.  pi.) 
Goordonnees(f.  pi.)  bipolaire. 
Goordonnees(f.pl)  cartesiennes 
Coordonnees  (f.pl.)  curvilignes 

Coordonnees  (f.  pi.)  obliques. 

Coordonnees  Cf.  pi.)  polaires. 
Coordonnees  (f.  pi.)  rectilignes 
Coordonnees  (f.pl.)  rectilignes 

rectangulaires. 
Coordonnees  (f.  pi.)  splieriques 
Coordonnees   (f.  pi.)    triangu- 

laires. 
Coordonnees  (f.    pi.)    tangen- 

tielles. 
Axes  (m.  pi.)  des  Coordonnees. 

Lignes  (f.  pi.)  coordonnees. 
Plans  (m.  pi.)  coordonnees. 
Surfaces  (m.  pi.)  coordonnees. 
Vernis  (m.)  au  copal. 
Chaudiere(f.)  a  brasser;  Chau- 
diere  (f.)  de  brasserie. 

Cuivre  (in.) 


COP 


English 


Copper-bit  (s.)  with  an  edge, 
Copper-bit  (s.)  with  a  point. 
Copper  band  (s.) 

—  bath  (s.) 

—  damper  (s.) 

-  hammer  (s.) 

—  plating  (s.) 

—  section  (s.) 
Copper-ashes  (s.  pi.) 

Copper-bars  (s.  pi.) 
Copper-bit  (s.)  for  soldering 
Copper-bolt  (s.) 

Copper-damping  (s.) 

Copper-nail  (s.) 
Copper-ore  (s.) 
Copper-pipe, (s.) 
Copper-plate  (s.) 

Copper-plate-printing  (s.) 
Copper -refining  (s.) 

Copper-pyrites  (s.) 
Copper-scales  (s.  pi.) 
Copper-sheet  (s.) 

Copper-stay  (s.) 
Copper-smith  (s.) 
Copper-tube  (s.) 
Copper-wire  (s.) 
Copper-sulphate  (s.) 
Copper- vitriol  (s.) 

Copper-voltameter  (s.) 
Copy-book  (s.) 
Copying-ink  (s.) 
Copying-press  (s.) 
Corbel-piece  (s.);  Bolster  (s.) 

Cord  (s.) 

—  (Indicator) 

—  (Tension) 

Cord  (s.)  (Armored) 

-  (Flexible) 

—  (Glow  lamp) 

—  (Hand  lamp) 


Saldotoio  (m.)  a  martello. 
Saldatoio  (m.)  a  punta. 
Nastro  (m.)  di  rame. 
Bagno  (m.)  di  rame. 
Srnorzatore  (m.)  di  rame. 
Martello  (m.)  di  rame. 
Ramatura  (f.)  di  rame. 
Sezione  (f.)  del  rame. 
Cenere  (f.)  di  rame;  Battitura 

(f.)  di  rame. 
Rame  (m.)  in  sbarre. 
Saldatoio  (m.) 
Chiavarda  (f.)  di  rame;  Bullone 

(m.)  di  rame. 
Spegnirnento  (m.)  con  quadro 

di  rame. 

Chiodo  (m.)  di  rame. 
Minerale  (m.)  di  rame. 
Tubo  (m.)  di  rame. 
Lastra  (f.)  di  rame;  Rame  (m.) 

per  lamiere. 

Impressione  (f.)  sul  rame. 
Affinamento  (m.)  del  rame. 

Calcopirite  (f.) 

Battitura  (f.)  di  rame;  Cenere 

(f.)  di  rame. 
Rame  (m.)in  lastre  ;  Lastre  (f. 

pi.)  di  rame 

Chiavarda  (f.)  dritta  di  rame. 
Calderaio  (m.);  Ramaio  (m.) 
Tubo  (m.)  di  rame. 
Filo  (rn.)  di  rame. 
Solfato  (m.)  di  rame. 
Vetriolo  (m.)  bleu;  Vitriolo  (m.) 

bleu. 

Voltametro  (m.)  a  rame. 
Copialettere  (m.) 
Inchiostro  (m.)  copiativo. 
Press'a  (f.)  per  copialettere. 
Capezzale  (m.) 

Corda  (f.) ;  Fune  (f.) 
Cordone  (m.)  dell.indicatore. 
Corda  (f.)  di  tensione. 
Cordone  (m.)  armato. 

Cordone  (m.);  Filo  (m.)  flessi- 

bile. 
Cordone  (m.)  per   lampada    a 

incandescenza. 
Cordone  (m.)  per  lampada  por- 

tatile. 


German 


—  269  - 


French 


Hammerkolhen  (in.) 
Spitzkolben  (m.) 
Kupferhand  (n.) 
Kupferbad  (n.) 
Kupferdampfer  (in.) 
Kupferhammer  (m.) 
Verkupferung  (f.) 
Kupferquersclmitt  (m.) 
Kupferasclie  (f.) ;  Kupferham- 

merschlag  (in.) 
Kupferbarren  (m.) 
Lothkolben  (m.) 
Kupferbolzen  (m.) 

Kupferdampfung  (f.) 

Kupfernagel  (in.) 
Kupfererz  (n.) 
Kupferrohr  (n.) 
Kupferblech  (n.) 

Kupferdruck  (m.) 
Kupferlauterung  (f.) 

Kupferkies  (m.) ;   Chalcopyrit 

(m.) 
Kupferhammerschla  g     (m.)  ; 

Kupferasclie  (f.) 
Kupferblech  (n.) 

Kupferner  Stehbolzen  (m.) 
Kupferschmied  (m.) 
Kupferrolir  (n.) 
Kupferdraht  (m.) 
Kupfersulfat  (n.) 
Kupfervitriol  (n.) 

Kupfervoltameter  (n.) 
Kopierbuch  (n.) 
Kopiertinte  (f.) 
Kopierpresse  <f.) 
Sattelholz  (n.);   Schirrbalken 

(m.) 

Seil  (n.);  Schnur  (f.) 
(f.) 


Indikatorschnur  (f 
Spannsclmur  (f.) 
Panzerschnur  (f.) 

Schnur  (f.);  Leitungsschnur(f.) 
Gluhlampenschnur  (f.) 
Handlampendraht  (m.) 


Fer(m.)a  souder  en  marteau. 
Per  im.)  a  souder  pointu. 
Bande  (f.)  de  cuivre. 
Bain  (m.)  de  cuivrage. 
Amortisseur  (m.)  en  cuivre. 
Marteau  (m.)  en  cuivre. 
Cuivrage  (m.) ;  Cuivrure  (f.) 
Section  (f.)  de  cuivre. 
Gendres  (f.  pi.)  de  cuivre;  Bat- 

titure  (f.)  de  cuivre. 
Cuivre  (m.)  en  barres. 
Soudoir  (m.);  Per  (m.)  a  souder. 
Boulon  (m.)  de  cuivre. 

Amortissement  (m.)  par  un  ca- 
dre de  cuivre. 

Clou  (m.)  de  cuivre. 

Mineral  (m.)  de  cuivre. 

Tuyau  (m.)  de  cuivre. 

Plaque  (f.)  en  cuivre ;  Feuille 
(f.)  de  cnivre. 

Impression  (f.)  en  taille  douce. 

Afflnage(m.)  e"lectrolytique  du 
cuivre. 

Cuivre  (m.)  pyriteux  ;  Chalco- 
•pyrite  (f.) 

Battiture  (f.)  de  cuivre. 

Plaques  (f.  pi.)  de  cuivre. 

Entretoise  (f.)  en  cuivre. 
Chaudronnier  (m.) 
Tuyau  (m.)  de  cuivre. 
Fil  (m.)  de  cuivre. 
Sulfate  (m.)  de  cuivre. 
Vitriol  (m.)  de  cuivre ;  Vitriol 

(m.)  bleu. 

Voltametre  (rn.)  a  cuivre. 
Copie  (f.)  de  lettres. 
Encre  (m.)  a  copier. 
Presse  (f.)  a  copier. 
Corbeau  (m.)  racinal. 

Corde  (f.) 

Cordon  (m.)  de  1'indicateur. 

Corde  (f.)  de  tension. 

Cordon  (rn.)arme;  Conducteur 
(m.)  souple  arme. 

Cordon  (m.);  Conducteur  (m.) 
souple. 

Cordon  (m.)  pour  lampe  a  in- 
candescence. 

Cordon  (m.)  pour  lampe  a  main. 
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Ha  tidn 


Cord  (s.)  (Single) 

—  (Suspension) 

—  (Twisted  twin) 

—  (Waterproof) 

—  (Round  twin) 
Core  (s.) 

—  of  an  electromagnet. 

—  (Armature.)  (Electr.) 

-  (Gable) 

—  (Hollow) 

—  (Krizik's)  (Electr.) 

—  (False) ;  Draw-back  (s.) 

—  (Laminated) 

—  fMagnet) 

—  (Ring)  (Electr.) 

—  (Iron) 

Core-bar  (s.) ;  Core-spindle  (s.) 

(Found) 
Core-discs  (s.  pi.)  (Electr.) 


Core-ratio  (s.)  (Electr.) 


Core  transformer  (s.) 
Core  (s.)  (Drum  armature) 

—  (Ring  armature) 

—  (Rotor) 

—  (Soft  iron) 
-  (Wire) 

—  ampere-turns  (pi.) 

—  losses  (pi.) 

—  temperature  (s.) 

—  ventilation  is.) 

Cored  carbon  (s.)  (Electr.) 

—  work  (s.) ;  Casting  (s.)  on  a 
core  (Found) 

Corliss-engine  (s.) 


Cordone  (m.)  semplice. 
Gordone  (m.)  per  spspensione. 
Cordone  (m.;  doppio  avvolto  a 

spirale. 
Gonduttore  (m.)  irnpermeabile. 

Cordone  (m.)  doppio    rotondo. 
Anima  (f.) ;  Nucleo  (m.) 
Nucleo  (m.)  d'un  magnete. 
Nucleo  (m.)    dell'armatura    o 

dell'indotto. 
Anima  (f.)  d'un  cavo. 
Nucleo  (m.)  vuoto;  Nucleo  (m.) 

forato. 

Nucleo  (m.)  di  Krizik. 
Tassello  (m.);  Pezzo  (m.)  rap- 

portato. 
Nucleo  (m.)  d'indotto  formato 

di  tante  lamine. 
Nucleo  (m.)  d'un  magnete. 
Nucleo  (m.)  dell'indotto  ad  a- 

nello. 
Nucleo  (m.)  di  ferro. 

Anima  (f.)  di  ferro. 

Dischi  (m.pl.)  o  lamine  (f.  pi.) 

di  cui  e  composto  1'indotto 

d'una  dinarno. 
Rapporto  (m.)  tra  il  diainetro 

dell'anima  d'un  cavo  al  dia- 

metro  clello  strato  isolante. 
Transformatore  (in.)  ad  anello 
Nucleo  (m.)  di  indotto  a  tam- 

buro. 
Nucleo  (m  )   di   indotto  ad  a- 

nello. 
Nucleo  (m.)  dell'indotto  o  del 

rotore. 

Nucleo  (m  )  di  ferro  dolce. 
Nucleo  (m.)  di  flli. 
Ampere-giri   (m.  pi.)   del   nu- 

cleo. 

Perdite  (f.)  nel  nucleo. 
Temperatura  (f.)  del  nucleo. 
Ventilazione  (f.)  del  nucleo. 

Garbone  (m.)  a  miccia. 
Getto  (m.)  ad  anima. 

Macchina  (f.)  Corliss ;  Macchi. 
na  (f.)  a  vapore  del  sistema 
Corliss 
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Einfachschnur  (f.) 
Geliangeschnur  (f.) 
Verseilte  Doppelschnur  (f.) 

Wasserdichte  Leitungsschnur 

(f.) 

Runde  Doppelsclinur  (f.) 
Kern  (m.) 
Magnetkern  (m.) 
Ankerkern  (m.);  Ankereisen  (n.) 

Kabelseele  (f.) 
Hohler  Kern  (m.) 

Krizik's  Eisenkern  (in.) 
Kernstiick  (n.) 

Getheilter   Eisenkern  (m.)   ei- 

nes  Ankers. ' 
Magnetkern  (m.) 
Kern  (m.)  des  Ringankers. 

Eisenkern  (in.) 

Kernspindel   (f);   Kernstange 

(f.) 
Rlechscheiben  (f.  pi.)    aus  de- 

nen  der   Ankerkern  aufge- 

baut  wird. 
Verhiiltniss  (n.)  des  Kabelsee- 

lendurchmessers  zum  Durch- 

messer  der  Isolirschicht. 
Kerntransforrnator  (m.) 
Trommelankerkern  (m.) 

Ringankerkern  (m.) 
Rotorkern  (in.) 

Weicheisenkern  (in.) 
Drahtkern  (m.) 
Kernamperewindungen  (f.  pi.) 

Kernverluste  (in.  pi.) 
Kerntemperatur  (f.) 
Kernlut'tung  (f.) ;  Kernventila- 

tion  (f.) 

Dochtkohle  (f.);  Kernkohle  (f.) 
Kernguss  (m.) ;  Hohlguss(m.) 

Gorlissmaschine   (f.) ;   Corliss- 
dampfmascliine  (f.) 


Cordon  (m.)  simple.  • 
Cordon  (m.)  de  suspension. 
Cordon  (m.)  double  cable. 

Cordon  (m.)  souple  etanche. 

Cordon  (m.)  double  rond. 
Noyau  (m ) 

Noyau  (m.)  d'un  electro-aimant 
Noyau  (m.)  de  1'armature. 

Ame  (f.)  d'un  cable. 
Noyau  (m.)  perce. 

Noyau  (m.)  de  Krizik. 
Piece  (f.)  de  rapport. 

Noyau  (m.)lamine  d'un  induitr 

Noyau  (m.)  d'un  aimant. 
Noyau  (m.)de  1'induit  a  anneau 

Noyau  (m.)  de  fer;  Noyau  (m.) 

en  fer. 
Arbre  (m.)  en  fer  du  noyau. 

Bisques  (m.  pi. )composants  I'ar- 
rnature  d'une  dynamo. 

Rapport  (m.)  entre  le  diametre 
de  I'ame  d'un  cable  et  le  dia- 
metre de  la  coucbe  isolante 

Transformateur  (m.)  a  anneau. 

Noyau  (m.)  d'induit  en  tam- 
bour. 

Noyau  (m.)  annulaire  d'induit. 

Noyau  (m.)  de  rotor. 

Noyau  (m.)  de  fer  doux. 
Noyau  (in.)  de  fll. 
Ampere-tours  (m.  pi.)  de   no- 
yau. 

Pertes  (f.  pi.)   dans  le  noyau. 
Temperature  (f.)  du  noyau. 
Ventilation  (f.)  de  noyau. 

Charbon  (m.)  a  meche. 
Coulage  (m.)  a  noyau. 

Machine  (f.)  a  vapeur  systeme 
Corliss. 
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Itatu 


Corliss-gear  (s.) 
Corn-milll  (s.) 

—  of  1,  2,  3  etc.  couples  of  mill 
stones. 

—  with  bolter. 

Corner  (s.)  (Arch.) 

Corner-iron  (s.);   Angular  iron 

(s.) 

Corner-piece  (s.) 

Cornice  (s.)  (Arch.) 

—  (Architraved) 

—  (Composite) 

—  (Corinthian) 

—  (Continual) 

—  (Doric) 

—  (Tuscan) 
Cornish  boiler  (s.) 


Correcting  cam  (s.) 

—  wheel  (s.) 

to  Corrode  (v.)  (Techn.) 
Corrosion  (Techn.) 

—  of  boiler  plates. 

Corrosive  (adj.) 

—  sublimate  (s.) 

Corrugated  (adj.) 

—  pipe  (3.) 

—  sheet  iron  (s.) 
Corundum  (s.)  (Miner.) 
Cosecant  (s.)  (Geom.) 
Cosine  (s.) 

Cosmic  forces  (s.  pi.) 
Cost  (s.)  of  maintenance. 

—  of  production. 

—  of  repair. 

—  of  charging. 

—  of  coal. 

—  of  installation   per   K.    W 
installed. 


Distribuzione    (f.)   del   vapore 

sistema  Corliss. 
Molino  (m.)  da  grano;  Molino 

(m.)  per  grano. 
Molino  (m.)  da  grano  con  1,  2, 

3  ecc.  paia  di  macine. 
Molino  (m.)  da  grano  con  bu- 

ratto. 

Angolo  (m.):  Canto  (m.);  Can- 
tone  (m.) 

Ferro(m.)d'angolo;  Ferro(m.) 
ad  angolo;  Cantonale  (m.) 

Pezzodn.)  d'angolo;  Pezzo  (m.) 

ad  angolo. 
Cornice  (f.) 
Cornice  (f.)  architravata. 

Cornice  (f.)  composita. 

Cornice  (f.)  corintia. 

Cornice  (f.)  continue. 

Cornice  (f.)  dorica. 

Cornice  (f.)  toscana. 

Caldaia  (f.)  Cornovaglia;  Cal- 
daia (f.)  cilindrica  a  focolare 
interno. 

Nottolino  (m.)  di  correzione. 
Ruota  (f.)  correttrice. 
Corrodere. 
Corrosione  (f.) 


Corrosione  (f.)  della  caldaia. 

Corrosive. 

Sublimate  (m.)  corrosivo. 

Rigato  ;  Corrugato  ;  Ondulato. 
Tubo  (m.)  ondulato. 
Lamiera  (f.)  ondulata. 
Corindone  (m.) 
Cosecante  (f.) 
Coseno  (m.) 

Forze  (  f.  pi.)  cosmiche. 
Spese  (f.  pi.)  di  manutenzione. 
Spese  (f.  pi.)  di  produzione. 
Spese  (f.  pi.)  di  riparazione. 
Spese  (f.  pi.)  di  carica. 
Spese  (f.  pi.)  di  carbone. 
Spese  (f.  pi.)    d'impianto    per 
K.  W.  installato. 
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French 


Corlisssteuerung  (f.) 

Mahlmuhle  (f.) ;  Getreidemiihle 

(f-) 
Muhle  (f.)  mit  1, 2, 3,  etc.  Mahl- 

gangen. 
Mahlmuhle  (f.)  mit  Siebzeug; 

Mahlmuhle  (f.)   mit   Beutei- 

zeug. 
Ecke  (t.) ;  Kante  (f.) 

Winkelband  (n.) ;  Eckschiene 
(f.) ;  Eckband  (n.);  Winkelei- 
sen  m.) 

Eckstiick  (n.) 

Krnnzgesims  (n.) ;  Gesims  (n.) 

Architraviertes  Kranzgesims 
(n.) 

Komposites  Kranzgesims  (n.) 

KorinthischesKranzgesims(n.) 

Laufendes  Gesims  (n.) 

Dorisches  Kranzgesims  (n.) 

Toscanisches  Kranzgesims  (n.) 

Cornwallkessel  (m.);  Korni- 
scher  Kessel  (m.);  Walzen- 
kessel  (m.)  mit  innerer  Feue- 
rung. 

Korrektionsdaumen  (m.) 

Korrektionsrad  (n.) 

Aetzen;  Beizen. 

Zerfressung  (f.) ;  Zerbeizung 
(f.) :  Einfressen  (n.) ;  Beizen 
(n.) ;  Aetzen  (n.) 

Kesselausfressung(f.);  Einfres- 
sen (n.)  der  Kesselbleche. 

Korrosiv;  Aetzend;  Beitzend. 

Aetzsublimat  (n.);  Quecksilber- 
sublimat  (n.) 

Gewellt ;  Gerippt ;  Geriffelt. 

Wellrohr  (n.) 

Wellblech  (n.) 

Korund  (m.) 

Kosekante  (f.)'  Cosecante  (f.) 

Kosinus  (m.) ;  Cosinus  (m.) 

Kosmische  Krafte  (f.  pi.) 

Unterhaltungskosten  (pi.) 

Produktionskosten  (pi.) 

Beparaturkosten  (pi.) 

Fullungskosten  (pi.) 

Kohlkosten  (pi.) 

Anlagekosten  (pi.)  pro  instal- 
lierte  K.  W. 

WEBBER. 


Distribution  (f.)  Corliss. 
Moulin  (m.)  a  ble. 

Moulin  <m.)  a  1,2,  3,  etc.  paire 

de  meules. 
Moulin  (m.)  a  farine  avec  blu- 

toir. 

Coin  (m.) ;  Angle  (m.) 

Ferrure  (f.)  angulaire;Cornie- 
re  (f-) ;  Fer  (m.)  d'angle. 

Piece  (f.)  corniere. 

Corniche  (f.) 

Gorniche  (f.)  architravee. 

Corniche  (f.)  composite. 
Corniche  (f.)  corinthienne. 
Corniche  (f.)  continue. 
Corniche  (f.)  dorique. 
Corniche  (f.)  toscane. 
Chaudiere  (f.)  de  Coraouaille; 

Chaudiere  (f.)  cylindrique  a 

foyer  interieur. 

Came  (f.)  de  correction. 
Roue  (f.)  de  correction. 
Corroder. 
Corrosion  (f.) 


Corrosion  (f.)  de  la  chaudiere. 

Corrosif. 

Sublime  (m.)  corrosif. 

Ondule  ;  Bide. 
Tuyau  (m.)  ondule. 
Tole  (f.)  ondulee. 
Corindon  (m.) 
Cosecante  (f.) 
Cosinus  (m.) 

Forces  (f.  pi.)  cosmiques. 
Frais  (m.  pi.)  d'entretien. 
Frais  (m.  pi.)  de  production. 
Frais  (m.  pi.)  de  reparation. 
Frais  (m.  pi.)  de  remplissage. 
Frais  (m.  pi.)  de  charbon. 
Frais  (m.pl.)  d'installation  par 
Kw.  de  puissance  installe. 


18 


COT 


Italian 


Cotangent  (s.)  (Geom.) 

Cottage  (s.)  (Arch.) 
Cotter  (s.) 


—  (Bearing  surface) 

—  (Depth  (s.)  of  a) 

—  (to  drive  in  a) 

—  (Gib  and) 

—  (Length  (s.)  of  a) 
-  (Slot  is.)  for) 

—  (Thickness  (s.)  of  a) 

—  (to  tighten  up  a) 

Cottering  (s);  Keying  (s.) 

Cotton  (s.) 

Cotton-manufactory  (s.) 
Cotton-manufacture  (s.) 

Cotton-seed-oil  (s.) 
Cotton- spinning  (s.( 

Cotton-yarn  (s.) 

Cotton-gin  (s.)  (a  machine  for 
separating  the  seed  from 
cotton)  (Spinn) 

Coulisse  (s.)  (Steam-eng ) 

Coulomb  (s.)  (Electr.) 

Coulombmeter  (s.)  (Electr.) 

Counter  (s.) 

—  of  revolutions. 

—  with  dial-plate. 

—  with  toothed  wheels. 

—  with  differential  wheels. 

—  with  jumping~figures. 

—  (Electric);  Electric  meter  (s.) 

—  (Lamps) 
Counterbalance  (s.)  (Mach.) 

Counterbalance-weight  (s.)  of 
the  safety-valves  .(Steam- 
eng.) 

Counter-battery  (s.)  (Art.) 


Cotangente  (f.) 

Piccola  casa  (f.)  di  campagna. 
Chiavetta  (f.):  Spina  (f.);   Co- 

piglia  (f.);    Controchiavetta 

(f.; ;  Bietta  (f.) 
Piano  (m.)  d'appoggio  del  cu- 

neo. 

Altezza  (f.)  della  chiavetta. 
Serrare  Cf.)  una  chiavetta. 
Controchiavetta  (f.) 
Lunghezza  (f.)d'una  chiavetta. 
Apertura  (f.)  per  chiavetta. 
Spessore  (m.)  d'una  chiavetta. 
Riserrare  (f.)  una  chiavetta. 

Calettamento  (m.)   a  bietta  o 

a  chiavetta. 
Cotone  (m.) 
Filatura  (f.)  di  cotone. 
Indusiria  <T.)  del    cotone;   In- 

dustria  (f.)  dei  cotoni. 
Olio  (m.)  di  cotone. 
Filatura  (f.)  del  cotone. 

Filo  (m.)  di  cotone. 

Sgranatrice  (f.);  Macchina  (f.) 
per  separare  i  semi  dal  co- 
tone. 

Glifo  (m.);  Settore  (m.) 

Coulomb  (m.);  Unita  (f.)  di  quan- 
tita  d'elettricita. 

Coulornbmetro  (m.) 

Contatore  (m.) 

Contatore  (m.)  di  giri ;  Conta- 
giri  (m.) 

Contatore  (m.)  a  quadrante. 

Contatore  )m.)  a  ruote  dentate 

Contatore  (m.)  a  ruote  differen- 
ziali. 

Contatore  (m.)  a  numeri  mo- 
bili. 

Contatore  (m.)  elettricp  ;  Con- 
tatore (m.)  d'elettricita. 

Contatore  (m.)  di  lampade. 

Controbilanciere  (m.) ;  Bilan- 
ciere  (in.)  a  contrappeso. 

Carico  (m.)  delle  valvole  di  si- 
curezza;  Contrappeso  (m.) 
delle  valvole  di  sicurez/a. 

Controbatteria  (f.) 


German, 


French 


Kotangente   (f.);    Cotangents 

(f.) 

Kleines  Landhaus  (n.) 
Keil  (m.);  Splint  (in.);  Vorste- 

cker  (rn.);    Setzkeil    (m.); 

Schliesskeil  (m.) 
Keilauflager  (n.) 

Keilhohe  (f.) 

Einen  Keil  (m.)  eintreiben. 

Keilbeilage  (f.) 

Keillange  (f.) 

Keilloch  (n.) 

Keilstarke  (f.);  Keilbreite  (f.) 

Einen  Keil  ^rn.)  anziehen  Oder 

antreiben. 
Verkeilung    (f.) ;    Keilverbin- 

dung  (f.) 
Baumwolle  (f.) 
Baurnwollspinnerei  (f.) 
Baumwollindustrie  (f.) 

Baumwollensamenol  (n.) 
Baumwollspinnen  (n.);   Baum- 

wollspinnerei  (f.J 
Baumwollengarn  (n.) 
Egreniermaschine  (f.);  Entkor- 

nungsrnaschine  (f) 

Coulisse  (f.) 

Coulomb  (n.);  Einheit  (f.)  der 

Elektricitutsmenge. 
Coulombmeter  (n.);  Coulomb- 

zahler  (m.) 

Zahler  (m.):  Zahlapparat  (m.) 
Tourenzahler  (m.):  Drehungs- 

zahler  (m.) 
Zifterblattzahler  (m.) 
Zuhler  (m.)  mit  Zahnradern. 
Zahlapparat  (m.)  mit  Differen- 

tialradern. 
Zahlwerk  (n.)  mit  springenden 

Zahlen. 
Elektrischer  Zahler  (m.);Elek- 

tricitatszahler  (m.) 
Lampenzahler  (m.) 
Gegengewichtsbalancier  (m.) 

Belastung  (f.)  der  Sicherheits- 
ventile. 

Contrebatterie  (f.);  Gegenl^at- 
terie  (f.) 


Cotangente  (f.) 

Maisonette  (f.)  de  carnpagne. 
Clef  (f.);  Clavette  (f.);  Centre 

clavette;  Clavette  (f.)  de  ser- 

rage. 
Surface  (f.)  d'appui  de  clavette 

Hauteur  (f.)  de  clavette. 
Serrer  une  clavette. 
Contre-clavette  (f.) 
Longueur  (f.)  de  clavette. 
Trou  (m.)  de  clavette. 
Largeur  (f.)  de  clavette. 
.  Reserrer  une  clavette. 

Calage  (m.) 

Coton  (m.) 

Filature  (f.)  de  coton. 
Industrie   (f.)   cotonniere ;   In- 
dustrie (f.)  des  colons. 
Huile  (f.\  de  coton. 
Filature  (f.)  du  coton. 

Fil  (m.)  de  cot9n. 
Machine  (f.)  a  egrener ;  Egre- 
neuse  (f.) 

Coulisse  (f.) 
Coulomb  (m.) 

-Coulombmetre  (m.) 

Compteur  (m.) 

Compteur  (m.)  des  tours; 
Compteur  (m.)  de  tours. 

Compteur  (m.)  a  cadran. 

Compteur  (m.)  a  rouesdentees. 

Compteur  (m.)  a  roues  diffe- 
rentielles. 

Compteur  (m.)  a  chiffres  mo- 
biles. 

Compteur  (m)electrique:  Comp- 
teur (m.)  d'electricite. 

Compteur  (m.)  de  tours. 

Contre-balancier  (m.) ;  Balan- 
cier  (m.)  a  contre-poids. 

Contre-poids  (in.)  des  soupapes 
de  surete;  Contre-batterie  (f.) 

Contrebatterie  (f.) 


GOU 


English 


Counter-bearer  (s.)  of  the  boi- 
ler. 

Counter-current  s.) 
Counter-ditch  (s.) 
Counter-current-boiler  (s.) 

Counter-electromotive    force 

(s.) ;  Counter  E.  M.  F. 
Counter-flange  (s.) 

Counter-force  (s.) 
Counter-fort  (s.) 

—  (Base  (f.)  of  the) 

—  (Diminished) 

—  (Dovetailed) 

-  (Sloped; 

—  (Vertical) 

-  (Tail  (s.)  of  the) 
Counter-inductive-effect  (s.)  (E- 

lectr.) 

Counter-nut  (s.);  Jam-nut  (s.; 

Counterpoise    (s.)    Counter- 

weight  (s.) 

Counter-pressure  (s.) 
Counter -rail  (s.) 

Counter- shaft  (s.) 

Counter-steam  (s.);  Back-steam 

(s.) 

Counter-sunk  rivet  (s.) 
Counter-weight  (s.) ;  Counter- 
poise (s.) 

—  of  a  switch-lever. 

—  of  a  hanging-lamp. 

—  of  the  signal-disk. 
Couple  (s.)  (Electr.; 

-  (Techn.) 

—  of  forces. 

—  of  induction. 

—  of  point. 

—  of  rails. 

•  —  of  wheels. 


Controsostegno(m.)  della  cal- 

daio. 

Controcorrente  (f.) 
Contrafosso  im.);  Antifqsso  (m.) 
Caldaia  (f.)  a  sistema  inverse. 

Forza  (f.)  contro-elettromotri- 

ce. 
Coritro-briglia(f.);  Controflan- 

gia  (f.) 
Contrappotenza  (f.>;  Contropo- 

tenza  (f) 
Contrafforte  (in.) 

Base  (f.)  del  contrafforte. 
Contrafforte  (m.)  a  cuneo. 

Contrafforte  (m.)  a  coda  di  ron- 

dine. 
Contrafforte  (m.)  a  scarpa. 

Contrafforte  (m.)  a  verticale. 
Coda  (f.)  del  contrafforte. 
Forza  (f.)   controelettromotri- 
ce  d'induzione. 

Controdado  (m.) 
Contrappeso  (m.) 

Contropressione  (f.) 
Controrotaia  (f) ;  Controguida 

(f. );  Botaia  (f.)  di  ritegno. 
Contralbero  (m.);  Albero  (m.) 

di  rimando ;  Binvio  (m.) 
Controvapore  (m.) 

Chiodo  (m.)  a  testa  incastrata. 
Gontrappeso  (m.) 

Contrappeso  (rn.)   d'un   appa- 

recchio  di  manovra. 
Contrappeso  (rn.)    d'una  lam- 

pada. 
Contrappeso  (m.)  della  levadi 

manovra  del  disco. 
Coppia  (f.);  Coppia(f.)  elemen- 

tare;  Elemento  (in.;:  Pila  (f.) 
Coppia  (f.) ;  Paio  (m.) 
Coppia  (f.)  di  forze. 
Coppia  (f.)  d'induzione. 
Coppia  (f.)  di  punti. 
Coppia  (f.)  di  rotaie. 
Paio  (m.)  di  ruote. 


German 


Gegentrager  (m.)  des  Kesseis. 

Gegenstrom  (m.) 
Nebengraben  (m.) 
Gegenstromkessel  (m.) 

Gegenelektromotorische  Kraft 

(f.);  Gegen  E.  M.  K. 
Gegenflansche  (f.) 

Gegenkraft  (f.) 

Strebepfeiler  Oil.);  Widerlags- 
'pfeiler  (m.) 

Basis  (f.)  des  Strebepfeilers. 

Nach  vorn  verjijngter  Stre- 
bepfeiler (m.) 

Nach  vorn  verbreiterter  Stre- 
bepfeiler (m.) 

Verjiingter  Strebepfeiler  (m.); 
Schrager  Strebepfeiler  (m.) 

Gerader  Strebepfeiler  (m.) 

Stirn  (f.)  des  Strebepfeilers. 

GegenelektrornotorischeKraft 
(f.)  alsFolgevon  Induktions- 
wirkungen. 

Gegenmutter  (f.);  Stellmutter 
(f.) ;  Kontremutter  (m.) 

Gegengewicht  (n.) 

Gegendruck  (m.) 
Gegenschiene  (f.);  Schutzschie- 

"ne  (f.);  Zwangschiene  (f.) 
Gegenwelle  (f.);  Vorgelege  (n.) 

Gegendampf     (m.);     Kontre- 

dampf  (m.) 
Versenktes  Niet  (n.) 
Gegengewicht  (n.) 

Gegengewicht   (n.)   des   Wei- 

chenhebels. 
Gegengewicht  (n.)  einer  Lam- 

pe. 
SpanngewichUn.)  des  Stellhe- 

bels  einer  Wendescheibe. 
Element  (n.) 

Paar  (n.) 
Kraftepaar  (n.) 
Induktionselement  (n.) 
Punktenpaar  (n.) 
Schienenpaar  (n  ) 
Raderpaar  (n.) 


Contre-support  (in.)  de  la  chau- 

diere. 

Contre-courant  (m.) 
Contrefosse  (m.) 
Ghaudiere  (f)  systeme  contre- 

courant. 
Force    (f.)    contre-electromo- 

trice. 
Contre-bride  (f.) 

Contre-force  (f.) 
Contrefort  (m.) 

Base  (f.)  de  contrefort. 

Contrefort  (m.)  a  centre-queue 
d'aronde. 

Contrefort  (m.)  a  queue  d'a- 
ronde. 

Contrefort  (m.)  en  talus. 

Contrefort  (m.)  vertical. 
Queue  (f.)  du  contrefort. 
Force    (f.)    contre-electronio- 
trice  d'induction. 

Contre-ecrou  (m.) 
Contrepoids"(m.) 

Contre-pression  (f.) 
Centre. rail  (m.) 

Contre-arbre  (m.) 
Contre-vapeur  (f.) 

Rivet  (m.)  noye. 
Contrepoids  (m.) 

Contrepoids  (m.)  du  levier  d'ai- 

guille. 
Contrepoids  (m .)  d'une  lampe. 

Contrepoids  (m.)  du  levier  de 
f  manoeuvre  du  disque. 
Element  (m.) ;  Couple  (m.) 

Couple  (m.) 
Couple  (m.)  de  forces. 
Couple  (m.)  d'induction. 
Couple  (m.)  de  points. 
Couple  (m.)  de  rails. 
Paire  (m.)  de  roues. 


COT 
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Italian 


Couple  (s.)  (Astatic) 

—  (Copper-constantan) 

—  (Iron-constantan) 

—  (Flame) 

—  (Thermo-electric) 

to  CoupleKv.)  (Techn.) 

Coupled  (adj.)  (Techn.) 

—  engine  (s.) 

—  engine  (s.)  (Eight-wheeled) 

—  engine  (s.)  (Four-wheeled) 

—  engine  (s.)  (Six- wheeled) 

—  wheels  (s.  pi.) 
Coupling  (s.) 

—  (Flanged) 

—  (Joint) 

—  (Movable);    Moveable    cou- 
pling (s.) 

—  (Screw) 
-  (Shaft) 

—  (Universal) 
Coupling-bar  (s.) 

Coupling-bolt  (s.) 
Coupling-box  (s.) 
Coupling-lever  (s.) 


Coupling-link  (s.) 
Coupling-pieces   (s.  pi.)   (Rail- 
way) 

Coupling-pin  (s.) 
Coupling-rod  (sj 

Coupling-screw  (s.) 
Course  (s.);  Bed  (s.)  (Build.) 


Goppia  (f.)  di  aghi  astatici. 
Pila  (f.)  a  rame  e  constantana. 

Pila(f.)  a  ferro  e  constantana. 
Pila  (f.)  a  flamma. 
Pila  (f.)  termoelettrica. 

Accoppiare ;  :Congiungere. 

Accoppiato. 

Macchina  (f.)  accoppiata. 
Locomotiva  (f.)   a   otto   ruote 
accoppiate. 

Locomotiva  (f.)  a  quattro  ruote 
accoppiate. 

Locomotiva  (f.)  a  sei  ruote  ac- 
coppiate. 

Ruote  (f.  pi.)  accoppiate. 

Accoppiamento  (tn.) ;  Giunto 
(m.);  Unione  (f.) 

Giunto  (m.)  a  briglia. 

Giunto  (m.)  a  snodo  ;  Giunto 
(m.)  articolato. 

Giunto  (m )  mobile;  Accoppia- 
mento (m.)  mobile. 

Giunto  (m.)  a  vite. 

Accoppiamento  (m.)  di  assi  o  di 
alberi. 

Giunto  (in.)  universale. 

Asta  (f)  d'accoppiamento;  Biel- 
la  (f.)  d'accoppiamento. 

Bullone  (m.)  d'accoppiamento; 
Chiavarda  (f.)  o  caviglia  (f.) 
d'accoppiamento. 

Manicotto  (m.)  d'accoppiamen- 
to. 

Leva  (f.)  di  scatto. 


Giuntura  (f.)  d'accoppiamento. 
Organi  (m.  pi.)  d'attacco. 

Bottone  (m.)  d'accoppiamento. 
Asta  (f.) d'accoppiamento;  Biel- 

la  (f.)  d'accoppiamento. 
Vite  (f.)  d'accoppiamento. 
Strato  (m.) 
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Astatisches  Nadelpaar  (n.) 
Kupferkonstantanelement  (n.) 

Eisenkonstantanelement  (n.) 
Flammenelement  (n.) 
Thermoelektriscb.es    Element 

(n.) 
Verbinden;  Kuppeln  ;  Zusam- 

menkuppeln. 
Gekuppelt. 

Gekuppelte  Maschine  (f.) 
Lokomotive    (f.)    rnit    achtge- 

kuppelten  Radern;  Achtkup- 

pler  (m.) 
Lokomotive   (f.)    mil,    yierge- 

kuppelten  Radern;  Vierkup- 

pler  (m.) 
Lokomotive  (f.)   mit    sechsge- 

kuppelten  Radern;  Sechskup- 

pler  (m.) 

Kuppelrader  .'n.  pi.) 
Verbindung(f.) ;  Kupplung  (f.) 

Flanschenkupplung  (f.) 
Gelenkkupplung  (f.) 

Bewegliche  Kupplung  (f.) 


Schraubenkupplung  (f.) 
Wellenkupplung  (f.) 

Universalkupplung  (f.) 
Kuppelstange  (f.) 

Kuppelbolzen  (m.);  Kupplungs- 
bolzen  (m.) 

KupplungsmufT(m);Kuppiungs- 
hiilse  (f.);  Kupplungsbiichse 
(f.) 

Kupplungshebel  (m.);  Ausriick- 
liebel  (m.) 

Kuppelgelenk  (n.) 
Kupplungsvorrichtung  (f.) 

Kupplungszapfen  (m.) 
Kupplungsstange  (f.) 

Kupplungsschraube  (f.) 
Schicht  (f.);  Lage  (f.) 


Couple  (f.)    d'aiguilles   astati- 
,  ques. 

Element  On.)  cuivre-constan- 
,  tane. 

Element  (m.)  fer-constantane. 
Pile  (f.)  a  flammes. 
Element  (m.)tbermoelectrique 

Accoupler. 

Accouple. 

Machine  (f.)  accquplee. 
Locomotive  (f.)   a    huit   roues 
accouplees. 

Locomotive  (f.)  a  quatre  roues 
accouplees. 

Locomotive  (f.)  a  six  roues  ac- 
couplees. 

Rouee  (f.  pi.)  accouplees. 
Accouplement  (m.) :  Manchon 

(m.) 

Accouplement  (m.)  a  bride. 
Accouplement  (m.)  a  cbarniere 

Accouplement  (m.)  mobile ; 
Manchon  (m.)  a  raccord  va- 
riable. 

Accouplement  (m.)  a  vis. 

Accouplement  (m.)  des  essieux 
ou  des  arbres. 

Accouplement  (m.)  universel. 

Bielle  (f.)  d'accouplement. 

Boulon  (m.)  d'attelage ;  Che- 
ville  (f.)  d'attelage. 

Manchon  (m.)  d'accouplement. 


Levier  (m.)  d'  embrayage  et 
de  desembrayage ;  Clef  (f.) 
d'arret. 

Joint  (m.)  d'accouplement. 

Pieces  (f.  pi.)  d'attelage. 

Bouton  (m.)  d'accouplement. 
Barre  (f.)  d'attelage;  Bielle  (f.) 

d'accouplement. 
Vis  (f.)  d'accouplement. 
Gouche  (f.) ;  Assise  (f.) 


cou 
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Course  (s.)  of  bricks  laid  on 
edge;  Upright  course  (s.) 
(Build) 

Cover  (s.) ;  Lid  (s.) 

—  of  slide-valve  ( Steam-en g.) 

—  of  the  chimney  (Locomot.) 

—  (Air-pump) 

—  (Axle-box) 

—  (Back-cylinder) 

—  (Condenser) 

—  (Cylinder) 

—  (Front-cylinder) 

-  (Man-hole) 

—  (Piston) 

—  (Pump) 

—  (Valve-box) 

—  (Valve-casing) 

Cover  (s.)  (Insulating) 

—  (Protecting) 

—  (Switch) 
Cover-bar  (.s) 

Cover-disk  (s.) 
Cover-plate  (s.) 

Cover-screwing  (s.) 
Covered  wire  (s.)  (Electr.) 
Covering  (s.) 

—  (Iron) 

—  (Zinc) 
Covering-flange  (s.) 

Covering-material  (s.) 
Covering-plate  (s.) 

Covering  (s.)  (Cotton) 

—  (Insulating) 

—  (Jute) 

—  (Lead) 

-  (Metal) 

—  (Protective) 


Accoltellato  (m.)  di  mattoni. 


Coperchio  (m.) 

Ricoprimento  (m.)  dePcassetti 

di  distribuzione. 
Coperchio  (m.)  del  camino. 
Coperchio  (m.)  della  pompa  ad 

aria. 
Coperchio  (m.)  della  boccola 

ad  olio. 
Coperchio  (m.)  posteriore  del 

cilindro. 

Coperchio  (m)  del  condensatore 
Coperchio  (m.)  del  cilindro. 
Coperchio  (m.)  anteriore    del 

cilindro. 
Coperchio  (m.)  del  foro  d'uo- 

mo. 

Coperchio  (m.)dello  stantuff'o. 
Coperchio  (m.)  della  pompa. 
Coperchio  (m.)   della   camera 

della  valvola. 
Coperchio   (m.)   della  valvola 

di  distribuzione. 
Rivestimento  (m.)  isolante, 
Coperchio  (m.)  di  riparo. 
Coperchio  (m.)  d'interruttore. 
Piastra  (f.)  di  copertura ;  La- 

stra  (f.)  di  copertura. 
Coperchio  (m.)  a  disco. 
Piastra  (f.)  di  copertura  ;  Co- 

prigiunto  (m.) 
Avvitamento(m.)del  coperchio 

Filo  (m.)  fasciato;  Filo  (m.)  ri- 

coperto. 
Copertura  (f.) 

Copertura  (f.)  di  ferro. 
Copertura  (f.)  di  zinco. 
Flangia  (m.)  di  chiusura  o  di 

copertura. 

Materiale  (m.)  di  ricoprimento. 
Piastra  (f.)  di  copertura  ;   La- 

stra  (f.)  di  copertura. 
Rivestimento  (m.)  di  cotone. 
Rivestimento  (m.)  isolante. 
Rivestimento  (m.)  con  juta. 
Involucre  (m.)  di  piornbo. 
Rivestimento  (m.)  metallico. 
Rivestimento  (m.)  protettore. 
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Rollschicht  (f.) 


Deckel  (ra.);  Decke  (f.);  Ueber- 

zug  (m.) 
Ueberlappung  (f.)   des   Schie- 

bers. 

Scbornsteindeckel  Cm.) 
Luftpumpendeckel  (m.) 

Achsenbiichsendeckel  (m.) 
Hinterer  Cylinderdeckel  (m.) 

Kondensatordeckel  (m.) 
Cylinderdeckel  (m.) 
Vorderer  Cylinderdeckel  (in.) 

Mannlochdeckel  (m.) 

Kolbendeckel  (m.) 
Pumpendeckel  (m.) 
Ventilkastendeckel  (ra.) 

Schieberkastendeckel  (m.) 

Nichtleitende  Umhullung  (f.) 
Schutzdeckel  (m.) 
Schaltergehause  (n.) 
Deckplatte  (f.) 

Deckscheibe  (f.) 
Deckplatte  (f.) 

Deckelverscraubung  (f.) 
Besponnener  Draht  (m.) 

Eindeckung    (f.) ;    Bedachung 

(f.) ;  Dachung  (f.) 
Eisenbedachung  (f.) 
Zinkbedachung  (f.; 
Deckflansche  (f.) 

Deckmaterial  (n.) 
Deckplatte  (f.);  Stossplatte  (f.) 

Baumwollumspinnurig  (f.) 
Isolationshiille  (f.) 
Juteumspinnung  (f.) 
Bleihiille  (f.) ;  Bleimantel  (in.) 
Metallmantel  (m.) 
Schutzverkleidung  (f.) 


Assise(f.)  de  champ;  Assise  (f.) 
de  briques  posees  de  champ. 

Gouvercle  (m.) 
Recouvrement  (m.)  du  tiroir. 

Gapuchon  (rn.) 

Couvercle  (m.)  de  pompe  a  air. 

Gouvercle  (m.)   d'une   boite  n 

graisse. 
Gouvercle  (m.)  d'arriere  du  cy- 

lindre. 

Gouvercle  (m.)  du  condenseur. 
Couvercle  (m.)  du  cylindre. 
Couvercle    (m.)   anterieur   du 

cylindre. 
Couvercle  (m.)  du  trou  d'hom- 

me. 

Couvercle  (m.)  du  piston. 
Couvercle  (m.)  de  pompe. 
Couvercle  (m.)  de  la  boite  a 

soupape. 
Gouvercle  (in.)  de   la    boite  a 

tiroir. 

Enveloppe  (f.)  isolante. 
Couvercle  (m.)  protecteur. 
Boite  (f.)  d'interrupteur. 
Couvrejoint  (m.);  Couvre-joint 

(m.) 

Couvercle  (in.)  a  disque. 
Couvre-joint  (m.) 

Fermeture  (f.)  a  vis  du  cou- 

vercle. 
Fil  (m.)  recouvert. 

Couverture  (f.) 

Couverture  (f.)  en  fer. 
Couverture  (f.)  en  zinc. 
Bride  (f.)  de  recouvrement. 

Materiel  (m.)  de  recouvrement. 
Couvre-joint  (m.) 

Quipage  (m.)  de  coton. 
Enveloppe  (f.)  isolante. 
Quipage  (m.)  de  jute. 
Gaine  (f.)  en  plomb. 
Enveloppe  (m.)  metallique. 
Revetement  (in.  protecteur. 
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Covering  (s.)  (Sheet  iron. 

—  (Wall) 
— (Yarn) 

C.  P.  abbrev.  for:  canlde-power 

(s.)  (Electr.) 

Crab  (s.);  Capstan  (s.)  (Mach.) 
Crack  (s.) ;  Cleft  (s.)  (Techn.) 

Crackling  (s.)   of  the   micro- 
phone. 
Cramp  (s.) 
Cramp-frame  (s.) 

Cramp-iron  (s.);  Clincher  (s.) 

Crane  (s.) 

—  with  fixed  post. 

—  (Electric) 

—  (Framing  (s.)  of  a) 

—  (Gibbet  (s.)  of  a) 
-  (Hydraulic) 

—  (Stationary) 

—  (Steam) 

—  (Turning ;   Turn-stile-crane 
(s.) 

Crane-beam  (&.);  Gibbet  (s.) 
Crane-chain  (s.) 
Crane-installation  (s.) 

motor  (s.) 

Crane-post  (s.) 

Crank  Cs.)  (Mach.) 

—  (Brakei 

—  (Dynamometrical) 

—  (Large  eye  of  the) 
Crank- axle  is.) 

Crank-gearing  (s.)  in  a  case. 
Crank-lever  (s.) 
Crank  pin  (s.) 


Crank-pit  (s.) 
Crank-selector  (s.) 


Rivestimento(m.)con  lamiera 

di  ferro. 

Rivestimento  (m.)  di  muro. 
Rivestimento  (m.)    di   lino   fi- 

lato. 
C.  N.  Abbreclazione  di  Cande- 

la  (f.)  normale  considerata 

come  unitd  di  luce. 
Argano  (m.);  Verricello  (m.) 

Fessura  (f.) ;  Screpolatura  (f.); 

Crepaccio  (m.) 

Crepitio  (m.)  nel  microfono. 

Arpione  (m.) 

Sergente  (m.) ;  Morsetto  (m.) 

Ferro  (m.)  ad  arpione;  Arpio- 
ne (m.)  di  ferro. 
Gru  (f.) 
Gru  (f.)  ad  albero  fisso. 

Gru  (f.)  elettrica. 
Castello  (m.>  d'una  gru. 
Braccio  (m.)  della  gru. 
Gru  (f.)  idraulica. 
Gru  (f.)  fissa. 
Gru  (f.)  a  vapore. 
Gru  (f.)  girevole. 

Braccio  (m.)  della  gru. 
Catena  (f.)  della  gru. 
Impianto  (m.)  di  gru. 
Motore  (m.)  per  gru. 
Albero  (m.)  della  gru. 

Manovella  (f.) 
Manovella  (f.)  del  freno. 
Manovella  (f.)  dinomometrica. 
Occhio  (m.)  della  manovella. 
Asse  (m.)  a  manovella;  Albero 

(m.)  a  manovella. 
Capsulismo  (m.)  a  manovella. 

Braccio  (m.)  della  manovella. 

Bottone  (m.)  della  manovella; 
Perno  (in.)  della  manovella. 

Foro  (m.)  per   il   perno   della 

manovella. 
Selettore  (m.)  a  manovella 


German 


Eisenblechverkleidung  Cf.) 

Mauerverkleidung  (f.) 
Zwirnumspinnung  (f.) 

N:  K.  Abkilrzunq  o.  Normal- 
kerze  (f.)  (als  Lichteinheit) 

Erdwinde(f.»;  Steliende  Winde 
(f.);  Vertikale  Winde  (f.) 

Riss  (m.);  Sprung  (m.);  Bruch 
(m.) 

Knattern  (n.)  im  Mikrophon. 

Krampe  (f.) ;  Klammer  (f.) 
Leimzwinge  (f.);  Schraubzwin- 

ge  (f.);  Leimknecht  (m.) 
Kramme   (f.) ;    Klammer    (f.) ; 

Krampe  (f.):  Haspe  (f.) 
Krahn  (m.) ;  Kran  (m.) 
Standerkrahn  (m.) ;  Krahn  (m.) 

mit  feststehender  Saule. 
Elektrischer  Krahn  (m.) 
Krahngestell  (n.) 
Krahnarm  (m.) 
Hydraulischer  Krahn  (m.) 
Fester  Krnhn  (m.) 
Drampfkrahn  (m.) 
Drehkrahn  (m.);    Krahn  (in.) 

mit  drehbarrer  Siiule. 
Krahnarm  )m.) 
Krahnkette  (f.) 
Krahnanlage  (f.) 
Krahnmotor  (m.) 
Krahnstander(m.);Krahnsaule 

(f.) 

Kurbel  (f.);  Krummzapfen  (m.) 
Bremskurbel  (f.) 
Dynamornetrische  Kurbel. 
Kurbelwellenauge  (n.) 
Kurbelachse  (f.) 

Kurbelkapselwerk  (n.) 

Kurbelarm  (m.) ;  Kurbelhebel 

(m.) 
Kurbel  zapfen(m);Kurbelwarze 

(f.);  Warze  (f.)  einesKrumm- 

zapfens. 
Kurbelzapfenloc.h  (n.) 

Kurbelstromwahler  )m.) 


French, 


Enveloppe  (f.)  en  tole  de  fer. 

Revetement  (m.)  de  mur. 
Revetement  (m.)  en  fll  retors. 

Abreoiation  de  Bougie  (f.)  nor- 
male  consideree  comrne  Uni- 
l&  de  lumiere. 

Cabestan  (m.);  Vindas  ^m.) 

Fente  (f.) ;  Crevasse  (f.) ;  Ger- 
cure  (f.) 

Grepiteinent  (m.)  dans  le  mi- 
crophone. 

Crampon  (m.) ;  Harpon  (m.) 

Sergent  (m.);  Serre-joint  (m.) 

Crampon  (m.) ;  Clameau  (m.) 

Grue  (f.) 

Grue  (f.)  a  pivot  fixe. 

Grue  (f.)  electrique. 

Train  (m.)  d'une  grue. 

Volee  (f.)  d'une  grue. 

Grue  (f.)  hydraulique. 

Grue  (f.)  flxe. 

Grue  (f.)  a  vapeur. 

Grue  (f.)  a  axe  tournant;  Grue 

(f.)  a  pivot  tournant. 
Volee  (f.)  d'une  grue. 
Chaine  (f.)  de  grue. 
Installation  (f.)  de  grue. 
Moteur  (m.)  de  grue. 
Arbre  (m.)  de  grue;  Pivot  (m.) 

de  grue. 
Manivelle  (f.) 
Manivelle  rf.)  du  frein. 
Manivelle  (f.)  dynamometrique. 
CEil  I'm.)  de  la  manivelle. 
Essieu  (m.)  coude ;  Axe  (m.)  a 

manivelle. 
Rouage  (m.)  a  manivelle  dans 

une  enveloppe. 
Bras  (m.)  de  la  manivelle. 

Boutonfmj  de  manivelle;  Tou- 
rillon  (m  )  de  manivelle. 

Trou  Cm.)   pour   le   bouton    a 

manivelle. 
Selecteur  (m.)  a  manette. 


Italian 


Crank-shaft  (s.) 


Crank-shaft-cushion  (s.) 

Cranked  (adj.)  (Mach.) 
—  axle  (s.) 

Crater  (s.)  (Electr.) 


Cream  (s.)  of  tartar  (Chem.) 
Creeping  (s.)    (Magnetic);  Vi- 
scous hysteresis  (s.)  (Electr.) 


Creeping  (s.)  of  the  acid. 
—  of  u  solution. 
Creeping  winding  (s  ) 
to  Creosote  (v.)  wood. 

Creosoting  (s.) 

Cretaceous  (adj.) 

Critical  current  (s.)  (Electr.) 

Critical  resistance  (s)  (Electr.) 


Critical  speed  (s.)  (Electr.) 


Crook  (s.) ;  Hook  (s.) 

Crooke's  tube  (s.) 
Crooked  (adj.) ;  Bent  (adj.) 
Cross  (s.) 
-  (Arm) 

—  (St.  Andrew's) 
Cross-bar  (s.)  of  the  man-hole. 

—  of  the  piston. 
Cross-beam  (s.) 

Cross-bond  (s.);  Crossed  bond 

(s.) 

Cross-cotter  (s.) 
Cross-cracks  (s.  pi.)  in  iron. 

Cross-cut  (s.) 
Cross-cut-saw  (s.) 
Cross-cutting  chisel  (s.) 
Crossley  producer  (s.) 


Asse  (m.)  a  manovella;  Albero 
(m.)  a  manovella. 

Sopporto    (m.)    dell'albero    a 

manovella. 

Piegato  a  gornito ;  A  gomito. 
Asse  (m.)  a  gomito;  Asse  (m.) 

a  manovella. 
Cratere  (m.)  (del  carbone  po- 

sitioo    cT  una    lampada    ad 

arco) 

Cremor  (m.)  di  tartaro. 
Isteresi  (f.)  viscosa  (Gradual? 

accrescimento  del  magneti- 

smo  di  un  pezzo  di  ferropo- 

sto  sotto   I'azione  di  .forze 

magnetiche. 

Salita  (f.)  dell'acido. 
Lo  salire  d'una  soluzione. 
Ayvolgimento  strisciante. 
Iniettare  il  legno  di  creosote. 

Iniezione  (f.)  di  creosoto. 

Cretaceo. 

Corrente  (f.)  critica;  Intensita 

(f.)  critica  di  corrente. 
Resistenza  (f.)  criticaldel  cir- 

cuito  esterno,  per  cai  la  di- 

naino  in  serie  dioenta  senza 

corrente. 
Velocita  (f.)  critica  (per  la  qua- 

le  la   dinamo    c.omincia   ad 

eccitarsi) 
Rampino  ^m.);  Uncino  (m.);  Ar- 

pione  (in.) 

Tubo  (m.)  di  Crookes. 
Gurvato ;  Gurvo;  Arcuato. 
Croce  (f.) 

Mozzo  (m.)  con  razze. 
Groce  (f.)  di  S.  Andrea. 
Traversa  (f.)  del  foro  d'uoino. 
Traversa  (f.)  dello  stantuffo. 
Traversa  (f.);  Trave  (f.)  trasver- 

sale. 
Assestamento  (m.)  a  ronibi. 

Chiavetta  (f.).trasversale. 
Squarci  (m.  pi.)  trasversali  nel 

ferro. 

Taglio  (m.)  trasversale. 
Sega  (f.)  trasversale. 
Unghietta  (f.) 
Generatore  (m.)  Grossley 


German 


French 


Kurbelwelle  (f.);  Gekropfte  Wel- 
le (f.) 

Kurbelwellenlager  (n.) 

Gekropft. 

Kurhelachse  (f.);  Kurbelwelle 

(f.);  Gekropfte  Welle  (f.) 
Krater  <m.)  (der  positioen  Koh- 

le  der  Bogenlampe) 

Cremor  tartari  (in.) 

Viskose  Hysteresis  (f.)  (Allmd- 
liches  Anuoackesen  des  Ma- 
gnetismus  eines  Eisenstu- 
ckes,  das  unter  dern  Einjluss 
con  magnetisirenden  Krdf- 
ten  steM) 

Ueberkriechen  (n.)  der  Sa'ure. 

Krieclien  (n.)  einer  Losung, 

Schieichende  Wicklung  (f.) 

Das  Holz  rnit  Kreosot  tranken 
Oder  impragniren. 

Kreosotirung  (f.) 

Kreidig;  Kreidehaldig. 

Kritische  Stromstarke(f.);  Kri- 
tischer  Strom  (m.) 

Kritisclier  Widerstand  (m.)  (ei- 
nes Aussenstromkreises,  bei 
ivelchern  die  Hauptstromdy- 
namo  stromlos  wird) 

Kritische  Gsscliwindigkeit  (f.) 
(bei  welclier  die  Dynamo  b.e- 
ginnt,  erregt  zu  taerden) 

Haken  (m.) 

Grookesche  Rohre  (f.) 
Gebogen;  Krumm. 
Kreuz  (n.) 
Arinkreuz  (n.) 
Andreaskreuz  (n.) 
M;mnloclibiigel  (m.) 
Kreuzstange  (f.)des  Koll^ens. 
Querbalken  (m.) 

Kreuzverband  (m.) 

Quersplint  (in.) 

Ouernsse  (m.  pi.)  im  Eisen. 

Querschnitt  (m.) 

Quersage  (f.);  Hirnsage  (f.i 
Kreuzmeissel  (m.) 
Generator  (m.)  von  Crossley. 


Arbre  (m.)  a  manivelle  ;  Axe 
(m.)  a  manivelle;  Arbre  (m.) 
en  vilebrequin;  Axe  (m.)  coude 

Goussinet  (m.)  de  1'arbre  a  ma- 
nivelle. 

Coude. 

Axe  (m.)  coude;  Axe  (m.)  a 
manivelle. 

Cratere  (m.)  (du  charbon  pnsi- 
tif  d'une  lampe  a  arc. 

Creme  (f.)  de  tartre. 
Hysteresis  (f.)  visqueuse 


Grimpement  (m.)  de  1'acide. 
Grimpement(m.) d'une  solution 
Enroulement  (m.)  rampant. 
Injecter  le  bois  de  creosote. 

Injection  (f.)  de  creosote. 

Grayeux. 

Courant  (m.)  critique. 

Resistance  (f.)  critique  (d'un 
circuit  esterne,  pour  lequel 
la  dynamo  en  serie  esst  sans 
cburant) 

Vitesse  (f.)  critique  (pour  la- 
quelle  la  dynamo  commence 
a  etre  e&cite'e) 

Croc  (m.) ;  Crochet  (m.) 

Tube  (m.)  de  Crookes. 

Courbe ;  Gourbe. 

Croix  (f.) 

Croix  (f.)  a  bras. 

Croix  (f.)  de  Saint-Andre. 

Traverse  (f.)  de  trou  d'homme 

Traverse  (f.)  du  piston. 

Traverse  (f.);  Poutre  (f.)  trans- 
versale. 

Appareil  (m.)  a  croisettes;  Liai- 
son (f.)  croisee. 

Clavette  (f.)  transversale. 

Criques  (f.  pi.)  de  fer. 

Coupe  (f.)  transversale. 
Scie  (f.)  de  travers. 
Rec  (m.)  d'ane;  R^dane  )m.) 
Gazogene  (m.)  Crossley. 


CRO 


English 
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Hall 


Cross-over  (s.)  (Aerial) 
Cross-head  beam  (s.; 

hearing  (s.) 

cap  (s.) 

end  (s.) 

Cross-dike  (s.) 

Cross-grain  (s.) 
Cross-head  (s.) 

—  of  a  piston-rod. 

—  (Air-pump) 
-   (Cylinder) 
Cross-head-block  (s.) 

Cross-head-cotter  (s.) 
Cross-head-guide  (s.) 

Cross-head-pin  (s.) 
Cross-joint  (s.) 

Cross-lever  (s.) 
Cross-piece  (s.) 
Cross-section  (s.) 

—  of  a  railway. 
Cross-wall  (s.) 

Crossed  crank  mechanism  (s.) 

—  eccentric  rods  (pi.) 

—  link  quadrilateral  (s.) 

Cross-vaulting   (s.) ;   Cross-ar- 
ched vaulting  (s.) 
Crossing  (s.) 

—  angle  (s.) 

—  chair  (s.) 

—  of  two  railways. 


Incrociamento  (m.)  aereo. 
Traversa  (f.)  degli   steli   degli 

stantuffl. 

Sopporto  (m.)  di  testa  a  croce. 
Coperchio  (m.)    della   testa  a 

croce. 
Estremita  (f.)  della   hiella  del 

lato  della  testa  a  croce. 
Cavedone   (m.);   Diga  (f.)   tra- 

sversale. 

Taglio(m)trasversaledel  legno 
Testa  (f.)  a  croce;   Testa    (f.) 

crociata. 
Testa  (f.)  a  croce  dello  stelo  o 

asta  dello  stantuffo. 
Testa  (f.)  a  croce  della  pompa 

d'aria. 
Testa  (f.)  a  croce  dello  stan- 

tutfo  o  del  cilindro. 
Pattini  (m.  pi.);  Corsoio  (m.); 

Scorritoio  (m.) ;  Guida  (f.) 
Chiavettaff.)  della  testa  a  croce 
Guida  (f.)  della  testa   a  croce. 

Perno  (m.)  della  testa  a  croce. 

Commessura  (f.)  trasversale ; 
Giunzione  (f.)  trasversale. 

Leva  (f.)  a  croce;  Leva  (f.)  in- 
crociata. 

Traversa  (f.) ;  Pezzo  (m.)  tra- 
sversale. 

Sezione  (f.)  trasversale. 


Sezione  (f.)  trasversale   d'una 

ferrovia. 
Muro  (m.)  di   traverso;   Muro 

(m.)  di  traverso. 
Quadrilatero    (m.)    articolato 

incrociato. 
Aste  (f.  pi.)  incrociate  delPec- 

centrico. 
Quadrilatero    (m.)    articolato 

incrociato. 
Volta  (f.)  a  crociera. 

Incrociamento  (m.);  Incrocio 
(m.) 

Angolo  d'incrociamento  (m.) 

Cuscinetto  (m.)  d'incrociamen- 
to. 

Incrociamento  (m.)  di  due  bi- 
nari;  Incrociamento  (m.)  di 
due  strade  ferrate. 


German 


French 


Luftkreuzung  <f.) 
Kolbenstangentraver  se    (f.) ; 

Querhoupt  (n.; 
Kreuzkopttager  (n.) 
Kreuzkopfdeckel  (m.) 

Kreuzkopfende  (n.)  der  Schub- 

stange. 
Querdaram  (m.) 

Hirnseite  (f.)  des  Holzes. 
Kreuzkopf  (m.);  QuerhauptCn.) 

Kolbenstangenkreuzkopf  (m.) 
Luftpumpenkreuzkopf  (m.) 
Kolbenstangenkreuzkopf  (m.) 

Gleitklotz  (m.)   der   Coulisse ; 

Gleitbacken  (in.) 
Kreuzkopf keil  (m.) 
Geradfiihrung  (f.);  Kreuzkopf- 

fuhrung  (f.) 
Kreuzkopfbolzen  (m.) 
Querfuge  (f.) 

Hebelkreuz   (n.) ;  Kunstkreuz 

(n.) 
Querstiick  (n.) 

Querschnitt  (m.) 


Querprofll  (n.)einer  Eisenbahn 

Quermouer  (f.) 

Gekreuztes  Gelenkviereck  (n.) 

Gekreuzte    Excenterstan  gen 

(f.  pi.) 
Durchschlagendes  Kurbelge- 

triebe  (n.) 
Kreuzgewoibe  (n.) 

Kreuzung  (f.) 

Kreuzungswinkel  (m.) 
Kreuzungsstuhl  (m.) 

Kreuzung  (f.)  zweier  Bahnen; 
Kreuzpunkt  (m.)  zweier  Bah- 
nen. 


Croisement  (m.)  aerien. 
Traverse  (f.)  de  tige  de  piston. 

Palier  (m.)  de  crosse. 
Couvercle  (m.)  de  crosse. 

Crosse  (f.)  de  la  bielle. 
Digue  (f.)  de  barrage. 

Coupe  (f.)  transversale  du  bois. 
Tete  (f.)  croisee ;  Crosse  (f.) 

Tete  (f.)  croisee  de  la  tige  du 

piston. 
Tete  (f.)  croisee  de  la  pompe 

a  air. 
Tete  (f.)  croisee  de  la  tige  du 

piston. 
Coulisseau  (m.)  des  glissoires; 

Patin  (m.) 

Clavette  (f.)  de  la  crosse. 
Glissi&re  (f.);  Guide  (m.)  de  la 

crosse. 

Tourillon  (m.)  de  la  crosse. 
Joint  (m.)  transversal. 

Levier  (m.)  en  croix. 
Traverse  (f.) 

Section  (f.)  transversale;  Cou- 
pe (f.;  transversale;  Vue  (f.) 
en  coupe. 

Section  (f.)  transversale  d'un 
chemin  de  fer. 

Mur  (m.)  en  travers. 

Quadrilatere   (m.)    articule  a 

croisement. 
Barres  (f.    pi.)    d'excentrique 

croisees. 
Quadrilatere   (m.)    articule  a 

croisement. 
Voute  (f.)  croisee. 

Croisement  (m.) 

Angle  (m.)  de  croisement. 
Coussinet  (m.)  de  croisement. 

Croisement  (m.)  de  deux  che- 
mins  de  fer. 


GRO 


English 
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Italian 


Crossing  train  (s.) 

—  (Railway) 

—  (Overhead) 

—  of  wires. 
Crown  (s.) 
Crown-wheel  (s.) 
Crucible  (s.) 

-  (Black-lead) 

—  (Cast-iron) 

—  (Electric);  Electric  furnace. 
Crucible-assay  (s.) 
Crucible-furnace  (s.) 
Crucible-steel  (s.) 

Crude  iron  (s.) 

—  naphta  (s.) 

—  benzole  (s.) 

—  spirit  (s.) 

Crushing-cylinder  (s.)  (Met.) 
Crushing-machine  (s.) 

Crushing-mill  (s.) 

Crust  (s.)  of  iron;  Scales  (s.pl.) 
of  iron. 

Cryolite  (s.)  (Miner.) 

Crystal  (s.) 

Crystallization  (s.) ;  Crystalli- 
zing (S.) 

to  Crystallize  (v.) 

Crystallized  (adj.) 

Crystallography  (s.) 

C-shaped  bar-iron  (s.) 

Cubature  (s.) 

Cube  (s.);  Hexahedron  (s.) 

—  (Faraday's) 
Cubic  millimeter  (s.) 
Cubic  (adj.) ;  Cube  (adj.) 

—  decameter  (s.) 

—  decimeter  (s.) 

—  centimeter  (s.) 

—  dilatation  (s.) 

-  foot  (s.) 

—  inch  (s.) 

—  hyperbole  (s.) 

—  equation  (s.) 

—  meter  (s.) 

—  number  (s.) 

—  measure  (s.) 


Treno  (m.)  incrociatq. 

Incrociamento  (m.)  di  binari. 

Incrociamento  (m.)  aereo. 

Incrociamento  (m.)  dei  flli. 

Corona  (f.) 

Ruota  (f.)  a  corona. 

Crogiuolo  (m.) 

Crogiuolo  (m.)  digrafite;  Cro- 
giuolo (m,)  di  piombaggine. 

Crogiuolo  (m.)  di  ghisa. 

Forno  (m.)  di  fusione  elettrica. 

Saggio  (m.)  al  crogiuolo. 

Forno  (m.)  a  crogiuolo. 

Acciaio  (m.)  fuso  al  crogiuolo. 

Ferro  (m.)  crudo. 

Petrolio  (m.)  greggio ;  Nafta 
(f.)  greggia. 

Benzolo  (m.)  greggio. 

Spirito  (m.i  greggio. 

Cilindro  (m.)  per   frantumare. 

Macchina  (f.)  frantumatrice ; 
Frantoio. 

Frantoio  (m.)  a  cilindri;  Schiac- 
ciatoio  (in.)  a  cilindri. 

Battiture  (f.  pi.)  di  ferro. 

Criolite  (f.) 
Cristallo  (m.) 
Cristallizzazione  (f.) 

Cristallizzare. 

Cristallizzato. 

Cristallografla  (f.) 

Ferro  (m.)  a  C. 

Cubatura  (f.) 

Cubo  (m.);  Esaedro  (m.)  rego- 

lare. 

Cubp  (m.)  di  Faraday. 
Millimetre  (m.)  cubico. 
Cubico. 

Decametro  Cm.)  cubo. 
Decimetre  (m.)  cubo. 
Centimetro  (m.)  cubo. 
Dilatazione  (f.)  cubica. 
Piede  (m.)  cubico. 
Pollice  (m.)  cubo. 
Iperbole  (f.)  cubica. 
Equazione  (f.)   cubica ;   Equa- 

zione  (f.)  di  3°  grado. 
Metro  (m.)  cubo. 

Numero(m.)  cubico;  Cubo(m.) 

di  un  numero. 
Misura  (f.)  di  volume. 
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Kreuzender  Zug  (rn.) 
Gleiskreuzung  (f.) 
Luft&reuzung  (f.) 
Kreuzung  (f.;  der  Driihte. 
Kranz  (m.) 
Kronrad  (n.) 

TiegeKm.j;  Scbraelztiegel  (m.) 
Graphittiegel  (m.) 

Gusseisentiegel  (in.) 
Elektrischer  Schmelzofen  (m.) 
Tiegelprobe  (m.) 
Tiegelofen  (mo 
Tiegelgussstahl  (in.) 
Gusseisen  (n.) 
Rohnaphtha  (n.) 

Rohbenzol  (n.) 
Rohspiritus  (m ) 
Quetscliwalze  (f.) 
Brechmaschine  (f.) 

Quetscliwalzvverk  (n.i 

Hammerschlag(m)  Eisensiriter 
(rn.) ;  Scluniedesinter  (in.) 

Kryolit  (in.) 

Krystall  (in.) 

Krystallisation(f.);Krystallbil- 
dung  (f.) 

Krystallisieren. 

Krystallisiert. 

Krysfcallographie  (f.) 

C-Eisen  (n.) 

Kubatur  (f.) 

Kubus  (in.);  Wiirfel  (m.);  He- 
xaeder  (n.) 

Faradays  Wiirfel  (m.) 

Kubikmillimeter  (n.) 

Kubisch ;  Wurfelformig. 

Kubikdekarneter  (n.) 

Kubikdecimeter  (n.) 

Kubikcentinieter  (n.) 

Kubische  Ausdehnung  (f.) 

Kubikfuss  (in.) 

Kubikzoll  (m.) 


Kubische  Hyperbel  (f.) 
iche  Gleichung  (f.) 


Kubische 


Kubikmeter  (n.) 
Kubikzahl  (f.) 

Kubikmass  (n.) 
WEBBER. 


Train  (rn.)  croisant. 

Groisement  (in.)  de  voies. 

Groisement  (m.)  aerien. 

Groisement  (m.)  des  flls. 

Gouronne  ^f.) 

Roue  (f.)  a  couronne. 

Greuset  (m.) 

Greuset  (in.)    de  plombagine 

Creuset  (in.)  en  graphite. 
Creuset  (in.)  en  fonte 
Four  (in.)  electrique. 
Essai  (in.)  au  creuset. 
Fourneau  (m.)  au  creuset. 
Acier  (in.)  de  creuset. 
Fer  <m.)  cru ;  Fonte  (f.) 
Petrole  (m.)  brut. 

Benzol  (m.)  brut. 
Alcool  (in.)  brut, 
Gylindre  (in.)  broyeur. 
Machine  (f.)  a  broyer. 

Machine  (f.)  a  broyer;  Broyeur 

(m.) 
Battitures  (f.pl.)  de  fer. 

Cryolithe  (f.) 
Gristal  (in.) 
Cristallisation  (f.) 

Cristalliser. 

Gristallise. 

Cristallographie  (f.) 

Fer  (m.)  a  C. 

Gubature  (f.) 

Cube  (m.);  Hexaedre  (m.) 

Cube  (m.)  de  Faraday. 

Millimetre  (in.;  cube. 

Cube ;  Cubique. 

Decametre  (m.)  cubique. 

Decimetre  (m.)  cubique. 

Centimetre  (in.)  cube. 

Dilatatation  (f.)  cubique. 

Pied  (m.)  cube. 

Pouce  (rn.)  cube. 

Hyperbole  (f.)  cubique.    , 

Equation  (f.)  cubique  ;  Equa- 
tion (f.)  du  troisieme  degre. 

Metre  (m.)  cube;  Metre  (m.) 
cubique. 

Nombre  (m.)  cubique. 

Mesure  (f.)  cubique. 

19 
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Italian 


Cubic  root  (s.) 
Cucurbit  (s.)  (Chem.) 

Cup-insulator  (s.) 
Cup- valve  (s.) 
CupeUation  (s.) 

Cupola-furnace  (s.) 

Cuprous  chloride  (s.) 
Curbstone  (s.) 

Current  (s.) 
—  of  air. 


-  of  convection. 

-  of  induction. 

-  of  discharge. 

-  of  polarisation. 

-  of  the  armature. 

-  of  the  inductor. 

-  of  the  water.  • 

-  (Alternate) ;  Alternate  cur- 
rents   (s.    pL);    Alternating 
rents  (s.  pi.) 

-  (Alternate)  amperemeter  (s.) 


-  (Alternate)  dynamo  (s.);  Al- 
ternator (s.) 


—  (Alternate)  motor  (s.) 

—  (Alternate)  transformer  (s.) 

—  (Alternate)  voltmeter  (s.) 

—  (Ampere's);  Amperian  cur- 
rents) (s.  pi.) 

-  (Atmospherical) 

—  (Atomic) 

—  (Auxiliary) 

—  (Break  induced) 

—  (Battery) 


Radice  (f.)  cuhica. 

Cucurbita  (f.);  Storta  (f.) ;  Ma- 

traccio  (m.) 

Isolatore  (m.)  a  campana. 
Valvola  (f.)  a  campana. 
Goppellazione  (f.) 

Forno  (m.)  a  cupola. 

Gloruro  (m.)  ramoso. 
Paracarro  (m.)  in  pietra. 

Corrente  (f.) 

Gorrente(f.)  atmosferiea;  Cor- 
rente (f.)  aerea;  Corrente  (f.) 
d'aria. 

Corrente  (f.)  di  convezione. 

Corrente  (f.)  d'induzione. 

Corrente  (f.)  di  scarica. 

Corrente  (f.)  di  pqlarizzazione. 

Corrente  (f.)  dell'indotto  o  del- 
1'armatura. 

Corrente  (f.)  dell'induttore. 

Corrente  (f.)  d'acqua- 

Corrente  (f.)  aiternata;  Corren- 
te (f.)  alternante ;  Corrente 
(f.)  alternative. 

Ampermetro(m.)  per  corrente 
aiternata;  Amperometro  (m.) 
per  corrente  alternante. 

Dinamo(f.)  a  corrente  aiterna- 
ta; Macchina(f.)  dinamo-elet- 
trica  a  corrente  aiternata ; 
Alternatore  (m.) 

Motore  (m.)  a  corrente  aiter- 
nata. 

Trasformatore  (m.) ;  Trasfor- 
matore  (m.)  per  corrente  ai- 
ternata. 

Voltmetro  (m.)  per  corrente 
aiternata;  Voltometro  (m.)  o 
voltimetro  (m.)  per  corrente 
aiternata. 

Corrente  (f.)  di  Ampere ;  Cor- 
renti  (f.  pi.)  d'Ampere. 

Corrente  (f)  atmosferiea;  Cor- 
rente (f.)  d'aria. 

Corrente  (f.)  atomica. 

Corrente  (f.)  ausiliaria. 
Corrente  (f.)  indotta  d'apertura 

Corrente  <T.)  d'una  batteria  o 
d'un  elemento. 


German 


French 


Kubikwurzel  (f.) 
Destillierkolben  (m.) ;    Destil- 

lierijefass  (n.) 
Isolierglocke  (f.) 
Glockenventil  (n.) 
Kupellation   (f.) ;    Kupellieren 

(n.);  Kapellenprohe  (f.) 
Kupolofen  (m.);  Cupolofen  (m.) 

Kupfercloriir  (n.) 
Prellstein  (m.) 

Strom  (m.) 

Luftstrom  (m.);    Luftzug   (m.) 
Luftstromung  (f.) 

Gonvectionsstrom  (m.) 
Induktionsstrom  (m.) 
Entladungsstrom  (m.) 
Polarisationsstrom  (m.) 
Ankerstrom  (m.) 

Sclienkelstrom  (m.) 
Wasserstrom  (rn.) 
Wechselstrom  (m.) 


Wechselstromampe  r  e  m  e  t  e  r 
(n.) 

Wechselstrommaschine  (f. ); 
Wechselstromdynamo  (f.)  ; 
Alternator  (m.) 

Wechselstrommotor  (m.) 

Wechselstromtransform  a  t  o  r 
(m.) 

Wecliselstromvoltmeter  (n.) 


Molekularstrorn  (m.) ;  Ampe- 
re'sche  Strome  (m.  pi.) 

Luftzung  (in.);  Luftstromung 
(f.) ;  Luftstrom  (m.) 

Atomstrom  (m);  Atomistischer 
Strom  (rn.) 

Hiilfsstrom  (m.) 

Unterbreohungsstrom  (m.) 

Ratteriestrom  Cm.) 


Racine  (f.)  cuhique. 
Gucurbite  (f.) 

Cloche  (f.)  isolante. 
Soupape  (f.)  en  chapeau. 
Coupellation  (f.) 

Cubilot  fm.) ;  Fourneau  (m.)  ;'i 

manche. 

Glilorure  (m.)  cuivreux. 
Pierre  (f.)  bouteroue ;  Boute- 

roue  (m.) 
Gourant  (m.) 
Courant  (m.)  atmospherique ; 

Courant  (m.)  d'air. 

Courant  (m.)  de  convection. 

Courant  <m.)  d'induction. 

Gourant  (m.(  de  decharge. 

Courant  <m.)  de  polarisation. 

Courant  (in.)  de  1'induit  ou  de 
1'armature. 

Courant  (m.)  de  1'inducteur. 

Courant  (m.)  d'eau. 

Courant  (m.)  alternatif;  Cou- 
rant (m.)  inverse;  Courants 
(m.  pi.)  alternatifs. 

Amperemetre  (m.)  a  courants 
alternatifs. 

Dynamo  (f.)  ;'i  courants  alter- 
natifs; Machine  (f.)  a  courants 
alternatifs;  Alternateur  (m.) 

Moteur  (m.)  a  courants  alter- 
natifs. 

Transformateur(m)  a  courants 
alternatifs. 

Voltmetre  (m.)  a  courants  al- 
ternatifs. 


Courant  (m.)  d'Ampere ;  Cou- 
rants (m.  pi.)  d'Ampere. 

Courant  (m.)  atmospherique: 
Courant  (m.)  d'air. 

Coucant  (m.)  atomique. 

Courant  (m.)  auxiliaire. 
Courant  (m.)  d'induit  d'ouver- 

ture. 
Courant  (m.)  d'une  batterie. 


CUB 


English 
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Italian 


Current  (s.)  (Branch) 

—  (Charging) 

—  (Circular) 

—  (Closing) 

—  (Constant) 

—  (Consumption  (s.)  of) 

—  (Contact) 

—  (Continuous) 


—  (Continuous)    amperemeter 

(s.) 

—  (Continuous)    dynamo   (s.) ; 
Continuous-current  machine 
(s.) 

—  (Continuous)  motor  (s.) 

—  (Continuous)  transformer(s) 

—  (Continuous)  voltmeter  (s.) 


—  (Critical) 

—  (Density  (s.)  of  the) 

—  CDerived) 

—  (Discharging) 

—  (Disjunction) 

—  (Direct)  see  al§3  Continuous 
current. 

—  (Distribution  (s.)  of) 

—  (Direction  (s.)  of  the) 

—  (Earth) 

—  (Earth-plate) 

—  (Eddy's);  Eddy  currents  (s. 
pi.);  Foucault  currents  (s.pl.); 
Parasitical  currents  (s.  pi.) 

—  (Electric) 

—  (Electro-capillary) 

—  (Equalising) 

—  (Exciting) 

-  (Extra) 

—  (Elementary) 

—  (Flame) 

—  (Foucault);    Foucault    cur- 
rents (s.  pi.)  (see  also  Eddy's 
current) 


Corrente  (f.)  derivata  ;  Corren- 

te  (f.)  di  derivazione. 
Corrente  (f.)  di  carica. 
Corrente  (f.)  circolare. 
Corrente  (f.)  di  chiusura. 
Corrente  (f.)  costante. 
Consumo  (m.)  di  corrente. 
Corrente  (f.)  di  contatto. 
Corrente  (f.)  continua. 


Ampermetro  (m.)  per  corrente 
continua;  Amperometro(m.) 
per  corrente  continua. 

Dinamo  <f.)  a  corrente  conti- 
nua; if  acchina  (f.)  dinamo-e- 
lettrica  a  corrente  continua. 

Motore  (m)  a  corrente  continua 

Trasformatore  (m.)per  corren- 
ti  continue. 

Voltmetro  (m.)  per  corrente 
continua;  Volti metro  (m.)  o 
voltometro  (m.)  per  corrente 
continua. 

Corrente  (f.)  critica:  Intensita 
(f.)  critica  di  corrente. 

Densita  (f.)  della  corrente. 

Corrente  (f.)  derivata. 

Corrente  (f.)  di  scarica. 

Corrente  (f.)  di  disgiunzione. 

Corrente  (f.)  continua. 


Distribuzione  (f.)  di  corrente. 
Direzione  (f.)   della   corrente  ; 

Senso  (m.)  della  corrente. 
Corrente  vf-)  terrestre. 
Corrente  (f.)  tellurica. 
Correnti  (f.  pi.)   di   Foucault; 

Correnti  (f.  pi.)  parassite. 

Corrente  (f.)  elettrica. 
Corrente  (f.)  eleltro-capillare-. 
Corrente  (f.)  compensatrice. 
Corrente  (f.)  eccita trice  ;  Cor- 
rente (f.)  d'eccitazione. 
Extracorrente  (f.) 

Corrente  (f.)  elementare. 
Corrente  (f.)  di  finrnma. 
Correnti  (f.  pi.)    di   Foucault ; 
Correnti  (f.  pi.)  parassite. 
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French, 


Zweigstrom  (m.);  Nebenstrorn 

(m.) 

Ladungsstrom  (in.) 
Kreisstrom  (m.) 
Schliessungsstrom  (m.) 
Konstanter  Strom  (m.) 
Stromverhrauch  (in.) 
Kontaktstrom  (m.) 
Gleichstrom  (in.) ;  Ruliestrom 

(m.);    Ununterbrochener 

Strom  (m.) 
Gleichstromainperemeter  (n.) 


Gleichstromdynamo(f);  Gleich- 
strommoscliine  (f.) 

Gleichstrommotor  (m.) 
Gleichstrorntransformntor  (m.) 

Umformer  (m.) 
Gleichstromvoltmeter  (n.) 


Kritische  Stromstarke  (f) 

Stromdichte  (f.) 
Zweigstrom  (m.) 
Entladungsstrom  (in.) 
Disjunktionsstrom  (rn.) 
Gleichstrom  (m.) ;  Ununterbro- 

chener    Strom  (m.);    Ruhe- 

strom  (m.) 

Stromvertheilung  (f.) 
Stromrichtung  (f.) 

Erdstrom  (m.) 
Erdplattenstrom  (m ) 
Foucault'sche  Strome  (m.  pi.); 
Wirbelstrome  (m.  pi.) 

Elektrischer  Strom  (m.) 
Capillaritatsstrom  (m.) 
Ausgleichsstrom  (m.) 
Erregerstrom  (m.) 

Extrastrom(m.);  Gegenstrom 

(m.) 

Molekularstrom  (m.) 
Flammenstrom  (m.) 
Foucauit'sche  Strome  (m.pl.); 

Wirbelstrome  (m.  pi.) 


Courant  (m.)  derive. 


Courant 
Courant 
Courant 
Courant 
Depense 
Courant 
Courant 


(m.)  de  charge 
(m.)  circulaire. 
(m.)  de  fermeture. 
(m.)  constant, 
(f.)  de  courant. 
(m.)  de  contact, 
(m.)  continu. 


Amperemetre  (m.)  a  courant 
continu. 

Dynamo  (m.)  a  courant  conti- 
nu; Machine  (f.)  dynamo-  ,lec- 
trique  a  courant  continu. 

Moteur  (m.)  a  courant  continu. 

Translormateur  (m.)  a  courant 
continu. 

Voltmetre  (m.)  a  courant  con- 
tinu. 


Intensite  (f.)  critique. 

Densite  (f.)  du  courant. 
Courant  (m.)  derive. 
Courant  (m.)  de  decharge. 
Courant  (m.)  de  disjonction. 
Courant  (m.)  continu. 


Distribution  (f.)  du  courant. 
Direction  (f.)  du  courant;  Sens 

(m.)  du  courant. 
Courant  (m.)  terrestre. 
Courant  (m.)  tellurique. 
Courant  (m.  pi.)  de  Foucault. 


Courant  (m.)  electrique. 
Courant  (m.)  electro-capillaire. 
Courant  (in.)  de  compensation. 
Courant  (m.)  d'excitation. 

Extra-courant  (m.) 

Courant  (m.)  elementaire. 
Courant  (m.)  ttammaire. 
Courant  (m.  pi.)  de  Foucault; 
Courants  (m.  pi.)  parasites. 


CUR 


English 
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Italian 


Current  (s.)  (Galvanic) 

—  (Induced) 

—  (Induced)  at  closing. 

—  (Induced)  at  opening. 

—  (Induced)  at  breaking. 

—  (Inducing) 

—  (Induction) 

—  (Intermittent) 

—  (Inverse) 

—  (Inverse  induced) 

—  (Hydroelectric) 

—  (Interruption  (s.)  of) 

—  (Indicator  (s.)  of  the)  direc- 
tion. 

—  (Intensity  (s.)  of  the) 

—  (Line) 

—  (Local) 

—  (Magnetic) 

—  (Magnetising) 

—  (Magneto-eletric) 

—  (Make  and  break) 

—  (Make  induced) 

—  (Molecular) 

—  (Leakage  (s.)  of; 


—  (Negative) 

—  (Net  (s.)     " 


(Net  (s.)  of);  Net  (s.)  of  cur- 
rents. 

—  (Opposite);  Opposed  current 
(s) 

—  (Oscillatory) 

—  (Partial) 

—  (Periodical) 

—  (Photochemical) 

—  (Polarisation) 

—  (Positive) 

—  (Primary)  (I) 
-  (Primary)  (II) 

—  (Principal) 

—  (Pulsatory) 

—  (Quantity  (s.)  of) 

—  (Path  (s.)  of  the) 

—  (Rectified  or  redressed) 


Corrente  (f.)   galvanica;  Cor- 

rente  (f.)  vqltaica 
Corrente  (f.)  indotta. 
Corrente  (f.)  indotta  di  chiusu- 

ra. 
Corrente  (f.)  d'apertura^ 

Corrente  (f.)  indotta  d'apertura 

Corrente  (f.)  induttrice. 
Corrente  (f.)  d'induzione. 
Corrente  (f.)  intermittente. 

Corrente  (f.)  inversa. 

Corrente  (f.)  d'induzione  inver- 
sa. 

Corrente  (f.)  idroelettrica. 

Interruzione  (f.)  di  corrente. 

Indicatore  (in.)  della  direzione 
delta  corrente. 

Intensita  (f.)  della  corrente. 

Corrente  (f.)  di  linea. 
Corrente  (f.)  locale. 
Corrente  (f.)  magnetica. 
Corrente  (f.)  magneti/zanle. 
Corrente  (f.)  magneto-elettrica 

Corrente  (f.)  intermittente. 
Corrente  (f.)  indotta  di  chiu- 

sura. 

Corrente  (f.)  molecolare. 
Perdita  (f.)  di  corrente. 
Corrente  (f.)  negativa. 
llete  (f.)  di  correnti. 

Corrente  (f.)  opposta. 
Corrente  (f.)  oscillatoria. 

Corrente  (f.)  parziale. 
Corrente  (f.)  periodica. 

Corrente  (f.)  fotochimica. 
Corrente  (f.)  di  polarizzazione 
Corrente  (f.)  positlva. 
Corrente  (f.)  induttrice. 
Corrente  (f.)  primaria. 
Corrente  (f.)  principale. 
Corrente  (f.)   d'impulso ;   Cor- 
rente (f.;  pulsatoria. 
Quantitn  (f.)  di  corrente. 
Marcia  (f.)  della  corrente. 
Corrente  (f.)  raddrizzata. 


German 
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French 


Galvanischer  Strom  (m.) 

Inducierter  Strom  (m.) 
Schliessungsincluktionsstr  o  m 

(m.) 
Oetfnungsinduktionsstrom  (m) 

Oeft'nungsinduktionsstrom  (m) 

Inducierender  Strom  (m.) 
Induktionsstrorn  (m.) 
Unterbrochener  Strom  (m.);In- 

termittierender  Strom  (m.) 
Entgegengesetzter  Strom  (m.) 
Entgegengesetzt    gerichteter 

Strom  (m.) 

Hydroelektrischer  Strom  (m.) 
Stromunterbrechung  (f.) 
Stromriclitungsanzeiger    (m.) 

Strqmintensitat    (f.) ;    Strom- 

stiirke  (f.) 
Linienstrom  (m.) 
Looalstrom  (m.);  Ortsstrom  (,m) 
Magnetischer  Strom  (m.) 
Magnetisierender  Strom  (m.) 
Magnetelektrischer  Strom  (m.) 

Intermittierender  Strom  (m.) 
Schliessungsinduktionsstr  o  m 

(m.) 

Molekularstrom  (m.) 
Stromverlust  (m.) 
Negativer  Strom  (m.) 
Strbmnetz  (n.) 

Gegenstrom  (m.) 

Oscillirende     WecJiselstrome 

(rn.  pi.) 

T hells trom  (m.) 
Periodische    Wechselstrome 

(m.  pi.) 

Photochemisclier  Strom  (m.) 
Polarisationsstrom  (m.) 
Positiyer  Strom  (m.) 
Inducierender  Strom  (in.) 
Primarer  Strom  (m.) 
Hauptstrorn  (m.) 
Pulsirender  Strom  (m.;> 

Strornmenge  (f.) 
Stromlauf  <m.) 
Gleicligerichteter  Strom  (m.) 


Gourant  (m.)  galvanique. 

Courant  (m.)  induit. 

Courant  (m.)  induit  de  ferme- 

ture. 
Gourant   (m.)  induit  d'ouver- 

ture. 
Gourant  (m.)  induit   d'ouver- 

ture. 

Courant  (m.)  inducteur. 
Courant  (rn.)  d'induction. 
Gourant  (m.)  intermittent. 

Courant  (m.)  inverse. 

Courant  (m.)  d'induction  in- 
verse. 

Courant  (m.)  hydroelectrique. 

Interruption  (f.)  de  courant. 

Indicateur(m.)  de  la  direction 
du  courant. 

Intensity  (f.)  du  courant. 

Courant  (m.)  de  ligne. 
Courant  (m.)  local. 
Gourant  (m.)  magn^tique. 
Gourant  (m.)  magnetisant. 
Courant  (rn.)  magneto-electri- 

que. 

Courant  Cm.)  intermittent. 
Courant  (m.)  induit  de  ferme- 

ture. 

Courant  (m.)  moleculaire. 
Perte  (f.)  de  courant. 
Couront  (rn.)  negatif. 
Reseau  (m.)  de  courants. 

Courant  (m.)  desenscontraire 
Courant  (m.)  ondulatoire. 


Courant  (m.)  periodique. 


(in.)  photochimiq 
(m.)  de  pqlarisati 
(in.)  positif. 
(m.)  inducteur. 
(m.)  primaire. 
(m.)  principal, 
(m.)  pulsatoire. 


Courant 
Courant 
Courant 
Courant 
Courant 
Courant 
Courant 


Quantite  (f.)  du  courant. 
Marche  (f.)  du  courant. 
Courant  (m.)  redresse. 
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1 tali 'an 


Current  (s.)  (Return) 

—  (Reversed) 

—  (Reversion  (s.)  of  the) 

—  (Rotatory) 


—  (Secondary)  (I) 

—  (Secondary  (II) 

—  (Shunt) 

—  (Shuttle)  (see  Alternating 
current) 

—  (Sinusoidal) 

-  (Solenoidal) 

—  (Source  (s.)  of) 

—  (Thermo-electric) 

—  (Three-phase) 

—  (Transmitting) 

—  (Triboelectric) 

—  (Two-phase) 

—  (Undulatory) 

-  (Voltaic)  (see  also  Galvanic 
current) 

—  (Wattless) 

—  (Wave) 

—  (Working) 

—  (to  Send  (v.)  the) 

—  (to  Take  (v.)  the) 

Current  (s.)  of  chlorine. 

-  in  Ampere. 

-  on  breaking  the  circuit. 


—  on  making  the  circuit. 


—  (Absorption) 

—  (Arc  lamp) 

—  (Armature) 


Corrente  (f.)  di  ritorno. 

Corrente  (f.)  inversa. 

Inversione  (f.)  di  corrente. 

Corrente  (f.)  rotatoria;  Corren- 
te (f.)  a  campo  mognetico  ro- 
tatorio;  Corrente  (f.)  a  campo 
Ferraris. 

Corrente  (f.)  inclotta. 

Corrente  (f.)  secondaria. 

Corrente  (f.)  derivata. 

Corrente  (f.)  alternato;  Corren- 
te (f.)  alternante  ;  Corrente 
(f.)  alternativa. 

Corrente  (f.)  sinusoidale 

Corrente  (f.)  solenoidale. 

Sorgente  (f.)  d'elettricita;  Sor- 
gente  (f.)  di  corrente. 

Corrente  (f.)  termoelettrica. 

Corrente  (f.)  trifase;  Corrente 
(f.)  trifasica. 

Corrente  (f.)  di  trasinissione. 
Corrente  (f.)  termoelettrica  di 

attrito. 
Corrente  (f.)  bifase  ;   Corrente 

(f)  difyse. 
Corrente  (f.)  ondulatoria. 

Corrente  (f.)  galvanica;  Corren- 
te (f.)  voltaica. 
Corrente  (f.)  inerte. 

Corrente  (f.)  ondulatoria. 

Corrente  (f )  agente. 
Mandare  la  corrente;  Inviare 

la  corrente. 
Prendere  la  corrente. 

Corrente  (f.)  di  cloro. 
Amperaggio  (m.);  Intensita  (f.) 

di  corrente  in  Ampere. 
Intensita  (f.)  della  corrente  nel 

momenta  della  rottura   del 

circuito. 
Intensita  (f.)  della  corrente  nel 

momento  della  chiusura  del 

circuito. 

Corrente  (f.)  d'assorbimento. 
Corrente  (f.)  per   lampade   ad 

arco. 
Corrente  (f.)  deH'indotto. 
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French 


Riickstrom  (m.) 
Entgegengesetzter  Strom  (m). 
Stromwendung  (f.) 
Drehsfcrom  (m.) 


Inducierter  Strom  (m.) 
Sekundarer  Strom  (m.) 
Zvveigstrom  (m.);  Nebenstrom 

(m.) 
Wechselstrom  (m.) 


Sinusstrom  (m.) 
Solenoidalstrom  (m.) 
Elektricitiitsquelle  (f.) 

Thermostrom  (m.) ;  Thermoe- 
lektrischer  Strom  (m.) 

Dreiphasenstrom  (m.i;  Drei- 
pliasige  Strome  (m.  pi.); 
Drehstrom  (m.) 

Arbeitsstrom  (m.) 

Triboelektrischer  Strom  (m.) 

Zweiphosenstrom  (m.) 

Undulirende     Wechselstrdme 

(m.  pi.) 
Galvanischer  Strom  (m.) 

Arbeitsloser  Strom  (m.);  Watt- 
loser  Strom  (m.) 

Wellenstrome  (rn.  pi.) ;  Wech- 
selstrome  (m.  pi.) 

Arbeitsstrom  (m.) 

Einen  Strom  schicken. 

Den  Strom  al)nehmen. 

Chlorstrom  (m.) 
Stromstarke  (f.)  in  Ampere. 

Ausschaltstromsturke  (f.) 


Einschaltstrornstarke  (f.) 


Absorptionsstrom  (m.) 
Bogenlarnpenstrom  (m.) 

Ankerstrom  (m.) 


Courant  (m.)Ide  retour. 
Courant  (m.)  inverse. 
Renversement  (m.)de  courant. 
Courant  (in.)  triphase;  Courant 
(m.)  a  champ  tournant. 


Courant  (m.)  induit. 
Courant  (m.)  secondaire. 
Courant  (m.)  derive. 

Courant  (m.)  alternatif. 

Courant  (m.)  sinusoidal. 
Courant  (m.)  solenoi'dal. 
Source  (f.)  d'electricite. 

Courant  (m.)  thermoelectrique. 
Courant  (m.)  triphase. 


Courant  (m.)  de  transmission. 
Courant  (m.)  triboelectrique. 

Courant  (m.)  diphase. 
Courant  (m.)  ondulatoire. 
Courant  (m.)  galvanique. 
Courant  (m.)  inerte. 
Courant  (m.)  ondulatoire, 

Courant  (m.)  actif. 

Envoyer  un  courant;   Lancer 

un  courant. 
Prendre  le  courant ;  Emprun- 

ter  le  courant. 
Courant  (m.)  de  clore. 
Amperage  (m.) ;   Intensite   (f.) 

en  amperes. 
Intensite  (f.)  du  courant  lors 

de  1'ouverture  du  circuit. 

Intensite  (f.)  du  courant  lors 
de  la  fermeture  du  circuit. 

Courant  (m  )  d'absorption. 
Courant  (m.)  de  lampe   a  arc. 

Courant  (m.)  d'induit. 


CUR 


English 


Italian 


Current  (s.)  (Ascending) 

—  (Axial) 

—  (Back) 

—  (Bony) 

—  (Capillary) 

-  (Coherer^ 

—  (Compensating) 

—  (Convection) 

—  (Diacritical) 

-  (Differential) 

—  (Dynamo) 

—  (Equivalent) 

—  (External) 

—  (Faradic) 

—  (Forming) 

—  (Fractional) 

—  (Franklin's) 

-  (Galvano-faradic) 

—  (Generator) 

-  (High-frequency) 

—  (High-tension) 

-  (Idle) 

—  (Increasing) 

—  (Insulation) 

—  (Jodko) 

—  (Low-frequency) 

—  (Low-tension) 

—  (Maximum) 

—  (Main) 

—  (Microphone) 

—  (Multiphase  alternating) 

—  (Out-of-phase) 

—  (Polyphase) 

—  (Rotor) 

—  (Short  circuit) 

-  (Stator) 

—  (Synchronising) 

-  (Three-phase  alternating) 

—  (Total) 

—  (Transformer) 

—  (Transient) 

—  (Two-phase  alternating) 

—  (Undulating) 

—  (Upward  flowing) 

—  (Useful) 

—  (Watt) 
Current-density  (s.) 


Corrente  (f.)  ascendente. 

Corrente  (f.)  assiale. 
Controcorrente  (f.) 
Corrente  (f.)  d'ossa. 
Corrente  (f.)  capillare. 
Corrente  (f.)  del  coherer. 
Corrente  (.f.)  dicornpensazione 
Corrente  (f.)  di  convezione. 
Corrente  (f.)  diacritica. 
Corrente  (f )  differenziale. 
Corrente  (f.)  di  dinamo. 
Corrente  (f.)  oquivalente. 
Corrente  (f.)  esterna. 
Corrente  (f.)  faradica. 
Corrente  (f.)  di  formazione. 
Corrente  (f.)  parziale. 
Corrente  (f.)  franklinica. 
Corrente  (f.)  galvano-faradica. 
Corrente  (f.)  di  generatore. 
Corrente  (f.)  ad  alta  frequenza 
Corrente  (f.)  ad  alta  tensione. 
Corrente  (f.)  inerte  o  oziosa. 
Corrente  (f.)  crescente. 
Corrente  (f.)  d'isolamento. 
Corrente  (f.)  monodica-voltai- 

ca  o  di  Jodko. 

Corrente  (f.)  a  hassa  frequenza 
Corrente  (f.)  a  bassa  tensione. 
Corrente  (f.)  massima. 
Corrente  (f.)  principale 
Corrente  (f.)  per  microfonq. 
Corrente  (f.)  alternata  polifa- 

se. 
Corrente  (f.)  alternata   a  spo- 

stamento  di  fase. 
Corrente  (f.)  polifase. 
Corrente  (f.)  del  rotor. 
Corrente  (f.)  di  corto  circuito. 
Correme  (f.)  dello  stator. 
Corrente  (f.)  di  sincronizzazio- 

ne. 
Corrente  (f.)  alternata  trifase. 

Corrente  (f.)  totale. 
Corrente  (f.)  di  trasformatore. 
Corrente  (f.)  istantanea. 
Corrente  (f.)  alternata   bifase. 
Corrente  (f.)  ondulatoria. 
Corrente  (f.)  ascendente. 
Corrente  (f.)  utile. 
Corrente  (f.)  wattata  o  attiva. 
Densita  (f.)  della  corrente. 
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French 


Aufwiirts    fliessender     Strom 

(m.)_ 

Achsialstrom  (m.) 
Gegenstrom  (m.) 
Knochenstrom  (m.) 
Kapillaritatsstrom  (rn.) 
Fritterstrom  (m.) 
Ausgleichstrom  (m.) 
Kpnvelvtionsstrom  (m.) 
Diakritischer  Strom  (m.) 
Differenzstrom  (m.) 
Dynamostrom  (m.) 
Aequivalenter  Strom  (m.) 
Aeusserer  Strom  (m.) 
Faradischer  Strom  (m.) 
Formationsstrom  (m.) 
Teilstrom  (in.) 
Franklinscher  Strom  (m.) 
Galvanofaraclischer  Strom  (m.) 
Generatorstrom  (m.) 
Strom  (ni.)  holier  frequenz. 
Hoclispannungsstrom  (m.) 
Wattloser  Strom  (m.) 
Anschwellender  Strom  (m.) 
Isolationsstrom  (m.) 
Jodkostrom  (m  );  Monogischer 

Voltastrom  (m.) 
Strom  (m.)  geringer  Frequanz 
Niederspannungsstrom  (m. 
Maximalstrom  (m.) 
Hauptstrom  (m.) 
Mikrophonstrom  (mj 
Mehrphasenwecliselstrom  (m.) 

Phasenverschobener  Wechsel- 

strom  (m.) 

Mehrphasenstrom  (m.) 
Rotorstrorn  (m.) 
Kurzschlussstrom  (m.) 
Statorstrom  (m.) 
Synchronisierender     Strom 

(m.) 
Dreiphasenwechselstrom   (m.) 

Gesamtstrom  (.m.) 
Transfer  ma  torenstrom  (m.) 
Augenblickstrorn  (m.) 
Zweiphasenwechselstrom  (m.) 
Undulierender  Strom  (m.) 
Aufwurts  fliessender  Strom  (m) 
Nutzstrom  (m.) 
Wattstrom  (m.) 
Stromdichtigkeit  (f.) ;   Strom- 
dichte  (f.) 


Courant  (m.)  montant. 

Gourant  (m.)  axial. 

Contre-courant  (m.) 

Courant  (m.)  des  os. 

Courant  (m.)  de  capillarite. 

Courant  (rn.)  du  coliereur. 

Courant  (m.)  compensateur. 

Courant  (m.)  de  convection. 

Courant  (m.)  diacritique. 

Courant  (m.)  differentiel. 

Courant  (m.)  de  dynamo. 

Courant  (m.)  equivalent. 

Courant  (m.)  exterieur. 

Courant  (m.)  faradique. 

Courant  (m.)  de  formation. 

Courant  (m.)  partiel. 

Courant  (m.)  franklinique. 

Courant(m.)  galvanofaradique 

Courant  (m.)  de  generatrice. 

Courant  (m.)  a  haute  frequence 

Courant  (m.)  a  haute  tension. 

Courant  (m.)  dewatte. 

Courant  (m.)  croissant. 

Courant  (m.)  d'isolernent. 

Courant  (rn.)  monodico-voltuii- 
que  ou  de  Jodko. 

Courant  (m.)  a  bosse  frequence 

Courant  (m.)  a  basse  tension. 

Courant  (m.)  maximum. 

Courant  (m.)  principal. 

Courant  (m.)  de  microphone. 

Courant  (m.)  alternatif  poly- 
phase. 

Courant  (m.)  alternatif  a  pha- 
ses decalees. 

Courant  <m.>  polyphase. 

Courant  (m.)  de  rotor. 

Courant  (rn.)  de  court-circuit. 

Courant  (m.) 

Courant  (m.)  de  synchronisa- 
tion. 

Courant  (m.)  alternatif  tri- 
phase. 

Courant  (m.)  total. 

Courant(m.)detransformateur 

Courant  (m.)  instantane. 

Courant  (m.)  alternatif  diphase 

Courant  (m.)  ondulatoire. 

Courant  (m.)  montant. 

Courant  (m.)  utile- 

Courant  (m.)  watte. 

Densite  (f.)  du  courant. 


CUR 


English 


Italian 


Current-breaking  capacity  (s.) 

Current-capacity  (s.) 
Current  carrying  (adj.) 
Current  coil  (s.) 
Current  component  (s.) 
Current  damper  (s.) 
Current  distribution  (s.) 
Current  divider  (s.) 
Current  indicator  (s.) 
Current  loop  <s.) 

Current  network  (s.) 
Current  phase  (s.) 
Current  resonance  (s.) 
Current-generator  (s.) 

Current-meter  (s.);    Ammeter 

(s.);  Amperemeter  <s.) 
Current-regulator  (s.) 
Current-reverser  (s.) 

Currents  (s.  pi.)  (Eddy);  Para- 
sitical currents  (s.  pi.) 

—  (Foucault) ;  Parasitical  cur- 
rents (s.  pi.) 

—  (Multiphase) 

—  (Polyphase) 
-  (Rotatory) 


Currents   (Single-phase  alter- 
nating) 

—  (Interlinked  polyphase) 

—  (Harmonic) 

Curvature  (s.) 

—  of  the  extrados. 

—  of  a  road. 

—  of  the  flue. 

—  (Angle)  (s.)  of) 

—  (Centre  (s.)  of) 

—  (Circle  (s.)  of) 

—  (Double) 

—  (Line  (s.)  of) 


Corrente  (f.)  massima  che  si 

puo  interrompere. 
Capacita  (f.)  di  corrente. 
Percorso  dalla  corrente. 
Rocchetto  (m.)  in  serie. 
Componente  (f.)  della  corrente. 
Smorzatore  (m.)  della  corrente 
Uistribuzione  (f.)  di  corrente. 
Divisore  (m.)  di  corrente. 
Indicators  (m.)  di  corrente. 
Ventre  (m.)  di  intensita    della 

corrente. 
Rete  (f.)  elettrica. 
Fase  (f.)  di  corrente. 
Risonanza  (f.)  di  corrente. 
Generatore  (m.)  della  corrente 

Amperemetro  (m.);  Amperome- 

tro  (m.) 

Regolatore  (m.)  di  corrente. 
Invertitore  (m.)   di    corrente; 

Commutatore  (m.) 
Correnti  (f. pi.)  parassite;  Cor- 

renti  (f.  pi.)  di  Foucault. 
Correnti  (f.  pi.)   di    Foucault; 

Correnti  (f.  pi.)  parassite. 
Correnti  (f.  pi.)  multifasi. 

Correnti  (f.  pi.)  polifasi. 

Correnti  (f.  pi.)  rotatorie  o  a 
campo  magnetico  rotatorio; 
Correnti  (f.  pi.)  a  campo  Fer- 
raris. 

Correnti  (f.  pi.)  alternanti  mo- 
nofasiche. 

Correnti  (s.  pi.)  polifasiche  a 
concatenazione. 

Correnti  (f.  pi.)  armoniche. 

Curvatura  (f.) 

Curvatura  (f.)  di  estradosso. 

Curvatura   (f.)   d'una    strada ; 

Curva  (f.)  d'una  strada. 
Curvatura  (f.)  del  condotto  del 

fumo. 

Angolo  (in.)  di  curvatura. 
Centro  (m.)  di  curvatura 
Circolo  (m.)  di  curvatura  ;  Cir- 

colo  (m.)  osculatore. 
Dpppia  curvatura  (f.) 
Linea  (f.)  di  curvatura. 
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French 


Ausschaltbarer  Strom  (in.) 

Strornkapacitat  (f.) 
Stromdurchflossen. 
Strotnspule  (f.) 
Stromkomponente  (f.) 
Stromdampfer  (m.) 
Stromverteilung  (f.) 
Stromspalter  (m.) 
Stromzeiger  (in.) 
Stroinbauch  (in.) 

Stromnetz  (n.) 
Stromphase  (f.) 
Stromresonanz  (f.) 
Strornerzeuger  (m.);  Stromge- 

nerator  (m.) 

Strommesser  (m.);  Ampereme- 
ter in.) 

Strornregulator  (m.) 
Stroinwender  (m.);  Kommuta- 

tor  (m.) 
Foucault'sche  Strome  (m.  pi.); 

Wirbelstrome  (m.  pi.) 
Foucault'sche  Strorne  (m.pl.); 

Wirbelstrome  (m.  pi.) 
Mehrphasige  Strome  (m.  pi.); 

Mehrphasenstroine  (m.  pi.) 
Mehrpliasige  Strome  (m.  pi.); 

Mehrpasenstrome  (m   pi.) 
Drehstrom  (m.) ;  Dreiphasen- 

strom  (m.) 


Einphasiger  Wechselstrom(m.) 

Verkettete  melirphasige  Stro- 
me (in.  pi.) 

Harmonische  Wechselstrome 
(m.  pi.) 

Krummung  (f.) 

Krummung  (f)  des  Bogenruck- 
ens. 

Krummung  Cf.)  einer  Strasse ; 
Kurve  (f.)  einer  Strasse. 

Krummung  (f.)  des  Zuges. 

Krummungswinkel  (m.) 
Krurnmungsmittelpunkt  (m.) 

Kruinrnungskreis  (m.) 

Doppelte  Krummung  Cf.) 
Kriimmungslinie  (f.) 


Gourant-limite  (m.)  de  rupture. 

Capacite  (f.)  de  courant. 
Parcouru  par  le  courant. 
Bohine  (f.)  en  serie. 
Composante  (f.)  de  courant. 
Amorlisseur  (rn.)  du  courant. 
Distribution  (f.)  de  courant. 
Diviseur  (m.)  de  courant. 
Indicateur  (m.)  de  courant. 
Ventre(m.)  d'intensite  du  cou- 
rant. 

Reseau  (m.)  electrique. 
Phase  (f.)  du  courant. 
Resonance  (f.)  du  courant. 
Generateur  (m.';  du  courant. 

Amperemetre  (m.) 

Regulateur  (m.)  de  courant. 
Inverseur  (m.);  Gommutateur 

(m.) 
Courants  (m.pl.)de  Foucault; 

Courants  (m.pl.)  parasites. 
Courants  ftn.pl.)  de  Foucault; 

Courants  (m.  pi.)  parasites. 
Courants  (m.pl.)  polyphases. 

Courants  (m.  pi.)  polyphases. 

Courant  (m.)  triphase;  Courants 
(m.  pi.)  triphases. 


Courants   (m.   pi.) 
simples, 


alternatifs 


Courants  (m.  pi.)  harmoniques. 

Courbure  (f.) 

Courbure  (f.)  d'un  d'extrados. 

Courbe  (f.)  d'un  chemin. 
Courbure  (f.)  du  carneau. 

Angle  (m.)  de  courbure. 
Centre  (m.)  de  courbure. 
Centre  (m.)  de  courbure;  Cer- 

cle  (m.)  osculateur. 
Double  courbure  (f.) 
Ligne  (f.)  de  courbure. 


CUR 


Enr/ltsh 


Italian 


Curvature  (Radius  (s.)  of) 

Curve  (s.) 

—  of  a  dynamo  ;   Charactistic 
(s.) 

—  of  double  curvature. 

—  of  bending  moments. 

—  of  magnetisation. 

—  of  stability. 

—  of  swell. 

—  of  the  second  order. 


—  of  the  third  order. 

—  (Algebraic) 

—  (Characteristic)  (Electr.) 

—  (Charging)  (Electr.) 

—  (Connecting) 

—  (Cut-off) 

—  (Discharging)  (Electr.) 

—  (Elastic) 

—  (Electromotive) 

—  (Excentrical) 

—  (Expansion) 

—  (Exponent) 

—  (External  characteristic)  (E- 
lectr.) 

—  (Funicular) 

—  (Harmonic)  (Electr.) 

-  (Head) 

-  (Helical) 

—  (Horse-power);  Horse-power 
characteristic  (s.) 

—  (Isochronous) 

—  (Junction)  (Railw.) 

—  (Load)  (Electr.) 

—  (Logarithmic) 

—  (Loop) 

—  (Magnetic) 

—  (Magnetization) 

—  (Main) 

—  (Metacentric) 

—  (Momentum) 

—  (Osculatory) 


Raggio  Cm.)  di  curvatura. 

Curva  (f.) ;  Linea  (f.)  curva. 
Caratteristica  (f.)  di  una  dina- 

mo. 
Linea  (f.)  a  doppia  curvatura. 

Curva  (f.)  dei  moment!  di  fles- 

sione.        t 

Curva  (f.)  di  mas'netiz/nzione. 
Curva  (f.)  di  stabilita. 
Curva  (f.)  del  rigurgito ;  Pro- 

fllo  (m.)  del  rigurgito. 
Curva  (f.)  di    secondo   ordine ; 

Coniche  (f.pl.);  Sezioni(f.  pi.) 

coniche. 

Curva  (f.)  di  ierzo  ordine. 
Curva  (f.)  algebrica. 
Caratteristica  (f.) 
Curva  (f.)  di  earicamento. 
Curva  (f.)  di  raccordo. 
Curva  (f.)  dell'espansione. 
Curva  (f.)  di  caricamento. 
Curva  (f.)  elastica. 
Curva  (f.)  dell  a  F.E.M. ;  Curva 

(f.)  delle  tension!. 
Curva  (f.)  eccentrica. 
Curva  (f.)  dell'espansione. 
Curva  (f.)  esponenziale. 
Caratteristica  (f.)  della  tensio- 

ne  ai  morsetti. 
Curva  (f.)  funicolare. 
Curva  (f.)  sinusoidale;  Sinusoi- 

de  (f.);  Curva  if.)  armonica. 
Curva  (f.)  di  testa ;  Piano  (m.) 

di  testa. 
Curva  (f.)  elicoidale. 

Caratteristica  (f.)  dell'effetto 
in  cavalli-vapore;  Linee  (f.pl.) 
di  energia  elettrica. 

Curva  (f.)  isocrona. 

Curva  (f.)  di  raccordo  o  di  rac- 
cordamento. 

Curva  (f.)  della  carica;  Carat- 
teristica (f.)  della  carica. 

Curva  (f.)  logaritmica. 

Curva  (f.)  serpeggiante. 

Curva  (f.)  magnetica. 

Curva  (f.)  di  magnetizzazione. 

Curva  (f.)  principale. 

Curva  (f.)  metacentrica. 

Curva  (f.)  dei  mornenti. 

Curva  (f.)  osculatrice. 
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Krummungaradius  (m.);  Kriim- 
mungshnlbmesser  (m.) 

Kurve  <f.);  Curve  (f.) 

Gharakteristik  (f.)  einer  Dy- 
namo. 

Linie  (f.)von  doppelter  Kriim- 
mung. 

Kurve  (f.)der  Biegungsmomen- 
te. 

Magnetisierungskurve  (f.) 

Stabilitatskurve  (f.) 

Staukurve  (f.);  Riickstaulinie 

(f.) 
Kurve  (f.)  des  dritten  Grades. 


Kurve  Cf.)  des  dritten  Grades- 
Algebraische  Kurve  (f.) 
Charakteristik  (f.) 
Ladiingskurve  (f.) 
Verbidungskurve  (f.) 
Expansionskurve  (f.) 
Entladungskurve  (f.) 
Elastische  Linie  (f.) 
Spannungskurve  (f.) 

Excentrische  Kurve  (f.) 
Expansionskurve  (f.) 
Exponentialkurve  (f.) 
Klemmenspannungskurve  (f.) 

Seilkurve  (f.) 

Sinuswelle  (f.);  Sinuskurve  (f.) 

Stirnbogenlinie  (f.) 

Schneckenlinie  (f.);Schrauben- 

kurve  (f.) 
Pferdestarkenkurve  (f.) ;  Leis- 

tungslinien  (f.  pi.) 

Isochrone  (f.) 
Verbindungskurve  (f.) 

Belastungskurve  (f.) 

Logarithrnische  Kurve  (f.) 
Schleifenartige  Kurve  (f.) 
Magnetische  Kurve  (f.) 
Magnetisierungskurve  (f.) 
Hauptkurve  (f.) 
Metacenter  (f.) 
Momentenkurve  (f.) 
Osculirende  Kurve  (f.) 


Rayon  (m.)  de  courbure. 

Courbe  (f.) 

Caracteristique  (f.)d'une  dyna- 
mo. 
Courbe  (f.)  a  double  courbure. 

Courbe  (f.)  des  moments  de  fle- 
xion. 

Courbe  (f.)  d'aimantation. 
Courbe  (f.)  de  stabilite. 
Courbe  (f.)  de  remous. 

Courbe  (f.)  du  second  degre. 


Courbe  (f.)  du  troisieme  degre. 

Courbe  (f.)  algebrique. 

Caracteristique  (f.) 

Courbe  (f  >  de  charge. 

Courbe  (f.)  de  raccordement. 

Courbe  (f.)  de  detente. 

Courbe  (f.)  de  decharge. 

Courbe  (f.)  elastique. 

Courbe  (f.)  des  forces  electro- 
motrices. 

Courbe  (f.)  excentrique. 

Courl)e  (f.)  de  detente. 

Courbe  (f.)  exponentielle. 

Caracteristique  (f.)  de  la  ten- 
sion aux  homes. 

Courbe  (f.)  funiculaire. 

Courbe  (f.)  sinusoidale  ;  Sinu- 
soid e  (f.) 

Courbe  (f.)  de  tete. 

Courbe  (f.)  helico'idale. 

Lignes  (f.  pi.)  d'energie  elec- 
trique. 

Courbe  (f.)  ;sochrone. 
Courbe  (f.)  de  raccordement. 

Courbe  (f.)  de  charge. 


Courbe 
Courbe 
Courbe 
Courbe 
Courbe 
Courbe 
Courbe 
Courbe 


(f.)  logaritmique. 
(f.)  de  lacet. 
(f.)  magnetique. 
(f.)  d'aimantation. 
(f.)  principale. 
(f.)  rnetacentrique. 
(f.)  des  moments, 
(f.)  osculatrice. 
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Curve  (s.)  (Parabolic) 

—  (Parabolic  connecting) 

—  (Paracentric) 

-  (Pitch) ;  Pitch-line  (s.) 

—  (Plane) 

—  (Tautochronous) 

—  (Transcendental) 

—  (to  Rectify  (v.)a) 
Curve  (f.)  of  commutation. 

—  of  decomposition. 

—  of  distribution  of  light. 

—  of  light-intensity. 

—  of  polarization. 

—  (Adiabatic) 

—  (Admission  pressure) 

—  (Capacity) 

—  (Combined) 

—  (Compression^ 

—  (Earthmagnetic) 

—  (Entropy-temperature) 

—  (Exhaust) 

—  (Fiat; 

—  (Heorth-shaped) 

—  (Isodynamic) 

—  (Isothermal) 

—  (Lower  limit) 

—  (Moment) 

—  (Normal) 

—  (Polytropic) 

—  (Record) 

—  (Reversible  pressure) 

—  (Sleeve  pressure) 

—  (Sliding) 

—  (Steam-limit) 

—  (Summation) 

—  (Temperature) 

—  (Terminal) 

—  (Upper  limit) 

—  (Vacum) 


Curva  (f.)  parabolica. 

Curva  (f.)  parabolica  di   rac- 

cordo. 

Curva  (f.)  paracentrica. 
Circonferenza    (f.)    primitive ; 

Circolo  (rn.)  primitive. 
Curva  (f.)  piana  o  semplice. 
Curva  (f.)  tautocrona. 
Curva  (f.)  trascendente. 
Rettificare  una  curva. 
Curva  (f.)  di  commutazione. 
Curva  (f.)  di  decomposizione. 
Diagramma  (m.)   della   distri- 

huzione  della  luce. 
Curva  (f.)  di  chiarezza. 

Curva  (f.)  di  polarizzazione. 

Curva  (f.)  adiabatica. 

Curva  (f.)  delle  pressioni  d'am- 
missioni. 

Curva  (f.)  caratteristica  della 
capacita. 

Curva  (f.)  composta. 

Curva  di  compressione. 

Curva  (f.)  del  rnagnetismo  ter- 
restre. 

Curva  (f.)  delle  entropie  e  tem- 
perature. 

Curva  (f.)  di  scarico. 

Curva  (f.)  piana. 

Curva  (f.)  a  cuore. 
Curva  (f.)  isodinamica. 

Curva  (f.)  isotermica. 

Curva  (f.)  di  limite  inferiore. 
Curva  (f.)  dei  momenti. 
Curva  (f.)  normale. 
Curva  (f.)  politropica;  Politro- 

pa  (f.) 

Curva  (f.)  di  registro. 
Curva  (f.)  d'equilibrio  termo- 

dinamico. 
Curva  (f.)   delle    pressioni    sul 

manicottq. 

Curva  (f.)  di  scorrimento. 
Curva  (f.)  limite  del  vapore. 
Curva  (f.)  di  addizione. 
Curva  (f.)  delle  temperature. 
Curva  (f.)  di  chiusura. 

Curva  (f.)  limite  superiore. 
Linea  (f.)  del  vuoto. 
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Parabolische  Kurve  (f.) 
ParaboliscbeVerbindungskur- 

ve  (f.) 

Paracentrische  Kurve  (f.) 
Theilkreis  (m.);  Theilkurve  (f.) 

Ebene  Kurve  (f.) 
Tautoohrone  (f.) 
Transcendente  Kurve  (f.) 
Eine  Kurve  rektifizieren. 
Kommutierungskurve  (f.) 
Zersetzungskurve  (f.) 
Lichtverteilungskurve  (f.) 

Licbtstarkekurve  (f.) 

Polarisationskurve  (f.) 
Adiabatiscbe  Kurve  (f.) 
Admissionsdruckkurve  (f ) 

Kapacitiitskurve  (f.) 

Kurvenzug  (m.) 
Koinpressionskurve  (f.) 
Erdmagnelische  Kurve  (f.) 

Entropietemperaturkurve  (f.) 

Ausstromungskurve  (f.) 
Flaclie    Kurve    (f.);    Flaclie 

Kriimmung  (f.) 
Herzkurve  (f.) 
Isodynamisclie  Kurve  (f.);  Iso- 

dynatne  (f.) 
Isothennische  Kurve  (f.) ;  Iso- 

tlierme  (f.) 

Untere  Grenzkurve  (f.) 
Moinentenkurve  (f.) 
Normal kurve  (f.) 
Polytropische  Kurve;  Polytro- 

pe  (f.) 

Registrierkurve  (f.) 
Gleichgewichtsdruckkurve  (f ) 

Muffendruckkurve  (f.) 

Gleitkurve  (f.) 
Dampfgrenzkurve  (f.) 
Summationskurve  (f.) 
Temperaturkurve  (f.) 
Endkurve  (f.);  Scblusskurve  (f.) 

Obere  Grenzkurve  (f.) 
Vakuumlinie  (f.) 
WEBBER. 


Courbe  (f.)  parabolique. 
Courbe(f.)  parabolique  de  rac- 

cordement. 

Courbe  (f.)  paracentrique. 
Courbe  (f.)  primitive. 

Courbe  (f.)  simple  ou  plane. 
Courbe  (f.)  tautochrone. 
Courbe  (f.)  transcendante. 
Rectifier  une  courbe. 
Courbe  (f.)  de  commutation. 
Courbe  (f.)  de  decomposition. 
Courbe  (f.)  de  distribution  de 

la  lumiere. 
Courbe   (f.)   cl'iritensite    lumi- 

neuse. 

Courbe  (f )  de  polarisation. 
Courbe  (f.)  adiabatique. 
Courbe  (f.)  despressions  d'ad- 

mission. 
Courbe  (f.)  de  capacity. 

Courbe  (f.)  composee. 
Courbe  (f.)  de  compression. 
Courbe  (f.)  magnetique  terre- 

stre. 
Courbe  (f.)    des   entropies   et 

temperatures. 
Courbe  (f.)  d'echappeuient. 
Courbe  (f.)  plane. 

Courbe  (f.)  en  coeur. 

Courbe  (f.)  isodynamique;  Iso- 
dyname  (f.) 

Courbe  (f.)  isotermique ;   Iso- 
tberme  (f.) 

Courbe  (f.)  limite  inferieure. 

Courbe  (f.)  des  moments. 

Courbe  (f.)  normale. 

Courbe  (f.)  polytropique;  Poly- 
trope  (f.) 

Courbe  (f.)  d'enregistreur* 

Courbe  (f.)  d'equilibre  thermo- 
dynamomique. 

Courbe  (f.)  de  pression  du  man- 
clion. 

Courbe  (f.)  de  glissemnnt. 

Courbe  (f.)  limite  de  la  vapeur. 

Courbe  (f.)  d'addition. 

Courbe  (f.)  de  temperature. 

Courbe  (f.)   finale;  Courbe  (f.) 
terminale. 

Courbe  (f.)  limite  superieure. 

Ligne  (f.)  du  vide. 

20 
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Curve  (Velocity) 

—  (Voltage) 

—  (Zero) 

Curved  (adj.) ;  Curve  (adj.). 

—  surface  (s.) 

Curves  (s.  pi  )  (Homological) 
Curvilinear  (adj.);  Curvilineal 
(adj.) 

—  angle  (s.) 

—  coordinates  (s.  pi.) 

Cushion  (s.) 

Cusp  (s.)  of  a  curve  (Math.) 

Cusp-station   (s.) ;    Cul-de-sac 

station  (s.)  (Railw.) 
Cut  (s.)  (Techn.) 
Cut-off  (s.) 

—  shaft  (s.) 

—  slide-valve  (s.) 

—  steam  (s.) 

—  valve  (s.) 

—  eccentric  (s.) 

—  valve  rod  (s.) 

to  Cut  off  (v.)  the  steam, 
to  Cut  (v.)  screws. 
Cut-out  (s.)  (Electr.) 

—  (Automatic) 

—  (Magnetic) 

-  (Plug) 

—  (Safety; 

—  (Spring  jack) 

Cutter  (s.);  Peg  (s.)  (Mach.) 

—  bar  (s.) 

—  block  (s.) ;  Cutter-head  (s.) 

—  drill  (s.) 

-  (Milling) 

—  (Tube) ;  Pipe  cutter. 

—  (Slot) 


Curva  (f.)  delle  velocita. 
Curva  (f.)  di  tensione. 
Curva  (f.)  zero. 
Curvo ;  Curvato. 
Superflcie  (f-)  curva. 
Curve  (f.  pi.)  omologiche. 
Curvilineo. 

Angolo  (m.)  curvilineo. 
Coordinate  (f.  pi.)  curvilinee. 

Cuscinetto  (m.);  Sopporto  (m.) 

Cuspide  (f.);  Punto  (m.)   di  re- 

gresso  d'una  curva. 
Stazione  (f.)  di  testa. 

Taglio  (m.);  Sezione  (f.) 
Espansione  (f.) 
Albero  (m.)  d'espansione. 
Cassetto  (m.)  d'espansione. 

Vapore  (in.)  tagliatq. 

Valvola  (f.)  d'espansione  ;  Ser- 
randola  (f.)  d'espansione. 

Eccentrico  (m.)  d'espansione. 

Asta  (f.)  del  cassetto  d'espan- 
sione. 

Tagliare  il  vapore. 

Filettare  le  viti. 

Commutatore  (in.);  Interrutto- 

re  (m.);  Disinseritore  (m.) 
Interruttore  (m.)  automatico. 

Interruttore    (m.)    elettroma- 

gnetico  automatico. 
Commutatore  (m.)  a  spina. 

Interruttore  (m.)  di  sicurezza. 
Interruttore  (m.)  a  spina   con 

molla  di  contatto. 
Bietta  (f.) ;  Chiavetta  (f.) 
Portapunta  (f.) 

Disco  (m.)  portalame. 
Punta  (f.)  a  coltello. 
Fresa  (f.) 
Taglia-tubi  (m.) 

Fresa  (f.)  per  incastri  o  scana- 
lature. 
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Geschwindigkeitskurve  (f) 
Spannungskurve  (f.) 
Nullkurve  (f.) 
Krumm;  Gekrumrnt. 
Kruinme  Fla'che  (f.) 
Homologe  Kurven  (f.  pi.) 
Krummlinig. 

Krummliniger  Winkel  (m.) 
Krummlinige  Koordinaten    (f. 

pl.) 
Zapfenlaaer  (n.)  einer  horizon- 

tnlen  Welle. 
Riickkehrpunkt(rn.)  einer  Kur- 

ve. 
Kopfstation  (f.) 

Sclmitt  (m.);  Quersclmitt  (m.) 
Expansion  (f.) 
Expansionswelle  (f.) 
Expansionsschieber  (m.) 

Abgesperrter  Dampf  (m.) 
Expansionsventil  (n.) 

Expansionsexcenter  (n.) 
Expansionsscliieberstange  (f.) 

Den  Dampf  abscbneiden  ;   Den 

Dampf  absperren. 
Schraubenschneiden;Gevvinde 

schneiden. 
Ausschalter  (m.) 

Selbsttluitiger  Ausschalter(m); 

Automat  (in.) 
Elektromagnetischer     selhst- 

thatiger  Ausschalter  (m.) 
Stopselausschalter  (m.) 

Sicherheitsaussch  alter  (m.) 
Stopselausschalter     (m.)    mit 

Kontaktfeder. 
Keii  (m.) ;  Splint  (m.) 
Bohrspindel   (f.) ;    Bohrstange 

Messerkopf  (m.) 
Bohrmesser  (m.) 
Eraser  (m.) 
Rohrabschneider  (m.) 

Natenfraser  (m.) 


Courbe  (f.)  de  vitesse. 

Courbe  (f.)  de  tension. 

Courbe  (f.)  zero. 

Courbe;  Courbe. 

Surface  (f.)  courbe. 

Courhes  (f.  pl.)  homologiques. 

Curviligne. 

Angle  (m.)  curviligne. 
Coordonnees  (f.  pl.)  curvilignes. 

Coussinet    (m.);    Palier     (in.); 

Support  (m.) 
Point  (m.)   de   rebroussement 

d'une  courhe. 
Station  (f.)  de  tete. 

Coupure  (f.) 

Expansion  (f.);  Detente  (f.) 
Arbre  (m.)  d'expansion. 
Tirol r  (m.)  d'expansion  ;  Sou- 

pape  (f)  d'expansion. 
Vapeur  (f.)  coupee. 
Soupape  (f.)  de  detente. 

Excentrique  Cm.)  de  detente. 
Tige  (f.)  de  tiroir  de  detente. 

Couper  la  vapeur. 

Fileter  les  vis;  Tarauder  les  vis. 

Interrupteur  (m.) ;  Commuta- 

teur  (m.)  disjoncteur. 
Interrupteur  (m.)  automatique. 

Interrupteur  (m.)  electroma- 
gnetique  automatique. 

Interrupteur  (m.)  a  bouchon 
ou  a  cheville. 

Interrupteur  (rn.)  de  surete. 

Interrupteur  (m.)  a  cheville  a- 
vec  ressort  de  contact. 

Clavette  (f.) 

Tige  (f.)  porte-foret. 

Porte-lame  (f.) 

Lame  (f.) 

Fraise  (f.) 

Coupe-tubes    (m.) ;    Coupe-tu- 

yaux  (m.) 
Fraise  (f.)    pour   rainures   ou 

cannelures. 
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Cutter  (Wheel) 

Cutting-machine  (s.)  (Tread.) 
Cutting-angle  (s.) 

—  block  (s.; 

—  nipper  (pi.) 
Cutting-machine  (s.) 

-  (Card) 

-  (Paper) 

—  (Rag) 

—  (Screw);  Screw-Cutter  (s.) 

—  (Wheel);  Teeth-cutting  en- 
gine (s.) 

Cutting  (s.)  of  lines  of  force 

(Electr.) 
Cutting-file  (s.) 
Cutting-machine  (s.) 

Cutting-tool  (s.) 
Cyanate  (s.)  (Chem.) 
Cyanic  acid  (s.)  (Gliem.) 
Cyanide  (s.)  (Chem.) 

—  of  potassium. 
Cyanising  (s.) 
Cyanogen  (s.)  (Chem.) 
Cyanometer  (s.)  (Phys.) 
Cycle  (s.) 

-  of  alternation  (Electr.) 


—  of  magnetisation. 

—  iComplete) 

—  (Composite) 

—  (Incomplete; 

—  (Not  reversible) 

—  (Reversible) 

—  (Thermic) 
Cycle  (s.)  (Carnot) 

—  (Inversion  (s.)  of  the) 

—  of  work. 

—  (Clausius') 


Fresa  (f.)  per  ruote  dentate. 

Macchina  (f.)  per  filettare. 

Angolo  (m.)  di  taglio. 

Incudine  (f.)  per  lime. 

Tanaglia  (f.);  Tronchese  (f.) 

Macchina  (f.)  da  tagliare;  Mac- 
china (f.)  per  tagliare. 

Macchina  (f.)  per  tagliare  il 
car  tone. 

Macchina  (f.)  per  tagliare  In 
carta. 

Macchina  (f.)  per"  tagliare  gli 
stracci. 

Macchina  (f.)  da  fllettare;  Mac- 
china (f)  per  tagliare  i  bulloni 

Macchina  (f.)  per  tagliare  le 
ruote;  Dentatrice  (f.) ;  Mac- 
china (f.)  per'tagliare  i  denti 
delle  ruote  dentate. 

Taglio  (m.)dellelinee  di  forza. 

Fresa  (f.) 

Macchine  (f.)  a  fresare;  Fresa- 

trice  (f.) 

Strumenti  (m.  pi.)  per  tagliare. 
Cianato  (m.) 
Acido  (m.)  cianico. 
Cianuro  (m.) 

Cianuro  (m.)  di  potassio. 
Cianizzazione  (f.) 
Cianogeno  (m.) 
Cianometro  (m.) 
Ciclo  Cm.) 
Periodo  (m.)  di  un'alternanza; 

Periodo(m.)  di  una  corrente 

alternata. 

Ciclo  (m.)  magnetico. 
Ciclo  (m.)  complete. 
Ciclo  (m.)  composto. 

Ciclo  (m.)  incompleto. 
Ciclo  (m.)  invertibile. 

Ciclo  (m.)  invertibile. 
Ciclo  (m.)  termico. 
Ciclo  (m.)  di  Carnot. 
Inversione  (f.)  del  processo. 

Processo  (m.)  del  lavoro. 
Ciclo  (m.)  di  Clausius. 
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Zahnradfraser  (m.);  Raderfra- 

ser  (m ) 

Gewindeschneidmaschine  (f.) 
Schneidwinkel  (m.) 
Feilenamboss  (in.) 
Reisszange  (f.) 
Schneidemaschine  (f);  Schneid- 

maschine  (f.) 
Kartenschneidmaschine     (f.) ; 

Pappensclmeidmaschine  (f.) 
Papierschneidinaschine  (f.) 

Lumpenschneider(m.);  Hadern- 
sclmeider  (in.) 

Schraubensclmeidinaschine  (f) 

Rmlerschneideinaschine     (f.) ; 
Raderschneidrnaschine  (f.) 


Schneiden  (n.)  der  Kraftlinien. 

Friise  (f.) 
Friismaschine  (f.) 

Schneidwerkzeug  (n.) 
Cyanat  (n.);  Cyansaures  Salz  (n) 
Cyansaure  (f.) 

Cyanidin.);Cyanverbindung(f.) 
Cyankalium  (n.) 
Kyanisierung  (f.) 
Cyanogen  (n.) 
Cyanometer  (n.) 
Cyklus  (m.);  Kreisprocess  (m.) 
Periode  (f.;  des  Wechselstro- 
mes. 

Magnetischer  Cyklus  (m.) 
GeschlossenerKreisprocess(m) 
Zusaminengesetzter  Kreispro- 
cess (m.) 
Unvollstiindiger  Kreissprocess 

(m.) 

Nicht  urakehrbarer  Kreispro- 
cess (m.) 

Umkehrbarer  Kreisprocess  (m.) 
Ttiermischer  Kreisprocess  (m.) 
Carnotscher  Kreisprocess  (m.) 
Umkelirung  (f.)  des  Kreispro- 
cess. 

Arbeitsprocess  ^m.) 
Clausiusscher    Kreissprocess 
(m.) 


Fraise  (f.)  pour  engrenages. 

Machine  (f.)  a  flleter. 
Angle  (m.)  de  taille 
Enclume  (f.)  a  limes. 
Pince  (f.)  coupante. 
Machine  (f.)  a  couper. 

Machine  (f.)  a  couper  les  car- 
tons. 

Machine  (f.)  a  couper  le  pa- 
pier ;  Coupeuse  (f.) 

Machine  (f.)  a  couper  les  chif- 
fons; Coupe-chitt'ons  (m.);  De- 
rompoir  (m.) 

Machine  (f.)  a  flleter;  Macliine 
(f.)  a  tarauder. 

Machine  (f.)  a  fendre  les  roues; 
Machine  (f.)  a  fendre  les  dents 


Coupe  (f.)  des  lignes  de  force. 

Fraise  (f.) 

Machine  (f.)  a  fraiser. 

Outil  (m.)  tranchant. 
Cyanate  (m.) 
Acide  (m.)  cyanique. 
Cyanide  (m.) 

Cyanide  (m.)  de  potassium. 
Kyanisation  (f.) 
Cyanogene  (m.) 
Cyanometre  (m.) 
C^cle  (m.) 

Periode  (f.)d'un  courant  alter- 
natif. 

Cycle  (m.)  magnetique. 
Cycle  (m.)  complet. 
Cycle  (m.)  compose. 

Cycle  (m.)  incomplet. 
Cycle  (m.)  non  invertible. 

Cycle  (m.)  invertible. 
Cycle  (m.)  thermique. 
Cycle  (m.)  de  Carnot. 
Inversion  (f.)  du  cycle. 

Cycle  (m.)  de  travail. 
Cycle  (m.)  de  Clausius. 


GIL 


English 


Cycloid  (s.)  (Math.) 

-  (Curtate) 

-  (Prolate) 
Cylic  (adj.) 

—  .change  (s.) 

—  magnetisation  (s.) 

—  variations  (pi.)  of  the  ma- 
gnetic force. 

Cylinder  (s.) 

—  of  the  condensing-pump. 

—  for  composing  types (Brint.)' 

—  with  steam-jacket. 


-  without  grooves. 

—  (Air-pump) 

-  (Brake) 

-  (Charring) 

—  (Blowing) 

—  (Axis  (s.)  of  the) 

—  (Feed-pump) 

—  (High-pressure) 

—  (Hollow) 

—  (Inside) 

—  (Inverted) 

-  (Full) 

—  (Left-hand) 

—  (Low-pressure) 

-  (Lying) 

—  (Locomotive) 

—  (Oblique) 

—  (Oscillating) 

—  (Grease-box  (s.)  of  the) 

—  (Diameter  (s.)  of  the) 

—  (Out-side) 

—  (Paper)  of  the  indicator. 

—  (Principal) 
(Propel  ~ 
(Right) 


—  (Propelling) 

—  (Right 


Cicloide  (f.) 

Cicloide  if.)  accorciata. 

Cicloide  (f.)  allungata. 

Ciclico. 

Permutazione  (f.)  ciclica. 

Magnetizzazione  (f.)  ciclica. 

Variazioni  (f.  pi.?  cicliche  della 

forza  magnetica. 
Cilindro  (m.) 

Cilindro  (m.)   della   pompa   di 

condensazione. 
Cilindro  (rn.)  compositore. 
Cilindro  On.)  a  inviluppo  diva- 
pore;  Cilindro  (m.)   con   ca- 

micia  di  vapore. 
Cilindro   (m.)    liscio ;    Cilindri 

(m.  pi.)  lisci. 
Cilindro  (rn.)  della  pompa   ad 

aria. 

Cilindro  (m.)  del  freno. 
Lambicco  (rn.)  carbonizzatore. 
Cilindro  (rrr.)  di  macchina  sof- 

flante. 

Asse  (m.)  del  cilindro. 
Cilindro  (m.)  della  pompa  d'a- 

limentazione. 
Cilindro  (rn.)  ad  alta  .pressio- 

ne. 

Cilindro  (m.)  cavo. 
Cilindro  (m.)  internq. 
Cilindro  (rn.)  rovesciato  o  ca- 

povolto. 
Cilindro  (m.)   pieno ;   Cilindro 

(m.)  massiccio. 
Cilindro  (rn.)  di  sinistra. 
Cilindro  (m.)  a  bassa  pressione 
Cilindro  (m.)  orizzontale. 
Cilindro  (m.)  di  locomotiva. 
Cilindro  (rn.)  obliquo. 

Cilindro  (m.)  oscillante. 

Oliatore  (m.)  del  cilindro. 
Diametro  (m.)  del  cilindro. 

Cilindro  (m.)  esterno. 
Tamburo  (m.)  dell'indicatore. 

Cilindro  (m.)  principale. 
Cilindro  (rn.)  propulsore. 
Cilindro  (m.)  retto. 
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Cycloide  (f.);  Cykloide  (f.) 

Verkiirzte  Cycloide  (f.) 

Verlungerte  Cycloide  (f.) 

Zyklisch 

Zyklische  Vertauschung  (f; 

Zyklische  Magnetisierung  (f.) 

Zyklische  Schwankungen  (f. 
pi.)  der  magnetischen  Kraft. 

Cylinder  (m.);  Zylinder  (m.) ; 
Wal/e  (f,) 

Kondensationspumpency  Un- 
der (m.) 

Setzcylinder  (m.);  Setzwalze  (f) 

Cylinder  (m.)  mit  Dampfm.an- 
tel. 

Glatter  Cylinder  (m.) 

Luftpumpencylinder(m.);Luft- 

pumpenstiefel  (in.) 
Bremscylinder  (m.) 
Verkohlungscylinder  (m.) 
Cylindergebliise  (n.) 

Cylinderachse  (f.) 
Speisepumpencylinder  (m.) 

Hochdruckcylinder  (m.) 

Hohlcylinder  (m.) 
Innerer  Cylinder  (m.) 
Verkehrter  Cylinder  (m.) 

Massiver  Cylinder  (m.) 

Linker  Cylinder  (m.) 
Niederdruckcylinder  (m.) 
Liegender  Cylinder  (m.) 
Lokomotivcylinder  (m.) 
Schiefer  Cylinder  (m.);  Schra- 

ger  Cylinder  (m.) 
Oscillierender   Cylinder  (m.) ; 

Schwingender  Cylinder  (m.) 
Cylinderschmierbuchse  (f.) 
Cylinderdurchmesser  (m.);  Cy- 

linderweite  (f.) 
Aeusserer  Cylinder  (m.) ;  Aus- 

sencylinder  (m.) 
Indikatortrommel  (f.);  Indika- 

torpapiercylinder  (m.) 
Treihcylinder  (m.) 
Treibcylinder  (m.) 
Senkrechter  Cylinder  (m.);  Ge- 

rnder  Cylinder  (rn.) 


Cycloide  (f.) 

Cycloide  (f.)  raccourcie. 

Cycloide  (f.)  allongee. 

Cyclique. 

Permutation  (f.)  cyclique. 

Aimantation  (f.)  cyclique. 

Variations  (f.  pi.)  cychques  de 

la  force  magnetique. 
Cylindre  (m.) 

Cylindre  (m.)  de  la  pompe  a 

condensation. 
Cylindre  (m.)  compositeur. 
Cylindre  (m.)  a  chemise  de  va- 

peur. 

Cylindre  (m.)  sans  cannelures. 

Cylindre  (m.)  de  la  pompe  a 

air. 

Cylindre  (m.)  du  frein. 
Cylindre  (m  )  de  carbonisation. 
Cylindre  (m.)  soufflant. 

Axe  (m.)  du  cylindre. 
Cylindre  (m.)  de  la  pompe  ali- 

mentaire. 
Cylindre  (m.)  ahautepression. 

Cylindre  (m.)  creux. 
Cylindre  (m.)  interieur. 
Cylindre  (m.)  renverse. 

Cylindre  (m.)  plein. 

Cylindre  (m.)  de  gauche. 
Cylindre  (m.)  a  basse  pression. 
Cylindre  (m.)  couche. 
Cylindre  (m.)  de  locomotive. 
Cylindre  (m.)  oblique. 

Cylindre  (m.)  oscillant. 

B6ite(f.)a  graisse  du  cylindre. 
Diametre  (m.)  du  cylindre. 

Cylindre  (m.)  exterieur. 

Cylindre  (m.)  porte-papier  de 

1'indicateur. 
Cylindre  (m.)  principal. 
Cylindre  (m.)  propulseur. 
Cylindre  (m.)  droit. 


GIL 


English 


Italian 


Cylinder  (Right-hand) 

—  (Separating) 

-  (Solid) 

—  (Steam) 

-  (Steam-distributing) 

—  (Steam-pump) 
Cylinder  (Surface  (s  )  of  a) 

—  (Trunk) 

—  (Truncated) 
Cylinder-blowing-machine   (s ) 

Cylinder-boring-machine  (s.) 
Cylinder-bottom  (s.) 

Cylinder-clothing  (s.) 


Cylinder  cock  (s.) 
Cylinder-cover  (s.) 
Cylinder-drain-cock  (s.) 

Cylinder-grease-cock  (s.) 
Cylinder-jacket  (s.) 


Cylinder -law  (s.) 
Cylinder-lid  (s.) 

Cylinder-lubrification-cock  (s.) 

Cylinder-piston  (s.) 
Cylinder-room  (s.)  behind  the 

piston. 
—  between    the    bottom    and 

piston. 
Cylinder-port  (s.) 

Cylinder-printing-machine  (s.) 
Cylinder-safety-valve  (s.) 
Cylinder-stuffing-box  (s.) 


Cilindro  (m.)  di  destra. 
Cilindro  (m.)  divisore;  Cilindro 

<m.)  classatore. 
Gilindro   (in.)  pieno ;  Cilindro 


(rn.)  massiccio. 
Cilind 


dro(m.)  a  vap9re;  Cilindro 
(m.)  della  inacchina  a  vapore 

Cilindro  (m.)  di  distribuzione 
del  vapore. 

Cilindro  (m.)  della  pompa  a 
vapore. 

Superflcie  (f.)  ciiindrica. 

Cilindro  (m.)  a  fodero ;  Cilin- 
dro (m.)  a  sistema  trunk. 

Troncq  (m.)  di  cilindro. 

IMacchina  (f.)  soffiante  a  cilin- 
dro. 

Alesatrice  (f.) 

Fonclo(m.)  del  cilindro;  Fondo 
(m.)  posteriore  del  cilindro. 

Inviluppo  (m.)  del  cilindro;  Ri- 
ves'imento  (m.)  del  cilindro; 
Fodera  (f.)  del  cilindro. 

Robinetto  (m.)  del  cilindro. 

Coperchio  (m.)  del  cilindro. 

Robinetto  (m.)  di  scarico  del 
cilindro. 

Rohinetto(m.)per  1'oliatura  del 
cilindro;  Robinetto  (m.)  di  lu- 
brificazione  del  cilindro. 

Camicia  (f.)  del  cilindro;  Invi- 
luppo (m.)  del  cilindro;  Fa- 
sciatura  (f.)  del  cilindro. 

Colletto  (m.)  del  cilindro. 

Coperchio  (m.).  del  cilindro. 

Robinetto  (m.;  di  lubriflcaziorie 
del  cilindro. 

Stantuffo  (m.)  del  cilindro. 

Camera  (f.)  posteriore  del  ci- 
lindro. 

Camera-; (f.)  del  cilindro  all'e- 
stremita  dello  stantuffo. 

Oriflcio  (m.)  d'evacuazione  del 
cilindro. 

Macchina  (f.)  da  stampare  a 
cilindri. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  del 
cilindro. 

Premistoppa  (m.)  del  cilindro; 
Premibaderne  (m.;  del  cilin- 
dro; Scatola  (f.)  a  stoppadel 
cilindro. 


German 


Rechter  Cylinder  (m.) 
Sortiercylinder(m.);  Scheidcy- 

linder  (m.) 
Massiver  Cylinder  (m.) 

Dampfcylinder  (m.) 
Steuerungscylinder  (m.) 
Dampfpumpencylinder  (in.) 

Cylinderflache  (f.) ;   Cylinder- 
mantel  (m.) 
Trunkcylinder  (m.) 

Cyinderstumpf  (m.) 
Cylindergeblase  (n.);  Cylinder- 

geblasemaschine  if.) 
Cylimlerbohrmaschine  (f.) 
Cylinderboden  (in  ) 

Cylinderbekleidung  (f.) 

Cylinderhalin  (m.) 
Cylinderdeckel  (m.) 
Cylinderablasshahn  (m);  Cylin- 

derausblasehahn  (m.) 
Cylinderschmierhahn  (in.) 

Cylindermantel  (m.) 


Cylinderrand  (m.) 
Cylinderdeckel  (m.) 

Cylinderschinierhalin  (m.) 

Cylinderkolben  (m.) 
Cylinderraum  (m.)  hinten  am 

Kolben. 
Cylinderraum   (m.)    zwischen 

dem  Kolben  nnd  Boden. 
Cylinderoffnung  (f.) 

Walzendruckmaschine  (f.) 
Cylindersicherheitsventil  (n.) 
Cylinderstopfbiichse  (f.) 


Cylindre  (m.)  de  droite. 
Cylindre  (m.)  diviseur. 

Cylindre  (m.)  plein. 
Cylindre  (m.)  a  vapeur. 
Cylindre  (m.)de  la  distribution. 

Cylindre  (m.)  de   la   pompe   a 

vapeur. 
Surface  (f.)  cylindrique. 

Cylindre  (m.)  a  fourreau. 

Tronc  (m.)  de  cylindre. 
Machine  (f.)  soufflante  a  piston. 

Machine  (f.)  a  aleser;  Alesoir  (m) 
Fond  (m.)  de  cylindre. 

Enveloppe  (f.)  du  cylindre. 

Robinet  (m.)  du  cylindre. 

Couvercle  (m.)  de  cylindre. 

Robinet  (m.)  purgeur  du  cylin- 
dre 

Robinet  (m.)  graisseur;  Grais- 
seur (m.)  du  cylindre. 

Chemise  (f.)  du  cylindre. 

Collet  (m.)  du  cylindre. 
Couvercle   (m.)    superieur   du 

cylindre. 
Robinet  (m.)  graisseur. 

Piston  (m.)  du  cylindre. 

Chambre  (f.)  posterieure  du 
cylindre. 

Chambre  (f.)  du  cylindre  a 
1'extremite  du  piston. 

Orifice  (m.)  d'evacuation  du 
cylindre. 

Machine  (f.)  aimprimerau  mo- 
yen  de  cylindres. 

Soupape  (f.)  de  surete  du  cy- 
lindre. 

Presse-etoupe  (m.)  du  cylindre; 
Stuffing-box  (m.,) 


GIL 


English 


Cylinder  (Center  line  (s.)  of) 

—  (Cold  steam) 

—  (Corliss) 

—  (Double  acting) 

—  (Draining  the) 

—  (Hollow)  with  dead  head. 

—  (Hollow)    with    shrinkage 
head. 

—  (Horizontal) 

—  (Overhung) 

—  (Pump) ;  Barrel  (s.) 

—  (Single  acting) 

—  iTurbine) 

—  (Vertical; 
Cylinder-barrel  <s.) 
Cylinder-bolt  (s.) 

Cylinder-cleating  (s.) 

Cylinder-expansion  (s.) 
Cylinder-fittings  (pi.) 

Cylinder-flange  (s.) 
Cylinder-foot  (s.) 

Cylinder  head  (s.) 
Cylinder  lubrication  (s.) 
Cylinder  oil 
Cylinder-system  (s.) 

Cylinder  (s.)  with  steam-jacket 

Cylinder  volume  (s.) 
Cylinders  (s.  pi.) 

—  (Out-side) 
-  (Roughing) 


Cylindric  (adj.);  Cylindrical. 

—  boiler  (s.) 

—  boiler  (s.)  with  boiler  tubes. 

—  gearing  (s.) 

-  keeper  (s.)  of  a  magnet. 

—  wheel  (s.) 


Mezzaria  (f.)  del  cilindro. 
Cilindro  (m.)  a  vapore  freddo. 
Cilindro  (m.)  con  distribuzione 

Corliss. 
Cilindro  (m.)  a  doppio  effetto. 

Spurgo  (m.)  del  cilindro, 

Cilindro  (m.)  cavo  a  testa  per- 
du ta. 

Cilindro  (m.)  cavo  a  testa  per- 
duta. 

Cilindro  (m.)  orizzoritale. 

Cilindro  (m.)  libero  oasbalzo. 

Cilindro  (m.)  di  pompa;  Corpo 
(m.)  di  pompa. 

Cilindro  (m.i  a  semplice  effetto 

Cassn  (f.)  della  turbina. 

Cilindro  (m.)  verticale. 

Camicia  (f.)  del  cilindro. 

Bullone  (f.)  del  coperchio  del 
cilindro. 

Inviluppo  (m.)  del  cilindro;  Ri- 
vestimento  (m.)  del  cilindro. 

Dilatazione  (f.)  del  cilindro. 

Accessor!  (m.  pi.)  o  guarnizio- 
ni  (f.  pi.)  del  cilindro. 

Flangia  (m.)  del  cilindro. 

Sopporto  (m.)  di  cilindro. 

Testa  (f.)  del  cilindro. 

Lubriflcazione  (f.)  del  cilindro 

Olio  (m.)  per  cilindri. 

Sistema  (m.)  a  cilindri;  Siste- 
ma  (m.)  di  cilindri. 

Cilindro  (m.)  con  camicia  di 
vapore. 

Volume  (iri.)  del  cilindro. 

Cilindri  (m.  pi.) 

Cilindri  (m,  pi.)  esterni. 

Cilindri  (m.  pi.)  preparatory  Ci- 
lindri (m.  pi.)  sbozzatori ;  Ci- 
lindri (m.  pi.)  digrossatori. 

Cilindrico. 

Caldaia  (f.)  cilindrica. 

Caldaia  (f.)  cilindrica   a   tubi 

bollitori. 
Ingranaggio(m.)  cilindrico;  Im- 

boccamento  (m.)  cilindrico. 
Armatura  (f.)  cilindrica   d'un 

magnete. 
Ruota  (f.)  dentata   cilindrica ; 

Ruota  (f.)  cilindrica. 


German 


Cylindermittel  (n.) 
Kaltdampfcylinder  (in.) 
Corlisscylinder  (in.) 

Doppeltwirkender  Cylinder 
(m.) 

Entwasserung  (f.)  des  Cylin- 
ders. 

Holilcylinder  (m.)  mit  verlore- 
nein  Kopf. 

Holilcylinder  (m.)  mitverlore- 
nern  Kopf. 

Liegender  Cylinder  (in.) 

Freiharigender  Cylinder  (m.) 

Pumpencylinder  (m.) 

Einfachwirkender  Cylinder  (m) 
Turbiriengehause  (n.) 
Stehender  Cylinder  (m.) 
Cylindermantel  (in.) 
Cylinderdeckelschraube  (f.) 

Cylinderverkleidung  (f.);  Cyliri- 
derschutzmantel  (m.) 

Cylinderausdehnung  (f.) 

Cylinderarmatur  (f.);  Cylinder- 
garnitur  (f.) 

Cylinderflansch  (m.) 

Cylinderlagerung  (f.);  Cylin- 
derstiitze  (f.) 

Cylinderkopf  (m.) 

Cylinderschmierung  (f.) 

Cylinderol  (n.) 

Walzensystem  (n.) 

Cylinder  (m.)  mit  Dampfmun- 

tel. 

Cylindervolumen  (n.) 
Cylinder  (m.  pi.);  Walzen  (f.  pi.) 
Aeussere  Cylinder  (in.  pi.) 
Vorwalzen  (f.  pi.) ;  Praparier- 

walzen  (f.  pi.) 

Cylindrisch. 

Cylinderkessel  (in.) ;  Walzen- 

kessel  (m.) 
Sieclerohrkessel  (m.) 

Cylindrische  Verzahnung  (f.) 
Cylindrisclier  Anker  (m.) 
Stirnrad  (n.) 


Milieu  (m.)  de  cylindre. 
Cylindre  (m.)  a  vapeur  froide. 
Cylindre    (m.)    a    distribution 

Corliss. 
Cylindre  (in.)  a  double  effet. 

Purgeage  (m.)  de  1'eau  du  cy- 
lindre. 

Cylindre  (rn.)  creux  a  marse- 
lotte. 

Cylindre  (m.)  creux  a  masse- 
'lotte. 

Cylindre  (rn.)  horizontal. 

Cylindre  (m.)  en  porte  a  faux. 

Corps  (rn.)  de  poinpe. 

Cylindre  (rn.)  a  simple  effet. 
Fnveloppe  (f.)  de  turbine. 
Cylindre  (m.)  vertical. 
Corps  (m.)  du  cylindre. 
Boulon  (in.)  du  couvercle   du 

cylindre. 
Enveloppe  (f.)  du  cylindre. 

Dilatation  (f.)  du  cylindre. 
Garnitures  (f.  pi.)  du  cylindre. 

Bride  (f.)  de  cylindre. 

Pied  (m.)  de  cylindre;  Support 

(m.)  de  cylindre. 
Tete  (f.)  de  cylindre. 
Graissage  (m.)  du  cylindre. 
Huile  (f.)  pour  cylindres. 
Systeme  (m.)  a  cylindres. 

Cylindre  (m.)  a  chemise  de  va- 
peur. 

Volume  (m.)  du  cylindre. 
Cylindres  (m.  pi.) 
Cylindres  (rn.  pi.)  exterieurs. 
Cylindres  (m.  pi.)  preparateurs 

Cylindrique. 

Chaudiere  (f.)  cylindrique. 

Chaudiere    (f.)    cylindrique    a 

bouilleurs. 
Engrenage  (m.)  cylindrique. 

Armature  (f.)  cylindrique. 
Roue  (f.)  cylindrique. 


DAG 


English 


Italian 


Dab  (s.)  (Centre) ;  Centre  pope 

(s.) 

Daguerreotype-apparatus  (s.) 
Daguerreotypy  (s.) 
Daltonism  (s.)  (Opt.) 
Dam  (s.) 

—  (Stone) 

—  (Temporary) 

Damage  (s.)  (General) 

—  (Local) 
Damaskeening  (s.)  (Electric) 

to  Damp  (v.)  the  oscillations  of 

the  needle, 
to  Damp  (v.)  the  fire, 
to  Damp  (v.)  (Electr.) 
Damper  (s.)  (Electr.) 

—  (Mach.) 

—  of  chimney  (Mach.) 

Damper-door  (s.)   to   regulate 

the  draught. 
Damper-bow  (s.) 
Damper-plate  (s.) 

Damper-screw  (s.) 

Damper  (n.)  (Ash  pit) 

—  (Chimney) 
--  (Copper) 

—  (Current) 

—  (Flue) 

—  (High  tension) 

—  (Liquid) 

—  (Revolving) 

—  (Smoke) 

—  (Swivel) 

—  (Vertical) 
Damper-chain  (s.) 
Damper-guide  (s.) 


Segno  (m.)  della  punta. 

Dagherrotipo  (m.) 

Dagherrotipia  <f.) 

Daltonismo  (m.) 

Diga  (f.);  Argine  (m.) 

Diga  (f.)  in  muratura. 

Diga  (f.)  d'appoggio;  Diga  (f.) 
movibile. 

Danno  (m.)  generale. 

Danno  (m.)  locale. 

Lavorare  elettricamente  alia 
damaschina. 

Smorzare  le  oscillazioni  del- 
Pago  magnet!  co. 

Moderare  il  fuoco. 

Spegnere ;  Smorzare. 

Moderatore  (m.);  Spegnitoio 
(m.) ;  Sinorzatore. 

Registro  (in.) 

Registro  (in.)  del  camino. 

Registro  (in.)  per  regolare  il  ti- 
raggio. 

StafTa  di  registro. 

Piastra  'f.)  del  registro;  Regi- 
stro (m.) 

Vite  (f.)  del  registro. 

Porta  (f.)  del  ceneraio. 
Registro  (m.)  del  camino. 
Smorzutore  (m.)  di  rame. 
Smorzatore  (in.)  della  corrente 
Registro  (m.)  perfocolaria  tu- 

bi  da  fumo. 
Smorzatore  (m.)  di   alta   ten- 

sione. 

Smorzatore  (m.)  a  liquido. 
Registro  (m.)  girante. 

Registro  (m.)  del  camino. 
Registro  (m.)  girante. 

Registro  (m.)  verticale. 
Catena  (f.)  del  registro. 
Guida  (f.)  del  registro. 


German 
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French 


Kornerpurikt  (in.) ;  Kornermar- 

ke  (f.) 

Daguerreotypapparat  (m.) 
Daguerreotypie  (f.) 
Daltonismua  (m.) 
namm(m.);Wehr(n.);Deich(n.) 
Steinernes  Wehr  (n.) 
Bewegliches  Wehr  (n.) 

All^emeinschnden  (m.) 
Lokale  Besohadigung  (f.) 

Elektrisclie  Damasclerung  (f.) 

Die  Sell  win  sun  gen  der  Magnet- 

naclel  dampfen. 
Die  Feuerung  dampfen. 
Dampfen. 

Dampfungsvorrichtung  (f.) 

Klappe  (f.);  Scliieber  (in.);  Re- 
gister (n.) 

Schornsteinklappe (f.);  Schorn- 
steinschieber  (m.) 

Zugschieber  (m.) 

Registerbiigel  (m.) 
Scliieber  (m.);  Register  (n.) 

Registerschraube   (f.);    Scliie- 

berschrauhe  (f.) 
Aschenfallklappe  (f.) 
Essenschieber  (m.) 
Kupferdampfer  (m.) 
Stromdampfer  (m.) 
Zugabsperrkl  appe     (f.)    fiir 

Flammrohre. 
Ilochspannungsdampfer  (m.) 

Fliissigkeitsdampfer  (m.) 
Drehrauclischieber  (m.) ;  Dreh- 

klappe  (T.) 
Rauchschieber  Cm.) 
Drehrauchschieber  (m.) 

Senkschieber  (m.) 
Scliieberkette  (f.) 
Scliieberfiihrung  ff.) 


Coup  (m.)  de  pointeau. 

Daguerreotype  (m.) 
Daguerreotypie  (f.) 
Daltonisrne  (m.) 
Digue  (f.) ;  Barrage  Cm.) 
Barrage  (m.)  en  ina^onnerie. 
Barrage  (m.)  mobile. 

Deterioration  (f.)  generale. 
Deterioration  (f.)  locale. 
Damasquinage  (m.)  ou  dama- 

squinure  electrique. 
Amortir  les  oscillations  de  Pai- 

guille  airnantee. 
Moderer  le  feu. 
Amortir. 
Appareil  (m.")  moderateur  ou 

amortisseur. 
Registre  (m.) 

Registre  (m.)  de  cheminee. 

Registre  (m.)  pour  regler  le  ti- 

rage. 

Traverse  (f.)  du  registre. 
Registre  (m.) 

Vis  (f.)  du  registre. 

Clapet  <m.)  de  cendrier.  t 

Registre  (m.)  de  cheminee. 

Amortisseur  (m.)  en  cuivre. 

Amortisseur  (m.)  du  courant. 

Clapet  (m.)  d'arret  de  tirage 
pour  tubes-foyers. 

Moderateur  (m.)  de  haute  ten- 
sion. 

Amortisseur  (m.)  a  liquide. 

Registre  (m.)  de  tirage  tour- 
nant. 

Registre  (m.)  de  tirage. 

Registre  (m.)  de  tirage  tour- 
nant. 

Registre  (m.)  vertical. 

Chaine  (f.)  de  registre. 

Guide  (m.)  du  registre. 


DAM 


Damper-pit  (s.) 
Damper- wing  (s.) 
Damping  (s.)  (Electr.) 

—  (Air) 

—  (Adjustable  air) 

—  (Copper) 

-  (Liquid) 

-  (Oil) 

—  (Ratio  (s.)  of) 

—  chamber  (s.) 

—  circuit  (s.) 

—  magnet  (s.) 

—  spring  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  winding  (s.) 

Daniell  (s.)  (Electr.) 
Daniell's  element  <s.) 
Danger  (s.)  of  explosion. 
Danger  (s.)  of  ignition. 
Daring  type  Thornycroft  boi- 
ler (S.) 


Dashpot  (s.) 

-  (Air) 

—  (Liquid) 

-  (Oil) 

—  (Vacuum) 
Dashpot  piston  (s.) 
Dasymeter  (s.) 
Davy-lamp  (s.) 
Dawson  gas  (s.)  (Macli.) 
Day-work  (s.) 

Dead  earth  (s.)  (Electr.) 

—  point  (s.) 

—  turns  (s.  pi.)  (Electr.) 

—  wires  (s.  pi.)  (Electr.) 


Deal  (s.) ;  White  deal  (s.) 
—  (Red);  Pitch  pine  (s.) 

Decay  (s.)  of  magnetism  (Elec- 
tr.) 


Camera  (f.)  del  registro. 

Aletta  (f.)  dello  smorzatore. 

Smorzamento  (m.);  Spegni- 
mento  (m.) 

Smorzamento  (m.)  ad  aria. 

Smorzamento  (m.)  regolabile 
ad  aria. 

Smorzamento  (m.)  con  quadro 
di  mormo. 

Smorzamento  (m.)  a  liquido. 

Smorzamento  (m.)  ad  olio. 

Rapporto(m.)  di  Smorzamento 

Camera  (f.)  di  smorzamento. 

Circolo  (m.)  smorzatore. 

Magnete  (m.)  smorzatore. 

Molla  (f.)  d'arresto. 

Resistenza  (f.)  di  smorzamento 

Avvolgimento  (m.)  di  smorza- 
mento. 

Daniell  (m.) 

Elemento  (m.)  di  Daniell. 

Pericolo  (m.)  di  esplosione. 

Pericolo  (m.)  d'inflarnmazione. 

Caldaia  (f.)  a  tubi  d'acqua  sot- 
tili  con  tubi  ricurvi  e  guida 
del  fumocolleparetidi  tubi. 

Moderatore  (m.);  Cuscino  (m.) 

Moderatore  o  freno  (m.)  pneu- 

matico. 

Freno  (m.)  a  liquido. 
Freno  (m.)  ad  olio. 
Freno  (m)  a  vuoto. 
Stantufflno  (m.)  del  freno. 
Dasimetro  (m.) 
Lampada  (f.)  di  Davy. 
Gas  (m.)  Dawson. 
Lavoro  (m.)  giornaliero;  Gior- 

nata  (f.)  di  lavoro. 
Ruonissima  terra  (f.)(per  linea 

telegraftca) 
Punto  (m.)  morto. 
Spire  (f.  pi.)  inattive   d'un   av- 

volgimento. 

Fili  (m.  pi.)  inattivi  dell'avvol- 
.  gimento  d'una  dinamo. 

Legno  (m.)  d'abete. 
Abete  (m.)  rosso. 

Graduale  decrescimento  (m.) 
del  magnetisrno  d'un  rnagne- 
te  d'acciaio. 
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Schiebergrube  (f.) 
Diimpferflugel  (m.) 
Dampfung  (f.) 

Luftdampfung  (f.) 
Regulierbare  Luftdampfung  (f) 

Kupferdampfung  (f.) 

Flussigkeitsdampfung  (f.) 
Oeldumpfung  (f.) 
Dampfungsverhaltnis  (n.) 
Dampferkammer  (f.) 
Dampfungskreis  (m.) 
Dampfungsmagnet  (n.) 
Prellfeder  (f.) ;  Fangfeder  (f.) 
Dampfungswiderstand  (in.) 
Dampferwicklung  (f.) 

Daniell  (n.) 

Daniell'sches  Element  (n.) 
Explosionsgefahr  (f.) 
Entziindungsgefahr  (f.) 
Wasserrohrenkessel  (m.)    ge- 
bogenen  Rohren  und  Flam- 
menfuhrung    durch    Rohr- 
wande. 
PufTervorrichtung  (f.) 

Luftpuffer  (m.);  Lufttopf  (in.) 

Fliissigkeitspuffer  (m.) 
Oelputfer  (in.) 
Vakuumpuffer  Cm.) 
Pufferkolben  (in.) 
Dasymeter  (n.) 
Davy's  Lampe  (f.) 
Dawson-Gas  (n.) 
Tagewerk  (n.) 

Vollstandiger  Erdschluss  (m.) 

der  Leitung. 
Toter  Punkt  (m.) 
Unwirksamen   Windungen   (f. 

pi.) 
Unwirksamer    Teil    (m.)    der 

Windungen  in  einer  Dyna- 

momaschine. 
Tannenholz  (n.) 
Fichtenholz  (n.) 

Allmahliche  Verminderung  (f.) 
des  Magnetismus  eines  Stahl- 
magnets. 


Logement  (m.)  de  regislre. 
Palette  (f.)  d'amortisseur. 
Amortissement  (m.) 

Atnortissement  (m.)  a  air. 

Amortissement  (m.)  reglable  a 
air. 

Amortissement  (m.)  par  cadre 
en  cuivre. 

Amortissement  a  liquide. 

Amortissement  (m.)  a  huile. 

Rapport  (m,)  d'amortissement. 

Chambre  (f.)  d'amortissement. 

Circuit  (m.)  d'amortissement. 

Aimant  (m.)  d'amortissement. 

Ressort  (m.)  amortisseur. 

Resistn nee  (f.)  d'amortissement 

Enroulement  (m.)  d'amortis- 
seur. 

Daniell  (m.) 

Element  (m.)  de  Daniell. 

Danger  (m.)  d'explosion. 

Danger  (m.)  d'inflammation., 

Uhaudiere  (f.)  a  tubes  courbes 
avec  guidage  de  la  flamme 
par  chicanes  tubulaires. 

Frein  (m.) ;  Amortisseur  (m.) ; 
Dash-pot  (m.) 

Dash-pot  (m.)  a  air;  Frein  (m.) 
pneumatique. 

Dash-pot  (m.)  a  liquide. 

Dash-pot  (m.)  a  huile. 

Dash-pot  (m.)  a  vide. 

Piston  (m.)  du  dash-pot. 

Dasymetre. 

Lampe  (f.)  de  Davy. 

Gas  (m.)  Dawson. 

Travail  (m.)  alajournee;  Jour- 
nee  (f.) 

Complet  contact  (m.)  terrestre 

Point  (m.)  mort. 

Tours  tm.  pi.)  morts;  Tours  (m. 

pi.)  inactifs. 
Partie  (f.)  inactive   des  spires 

d'une  dynamo. 

Sapin  (m.) ;  Bois  (m.)  de  sapin. 
Pitchpin    (m.);    Bois    (m.)    de 

pitclipin. 
Decroissement  (m.)  du  magne- 

tisme  d'un  aimant  d'acier. 
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Decagon  (s.) 
-  (Regular) 
Decagramme  (s.) 
Decahedron  (s.) 
Decalitre  (s.) 
Decametre  (s.) 

—  (Cubic) 

—  (Square) 

to  Decant  (v.);  to  Pour  off  (v.) 

(Ghem.) 
Decantation  (s.)  (Ghem.) 

to  Decarburate  (v.) 
Decarburation  (s.) 
to  Decay  (v.) 
Decayed  lug  (s.) 
Decigramme  (s.) 
Decilitre  <s.) 
Decimal  (adj.) 

—  fraction  (s.) 

—  system  (s.) 

—  balance  (s.) 

—  scale  (s.) 
Decimetre  (s.) 

—  (Cubic) 

—  (Double) 

—  (Square) 
Decimillimetre  (s.) 
Declination  (s.) 

—  (Angle  (s.)  of) 

—  (Circle  (s.)  of) 

—  (Table  <s.)  of) 

—  of  magnetic  needle. 

—  (Magnetic) 

—  (Electric) 
Declination  compass  (s.) 
Declinometer  (s.) 
Decoherence  (s.) 

—  (Magneto) 

—  by  slicking. 

to  Decohere  (v.) 
Decohering  tap  (s.) 
to  Decompose  (v.)  a  force. 
Decomposition  (s.) 

—  of  forces;  Resolution  (s.)  of 
forces. 

—  (Electrolytic) 

Decrease  (s.)  of  electric   cur- 
rent. 

Decreasing. 
Decrement  (s.) 


Decagono  (m.) 
Decagono  (m.)  regolare. 
Decagramma  (in.) 
Decaedro  (m.) 
Decalitro  (m.) 
Decametro  (in.) 
Became  tro  (m.)  cubo. 
Decametro  (in.)  quadrato. 
Decantare. 

Decantazione  (f.) 

Decarburare. 

Decarburazione  (f.) 

Corrodere. 

Coda  (f.)  corrosa. 

Decigramme  (m.) 

Decilitro  (m.) 

Decimals, 

Frazione  (f.)  decimale. 

Sistema  (m.)  deciinale. 

Bilancia  (f.)  decimale. 

Scala  (f.)  decimale. 

Decimetro  (m.) 

Decimetre  (m.)  cubo. 

Doppio  decimetre  (m.) 

Decimetro  (m.)  quadrato. 

Decimillimetro  (m.) 

Declinazione  (f.) 

Angolo  (m.)  di  declinazione. 

Circolo  (m.)  di  declinazione. 

Tabella  (f.)  delle  declinazioni. 

Deviazione  (f.)  dell'ago   cala- 

mitato. 

Declinazione  (f.)  magnetica. 
Declinazione  (f.)  elettrica. 
Busspla  (f.)  di  declinazione. 
Declinometro  (m.) 
Decoesione  (f.) 
Decoesione  <f.)  magnetica. 
Decoesione  (f.)  per  scosse. 

Perdere  (v.)  la  decoesione. 
Scossa  (f.)  di  decoesione. 
Decomporre  una  forza. 
Decomposizione  (f.) 
Decomposizione  (f.)  delle  forze. 

Decomposizione  (f.)  elettroli- 

tica. 
Presa  (f.)  di  corrente  elettrica. 

Decrescente. 
Decremento  (m.) 
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Zehnech  (n.) 

Regelrm'issiges  Zehnech  (n.) 
Dekagramm  (n.) 
Dekaeder  (n.) 
Dekaliter  (n.) 
Dekameter  (n.) 
Kubihdheaineter  (n.) 
Quadratdekameter  "(n.) 
Dekantieren;  Abgiessen  ;  Ab- 

kliiren. 
Dehantieren(n.);  Abgiessen  (n>; 

Ablkiiren  (n.) 
Entkohlen ;  Entstalilen. 
Entkohlung(f.);Entstahlung(f.) 
Fressen ;  Anfressen. 
Abgefressene  Fahne  (f.) 
Decigramm  (n.) 
Deciliter  (n.) 
Decimal;  Dezimal. 
Decimalbruch  (m.) 
Decimalsystern  (n.) 
Decimalwage  (f.) 
Decimalmass  (n.) 
Decimeter  (n.) 
Kubikdecimeter  (n.) 
Doppeldecimeter  (n.) 
Quadratdecimeter  <n.) 
Decimillimeter  (n.) 
Deklination  (f.);  Abweichung  (f) 
Deklinationswinkel  (m.) 
Deklinations  reis  (m.) 
Deklinationstabelle  (f.; 
Abweichung  (f.)  der  Magnet- 

nadel. 

Magnetische  Deklination  (f.) 
Elektrische  Deklination  (f.) 
Deklinationsbussole  (f.) 
Deklinationsbussole  (f.) 
Entfrittung  (f.) 
Magnetische  Entfrittung  (f.) 
Entfrittung  (f.)  durch  Erschut- 

terung. 
Entfritten  (v.) 
Entfritterschlag  (m.) 
Eine  Kraft  zerlegen. 
Zerlegung  (f.);  Zersetzung  (f.) 
Zerlegung  (f.)  der  Krafte. 

Elektrolytische  Zersetzung  (f.) 
Stromabnahme  (f.) 

Abnehmend. 
Dekrernent  (n.) 
WEBBER. 


Decagone  (m.) 
Decagone  (m.)  regulier. 
Decagramme  (m.) 
Decaedre  (m.) 
Decalitre  (m.) 
Decametre  (m.) 
Decametre  (m.)  cube. 
Decametre  (m.)  carre. 
Decanter. 

Decantation  (f.);  Decantage(m) 

Decarburer. 

Decarburation  (f.) 

Corroder. 

Queue  (f.)  corrodee. 

Decigramme  (m.) 

Decilitre  (m.) 

Decimal. 

Fraction  (f.)  decimale. 

Systeme  (f.)  decimal. 

Balance  (f.)  decimale. 

Echelle  (f.)  decimale. 

Decimetre  (m.) 

Decimetre  (m.)  cube. 

Double  decimetre  (m.) 

Decimetre  (m.)  carre. 

Decimillimetre  (m.) 

De'clinaison  (f.) 

Angle  (m.)  de  declinaison. 

Cercle  Cm.)  de  declinaison. 

Table  (f.)  des  declinaispns. 

Deviation  (f.)  de  Paiguille   ai- 

mantee. 

Declinaison  (f.)  magnetique. 
Declinaison  (f.)  electrique. 
Boussole  (f.)  de  declinaison. 
Boussole  (f.)  de  declinaison. 
Decohesion  (f.) 
Decohesion  (f.)  magnetique. 
Decohesion  (f.)  par  chocs. 

Decoherer  (v.) 
Choc  (m.)  de  decohesion. 
Decomposer  une  force. 
Decomposition   (f.) 
Decomposition  (f.)  des  forces. 

Decomposition  (f.)  electrolyti- 

3ue. 
se  (f.)  de  courant  electrique. 

Decroissant. 
Decrement  (m.) 

21 
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to  Deduct  (v.) 
Deduction  (s.) 

Deductive  method  (s.) 
Deflecting  surface  (s.) 
Deflection  (s )  of  the  magnetic 
needle. 

Deflection  (s.) 

—  of  the  disc 

—  of  the  flues. 

—  of  the  gas  current. 

—  (Angle  (s.)  of) 

—  (Central) 

—  (Governor) 

Deflectometer  (s.) 
Deflector  (in.) 

—  (Thomson's) 
Deformation  (s.) 


—  of  the  electrodes  of  accu- 
mulators. 

—  (Boiler) 

—  (Elastic) 


—  (Permanent) 
Degassing  (s.) ;  Distillation  (s. 
Degree  (s.) 

—  of  a  curve. 

—  of  admission. 

—  of  an  equation. 

—  of  approximation. 

—  of  elevation. 

—  of  expansion. 

—  of  heat. 

—  of  latitude. 

—  of  longitude. 

—  of  oxidation. 

—  of  saturation. 

—  of  the  proceeding. 

—  of  blackness. 


Dedurre. 
Deduzione  (f.) 

Metodo  (m.)  di  deduzione. 
Superficie  (f.)  di  rimbalzo. 
Deviazione  (f.)  dell'ago   cala- 
mitato. 

Flessione  (f.) ;  Deviazione  (f.) 

Flessione  (f.)  elastica   del   di- 
sco. 
Elosticitn  (f.)  del  tubo  focolare. 

Deviazione  (f.)  della  corrente 

dei  gas. 
Angolo  (m.)  di  deviazione  o  di 

apertura. 

Flessione  (f.)  nel  centro. 
Spostamento  (m.)  delle   palle 

del  regolatore. 
Deflettometro  (m.) 
Valvola  (f.)  di    rimbalzo ;   De- 

flettore  (m.) 
Deflettore  (m.)  di  Thomson. 

Deformazione  (f.) 


Deformazione  (f.)  degli  elettro- 

di  degli  accumulator!. 
Deformazione  (f.)  della  caldaia 

Deformazione  (f.)  elastica. 


Deformazione  (f.)permanente 
Distillazione  (f.) 
Grado  (m.) 

Grado  fnaj  d'una  curva. 
Grado  (m.)  di  ammissione. 
Grado  (m.)  d'una  equazione. 
Grado  (m.)  d'approssimazione. 
Grado  (m.)  di  elevazione. 

Grado  (m.)  di  espansione. 
Grado  (m.)  di  calore. 

Grado  (m.)  di  latitudine. 
Grado  (m.)  di  longitudine. 
Grado  (m.)  di  ossidazione. 
Grado  (m.)  di  saturazione. 
Grado  di  avanzamento. 
Grado  (m.)  di  nerezza. 
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Abziehen;  Abrechnen. 
Abreclmung  (f.) ;  Abzug  (m.); 

Deduktion  (f.) 
Deduktionsverfahren  (n.) 
Prallfluche  (f.) 
Ablenkung  (f.)  der  Magnetna- 

del;  Ausschlag  (m.)  der  Ma- 

gnetnadel. 
Durchbiegung  (f.);  Ablenkung 

(f.);  Ausscblag  (in.) 
Durchfedern  (n.)  der  Scheibe. 

Federung  (f.)  der  Flammrohre. 

Ablenkung   (f.)    des   Gasstro- 

mes. 
Ausschlagwinkel  (m.) 

Durchbiegung  (f.)  in  der  Mitte. 
Reglerausschlag  (m.) 

Deflektometer  (n.) 
Prellklappe(f.);  Deflektor  (m.) 

Kompassdeflektor    (m.)     von 

Thomson. 
Deformation  (f.);    Fqrmande- 

rung  (f.) ;  Formyeranderung 

(f.);  Gestaltsveriinderung  (f.) 
Deformirung  (f.)  der  Akkumu- 

latorenelektroden. 
Formveranderung(f.)  des  Kes- 

sels. 
Elastische  Formiinderung  (f.); 

Vorubergehende  Formande- 

rung  (f.) 

Bleibende  Formanderung  (f.) 
Entgasung  (f.) 
Grad  (m.) 
Kurvengrad  (m.) 
Fiillungsgrad  (m.) 
Grad  (m.)  einer  Gleichung. 
Annaherungsgrad  (m.) 
Elevationsgrad    (m.);    Hohen- 

grad  (m.) 

Expansionsgrad  (m.) 
Warmegrad   (m.);    Hitzegrad 

(m.) 

Breitengrad  (m.)    • 
Liingengrad  (m.) 
Oxidationsstufe  (f.) 
Siittigungsgrad  (m.) 
Stadium  in.)  desFortschrittes. 
Schwarzegrad  (m.) 


Deduire. 
Deduction  (f.) 

Methode  (f.)  deductive. 
Surface  (f.)  de  choc. 
Deviati9n  (f.)  de  1'aiguille  ai- 
mantee, 

Flexion  (f.);  Deviation  (f.) 

Flexion   (f.)   elastique   du   di- 

sque. 
Flexion  (f.)  elastique  du  tube. 

foyer. 
Deviation  (f.)   du    courant   de 

gaz. 
Angle  (m )  d'ecartement. 

Flexion  (f.)  mediane. 
Ecqrtement  (m.)  des  boules  du 

regulateur. 
De"flectometre  (m.) 
Deflecteur  (m.) 

Deflecteur  (m.)  de  Thomson. 
Deformation  (f.) 


Deformation  (f.)  des  electrodes 

des  accumulateurs. 
Deformation  (f.)  de  la  chau- 

diere. 
Deformation  (f.)  elastique. 


Deformation  (f.)  permanente. 
Distillation  (f.) 
Degre  (m.) 

Degre  (m.)  d'une  courbe. 
Degre  (m.)  d'admission. 
Degre  (m.)  d'une  equation. 
Degre  (in-)  d'approximation. 
Degre  (m.)  d'elevation. 

Degre  (m.)  de  detente. 
Degre  (m.)  de  chaleur. 

Degre  (m.)  de  latitude. 
Degre  (m.)  de  longitude. 
Degre  (m.)  d'oxydation. 
Degre  (m.)  de  saturation. 
Degre"  (m.)  d'avancement. 
Degre1  (m.)  de  noirceur. 
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Degree  (s.)  of  compression. 

—  of  coupling. 

—  of  fluidity. 

—  of  hardness  of  the  water. 

—  of  incandescence. 

—  of  insensitiveness. 

—  of  pressure. 

—  of  reaction. 

—  of  sensibility. 

—  of  shrinkage. 

—  of  superheating. 

—  of  uniformity. 

—  of  viscosity. 

—  of  voltage. 

—  of  wetness. 
Delicacy  (s.)  (Electr.) 

Delivery-cock  (s.) 


Delivery-pipe  (s.) 


—  of  the  pump. 

Delivery-screw  (s.) 
Delivery-valve  (s.) 

Delivery  chamber  (s.) 
Delivery    cone    (s.) ;    Delivery 

nozzle  (s.) 
Delta-cup  insulator  (s.);  Delta- 

pellicoat  insulator  (s.) 
Delta-metal  (s.) 
Demagnetisation  (s.)  (Electr.) 
to  Demagnetize  (v.) 
Denominator  (s.) 
Densimeter  (s.) 

Density  (s.) 

—  of  the  current;  Current-den- 
sity (s.)  (Electr.)- 

—  of  charge  (Electr.) 

—  of  the  steam. 

—  (Electric.) 
-  (Field) 

—  (Magnetic) 


Grado  (m.)  di  compressione. 
Grado  (m.)  d'accoppiarnento. 
Grado  (m.)  di  tluidita. 
Grado  (m.)  di  durezza  dell'ac- 

qua. 

Grado  (m.)  di  incandescenza. 
Grado  (m.)  d'insensibilita. 
Grado  (m.)  di  tensione. 
Grado  (m.)  di  reazione. 
Grado  (m.)  di  sensibilita. 
Grado  (m.)  di  restringimento, 
Grado  (m.)  disurriscaldamento 
Grado  (in.)  d'irregolarita  o  di 

uniformita. 
Grado  (m.)    di   viscosita    o   di 

fluidita. 

Grado  (m)  di  tensione. 
Grado  (m.)  di  umidita. 
Sensibilita  (f.) 

Robinetto  (m.)  di  scarico  ;  Ro- 
binetto  (m.)  di  sfogo;  Robi- 
netto (m.)  scaricatore. 

Tubo  (m.)  di  sfogo;  Tubo  (m.) 
di  scarico;  Tubo  (m.)  scari- 
catore. 

Tubo  (m.)  di  pressione  della 
pompTa. 

Vite  (f.)  scaricatrice. 

Valvola  (f.)  di  scarico. 

Camera  (f.)  premente. 
Ugello  (m.)  o  forza(f.)del  con- 

dotto  premente. 
Isolatore  (m.)  a  campana  Delta. 

Metallo  (m.)  delta. 
Smagnetizzazione  (f.) 
Smagnetizzare. 
Denominatore  (m.) 
Densimetro  (m.) 

Densita  (f.) 

Densita  (f.)  della  corrente. 

Densita  (f.)  della  carica. 

Densita  (f.)  del  vapore. 

Densita  (f.)  elettrica. 

Intensita  (f.)  del  campo  magne- 
tico. 

Intensita  (f.)  magnelica;  Den- 
sita (f.)  rnagnetica  delle  linee 
di  forza. 
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Kornpressionsgrad  (m.) 
Kupplungsgrad  (m.) 
Flussigkeitsgrad  (in.) 
Ha'rtegrad  (m.)  des  Wassers. 

Gliihgrad  (m.)  , 

Unempflndiichkeitsgrad  (m.) 
Spannungsgrad  (m.) 
Reaktionsgrad  (in.) 
Empfindlichkeitsgrad  (m.) 
Schwingungsgrad  (m.) 
Ueberhitzungsgrad  (m.) 
Ungleichformigiieitsgrad  (m.) 

Viskositatsgrad  (m.) ;  Flussig- 

keitsgrad  (m.) 
Spannungsgrad  (m.) 
Feuchtia'keitsgrad  (m.) 
Empfindlichkeit  (f.);  Sensibili- 

tiit  (f.) 
Ablasshahn    (m.);     Ausblase- 

liahn  (m.) 

Ablassstutzen  (m.);  Ausblase- 
stutzen  (m.);  Ausstromungs- 
robr  (n.) 

Purnpendruckrohr  (n.) 

Ablassschraube  (f.) 
Auslassventil  (n.);  Abttussven- 

til  (n.) 

Druckkarnmer  (f.) 
Druckdiise  (f.) 

DeJtaglockenisolator  (m.) 

Deltametall  (n.) 

Entrnagnetisirung  (f.) 

Entmagnetisiren. 

Nenner  (in.) 

Densimeter  (n.);  Dichtigkeits- 

messer  (m.) 

Dichte  (f.);  Dichtigkeit  (f.) 
Strorndichtigkeit  (f.);   Strom- 

dichte  (f.) 

Ladungsdichtigkeit  (f.) 
Dampfdichte  (f.) 
Elektrische  Dichtigkeit  (f.) 
Intensitat  (f)  des  magnetischen 

Feldes. 
Magnetische  Kraftliniendichte 

(f.);  Magnetische  Dichtigkeit 


Degre  (m.)  de  compression. 
Degre  (m.)  d'accouplement. 
Degre  (in.)  de  tluidite. 
Degre  (m.)  de  durete  de  1'eau. 

Degre  (m.)  d'incandescence. 
Degre  (m.)  d'insensibilite. 
Degre  (m.)  de  tension. 
Degre  (m.)  de  reaction. 
Degre  (m.)  de  sensibllite. 
Degre  (m.)  de  retrait. 
Degre  (m.)  de  surchault'e. 
Degre  (m.)  d'irregularite. 

Degre  (m.)  de  viscosite. 

Degre  (m.)  de  tension. 
Degre  (m.)  d'humidite. 
Sensil)ilite  (f.) 

Robinet  (m.)  de  vidange  ;  Ro- 
binet  (m.)  purgeur. 

Tuyau  (m.)  de  decharge. 

Tuyau  (m.)  de  refoulement  de 

la  pompe. 

Vis  (f.)  de  decharge. 
Soupape  (f.)  de  decharge. 

Ghambre  (f.)  de  refoulement. 
Tuyere  (rn.)  de  refoulement. 

Isolateur  (m.)  a  cloche  Delta 

Metal  (m.)  Delta. 
Desaimantation  (f.) 
Desaimanter. 
Denotm'nateur  (m.) 
Densimetre  (m.) 

Densite  (f.) 

Densite  (f.)  d'un  courant. 

Densite  (f.)  electrique. 
Densite  ff.)  de  la  yapeur. 
Densite  (f.)  electrique. 
Intensity  (f.)  du  champ  magne- 

tique. 
Densite  (f.)  magnetique. 
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Density  (s.)  (Surface)  of  magne- 
tism. 

—  (Volume)  of  magnetism. 

—  of  acid. 

—  of  consumption. 

—  of  lines  of  force. 

—  of  superficial  magnetism. 

—  (Gas) 

—  (Smoke) 

Dent  (s.)  (Tecbn.) 

Dentil(s.);  Dentels  (s.pl.)(Arch.) 

—  mevelled) 

-  (Square) 
Denticulation  (s.) 
Depolarisation  (s.)  (Electr.) 

Depolarisator  (s.) 
to  Depolarise  (v.) 
Depolarising  (adj.) 

—  fluid  (s.) 

Deposit  (s.)  (Chem.,  etc) 

—  (Electrolytic) 

-  (Crystalline) 

—  (Sandy) 

—  of  dust. 

—  of  scale. 


—  of  soot. 
Depot  (s.)  (Comm.) 

-  (Coal) 

Depth  (s.) 

—  of  a  cog  or  tooth  (Much.) 

—  of  water. 

—  of  foundation. 

—  of  fuel  layer. 

—  of  pole-shoe. 
— .  of  slot. 
Derailment  (s.)  (Railw.) 


Densita  (f.)  superflciale  del  ma- 
gnetismo. 

Densita  (f.)  del  magnetismo  in- 
terno. 

Densita  (f.)  deU'acido. 

Densita  (/.)  di  consume. 

Densita  (f.)delle  linee  diforza. 

Densita  (f.)  superflciale  del  ma- 
gnetismo. 

Densita  (f.)  del  gas. 

Densita  (f.)  del  fumo. 

Dente  (m.) 
Dentello  (m.) 

Dentello  (m.)  a  smusso. 
Dentello  (m.)  a  quadro. 
Dentellatura  (f.) 
Depolarizzazione  (f.) 

Depolarizzatore  (m ) 
Depolarizzare. 
Depolarizzatore ;      Depolariz- 

zante. 

Fluido  (m.)  depolarizzante. 
Deposito  (m.);  Precipitato  (m.) 

Precipitato  (m.)  galvanico  o  e- 

lettrolitico. 
Deposito  (in.)  cristallino. 


m.)  sabbioso. 

m.)  di  polvere. 

m.)  di  incrostazioni 


Deposito 
Deposito 
Deposito 
nella  caldaia. 

Separazione  (f.)  della  fuliggine 
Deposito  (m.);  Magazzino  (m.) 
di  deposito. 

Deposito  (m.)  di  carbone ;  De- 
posito (m.)  di  combustibile. 

Profondita  (f.) 

Altezza  (f.)  d'un  dente. 

Profondita  (f.)  dell'acqua. 

Profondita  (f.)  della  fondazione 

Spessore  (m.)  dello  strato  di 
combustible. 

Spessore  (m.)  dell'espansione 
polare. 

Profondita  (f.)  delJa  scanala- 
tura. 

Deviamento(m.);  Deragliamen- 
to  (m.)  (francesismo) 
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Obernuchliche  Dichtigkeit  (f.) 

des  Magnetismus. 
Innere  Dfchtigkeit  (f.)  des  Ma- 

gnetismus. 
Suuredichte  (f.) 
Verbrauchdichte  (f.) 
Kraftliniendichte  (f.) 
Oberflaohliche  Dichtigkeit  (f.) 

des  Magnetismus. 
Gasdichte  (f) 
Rauchdichte  (f.) ;  Rauchstarke 

(f.) 

Zahn  (m.) 
Kalberzahn  (m.) ;  Zahnverzie- 

rung  (f.) 

Sclirager  Kalberzahn  (rn.) 
Viereckiger  Kalberzahn  (m.) 
Zahnschnitt  (m.);  Zahnung(f.) 
Depolarization  (f.);  Depolarisi- 

runu-  (f.) 

Depolarisator  (m.) 
Depolarisiren. 
Depolarisirend. 

DepolarisirendeFlusjsigkeiMfJ 
Niederschlag  (m.) ;  Bodensatz 

(m.) 
Galvanischer  Niederschlag  (m) 

Kristallinischer  Niederschlag 

(m.) 

Sandiger  Niederschlag  (m.) 
Staubablagerung  (f.) 
Kesselsteinablagerung    (f.)  ; 

Niederschlag  (m.)  von  Kes- 

selstein. 

Russnbscheidung  (f.) 
Niederlage  (f.);  Depot  (n.);  La- 

gerplatz(rn.);Lagerraum(m.); 

Magazin  (n.) 
Kohlendepot  (n.);  Kohlenabla- 

deplatz  (m.);  Kohlenhof  (m.) 
Tiefe  (f.) 

Zahntiefe  (f.);  Zahnliohe  (f.) 
Wassertiefe  (f.) 
Fundarnenttiefe  (f.) 
Schichthohe  (f.)   , 

Polschuhstiirke  (f.; 

Nutentiefe  (f.) 

Entgleisen  (n.);  Entgleisung(f.) 


Densite  (f .)  superflcielle  du  ma- 

gnetisme. 
Densite  (f.)  dans  le  volume  du 

inagnetisme. 
Densite  (f.)  de  1'acide. 
Densite  <f.)  de  consommation. 
Densite  (f.)  des  lignes  de  force. 
Densite  (f.)  superflcielle  du  ma- 

gnetisme. 

Densite  (f.)  d'un  gaz. 
Densite  (f.)  de  la  fumee. 

Dent  (f.) 
Denticule  (m.) 

Denticule  (m.)  chanfreine. 
Denticule  (m.)  carre. 
Dentelure  (f.) 
.Depolarisation  ^f.) 

Depolarisateur  (rn.) 

D6polariser. 

Depolarisant. 

Fluide  (m.)  depolarisant. 
Depot  (m.);  Precipite  (m.) 

Precipite  (m.)  galvani<|ue. 
Depdt  (m.)  cristallin. 

Depot  (m.)  sableux. 
Depot  (m.)  de  poussiere. 
Depot  (m.)  d'incrustations. 


Separation  (f.)  de  la  suie. 
Depot  (m.) 

Depot  (m.)  des  charbons  ;  De 
pot  (m.)  des  combustibles. 

Profondeur  (f.) 

Hauteur  (f.)  d'une  dent. 

Profondeur  (f.)  de  1'eau. 

Profondeur  (f.)  de  fondation. 

Epaisseur  (f.)  de  la  couche  de 
combustible. 

Epaisseur  (f.)  de  piece  polaire. 

Profondeur  (f.)  de  rainure. 
Deraillement  (m.) 
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Derangement  (s.)  of  service. 

Derivation  (s.)  (Techn.) 
— ;  Shunt  (s.)  (Electr.) 

Derivation- wire  (s.) 
to  Derive  (v.) 
Derived  current  (s.) 

—  resistance  (s.) 
Derived  circuit  (s.) 

—  wire  (s.);  Branch  wire  (s.) 
Dermatitio(s.)of  the  skin  cau- 
sed by  Rotgen-rays.  . 

Description  (s.)  of  connections 
Design  (s.)  of  bearing. 
Design  (s.) 

—  of  immuration. 
to  Design  (v.) 
Designer  (s.) 

Desincrustand  (s.) ;   Scale  sol- 
vent (s.) 

Desintegrator  (s.) 
Destruction  (s.)  (Boiler) 

—  of  magnetism. 

Desulphurisation  (s.)  (Process 

(s.)  of) 
Detail  (s.) 
Detail-drawing  (s.) 
Detector  (s.);  Current-detector 

(s.)  (Electr.) 

-  (Quantity)  (Electr.) 
Detector  (s.) 

—  (Bolometric  wave). 

—  (Electrification) 

-  (Electrolytic) 

—  (Flemming's  valve-tube. 

—  (Ground) 

—  (Leakage) 

—  (Magnetic) 

—  (Microphonic) 

—  (Telefunken  thermo) 


Disordine  (m.)   nel   servizio   o 

nell'esercizio. 
Derivazione  (f.) 
Derivazione  (f.)  della  corrente. 

Derivazione  (f.)  dei  fili. 
Filo  (m.)  di  derivazione. 
Derivare. 
Corrente  (f.)  derivata. 

Resistenza  (f.)  derivata. 
Gircuito  (m.)   in    derivazione  ; 

Derivazione  (f.) 
Filo  (m.)  derivato. 
Radiodermatite  (f.) 

Descrizione  (f.)  del  circuito. 

Gostruzione  (f.)  del  sopporto. 

Disegno  (in.) 

Disegno  (m.)  della  muratura. 

Disegnare. 

Disegnatore  (m.) 

Disincrostante  (in.) 

Disintegrators  (in.) 
Rpvina  (f.)  della  caldaia. 
Distruzione    (f.)    del     inagne- 

tismo. 
Processo  (m.)  di  dissolforazio- 

ne. 

Particolare  (m.);  Dettaglio  (in.) 
Disegno  (m.)  in  dettaglio. 
Verificatore  (m.) 

Verificatore  (m.)  di  pila. 
Rivelatore  (m.)  di  onde. 

Rivelatore  (m.)  di  onde    bolo- 

metrico  di  Fessenden. 
Elettroscopio  (m.) 

Rivelatore  (in.)  di  onde  elettro- 
litico  di  Schlomilch. 

Rivelatore  (m.)  di  onde  con  tu- 
bo  a  valvola  di  Flemming. 

Indicatore  (in.)  di  terra 

Indicatore  (m.)  di  perdite  di 
corrente. 

Rivelatore  (m.)  di  onde  magne- 
tisrno  di  Marconi. 

Rivelatore  (m.)  di  onde  micro- 
fonico. 

Rivelatore  (in.)  di  onda  Tele- 
funken. 
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Betriebstorung  (f.) 

Ahleitung  (f.) 

Nehenschluss    (m.);    Neben- 

schliessung  (f.)  der  Leitung. 
Ableitungsdraht  (m.) 
Ableiten. 
Nebenstrom  (m.);  Zweigstrom 

(ra.) 

Zvveigwiderstand  (m.) 
Nebenschluss  (m.) 

Zweigleitung  (f.) 
Rontgendermatitis  (f.) 

Stromlaufbescbreibung  (f.) 
Lagerkonstruktion  (f.) 
Zeichnung  (f.) 

Einrnauerungszeiclmung  (f.) 
Zeichnen. 
Zeichner  (m.) 
Kesselsteinlosemittel  (n.) 

Desintegratpr  (m.) 
Kesselzerstorung  (f.) 
Zerstorung  (f.)   des   Magneti- 

sinus. 
Entschwefelungsprocess  (m.) 

Detail  (n.) 
Detailzeichnung  (f.) 
Priifer  (m.) 

Batteriepriifer  (m.) 
Wellendetektor  (m.) ;    Detek- 

tor  (m.) 
Fessenden-Bolometerdetektor 

(m.) 
Elektroskop(m.);Elektricit;its- 

anzeiger  (m.) 
Klektrolytischer  Wellenanzei- 

ger  (in.)  nacli  Scliloinilcb. 
Fleinming-Ventilr()lirendetek- 

tor  (m.) 

Erdsclussanzeiger  (in.) 
Stromentweicbungssucber(m.) 

Marconi-Magnetdetektor  (in.) 

Mikrophonischer  Wellende- 
tektor (m.) 

Telefunken  tbennodete  ktor 
(m.) 


Derangement  (m.;  dans  le  ser- 
vice. 

Derivation  (f.) 
Derivation  (f.) 

Fil  (m.)  de  derivation. 

Denver. 

Gourant  (m.)  derive. 

Resistance  (f.)  derivee. 
Derivation  (f.) 

Fil  (m.)  derive. 
Radiodermatite  (f.) 

Description  (f.)  du  circuit. 

Construction  (f.)  de  palier. 

Dessin  (m.) 

Dessin  (m.)  de  murage. 

Dessiner. 

Dessinateur  (m.) 

Desincrustant  (m.) 

Desintegrateur  (m.) 
Destruction  (f.)  de  cbaudiere. 
Destruction   (f.)   du    rnagneti- 

sme. 
Operations  (f.  pi.)  de   dessou- 

frage. 
Detail  (m.) 
Dessin  (m.)  en  detail 
Veriflcateur  (m.) 

Veriflcateur  (m.)  de  pile. 
Detecteur  (m.)  d'ondes. 

Detecteur  (m.)   d'ondes   bolo- 
,  metrique. 
Electroscope  (m.) 

Detecteur  (m.)  d'ondes  eleclro- 

lytique. 
Detecteur  (m.)  Flemmingavec 

tube  a  soupape. 
Indicateur  (m.)  de  terre. 
Gherche-pertes(m.)  de  courant 

Detecteur  (m.)  d'ondes  magne- 
tique. 

Detecteur  (m.)  d'ondes  micro- 
pbonique. 

Thermodetecteur  (m.)  Tele- 
funken. 


DtfT 


Detector  (s.)  (Wave) 

Detent  (s.) ;  Click  (s.)  (Much.) 

Detent-lever  (s.) 
Detent-pin  (s.) 

Detent-rod  (s.) 

Detent  (s.)  (Telegraph.} 

Deterioration  (s.) 
Determinant  (s.) 
Determinate  (Statical) 
Determination   (s.)  of  distur- 
bance. 

—  of  frequency. 

—  of  polarity. 

—  of  solubility 

—  of  hardness. 

—  of  heating  value. 

—  of  output. 
Detonating-powder  (s.) 

Deuto sulphide  (s.)  of  mercury. 
Deutoxide  (s.)  of  manganese, 
to  Develop  (v.)  (Phot.) 
Developer  (s.)  (Phot.) 

to  Deviate  (v.);  to  Deflect  (v.) 
Deviation  (s.);  Deflection  (s.) 

—  of  the  compass. 

-  (Angle  (s)  of) 
Device  (s.) 

-  (Additional)  (Build.) 
Device  (s.)  (Adjusting) 

—  (Alarm) 

—  (Axial  stretchnig) 

—  (Draining) 

—  (Gripping) 


Rivelatore  (m.)  di  onde. 

Soltarello(rn.) ;  Nottolino(m.); 

Tacchetto  (m.) 
Leva  (f.)  d'espansione. 
Perno  (m.)  d'arresto. 


Asta  (f.)  del  cassette  d'espan- 
sione. 
Scappamento    (m.)  dell'appa- 

recchio  di  Hughes. 
Deterioramento  (m.) 
Determinante  (m.) 
Staticamente  determinate, 
Determinazione  (f.)  della  per- 

turbazione. 
Determinazione  (f.)  della  fre- 

quenza  o  periodicita. 
Determinazione  (f.)  della  pola- 

rita. 
Determinazione  (f.)  della  solu- 

bilita. 
Determinazione  (f.)  della  du- 

rezza. 
Determinazione  (f.)   della   po- 

tenza  caloriftca. 
Determinazione  (f.)  della  po- 

tenza. 
Polvere  (f.)  detonante  o  fulmi- 

nante. 

Solfuro  (m.)  di  mercurio. 
Ossido  (m.)  manganico. 
Sviluppare. 
Liquido  (m.)  sviluppatore;  Svi- 

luppatore  (m.) 
Deviare. 
Deviazione  (f.) 

Deviazione  (f^  dell' ago  ma- 
gnetico;  Deviazione  (f.)  della 
bussola. 

Angolo  (m.)  di  deviazione. 

Preventive  (m.)  di  00319;  Cal- 
cqlo(m.)  di  costo;  Perizia  (f.) 

Perizia  (f.)  addizioriale. 

Disposizione  (f.)  per  la  regi- 
strazione. 

Apparecchio  (m.)  d'allarme. 

Disposizione  (f.)  per  la  tensio- 
ne  assiale. 

Appareechio  (in.)  di  scarico. 

Morsetto  (m.)  di  attacco. 


French 


Wellendetektor  (m.);  Wellen- 

anzeiger  (m.) 
Sperrklinhe  (f.);    Sperrhaken 

Sperrkegel  (m.) 
Expansionshebel  (in.) 
Anhaltestift  (in.);   Sperrkegel 

(m.);  Sperrstift(m.);  Anstoss- 

zapfen  (m.). 
Expansionsstange  (f.);  Expan- 

sionsschieberstange  (f.) 
Auslosung  (f.)  am  Hughes-Ap- 

parate. 

Abnutzung  (f.) 
Determinante  (f.) 
Statisch  bestiinmt. 
Storungsbestirnmung  (f.) 

Wechselzahlbestimmung  (f.) 
Polbestimmung  (f.) 
Loslichkeitsbestimraung  (f.) 
Hurtebestimmung  (f.; 
Heizwertbestimmung  (f.) 
Leistungsbestimmung  (f.) 
Knallpulver  (n.) 

Quecksilbersulfld  (n.) 
Manganoxyd  (n.) 
Entwickeln. 
Entwicklungsflussigkeit      (f.)  ; 

Entwichler  (m.) 
Ablenken;  Abweichen. 
Abweichung   (f.);    Ablenkung 

(f.);  Deviation  (f.) 
Abweichung  (f.)  der  Magnetna- 


Ablenkungswinkel  (m.);   Aus- 

schlagswinkel  (m.) 
Anschlag(m.);Kostenanschlag 

(m.) 

Additionalbauanschlag  (m.) 
Nachstellvorrichtung  (f.) 

Alarmapparat  (in.) 
AchsiaLspannvorrichtung  (f.) 

Entwasserungsvorrichtung  (f.) 
Einspannvorrichtung  (f.) 


Deetecteur  (m.)  d'ondes. 

Cliquet  (m.);  Declic  (ra.);  Gro- 

cnet  (m.)  d'arret. 
Levier  (m.)  de    la  detente. 
Pivot   (ra.)   d'arret;    Etoquiau 

(m.) ;  Etoquereau  (m.) 

Barre  (f.)  de  la  detente. 

Echappement(m.)]derappareil 
Hughes. 

Deterioration  (f.) 

Determinant  (m.) 

Determine  statiquemerit. 

Determination  (f.)  d'un  deran- 
gement. 

Determination  (f.)  de  la  fre- 
quence. 

Determination  (f.)   des  poles. 

Determination  (f.)  de  la  solu- 

bilite. 
Determination  (f.)  de  la  durete. 

Determination  (f.)  de  la  puis- 
sance caloriflque. 

Determination  (f.)  de  la  puis- 
sance. 

Poudre  (f.)  fulminante. 

Deutosulfure  (m.)  de  mercure. 
Deutoxyde  (m.)  de  manganese. 
Developper. 
Developpeur  (m.) 

Devier. 
Deviation  (f.) 

Deviation  (f.)  de  la  boussole. 


Angle  (m.)  de  deviation. 
Devis  (m.) 

Devis  (m.)  additionnel. 
Dispositif  (m.)  de  reglage. 

Appareil  (m.)  d'alarme. 
Dispositif  (m.)  de  serrage  axial 

Purgeur  (m.) 

Machoire  (f.)  de  fixation. 
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Device  (s.)  (Releasing) 

-  (Setting) 

—  (Stretching) 

—  (Tightening) 

—  (Tipping) 

-  (Weighing) 

Devil  (s.);  Rag-tearing  machi- 
ne (s.) 


Devil  (s.)  (Cartesian) 
Dextrine  (s.);    Starch-gum   (s.) 

(Chem.) 
Diagometer  (s.)  (Phys.) 

Diagonal  (adj) 

-  (s.) 

Diagonaly  (adv.) 
Diagram  (s.) 

—  of  an  indicator. 

—  of  strains. 
Diagram-paper  (s.) 

—  (Area  (s.)  of  the) 

—  (Cylinder) 

—  (Differential) 

—  (High-pressure) 

—  (Indicator) 

—  (Inlet) 

—  (Lead) 

—  (Length  (s.)  of) 

—  (Line  (s.)  of) 

—  (Low  pressure) 

—  (Mean  height  (s.)  of) 

-  (Mollier) 

-  (Outlet) 

—  (Oval  slide  valve) 

—  (Over-pressure) 

—  (Pressure-volume);  p.  v.  dia- 
gram (s.) 

—  (Piston) 

—  (Polar) 

-  (Radial) 

—  (Ranhine) 


Meccanismo   (m.)    di   disgiun- 

zione. 

Disposizione  (f.)  di  registro 
Meccanismo  (m.)  di  trazione. 
Dispositive  (m.)  di  chiusura. 
Dispositive  (m.)  a  bilico. 
Dispositive  (m.)  per  pesare. 
Macchina  (f.)   per  tagliare  gli 

stracci 


Diavolo  (m.)  di  Cartesio. 
Destrina  (f.) 

Diagometro  (m.) 

Diagonale. 
Diagonale  (f.) 
Diagonalmente. 
Diagramma  (m.) 

Diagramma  (m)dell'indicatore; 

Curva  (f.;  dell'indicatpre. 
Diagramma  (m.)  delle  forze. 
Carta  (f.)  per  1'indicatore. 
Superflcie  (f.)  del  diagramma. 
Diagramma  (m.)  del  cilindro. 
Uiagramma  (m.)  differeiiziale. 
Diagramma  (m.)  dell'alta.pres- 

sione. 
Diagramma    (m.)  dell'indica- 

tore. 

Triangolo  (m.)  d'entrata. 
Diagramma  (m.)  delle  preces- 

sioni. 

Lunghezza  (f.)  del  diagramma. 
Curva  (f.)  del  diagramma. 
Diagramma  (m.)  dibassapres- 

sione. 

Altezza  (f.)  media  del  diagram- 
ma. 

Diagramma  (m.)  di  Mollier. 
Triangolo  (m.)  d'uscita. 
Diagramma  (m.)  ovale  del  cas- 

setto. 
Diagramma  (m.)  delle  pressio- 

sioni  ett'ettive. 
Diagramma  (in.)   di  pressioni 

e  volumi ;  Diagramma   (m.) 

p.  v. 

Diagramma  (m)  dello  stantuffo 
Diagramma  (m.)  polare. 
Schema  an.)  radiale. 
Diagramma  (m.)  di  Rankin. 
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Auslosevor  rich  tun  g  (f.) 

Stellvorrichtung  (f.) 
Spannwerk  (n.) 
Anziehvorrichtung  (f.) 
Kippvorrichtung  (f.) 
Wagevorrichtung  (f.) 
Lumpenwolf  (m.) 


Cartesisclies  Teufelchen  (n.) 
Dextrin  (n.);  Starkegummi  (n.) 

Diagometer  (n.) ;  Elektrischer 

Leitungsmesser  (m.) 
Diagonal. 
Diagonale  (f.) 
Diagonalweise. 
Diagramm  (n.);  Schematiscbe 

Darsteliung  (f.) 
Indikatordiagramm  (n.) 

Krufteplan  (m.) 
Indikatorpapier  (n.) 
Diagram  mflache  (f.) 
Kolbenwegdiagramm  (n.) 
Differenzdiagramm  (n.; 
Hochdruckdiagramm  (n.) 

Indikatordiagramm  (n.) 

Eintrittsdreieck  (n.) 
Diagramm  (n.)  der  Voreilun- 

gen. 

Diagrammlunge  (f.) 
Diagrammkurve  (f.) 
Niederdruckdiagramm  (n.) 

Mittlere  Diagrammhohe  (f.) 

Molliersches  Diagramm  (n.) 

Austrittsdreieck  (n.) 

Ovales  Schieberdiagrammfn.) 

Ueberdruckdiagramm  (n.) 

Druckvolumendiagramm  (n.) ; 
p-v-Diagramm  (n.) 

Kolbendiagramm  (n.) 
Polardiagramm  (n.) 
Radialschema  (n.) 
Rankinisiertes  Diagramm  (n.) 


Declic  (m.; 

Dispositif  (m.)  de  reglage. 

Mecanisme  (m.)  de  tractian. 

Dispositif  (m.)  de  serrage. 

Dispositif  (m.)  de  basculement. 

Dispositif  (m.)  de  pesage. 

Machine  (f.)  a  rornpre  les  chif- 
fons; Derompoir  <m.);  Machi- 
ne (f.)  a  defloclier;  Machine 
(f.)  a  efflocher  ;  Efflleuse  (f.) 

Diable  (m.)  cartesien. 

Dextrine  (f.) 

Diagometre  (m.) 

Diagonal. 
Diagonale  (f.) 
Diagonalement. 
Diagramme  (m.) 

Diagramme  (m.)  de  Pindicateur 

Diagramme  (m.)  des  forces. 
Papier  (m.)  de  1'indicateur. 
Surface  (f.)  d'un  diagrarnme. 
Diagramme  (m.)  du  cylindre. 
Diagramme  (m.)  differentiel. 
Diagramme  (m.)  de  haute  pres- 

sion. 
Diagramme  (m.)  d'indicateur. 

Triangle  (m.)  d'entree. 
Diagramme  (m.)  des  avances. 

Longueur  (m.)  du  diagramme. 

C9urbe  (f.)  de  diagramme. 

Diagramme  (m.)  de  basse  pres- 
sion. 

Hauteur  (f.)  moyenne  de  dia- 
gramme. 

Diagramme  (m.)  de  Mollier. 

Triangle  (m.)  de  sortie. 

Diagramme  (m.)  ovale  de  ti- 
roir. 

Diagramme  (m.)  de  surpres- 
sion. 

Diagramme  (m.)  de  pressions 
et  volumes;  Diagramme  (m.) 
p.  v. 

Diagramme  (m.)  du  piston. 

Diagramme  (m.)  polaire. 

Schema  (m.)  radial. 

Diagramme  (m.)  rankinise. 
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Diagram  (Short-circuit) 

Din  gramma  (m.)  di  corto  cir- 

cuito. 

—  (Slide  valve) 

Diagramma  (m.)  della   distri- 

buzione  o  del  cassette. 

—  (Smohe) 

Diagramma  (m.)  del  fumo. 

—  (Steam) 
—  (Valve) 

Diagramma  (m.)  del  vapore. 
Diagramma  (m.)  della   distri- 

buzione. 

—  (Zeuner's  vnlve) 

Diagramma  (m.)  di  Zeuner. 

Dial  (s.) 

Quadrante  (m.) 

—  of  the  steam-gauge. 

Quadrante  (m.)  del  manome- 

tro. 

Dial-telegraph  (s.) 
Dialysis  (s.)  (Chem.; 

Telegrafo  (m.)  a  quadrante. 
Dialisi  (f.) 

Diamagnetic  (adj.) 

Diamagnetico. 

—  (substance)  (s.) 

Sostanza  (f.)  diamagnetica. 

Diamagnetism  (s.) 

Diamagnetismo  (m.) 

Diamagnetometer  (s.) 

Diamagnetometro  (m.) 

Diameter  (s.) 

Diametro  (m.) 

—  of  a  cylinder. 

Diametro  (m.)  d'un  cilindro. 

—  of  the  piston. 

Diametro  (m.)  dello  stantufTo. 

—  of  the  pitch  circle. 

Diametro  (m.)  del  cerchio  dei 

fori. 

—  of  carbon. 

Diametro  (m.)  del  carbone. 

—  of  conduit. 

Diametro  (m.)  del  tubo. 

—  of  journal. 

Diametro  (m.)  del  perno. 

—  of  pulley. 
-  of  shaft. 

Diametro  (m.)  della  puleggia. 
Diametro  (m.)  dell'albero. 

—  of  screw. 

Diametro  (m.)  esterno  del   fi- 

'•-."'  »      :    i.    • 

letto  della  vite. 

—  of  the  bearing. 

Diametro  (m.)  del  sopporto. 

—  of  a  tube. 

Diametro  (m.)  d'un  tubo. 

—  of  the  diminution  (Arch.) 

Diametro  (m.)  di  rastremazione 

—  (Apparent) 

Diametro  (m.)  apparente. 

—  (Conjugate) 

Diametro  (m,)  coniugato. 

—  (Inside) 

Diametro  (m.)  interno. 

—  (Outside) 

Diametro  (m.)  esterno. 

—  (Swelling) 

Diametro   (m.)    di    affusatura 

d'una  colonna. 

Diameters  (s.  pi.)  (Conjugate) 

Diametri  (m.  pi.)  coniugati. 

Diapason  (s.) 

Diapason  (m.) 

Diaphaneity  (s.) 

Diafanita  (f.) 

Diaphanometer  (s.) 

Diafanometro  (m.) 

Diaphanoscopy  (s.) 
Diaphragm  (s.) 

Diafanoscopia  (f.) 
Diaframma    (m.)  ;    Diafragma 

(m.) 
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Kurzschlussdiagramm  (n.) 
Schieberdiagramm  (n.) 

Raucbdiagramm  (n.) 
Dampfdiagramm  (n.) 
Steuerungsdiagramm  (n.) 

Zeunersclies  Schieberdia- 
gramm (n.) 

Zifferblatt  (n.);  Zeigerplatte  (f); 
Zeigerblatt  (n.) 

Zeigerblatt(n.)  eines  Manome- 
ters. 

Zeigertelegraph  (m.) 

Dialyse  (f.);  Dialysis  (f.) 

Diainagnetisch. 

Diamagnetische  Substanz  (f.) ; 
Dinmagnet  (m.) 

Diamagnetismus  (m.) 

Diamagnetometer  (n.) 

Durchmesser  (m  ) 

Cylinderweite  (f.) ;  Cylinder- 
durcbmesser  (m.) 

Kolhendurchmesser  (m.) 

Lochkreisdurchmesser  (m.) 

Koblendurchmesser  (m.) 
Rohrdurchmesser  (m.) 
Zapfendurchmesser  (m.) 
Sclieibendurclimesser  (m.) 
Wellendurchmesser  (m.) 
Aeusserer  Gewindedurchmes- 

ser  (m.) 
Durchmesser  (m.)  des  Lagers. 

Rohrweite  (f.) 

Verjiingungsdurchmesser  (m.) 
Scheinbnrer  Durchmesser  (m.) 
Konjugierter  Durchmesser  (m.) 
Lichtweite  (f.);  Lichter  Durch- 
messer (m.) 

Aeusserer  Durchmesser  (m.) 
Ausbauchungsdur  chmesser 
(m.) ;  Anschwellungsdurch- 
messer. 

Konjugierte  Durchmesser  (m. 
pi.) 

Durchsichtigkeit  (f.) 
Diaphanometer  (n.) 
Diaphanoskopie  (f.) 
Scheidewand  (f);  Diaphrasma 
(n.);  Membran  (f.) 


Diagram  me  (m.)  de  court  cir- 
cuit. 
Diagramme  (m.)  du  tiroir. 

Diagramme  (m.)  de  la  fumee. 
Diagramme  (m.)  de  vapeur. 
Diagramme  (m.)  de  distribu- 
tion. 
Diagramme  (m.)  de  Zeuner. 

Gadran  (m.) 

Cadran  (m.)  d'un  manometre. 

Telegraphe  (m.)  a  cadran. 

Dialyse  (f.) 

Diamagnetique. 

Substance  (f.)  diamagnetique. 

Diamagnetisme  (m.) 
Diamagnetometre  (m.) 
Diametre  (m.) 
Diametre  (m.)  d'un  cylindre. 


Diametre 
Diametre 

trous. 
Diametre 
Diametre 
Diametre 
Diametre 
Diametre 
Diametre 

let. 
Diametre 

palier. 
Diametre 
Diametre 
Diametre 
Diametre 
Diametre 


(m.)  du  piston. 
(m.)   du  cercle. 


de 


(m.)  du  charbon. 
(m.)  de  tube. 
(m.)  du  tourillon. 
(m.)  de  poulie. 
(m.)  de  1'arbre. 
(m.)  exterieur  du  fl- 

(m.)  de  1'alesage  du 

(m.)  d'un  tube. 
(m.)  de  diminution. 
(m.)  apparent. 
(m.)  conjugue. 
(m.)  interieur. 


Diametre  (m.)  exterieur. 
Diametre  (m.)  renflement. 


Diametres  (m.pl.)  conjugues. 

Diaphaneite  (f.) 
Diaphanometre  (m.) 
Diaphanoscopie  (f.) 
Diaphragme  (m.) 
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Diaphragm  (Me to  1  lie) 

—  (Porous) 

-  (Vibrating) 

—  CAlluminium) 

--  (Carbon) 

—  (Parchement) 

—  (Sheet-iron) 
Diastasimeter  (s.) 

-  (Spiral) 
Diastimometer  (s.) 
Diathermanuous  (adj.) 
Dichroism  (s.) 

Die-stock  (s.) 

—  for  gas-tubes. 

Dies  (s.pl.);  Screw-dies  (s.  pi.) 


Dielectric  (adj.) 
-  power  (s.) 
Dielectric  (s.) 

—  constant  (s.) 

—  fatigue  (s.) 

—  polarisation  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  strength  (s.) 

Dielectricity  (s.) 
Difference  (s.) 

—  of  temperature. 

—  of  transmission  waves. 

—  of  the  diagrams  of  the  two 
cylinder  ends. 

—  of  electrostatic  potential 

—  of  magnetic  potential. 

—  of  structure. 

—  in  levels  between  roadway 
and  railway  platform. 

—  indicator  (s.)  (Phase) 

—  of  phases. 

—  in  admission. 


Diaframma  (in,)  metallico. 

Diaframma  (m.)  poroso. 
Mernbrana  (f.)  vibrante. 

Diaframma  (m.)  d'alluminio. 

Diaframma  (m.)  di  carbone. 
Diaframma  (m.)  di  pergamena. 
Diaframma  (m.)  di  ferro. 
Diastimetro  (m.) 

Diastimetro  (m.)  a  spirale. 
Diastimomelro  (m.) 
Diatermico. 
Dicroismo  (m.) 

Filiera  (f.) 

Macchina  (f.)    per    fllettare   i 

tubi  a  gas. 
Cuscinetti  (in.  pi .)  o  guancialet- 

ti  (m.  pi.)  da  filettare. 

Dielettrico. 

Potere  (m.)  dielettrico. 

Dielettrico  (m.) 

Costante  (f.)  dielettrica. 
Effetto  (m.)  dellu  penetrazione 

della  carica. 

Polarizzazione  (f.)  dielettrica. 
Resistenza  (f.)  dielettrica. 
Resistenza  (f.)  dielettrica. 

Dielettricita  (f.) 

Differenza  (f.) 

Dilferenza  (f.)  di  temperatura 

Difterenza  (f.)  delle  onde  emes- 

se. 

Differenza  (f.)  fra  i  diagram- 
mi  delle    estremita   del    ci- 

lindro. 
Differenza  (f.)  di  potenziale  e- 

lettrostatica. 
Differenza  (f.)  potenziale  ma- 

gnetica. 

Differenza  (f.)  di  struttura. 
Differenza  (f.)  di  livello  fra  la 

strada  ed  il  piano  della  fer- 

rovia. 

Gomparatore  (m.)  di  fasi. 
Differenza  (f.)  di  fasi. 
Differenza  (f.)  d'ammissione. 


German 


—  337  — 


French 


Metallische  Zwischenwand  (f.); 

Metallische  Zwischenplatte  (f) 
Porose  Scheidewand  (f.) 
Membrane  (f)  beim  Fernsprech- 

apparat. 
Alurniniummembran  (f.) 

Kohlemembran  (f.) 
Pergarnentmembran  (f.) 
Eisenblechmembran  (f.) 
Diastasimeter(n.);  Diastimeter 

(n.) 

Spiraldiastimeter  (n.) 
Diastimometer  (n.) 
Diatherman. 
Dichroisrnus  (in.);  Dichroismus 

(m.) 
Kluppe   (f.)    zum    Schrauben- 

schneiden. 
Gasgevvindeschneidmascli  i  n  e 

(f.) 
Schraubenbacken  (m.  pi.);  Ba- 

cken  Cm.pl. );Gewindeschneid- 

backen  (in.  pi.) 
Dielektrisch. 

Dielektrisch.es  Vermogen  (n.) 
Dielektrihum  (n.) ;    Dielektri- 

scher  Korper  (in.) 
Dielektricitatskonstante  (f.) 
Dielektrische    Nachwirkung 

(f.) 

Dielektrische  Polarisation  (f.) 
Dielektrischer  Widerstand  (m) 
Dielektrische  Festigkeit  (f.) 

Dielektricitiit  (f.) 
Differenz  (f.) ;  Unterschied  (m.) 
Temperaturdifferenz  (f.) 
Geberwellendif't'erenz  (f.) 

Verschiedenlieit  (f.)    der   Dia- 

grainme  fiir  die  beiden  Ma- 

scln'nenseiten. 
Elektrostatische  Potentialdif- 

ferenz  (f.) 
Magnetische    Potential d iff e- 

renz  (f.) 

Strukturverschiedenheit  (f.) 
Hohenunterscliied   Cm.)   zwis- 

chen  Strasse  und  Balmsteig. 

Phasenvergleicher  (m.) 
Phasenunterschied  Cm.) 
Fiillungsunterschied  (m.) 
WEBBER. 


Diaphragme  (m.)  metallique. 

Diapliragme  (m.)  poreux. 
Membrane  (f.)  phonique. 

Diaphragme  (m.)  en  alumi- 
nium. 

Diaphragme  (m.)  en  charbon 

Membrane  (f.)  en  parchemin. 

Membrane  (f.)  en  fer. 

Diastasimetre  (m.);  Diastime- 
tre  (m.) 

Diastimetre  (m.)  a  spirale. 

Diastimometre  (m.) 

Diathermane;  Diathermique. 

Dichroisme  (m.) 

Filiere  (f.)  brisee. 

Filiere  (f.)  brisee  pour  tul>es  a 

gas. 
Coussinets  (mpl.)a  flleter. 

Dielectrique. 

Pouvoir  (m.)  dielectrique. 

Dielectrique  (m.) 

Gonstantp  (f.)  dielectrique. 
Fatigue  (f.)  dielectrique. 

Polarisation  Cf.)  dielectrique. 
Resistance  (f.)  dielectrique. 
Resistance  (f.)   mecanique   du 

dielectrique. 
Dielectricite  (f.) 
Difference  (f.) 

Difference  (f )  de  temperature. 
Difference  (f.)  des  ondes  emi- 

ses. 
Difference  (f.)   entre   les   dia- 

grammes  de  deux  cotes  de 

la  machine. 
Difference  (f.)  de  potential  elec- 

trostatique. 
Difference  (f.)  de  potential  ma- 

gnetique. 

Difference  Cf-)  de  structure. 
Difference  (f,)  de  niveau  entre 

la  rue   et   la   plateforme  de 

la  voie. 

Gomparateur  (m.)  de  phases. 
Difference  (f.)  de  phases. 
Difference  (f.)  d'admission. 
22 
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Difference  (s.)  in  draught. 

—  of  level. 

—  of  phase  (Electr.) 

—  of  potential  (Electr.) 

—  (Finite) 

—  (Fundamental) 

—  (Tension) 

Differential  arc  lamp  (s.)  for 

alternating  current. 
for  continuous  current. 

—  arc  striking  mechanism  (s.) 

—  band-brake  (s.) 

—  circuit  breaker  (s.) 

-  wattmeter  (s.) 

—  (Math.) 

-  (adj.) 

—  arc  lamp  (s.)  (Electr.) 

Differential  coil  (s.) 

-  block  (s.) 

—  brake  (s.) 

—  calculus  (s.) 

—  equation. 

-  galvanometer  (s.) 

—  inductor  (s.) 

—  lamp  (s.) 

—  pulley-block  (s.) 

—  relay  (s.)  (Electr.) 

—  screw  (s.) 

—  system  (s.) 

—  quotient  (s.) 

—  thermometer  (s.) 

—  volume  (s.) 

—  wheel  's.) 

—  winding  (s.)  (Electr.) 
Differentially  compounded  dy- 
namo (S.) 

Differentially     compounded 

winding  (s.) 
to  Differentiate  (v.) 
Diffraction  (s.)  of  light. 
Diffuser  (s.) 

Diffusibility  (s.) 
Diffusion  (s.) 


Dilferenza  (f.)  di  tiraggio. 
Differenza  (f.)  di  livello. 
Dilferenza  (f.)  di  fase. 

Differenza  (f.)  di  potenziale. 
Differenza  (f.)  flnita. 
Differenza  (f.)  fondamentale. 
Differenza  (f.)  di  tensione. 
Lampada  (in.)   ad   arco   dilfe- 

renziale  a  cor  rente  alternate 
Lampada  (in.)  ad    arco    dil'l'e- 

reriziale  a  corrente  continua 
Innescatore  (m.)  d'urco  dilfe- 

renziale. 
Freno  (m.)  a  nastro   dilferen- 

ziale. 

Interruttore  (m.)  differenziale. 
Wattometro  (in.)  differenziale. 
Differenziale  (m.) 

Differenziale. 

Lampada  (f.)  ad  arco  differen- 
ziale. 

Rocchetto  (m.)  differenziale ; 
Bobina  (f.)  differenziale. 

Taglia  (f.)  ditferenziale. 

Freno  (m.)  differenziale. 

Calcolp  (in.)  differenziale. 

Equazione  (f.)  differenziale. 

Gal  vanometro  (m.)  dift'erenziale 

Induttore  (m.)  differenziale. 

Lampada  (f.)  differenziale. 

Taglia  (f.)  differenziale. 

Relais  (m.)  differenziaie. 

Vite  (f.)  differenziale. 

Sistema  (m.)  ditferenziale. 

Quoziente  (m.)  differenziale. 

Termometro  (in.) differenziale. 

Volume  (in.)  differenziale. 

Ruota  (f.)  differenziale. 

Avvolgimento(m.)  differenziale 

Dinamo  (f.)  compound  diffe- 
renziale. 

Avyolgimento  (m )  differen- 
ziale. 

Differenziare. 

Diffrazione  (f.)  della  luce. 

Diffusore  (m.) 

Diffusibilita  (f.) 
Ditfusione  (f.) 
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Zugunterschied  (m.);  Zugdifl'e. 

renz  (f.) 
Hohenunterschied    (in.);      Ni- 

veaudifferenz  (f.) 
Phasenverscliielmng  (f.);  Pha- 

sen d iff e renz  (f.) 
Potentialdifferenz  (f.) 
Bestimmte  Differenz  (f.) 
Fundamentaldift'erenz  (f.) 
Spannungsdifferenz  (f.) 
Differentialbogenlampe      fur 

Wechselstrom. 
Differentialbogenlampe      fur 

Gleichstrom. 
DifFerentialbogenbildner  (m.) 

Differentialbandbremse  (f.) 

Differentialausschalter  (m.) 
Differentialwattmeter  (n.) 
DifTerenzial   (n.);    Differential 

(n.);  Differential  grosse  (f.) 
DifTerenzial ;  Differential. 
Differentiallampe  (f.) 

Differentialspule  (f.) 

Differentialflaschenzug  (m.) 
Differ  en  tialbremse  (f.) 
Differentialrechnung  (f.) 
Differentialgleicliung  (f.) 
Differentialgalvanometer  in.) 
Differentialinduktor  (m.) 
Differentiallampe  (f.) 
Differentialflaschenzug  (m.) 
Differentialrelais  (n.) 
Differentialschraube  (f.) 
Differentialsystem  (n.)  ' 
Differentialquotient  (m,) 
Differentialthermometer  (n.) 
Differentialvolumen  (n.) 
Differential rad  (n.) 
Differentialwicklung  (f.) 
Differential-Compound   Dyna- 
mo (f.) 
Differentialwicklung  (f.) 

Differentieren;  Differenzieren. 
Zerstreuung  (f.)  des  Lichtes. 
Diffusor  (m.);  Erweiterter  Ring- 

kanal  (m.) 
Diffusibilitat  (f.) 
Diffusion  (f.);  Ausbreitung  (f.); 

Verbreitung  (f.) 


Difference  (f.)  de  tirage. 
Difference  (f.)  de  niveau. 
Difference  (f.)  de  phase. 

Difference  (f.)  de  potentiel. 
Difference  if.)  flnie. 
Difference  (f.)  fondamentale. 
Difference  (f.)  de  tension. 
Lampe  (f.)  a  arc  differentielle 

a  courant  alternatif. 
Lampe  (f.)  a  arc  differentielle 

a  courant  continu. 
Mecanisme.    (m.)    d'amorgage 

differentiel. 
Frein  (m.)  differentiel  a  ruban. 

Interrupteur  (m.)  differentiel. 
Wattrnetre  (m.)  differentiel. 
Differentielle  (f.);  Quantite  (f.) 

differentielle. 
Differentiel. 
Lampe  (f.)  differentielle. 

Bobine  (f.)  differentielle. 

Moufle  (f.)  differentielle. 
Frein  (m.)  differentiel. 
Calcul  (m.)  differentiel. 
Equation  (f.)  differentielle. 
Galvanometre  (m.)  differentiel . 
Inducteur  (m.)  differentiel. 
Lampe  (f.)  differentielle. 
Moufle  (f.)  differentielle. 
Relais  (m.)  differentiel. 
Vis  (f.)  differentielle. 
Systeme  (m.)  differentiel. 
Quotient  (m.)  differentiel. 
Thennometre  (m.)  differentiel. 
Volume  (m.)  differentiel. 
Roue   f.)  differentielle. 
Enroulement  (m.)  differentiel. 
Dynamo  (f.)    compound   diffe- 
rentielle. 
Enroulement  (m.)  differentiel. 

Differentier. 

Diffraction  (f.)  de  la  lumiere. 

Diffuseur  (m.) 

Diffusibilite  (f.) 
Diffusion  (f.) 
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Diffusion  (Speed  (s.)  of) 
Diffusion  (s.)  of  the  current 
Diffusion  resistance  (s.) 
Digger  (s.)  (Build) 

—  (Gold) 

to  Dig  (v.)  holes. 

Digging  (s.)  the  foundation. 

—  (to  Drive  (v.)  sheeting  piles 
without  (previous) 

Dike  (s.) 

—  round  an  extension  of  seve- 
ral grounds. 

—  with  counter-dike. 

—  (Base  (s.)  of  a) 

—  (Breaking  (s.)  of  a) 

—  (Foot  (s.)  of  a) 
-  (Half-moon) 

—  (Mat) 

—  (Overfall) 

—  (Second) 

—  (Side) 

—  (Stone) 

—  (Temporary) 

Dike-lock  (s.) ;  Sluice  (s.)  in  a 

dike. 
Diking  (s.) 

Dilatability  (s.) 

Dilatable  (adj.) 

Dilatation  (s.) ;  Expansion  (s.) 

—  (Absolute) 


—  (Apparent) 

—  (Cubic) 


5) 

—  (Linear) 

—  (Superficial) 

—  (Coefficient  (s.)  of) 

—  (Coefficient  (s.)  of  cubic) 

—  (Coefficient  (s.)  of  flat) 

—  (Coefficient  (s.)  of  linear) 

Diluent  (s.) ;   Diluting  consti- 
tuent (s.) 

Dilution  (.)  (Smoke) 
to  Dilute  (v.)  (Chem.) 

—  lime. 


Velocita  (f.)  di  diffusions. 
DitTusione  (f.)  della  corrente. 
Besistenza  (f.)  di  diffusione. 
Terrazziere(m.);Scavatore(m) 
Cercatore  (in.)  o  scavatore  (m.) 

d'oro. 

Scavare  (v.)  delle  buche. 
Scavo  (m.)  generale. 
Sprofondare  (v.)  un  pilastroin 

muratura   senza  scavare  la 

fondazione. 
Diga  (f.) ;  Argine  (f.) 
Argine  (m.)  comprensorio. 

Argine  (m.)  binato. 
Base  (f.)  d'una  diga. 
Rottura  (f.)  d'una  diga. 
Base  (f.)  o  piede  (m.)  d'una  diga. 
Argine  (m.)  a  mezza  luna/ 
Argine  (m.)  impagliato. 
Argine  (m.)  a  stramazzo. 

Argine  (m.)  subalterno. 
Argine  (m.)  traversante. 
Argine  (m.)  maestro. 
Argine  (m.)  temporaneo  od'ap- 

poggio. 
Chiusa  (f.)  praticata  in  una  diga 

Arginatura  (f.) 
Dilatabilita  (f.) 

Dilatabile. 
Dilatazione  (f.) 
Dilatazione  (f.)  assoluta. 
Dilatazione  (f.)  apparente. 
Dilatazione  (f.)  cubica. 
Dilatazione  (f.;  lineare. 

Dilatazione  (f.)  superficiale. 
Coefficiente  (m.)  di  dilatazione 
Coefficiente  (m.)  di  dilatazione 

cubica. 
Coefficiente  (m.)  di  dilatazione 

piana. 
Coefflciente  (m.)  di  dilatazione 

lineare. 
Diluente  (m.) 

Diluzione  (f.)  del  fumo. 
Diluire. 

Spegnere  la  calce  ;    Spegnere 
la  calcina. 
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French 


Diffusionsgeschwindigkeit  (f.) 
Ausbreitung  (f.)  des   Stromes. 
Ausbreitungswiderstand  (ra.) 
Erdarbeiter  (m.) 
Goldgraber  (ra.) 

Lcicher  ausheben. 
Ausheben  (n.)  der  Baugrube. 
Die     Mauerwerkpfeiler     ohne 
Ausgraben  herabsenkeri. 

Deich  (m.);  Darnm  (in.) 
Ringdeich   (m.);    Polderdeicli 

(m.);  Rummeldeich  (rn.) 
Deich  (m.)  rait  Schutzdeich. 
Deichfuss  (in.) 
Deiclibruch  (m.) 
Deichfuss  (m.) 
Kesseldeich  (ra.) 
Mattendeich  (ra.) 
Ueberfalldeich  (m);  Ueberlaufs- 

deich  (m.) 

Untergeqrdneter  Deich  (m.) 
Flugeldeich  (m.) 
Gepflasterter  Deicli  (in.) 
Nothdeich  (m.) 

Deichschleuse  (f,) 

Eindeichung  (f.) ;  Uindeichung 

(f.) 
Dehnbarkeit  (f.);  Ausdelmbar- 

keit  (f.) 

Dehnbar;  Ausdehnbar. 
Dehnung  (f.);  Ausdehnung  (f.) 
Absolute  Ausdehnung  (f,) 
Scheinbare  Ausdehnung  (f.) 
Kubisclie  Ausdehnung  (f.) 
Lineare  Ausdehnung  (f.);  L;in- 

genausdehnung  (f.) 
Flachenausdehnung  (f.) 
Ausdehnungskoefficient  (m.) 
Korperausdehnungskoefficient 

(m.) 
Flachenausdehnung  sk  oeff  i- 

cient  (in.) 
Linearer    Ausdehnungskoeffl- 

cient  (ra.) 
VerdQinrender  Bestandteil  (m.) 

Rauchverdiinnung  (f.) 
^Verdunnen. 

Kalck  anmachen;  Kalk  einruh- 
ren. 


Vitesse  (f.)  de  diffusion. 
Propagation  (f.)  du  courant. 
Resistance  (f.;  de  diffusion. 
Terrassier  (in.) 


Creuser  (v.)  des  trous. 
Fouille  (f.)  du  terrain. 
Enfoncer  (v.)  un  pilier  en  ma- 
<;onnerie  sans  fouille. 

Digue  (f.);  Barrage  (m.) 
Digue  (f.)  protegeante   un  en- 

seinlile  de  terrains. 
Digue  (f.)  avec  contre-digue. 
Ernpatement  (m.)  d'une  digue. 
Rupture  (f.)  d'une  digue. 
Pied  (in.)  d'une  digue. 
Digue  (f.)  en  demi-lune. 
Digue  (f.)  inattee. 
Digue  (f.)  a  deversoir. 

Digue  (f.)  secondaire. 
Digue  (f.)  transversale. 
Digue  (f.)  rnaconnee. 
Digue  (f.)  d'appui. 

Ecluse  (f.)  pratiquee  dans  une 

digue. 
Diguement  (in.);  Endiguernent 

(m.) 
Dilatabilite  (f.) 

Dilatable. 
Dilatation  (f.) 
Dilatation  rf.)  al>solue. 
Dilatation  (f.)  apparente. 
Dilatation  (f.)  cubique. 
Dilatation  (f.)  lineaire. 

Dilatation  (f.)  superflcielle. 
Coefficient  (m.)  de  dilatation. 
Coefficient  (m.)   de   dilatation 

cubique. 
Coefficient  (in.)    de    dilatation 

superflcielle. 
Coefficient  (m.)   de    dilatation 

lineaire. 
Principe  (in.)  diluant. 

Dilution  (f.)  de  la  fumee. 

Diluer. 

Gacher  la  chaux. 
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Italian 


to  Dilute  (v.)  the  acid. 
Dilute  sulphuric  acid  (s.) 
Diluted    (adj.);    Dilute    (adj.) 

(Chem.) 
Dimension  (s.) 

—  (Linear) 

—  (Superficial) 

Dimensioning  (s.)   of  resistan- 
ces. 

Dimensions  (s.  pi.)  (Iron) 

—  (Maximum  moving) 

—  of  material. 

—  (Overall) 

—  (Principal) 

-  (Slot) 

—  (Standard) 

—  (Sooth) 

Dimensions  (s.  pi.)  of  units  (E- 

lectr.) 
Diminution  (s.)  of  capacity. 

—  of  current. 

—  of  magnetism. 

—  of  sinohe. 
Dimmer  switch  (s.) 

Dimorphism  (s.) 

Dioptrical  (adj.);  Dioptric  (adj.) 

—  aberration  (s.) 

—  anamorphosis  (s.)    • 
Dioptrics  (s.) 

Dip  (s.)  of  the  magnetic  needle 

Dip  (s.) 

—  (Magnetic) 
Diphase  winding  (s.) 

Diplex  telegraph  (s.) 

—  telegraphy  (s.) 

—  working  (S.) 
Dipping  circle  (s.) 

—  liquid  (s.)  for  brass. 

-  plate  (s.) 
Dipping-needle  (s,) 

to  Dip  (v.)  Brass. 


Diltiire  (v.)  1'acido. 

Acido  (m.)  solforico  diluito. 

Diluito. 

Dimensione  (f.) 
Dimensione  (f.)  lineare. 
Dimensione  (f.)  superficiale. 
Determinazione  (f.)    delle    di- 

mensioni  dei  reostati. 
Dimensioni  (f.  pi.)  del  nucleo. 
Profile  (m.)  dello  spazio  libero 

d'un  vagone. 
Dimensioni   (f.  pi.)   dei   mate- 

riali. 
Dimensioni  (f.  pi.)  principali. 

Dimensioni  (f.  pi.)  principali. 

Dimensioni  (f.  pi.)  delle  scuna- 
lature. 

Dimensioni  (f.  pi.)  normal!. 

Dimensioni  (f.  pi.)  dei  denti. 

Grandezza  (f.)  delle  unita  elet- 
triche. 

Diminuzione  (f:)  di  capactta. 

Diminuzione  (f.)  della  corrente 

Diminuzione  (f.)  del  magne- 
tism o. 

Diminuzione  (f.)  del  fumo. 

Interruttore  (m.)  a  gradazione 
di  luce  regolabile. 

Dimorfismo  (m.) 

Diottricq. 

Aberrazione  (f.)  diottrica. 

Anamorfosi  (f.)  diottrica. 

Diottrica  (f.) 

Inclinazione  (f.)  dell'ago  ma- 
gnetico. 

Pendenza  (f.);  Inclinazione  (f.) 

Inclinazione  (f.)  magnetica. 
Avvolgimento  (m.)  bifase. 

Telegrafo  (m.)  diplex. 
Telegrafia  (f.)  diplex. 
Trasrnissione  (f.)  in  diplex. 
Bussola  (f.)  d'inclinazione. 
Rafflnazione  (f.)  per  1'ottone  e 

metalli  gialli. 
Piastra  (f.)  d'immersione. 
Bussola  (f.)  d'inclinazione. 

Raffinare  (v.)  il  rame  Q  le  sue 
leghe. 
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Fl'L'tK'lt 


Die  Saure  verdiinnen. 
Verdijnnte  Schwef'elsiiure  (f.) 
Verdiinnt. 

Dimension  (f.);  Abmessung  (f.) 
Langenabinessung  (f.) 
Fliichenabmessung  (f.) 
Dimensionierung  (f.)  von  Wi- 

derstanden. 

Eisendiinensionen  (f.  pi.) 
Umgrenzung   (f.)  des   lichten 

Raumes  eines  Wagens. 
Materialabmessungeh  (f.  pi.) 

Hauptabmessungen      (f.    pi.) ; 

Hauptdimensionen  (f.  pi.) 
Hauptabmessungen  (f.  pi.) ; 

Hauptdimensionen  (f.  pi.) 
Nutenabmessungen  (f.  pi.) 

Normalformat  (n.) 
Zahnabmessungen  (f.  pi.) 
Dimensionen  (f.  pi.)   der  elek- 

trischen  Einheiten. 
Kapacitiitsabnahrne  (f.) 
Stromabnahme  (f.) 
Abnehmen  (n.)    des   Magneti- 

smus. 

Rauchverminderung  (f.) 
Dunkelschalter  (m.) 

Dimorphismus  (m.) 
Dioptrlsch. 

Dioptrische  Abirrung  (f.) 
Dioptriselie  Anarmorphose  (f.) 
Dioptrik  (f.) 
Inklination  (f.)  der  Magnetna- 

del. 
Abdachung    (f.) ;     Inklination 

Magnetische  Inklination  (f.) 
Zweiphasenwicklung  (f.) 

Diplextelegraph  (ra.) 
Diplextelegraphie  (f.) 
Diplexbetrieb  (m.) 
NeigunG'skompass  (in.) 
Gelbbrenne  (f.) 

Eintauchplatte  (f.) 
Neigungskadel  (f.);  Inklinato- 

rium  (n.) 
Gelb  brennen  (v.) 


Diluer  (v.)  1'acide. 

Acide  (m.)  sulfurique  dilue. 

Dilue. 

Dimension  (f.) 

Dimension  (f.)  lineaire. 

Dimension  (f.)  superficielle. 

Dimensionnernent  (in.)  des  re- 
sistances. 

Dimensions  (f.  pi.)  du  noyau. 

Gabarit  (ra.)  de  libre  passage 
d'un  vaggon. 

Dimensions  (f.  pi.)  des  mate- 
riaux. 

Dimensions  (f.  pi.)  principales. 

Dimensions  (f.  pi.)  principales. 

Dimensions  (f.  pi.)   des  rainu- 

res. 

Dimensions  (f.  pi.)  normales. 
Dimensions  (f.  pi.)  des  dents. 
Dimensions  (f.  pi.)  des  unites 

electriques. 

Diminution  (f.)  de  capacite. 
Diminution  (f.)  du  courant. 
Diminution  (f.)  de  Paimanta- 

tion. 

Diminution  (f.)  de  la  fumee. 
Interrupteur  (m.)  a  gradation 

de  lumiere. 
Dimorphisme  (m.) 
Dioptrique. 

Aberration  (f.)  dioptrique. 
Anamorphose  (f.)  dioptrique. 
Dioptrique  (f.) 
Inclinaison  (f.)  de  Paiguille  ai- 

mantee. 
Declivite  (f.) ;  Inclinaison  (f.) 

Inclinaison  (f.)  magnetique. 
Enroulement  (m.)  diphas6  ou 

biphase. 

Telegraphe  (m.)  diplex. 
Telegraphic  (f.)  diplex. 
Fonctionnement  (m.)  diplex. 
Boussole  (f.)  d'inclinaison. 
Bain  (m.)  de   derochage  pour 

metaux  et  alliages  jaunes. 
Plaque  (f.)  d'irnmersion. 
Boussole  (f.)' d'inclinaison. 

Derocher  (y.)  les  metaux  et 
alliages  jaunes. 
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Direct  (adj.) 

—  communication  (s.)  (Teleg.) 

—  coupling  (s.) 

—  current  (s.);  Continuous  cur- 
rent (S.) 

—  evolution  (s.) 

—  train  (s.)  (Railw.) 

—  (System  (s.)  by)  transmission 

Directed  wireless  telegraphy 
(s.) 

Directing  force  (s.)  of  the  earth 

Directing  force  (s.)  of  the  ma- 
gnet. 

Directing  magnet  (s.) 

Direction  (s.) 

—  of  rotation. 

—  of  the  current. 

—  of  the  force. 

—  of  magnetisation. 

—  of  the  magnetic  needle. 

—  (Angle  (s.)  of) 

Direction  (s.)  of  the  electro- 
motive force) 

—  of  lines  of  force. 

-  of  rotating  field. 

—  of  winding. 

—  of  exhaust. 

—  of  How. 

—  of  outflow. 
Directrix  (s.) 

—  of  a  conic  section. 
Dirty  heating  surface  (s.) 

Dirty  oil  (s.) 

Dirtying  (s  )  of  the  boiler. 

Disc  (s.)  (See  Disk) 

—  (Piston) 

—  piston  (s.)  with  leather  pac- 
king. 

—  jdynamo, 

—  lightning  arrester  (s.) 


Diretto. 

Gomunicazione  (f.)  diretta. 

Accoppiamento  (m.)  diretto. 
Corrente  (f.)  contiriua. 


Evoluzione  (f.)  diretta. 
Treno  (in.)  diretto. 

Sistema    (m.)   a   trasmissione 

diretta. 
Radiotelegrafia  (f.)  diretta. 

Forza  (f.)  deviativa  della  terra. 
Forza  (f.)  deviativa   d'un   ma- 

gnete. 
Magnete  (m.)  di  compensazio- 

ne;  Magnete  (m.)  correttore. 
Direzione  (f.) 

Direzione  (f.)  di  rotazione. 
Direzione  (f.)  delta  corrente. 
Direzione  (f.)  della  forza. 
Direzione  (f.)  della   magnetiz- 

zazione. 
Direzione  (f.)  dell'ago  magne- 

tico. 

Angolo  (m.)  di  direzione. 
Direzione  (f.)  della  forza  elet- 

tromotrice. 
Direzione  (f.)    delle    linee    di 

forza. 
Direzione  (f.)   del   campo   ro- 

tante. 

Senso  (m.)  delPavvolgimento. 
Direzione  (f.)  d'eillusso. 
Direzione  (f.)  deU'el'llusso. 
Direzione  (f.)  d'eillusso. 
Direttrice  (f.) 

Direttrice  (f.)  d'una  sezione 
conica. 

Superficie  (f.)  di  riscaldamen- 
to  sporca. 

Olio  (m.)  irnpuro. 

Insudiciamento  (m.)  della  cal- 
daia. 

Disco  (in.) 

Disco  (m.)  deilo  stantuff'o. 

Stantuffo  (m.)  pieno  con  guar- 
nizione  di  cuoio. 

Dinamo  (f.)  con  indotto  a  di- 
sco. 

Parafulmini  (m.)  a  dischi. 


German 


-  345  - 


French 


Direkt ;  Gerade. 
Direktstellung    (f.);    Direkter 

Verkehr  (in.) 
Direkfce  Kupplur.g  (f.) 
Gleichstrom  (in.) ;  Ruhestrom 

(m);  Ununterbrochener  Strom 

(rn.) 

Direkte  Entwickelung  (f.) 
Uirekter  Zug(m.);  Sclinellzug 

(m.) 
DirektesTransmissionssystern 

(n.) 
Gerichtete  drahtlose  Telegra- 

phie  (f.) 

Richtkraft  (f.)  der  Erde. 
Richtkraft  (f.)  des  Magnets. 

Richtmagnet  (m.) 

Richtung  (f.) 
Drehrichtung  (f.) 
Stromrtchtung  (f.) 
Kraftrichtung  (f.) 
Magnetisirungsrichtung  (f.) 

Magnetnadelrichtung  (f.) 

Richtungswinkel  (m.) 
Richtung  (f.)  der  elektromoto- 

schen  Kraft. 
Kraftlinienrichtung  (f.) 

Drelifeldrichtung  (f.) 

Wicklungsrichtung  (f.) 
Ausflussrichtung  (f) 
StronmngsrichLung  (f.) 
Austtussrichtung  (f.) 
Direktrix  (f.) ;   Richtlinie  (D ; 

Leitlinie  (f.) ;  Leitschaufel  (f.) 
Directrix    (f.)    eines    Kegei- 

schnitles. 
Verunreinigte    Heizflache  (f.) 

Unreines  Oel  (n.) 
Verschrnutzer  (n.)  des  Kessels 

Sclieibe  (f.) 
Kolbenscheibe  (f.) 
Scheibenkolben  (m.)   rnit   Le- 

derdichtung. 
Scheibenankerdynarno  (f.) 

Scheibenblitzableiter  (m.) 


Direct. 

Communication  (f.)  directe. 

A(H',ouplement  (m.)  direct. 
Courant  (m.)  continu. 


Evolution  (f.)  directe. 
Train  (m.)  direct. 

Systerne  in.)  a  transmission 
directe. 

Radiotelegraphie  (f.)  a  direc- 
tion determinee. 

Force  (f.)deviative  de  la  terre. 

Force  (f.)deviatived'un  aimant 

Aimant  (rn.)  correcteur. 

Direction  (f.) 

Direction  (f.>  de  rotation. 
Direction  (f.)  du  courant. 
Direction  '(f.)  de  la  force. 
Direction  (f.)  de  Paimantation 

Direction  (f.)  de  Paiguille  ai- 

mantee. 

Angle  (m.)  de  direction. 

Direction  (f.)  de  la  force  elec- 

tromotrice. 
Direction  (f.)   des   lignes   des 

forces. 
Direction  du  champ  tournant. 

Sens  (m.)  de  1'enroulement. 
Direction  (f )  d'ecoulement. 
Direction  (f.)  du  dux. 
Direction  (f.)  d'ecoulement. 
Directrice  (f.) 

Directrice    (f.)    d'une    section 

conique. 
Surface  (f.)  de  chauH'e  malpro- 

pre. 

Huile  (f.)  impure. 
Encrassement  (m.)  de  la  chau- 

diere. 

Disque  (m.) 
Disque  (m.)  de  piston. 
Piston  (rn.)  plein  garni  de  cuir. 

Dynamo  (f.)  a  induit  en  disque. 
ParafoUdre  (in.)  a  disques. 
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Disk  (Hand)  signal  (s.)  (Railw.) 

—  (Iron) 

—  (Iron)  of  the   buffer-spring 
(Railw.) 

—  (Obturating) 

—  (Optic) 

-  (Protecting)  signal  (s,) 

—  (Self-acting) 

—  (Stationary) 

—  (Stopping  signal) 

—  (Turning)  signal  (s.) 

—  o  f  a  nave  (Mascli.) 
Disk-armature  (s.)  (Electro 

Disk-coupling  (s.) 

Disk-saw  (s );  Circular  saw  (s.) 

Disk-signal  (s.) 

Disk- wheel  (s.);  Plate- wheel  (s.) 

Discharge  (s.) 

—  (Alternate) 

—  (Atmospheric) 

—  (Conductive) 

—  (Continuous) 


—  (Convective) 

—  (Darn) 

—  (Discontinuous) 

—  (Disruptive) 

—  (Electric) 

—  (Gradual) 

—  (Istantaneous) 

—  (Intermittent) 

—  (Lateral) 

—  (Lightning) 

—  (Luminous) 

—  (Oscillatory) 

—  (Secondary) 

—  (Silent) 

—  (Slow) 
-  (Sparh) 

to  Discharge  (v.) 

—  a  storage  battery  or  an  ac- 
cumulator. 


Disco  (m.)   a    mano ;    Segnale 

a  mano. 
Disco  (m.)  di  ferro. 

Disco  (m.)  in  ferro  per  la  molla 

del  respintore. 
Disco  (m.)  otturatore. 
Disco  (in.)  ottico. 
Disco  (m.)  di  difesa. 

Disco  (m.)  automotore. 
Disco  (m.)  flsso. 
Disco  <rn.)  di  fermata. 
Disco  (m.)  girevole. 
Disco  (m.)  del  mozzo. 
Indotto  (m.)  a  disco;  Armatura 

(f.)  a  disco. 

Accoppiamento  (m.)  a  dischi. 
Sega  (f.)   circolare ;    Sega  (f.) 

rotonda. 

Disco-segnale  (m.) 
Ruota  (f.)   a   disco;   Ruota  (f.) 

piena. 

Scarica  (f.);  Scarico  (m.) 
Scarica  (f.)  alternata. 
Scarica  (f.)  atmosferica. 
Scarica  (f.)  conduttiva. 
Scarica  (f.)  continua. 


Scarica  (f.)  convettiva. 
Scarica  (f.)  oscura. 
Scarica  (f.)  discontinua. 

Scarica  (f.)  disrompitrice. 

Scarica  (f.)  elettrica. 
Scarica  (f.)  lenta  o  graduale. 
Scarica  (f.)  istantanea. 
Scarica  (f.)  intermittente. 
Scarica  (f.)  laterale. 
Scarica  (f.)  del  fulmine. 
Scarica  (f.)  luminosa. 
Scarica  (f.)  oscillante. 
Scarica  (f.)  secondaries 
Scarica  (f.)  silenziosa. 
Scarica  (f.)  lenta. 
Scarica  (f.)  della  scintilla;  Scin- 
tilla (f.) 
Scaricare. 
Scaricare  un  accumulatore. 
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Handscheibe   (f.) ;  Handsiirmil 

(n.) 
Eisenscheibe  (f);  Eiserne  Scliei- 

be  (f.) 
Eiserne  Bufferfederscheibe  (f.; 

Bichtungsscheibe  (f.) 
Zauberscbeibe  (f.) 
Beckungsscheibe(0;Beckungs- 

signal  (n.) 

Selbstthatige  Signalscheibe  (f) 
Festes  Scheibensignal  (n.) 
Haltesclieibe  (f.) 
Signaldrehscheibe  (f.) 
Nabensclieibe  (f.) 
Scheibenanker    (in.);     Schei- 

benarmatur  (f.) 
Scheibenkupplung  (f.) 
Circularsage(f.);  Kreissage  (f.) 

Signalscheibe  (f.) 
Scheibenrad  (n.) 

Entladung  (f.) 

Alternierende  Entladung  (f.) 
Atmosphorische  Entladung. 
Leitende  Entladung  (f.) 
Bestandige  Entladung  (f.) ;  U- 
nunterbrochene    Entladung 
(f.) ;    Continuirliclie     Entla- 
dung (f.) 

Convective  Entladung  (f) 
Dunkle  Entladung  (f.) 
Discontinui  cliche     Entladung 

(f.) 
Disruptive  Entladung  (f.);  Fun- 

kenentladung  (f.) 
Elektrische  Entladung  (f.) 
Allmahliche  Entladung  (f.) 
Augenblickliche  Entladung  (f) 
Intermittirende  Entladung  (f.) 
Seitenentladung  (f.) 
Blitzschlag  (m.) 
Glimmenentladung  (f.) 
Oscillirende  Entladung  (f.) 
Nebenentladung  (f.) 
Schweigsame  Entladung  (f.) 
Langsame  Entladung  (f.) 
Funkenentladung  (f.>;  Funken. 

Entladen. 

Einen  Akkumulator  entladen. 


Bisque  (m.)  a  main. 
Bisque  (m.)  en  fer. 

Plaque  (f.)  en  fer  pour  ressort 

de  buttoir. 

Bisque  (m.)  obturateur. 
Bisque  (m.)  optique. 
Bisque  (m.)  de  defense. 

Bisque  (m.)  automoteur. 
Bisque  (m.)  fixe. 
Bisque  (m.)  d'arret. 
Bisque  (m.)  tournant. 
Bisque  (in.)  de  moyeu. 
Armature  (m.)  a  disque. 

Assemblage  (m.)  a  plateaux. 
Scie   (f.)   circulaire;    Scie   (f.) 

ronde. 

Bisque-signal  ^m.) 
Roue  (f.)    a   disque ;   Roue  (f.) 

pleine. 

Becharge  (f.) 
Becbarge  (f.)  alternee. 
Becharge  (f.)  atmospberique. 
B(icbarge  (f.)  conductive. 
Becharge  (f.)  continue. 


Becharge  (f.)  convective. 
Becharge  (f.)  obscure. 
Becharge  (f.)  discontinue. 

Becharge  (f.)  disruptive. 


Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
Becharge 
DftCharge 
Becliarge 
Etincelles 


(f.)  electrique. 
(f.)  lente. 
(f.)  istantanee. 
(f.)  intermittente. 
(f.)  laterale. 
(f.)  de  foudre. 
if.)  lurnineuse. 
(f.)  oscillante. 
(f.)  secondaire. 
(f.)  silencieuse. 
(f.)  lente. 
(f.  pi.) 


Becharger. 

Becharger  un  accumulateur 


DIS 


Enc/listi 


-  348  - 


Italian 


to  Discharge  by  successive 
contacts;  to  Discharge  suc- 
cessively (Electr.) 

—  instantaneously  (Electr.) 
Discharge  (s.)  (Brush) 

—  (Brush-and-spray) 

—  (Maximum) 

—  Point) 

—  (Static) 

Discharge  (s.)  of  clear  water. 

—  of  cooling  water. 

—  of  the  water. 

—  (Steam) 
Discharge-cock  (s.) 

Discharge-current  (s.)  (Electr.) 
Discharge-key  (s.) 

Discharge-pipe  (s.) 

Discharge-rate  (s.) 
Discharge-valve  (s.) 


Discharged  water  (s.) 
Discharger  (s.)  (Tech.;  Electr..) 

—  (Henley's  universal)(Electr.) 

—  (Lightning) 

—  (Micrometric) 

—  (Rarefied  air-lightning) 

—  (Plate) 

Discharger  (Point) 
Discharging-battery     (s.)     (E- 

lectr.) 
Discharging-cock  (s.) 

Discharging-current    (s.)     (E- 

lectr.) 

Dis charging- cur ve  (s.)  (Electr.) 
Discharging-key  (s.)  (Electr.) 

Discharging-pipe  (s.) 


Discharging-tube  (s.)  (Electr.) 
Discharging  (s.)  (Gradually)  of 

a  condenser  (Electr.) 
Discharging  (Instantaneously) 

of  condenser. 


Scaricare  lentamente   o   gra- 

dualmente;  Scaricare  a  poco 

a  poco. 

Scaricare  istantaneamente. 
Scarica  (f.)  di  spazzola. 
Scarica  (f.)  radiante. 
Scarica  (f.)  massima. 
Scarica  (f.)  delle  punte. 
Scarica  (f.)  statica. 
Scarico  (m.)  dell'acqua  pura. 
Scarico  (m.)  dell'acqua  refri- 

gerante. 

Scarico  (m.)  dell'acqua. 
Scarico  (m.)  del  vapore. 
Robinetlo  (m.)  di  scarico;  Ro- 

binetto  (rn.)  scaricatore. 
Corrente  (f.)  di  scarica. 
Chiave  (f.)   di    scarica ;    Tasto 

(m.)  di  scarica. 
Tubo  (m.)  di  scarico;  Tubo  (m.) 

scaricatore. 
Potenza  (f.)  di  scarica. 
Valvola  (f. )  di  scarico;  Valvola 

(f.)  di  emissione;  Valvola  (f.) 

di  scappamento. 
Acqua  (f.)  di  scarico. 
Scaricatore  (m.) ;    Eccitatore 

(m.) 
Eccitatore  (m.)   universale  di 

Henley. 

Parafulmine  (m.) 
Eccitatore  (m.)  micrometrico. 
Parafulmine  (m.)    ad  aria  ra- 

refatta. 

Parafulmine  (m.)  a  piastre. 
Parafulmine  (m.)  a  punte. 
Batteria  (f.)  di  scarico. 

Robinetto  (m.)  di  scarico  o  di 

sfogo. 
Corrente  (f.)  di  scarico. 

Curva  (f.)  clella  scarica. 

Chiave  (f.)  o  tasto  (in.)  di  sca- 
rica. 

Tubo  (m.)  di  scarico;  Tubo(m.) 
scaricatore. 

Tubo  (m.)  di  scarica. 
Scarica  (f.)  graduale  di  un  con- 

densatore. 
Scarica  (f.)   istantanea  di   un 

condensatore. 
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Allmahlich  entladen;  Allmalig 
entladen. 


entladen. 
Biirstenentladung  (f.) 
Strahlenentladune:  (f.) 
Hochstentladung  (f.) 
Spitzenentladung  (f.) 
Statische  Entladung  (f.) 
Reinwasserabfluss  (m.) 
Kiihlwasseraustritt  (m.) 

Wasserablauf  (m.) 
Dampfauslass  (m.) 
Ablasshahn  (m.) 

Entladungsstrom  (m.) 
Entladungschliissel  (m.) ;   En- 

tladungstaste  (f.) 
Abflussrohr  (n.);   Enlladungs- 

rohre  (f.) 

Kritladungsstarke  (f.) 
Auslassventil    (n.) ;    Ausfluss- 

ventil  (n.) 

Ablauf \vasser  (n.) 

Entlader  (m.);   Funkenzieher 

(m.) 
Henley's  Entlader  (m.) 

Rlitzableiter  (m.) 
Funkenmikrometer  (n.) 
Vakuumblitzableiter  (m.) 

Plattennlitzableiter  Cm.) 
Spitzenblitzableiter  (m.) 
Entladungsbatterie  (f.) 

Abflusshahn  (m.);  Ablasshahn 

(m.) 
Entladungsstrom  (m.) 

Entladungskurve  (f.) 
Entladungschliissel  (m.);  Ent- 

ladurigstate  (f.) 
Auslassrohr  (n.) ;   Abflussrohr 

(n.) 

Entladungsrohre  (f.) 

Einen  Kondensator  allmahlich 

entladen. 
Einen  Kondensator  aufeinmal 

entladen. 


Decharger  successivement. 


Decharger  instantanement. 
Decharge  (f.)  en  brosse. 
Decharge  (f.)  rayonnte. 
Decharge  (f.)  maximum. 
Decharge  (f.)  par  les  pointes. 
Decharge  (f.)  statique. 
Ecoulement(m.)  del'eaupure. 
Sortie  (f.)  de  1'eau   de   ret'roi- 
,  disseinent. 

Ecoulement  (m.)  de  1'eau. 
Ecoulement  (m.)  de  la  vapeur. 
Robinet  (m.)  de  vidange. 

Courant  (m.)  de  decharge. 
Clef  (f.)  de  decharge. 

Tuyau(m.);  de  decharge;  Tube 

(m.)  de  decharge. 
Puissance  (f.)  de  decharge. 
Soupape(f.)d'emission;  Soupa- 

pe  (f.)  de  decharge;  Soupape 

(f.)  d'echappement. 
Eau  (f.)  evacuee. 
Dechargeur  (m.);   Excitateur 

(m.) 
Excitateur  (m.)   universel   de 

Heniey. 

Paratonnerre  (m.) 
Excitateur  (m.)  micrometrique 
Paratonnerre  (m.)  a  air  rarefle. 

Paratonnerre  (m.)  a  lames. 
Paratonnerre  (m.)  a  pointes. 
Rotterie  (f.)  de  decharge. 

Robinet  (m.)  de  vidange. 
Courant  (m.)  de  decharge. 

Courbe  (f.)  de  decharge. 
Clef  (f.)  de  decharge. 

Tuyau  (m.)  de  decharge;  Tu- 

yau  (m.)  d'emission;  Tuyau 

(m.)  d'echappement. 
Tube  (m.)  de  decharffe. 
Decharger  successivement  un 

condensateur. 
Decharger  instantanement  un 

condensateur. 
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Discharging  process  (s.) 
Discharging  (s.)  the  motor. 
Discharging  wagon     (s.)    with 

flat  bottom. 
Discharging  (s.)  of  coal. 

to  Disconnect  (v.);  to  Disenga- 
ge (v.)  (Mach.) 

to  Disconnect  (v.)  (Electr.) 

Disconnecting  (s.);  Disengaging 
(s.)  (Mach.) 

Disconnecting  cylinder  (s.) 

—  device  (s.) 

—  drum  (s.) 

Disconnection  (s.)  (Electr.) 

—  (Partial  CElectr.) 

—  (Total)  (Electr.) 

Discontinuous  (adj.)  (Techn.) 

—  (adj.  (Math.) 

—  function  (s.) 

—  integrator  (s.)  (Electr.) 

Discontinuity  (s.)  (Math.) 
Diseases  (s.  pi.)  of  machines, 
to  Disengage  (v.) 

Disengaging-bar  (s.) 
Disengaging- coupling  (s.) 


Disengaging-gear  (s.) 

Disengaging-lever  (s.) 
Disgerminator  (s.) 
Dished  boiler  head  (s. 

—  boiler  cover  (s.) 

Disincrustant  (s.) 
Disjunctor  (s.) 

Disk  (s.) ;  Cut-out  (s.) 

—  (Buffer) 


Regime  (m.)  di  scarica. 
Scarica  (f.)  del  motore. 
Scaricotore  (m.)  a  fondo  piano. 

Scarico  (m.)  del  carbone. 

Disbracare;Disimbracare;Dis- 

giungere;  Distaccare. 
Togliere  una  congiunzione. 
Disbracamento  (m.) 

Cilindro  (m.)  interruttore. 

Interruttore  (m.)  terminate. 
Cilindro  (m.)  interruttore. 

Disinseritura  (f.);  Interruzione 

(f.)  in  un  circuito. 
Interruzione  (f.)  parziale. 
Interruzione  (f.)  totale. 

Discontinuo;  Intermittente. 

Discontinuo. 

Funzione  (f.)  discontinua. 

Integratore  (m.)  discontinue. 

Discontinuity  (f.) 

Difetti(m.  pi  )  di  funzionamen- 
to  delle  macchine. 

Disbracare;  Disiml)racare; ^Di- 
staccare;  Disgiungere. 

Asta  (f.)  modificatrice. 

Accoppiamento  (m.)  distacca- 
bile. 

Apparecchio  (m.)  d'interruzio- 
ne. 

Leva  (f.)  d'interruzione. 

Sgranatoio  (m.) ;    Sgranatore 

(m.) 
Fondo  (m.)   convesso   di   cal- 

daia. 
Coperchio  (m  )  a  curvatura  e- 

sterna. 

Disincrostante  (m.) 
Disgiuntore  (m.)  Disinseritore 

(m.) 

Disco  (m.) 
Disco  (m.)  del  respintore. 


German 


French 


Kntladevorgang  (m.) 
Entlastung  (f.)  des  Motors. 
Flaclibodenen Under  (m.) 

Abladen  (n.)  der  Kohle. 

Entkuppeln  ;  Loskuppeln;  Aus- 

rucken. 

Eine  Verbindung  auflieben. 
Entkupplung(f.);  Loskupplung 

(f.);  Ausriickung  (f.) 
Ausschaltcylinder  (in.) 

Endausscholtvorrichtung  (f.) 
Ausschaltcylinder  (m.) 

Abschaltung    (f.);     Unterbre- 

chung  (f.) 

Zeitweise  Unter^rechung  (f.) 
Vollstandige    Unterbrechung 

Intermittierend  ;  Intermitti- 
rend ;  Unterbrochen. 

Unstetig. 

Unstetige  Funktion  (f.) 

Intemittirender  Desintegrator 
(m.) 

Unstetigkeit  (f.);Diskontinuitat 

Krankheiten    (f.  pi.)   der    Ma- 

schinen. 
Entkuppeln;  Loskuppeln;  Aus- 

rucken. 

Ausiickschiene    f.) 
Ausriickbare     Kupplung    (f.); 

Losbare  Kupplung  (f.) 

Ausriickvorrichtung  (f.) ;  Aus- 
ruckzeiig  (n.) 

Ein-  und  Ausriickliebel    (in.); 

Kupplungshebel  (m.) 
Entkeimer  (m.) 

Gevvolbter  Kesselboden  (m.) 

Nach  ausser  gewolbter  Deckel 

(rn.) 

Kesselsteinloseinittel  (m.) 
Disjunctor  (m.);    Ausschalter 

(m.) 

Sclieihe  (f.) 
Bufterscheibe  (f.) 


Processus  (m.)  de  decharge. 
Decharge  (f.)  du  moteur. 
Wagon  (in.)  a   dechargeinent 

par  le  fond  plat. 
Dechargement  (m.)   du   cliar- 

bon. 
Debrayer;   Uesembrayer;   De- 

clancher;  Desenclancher. 

Debrayage  (m.);  Desemhraya- 

ge  (m.) 
Gylindre  (m.)    de    la    mise   en 

circuit. 

Disjoncteur  (m.)  final. 
Cylindre  (m.)   de    la    mise   en 

circuit. 
Interruption  (f.) 

Interruption  (f.)  partielle. 
Interruption  (f.)  totale. 

Intermittent. 

Discontinu. 

Fonction  (f.)  discontinue. 

Desintegrateur  (m.)  discontinu 

Discontinuite  (f.) 

Malodies  (f.  pi.)  des  machines. 

Debrayer ;  Desembrayer. 

Tige  (f.)  modiflcatrice. 

Accouplement  (m.)  a  debraya- 
ge;  Accouplement  (m.)  a  de- 
sem  bray  age. 

Appareil  (m.)  a  debrayage;  De- 
brayage (m.);  Desembrayage 
(m.) 

Levier  (m.)  d'embrayage  et  de 
desembrayage. 

Degermeur  (m.);  Machine  (f,)  a 
emporter  les  germes. 

Fond(m.)  bombe  de  cliaudiere. 

Gouvercle  (m.)  convexe.    . 

Desincrustant  (m.) 
Disjoncteur  (m.) 

Disque  (m.) 

Disque  (m.)  de  tampon. 
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Disk,  (s.)  (Conducting)  of  an  e- 
lectrophore. 

-  (Distance)  (Railw.) 
Dismantling  (s.)  the  boiler. 

Dismantling  (s.) 
lo  Dismantle  (v.) 
to  Dismount  (v.) 

—  a  steam-engine. 
Dispersion  (s.) :  Dissipation  )s.) 

-  (Electr.) 
Dispersion  loss  (s.) 
Displacement  (s.)  (Angular) 

-  (Brush) 

—  current  (s.) 

—  of  lines  of  force. 

—  of  the  neutral  zone. 

—  of  the  valve  rod. 

-  (Shipb.) 
Disposition  (s.)  (Techn.) 

—  of  the  architraves. 
Disposition-plan  (s.) 
Dissimulated    electricity   (s.) ; 

Bound  electricity,  is.) 
Dissipation  (s.)  of  electricity. 
Dissociation  (s.)  (Ghem.) 

—  of  the  combustion  gases. 

Dissolubility  (s.) 
Dissolubile. 

Dissolution  (s.)  (Ghem.) 
Dissolvent  (s.)  (Chem.) 

Distance  (s.)  (Techn.) 

—  between  the  axis  (Roilw.) 

—  of  rivets. 

—  (Angular) 

—  (Apparent) 

—  (Explosive)  (Electr.) 

—  (Focal) 


Disco  (m.)  superiore  dell'elet- 

troforo. 

Disco  (in.)  a  distanza. 
Srnontaggio(m.)  della  caldaia 

Smontaggio  (in.);  Demontag- 

gio  (m.) 
Smontare  (v.);  Demontare  (v.) 

Sm  on  tare. 

Smontare  una  macchina  a  va- 

pore. 
Dispersione  (f.) ;   Sperdimento 

(m.) ;  Disperdimento  (m.) 
Dispersione  (f.)  elettrica. 
Perdita  (f.)  per  dispersione. 
Spostamento  (m.)  angolare. 

Spostamento  (m.)  delle  spaz- 

zole. 

Corrente  (m.)  di  Spostamento. 
Spostamento  (m.)   delle    linee 

di  forza. 
Spostamento  (m.)  della  zona 

neutra. 
Spostamento  (m.)  dell'asta  del 

cassette. 
Spostamento  (m.) 
Disposizione  (f.) 

Architravata  (f.) 

Piano  (m.)  di  distribuzi-one. 

Elettricita  (f.)  dissimulata. 

Dispersione  (f.)  elettrica. 
Dissociazione  (f.) 
Dissociazione    (f.)    dei    gas    di 

cornbustione. 

DissQlubilita(f.);Solubilita(f.) 
Dissolubile;  Solubile. 
Dissoluzione  (f.);  Soluzione  (f.) 
Dissolvente  (f.) 

Distanza  (f.) 

Distanza  (f.)  fra  gli  assi  di  due 

binari ;  Interasse  (m.) 
Distanza  (f.)  fra  i  chiodi. 

Distanza  <T.)  angolare. 
Distanza  (f.)  apparente. 
Distanza  (f.)  esplosiva. 
Distanza  (f.)  focale. 
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Deckel  (m.)  Oder  Schild  (n.) 
des  Elektrophors. 

Distanzscheibe  (f.) 

Zerlegung  (f.)  oder  Auseinan- 
dernehmen  (n.)  des  Kessels. 

Demontage  (f.);  Demontierung 
(f.);  Auseinandernehmen  (n.) 

Demontieren  (v.) ;  Auseinan- 
dernehmen (v.) 

Auseinandernehmen;  Demon- 
tieren. 

Eine  Dampfmaschine  demon- 
tieren. 

Dispersion  (f.);  Zerstreuung  (f.) 

Elektrische  Zerstreuung  (f.) 
Streuungsverlust  (m.) 
Winkelverschiebung  (f.) 

Biirstenverstellung  (f.) 

Verschiebungsstrom  (m.) 
Kraftlinienverschiebung  (f.) 

Verschiebung  (f.)  der  neutra- 

len  Zone. 
Verschiebung  (f.)   der    Schie- 

berstange. 
Deplacement  (n.) 
Disposition  (f.);  Einrichtung  (f.); 

Anorduung  (f.) 
Trager  (m.) 

Einrichtungszeichnung  (f.) 
Gebundene  Elektricitiit  (f.) 

Elektrische  Zerstreuung  (f.) 

Dissociation  (f.) 

Zerfali  (in.)  oder  Dissociation 

(f.)  der  Verbrennungsgase. 
L6sbarkeit(f.);  Auflosbarkeit(f) 
Auflosbar ;  Aufloslich. 
Losung  (f.) ;  Auflosung  (f.) 
Losungsmittel  (n.);  Auflosungs- 

mittel  (n.) 
Abstand(m.);  Entfernung  (f.); 

Zwischenraurn(m.);  Weite  (f.) 
Gleisentfernung  (f.);  Gleisach- 

senabstand  (m.) 
Nietentfernung    (f.) ;    Nietab- 

stand  (m.) 

Winkelentfernung  (f.) 
Scheinbare  Entfernung  (f.) 
Schlagweite  (f.) 
Brennweite  (f.) 
WEBBER. 


Plateau  (m.)  superieur  de  1'e- 

lectrophore. 
Disque  (m.)  a  distance. 
Demontage  (m.)  de    la   chau- 

diere. 
Demontage  (m.) 

Demonter  (v.) 
Demonter. 

Demonter  une  machine  a  va- 

peur. 
Dispersion  (f.) 

Dispersion  (f.)  electrique. 
Porte  (f.)  par  dispersion. 
Deplacement  (m.)  ou  decalage 

(m.)  argulaire. 
Decalage  (m.)  des  balais* 

Gourant  (m.)  des  deplacement. 
Deplacement  (m.)   des  lignes 

de  force. 
Deplacement  (m.)   de  la  zone 

neutre 
Deplacement  (m.)   de   la   tige 

de  tiroir. 
Deplacement  (m.) 
Disposition  (f.) 

Disposition  (f.)  des  architraves. 
Plan  (m.)  de  distribution. 
Electricite  (f.)  dissimulee. 

Dispersion  (f.)  electrique. 

Dissociation  (f.) 

Dissociation  (f.)  des  gaz  de  la 

combustion. 

Dissolubility.);  Solubilite  (f.) 
Dissoluble ;  Soluble. 
Dissolution  (f.);  Solution  (f.) 
Dissolvent  (m.) 

Distance  (f.) 

Distance  (f.)  entreles  axes  des 

voies. 
Espacement  (m.)  des  rivets. 

Distance  (f.)  angulaire. 
Distance  (f.)  apparente. 
Distance  (f.)  explosive. 
Distance  (f.)  focale. 
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Distance  (Point  (s.)  of) 

—  (Polar)  (Astron.) 

—  (Sparkling);  Striking-distan- 
ce (s.);  Explosive-distance  (s.) 

—  (Spherical) 

-  (Total) 

Distance-disk  (s.)  (Railw.) 
Distilled  water  (s.) 
Distillable  (adj.)  (Ghem.) 
Distillation  (s.)  (Ghem.) 

-  (Gold) 

—  (Continual) 

—  (Dry) 

—  (Electric) 

—  chamber  (s.) 

-  period  (s.)  of  combustion. 
Distilling-apparatus  (s.) 


Distortion  (s.) 

—  of  field  (Electr.) 

to  Distribute  (v.)  (Techn.) 
Distributer  (s.)  (Mach.,  Electr.) 

Distributed  winding  (s.) 
Distributing-box   (s.)   (Steam- 
eng.) 

Distributing-box  (s.)  (Electr.) 

Distributing-cock  (s.)  (Steam- 

eng.) 
Distributing-eccentric  (s.) 


Distributing-lever  (a.) 
Distributing-rod  (s.) 
Distributing  slide-valve  (s.) 


Distributing-valve  (s.) 
Distributing  valve-motion  (s.) 

—  valve-motion  (s.)  (Precision) 

Distribution  (s.) 

—  by  cocks. 


Punto  (m.)  centrico. 
Distanza  (f.)  polare. 

Distanza  (f.)    esplosiva    della 

scintilla  elettrica. 
Distanza  (f.)  sferica. 
Distanza  (f.)  totale ;  Distanza 

(f.)  cumulate. 
Disco  (m.)  a  distanza. 
Acqua  (f.)  distillate. 
Distillabiie. 
Distillazione  (f.) 
Distillazione  (f.)  a  freddo. 
Distillazione  (f.)  continua. 

Distillazione  (f.)  secca. 
Distillazione  (f.)  elettrica. 
Focolare  (m.)  anteriore  della 

distillazione. 
Periodo(m.)  di  combustione  a 

fuoco  lento. 
Apparecchio  (m.)  distillatprio; 

Apparecchio  (m.)    da   distil- 

lare. 
Distorsione  (f.);  Deformazione 

(f.) 
Deformazione   (f.)   del  campo 

magnetico. 
Distribute. 
Distributore  (m.);  Apparecchio 

(m.)  di  distribuzione. 
Avvolgimento  (m.)  distribuito 
Cassette  (m.)  di  distribuzione 


Cassetta  (f.)  di  distribuzione. 
Robinetto  (m.)  di  distribuzione 

Eccentrico(m.)  della  distribu- 
zione; Eccentrico  (m.)  di  di- 
stribuzione. 

Leva  (f.)  di  distribuzione. 

Tirante  (m.)  della  distribuzione 

Cassetto  (m.)  di  distribuzione; 
Organo  (m.)  di  distribuzione 
del  vapore. 

Valvola  (f.)  di  distribuzione. 
Distribuzione  (f.)  a  cassette. 
Distribuzione  (f.)  di  precisione 

a  cassetto. 
Distribuzione  (f.) 
Distribuzione  (f.)  a  robinetti. 
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Distanzpunkt  (m.) 
Polarentfernung  (f.) ;  Polardi- 

stanz(f.);  Polarabstand(m.) 
Schlagweite  (f.)  (des  Etektri- 

schen  Funkens) 
Kugelentfernung  (f.) 
.Gesammtentfernung  (f.) 

Distanzscheibe  (f.) 
Destilliertes  Wasser  (n.) 
Destillierbar. 
Destination  (f.) 
Kalte  Destination  (f.) 
Ununterbrochene  Destination 

(f.) 

Trockene  Destination  (f.) 
Elektrische  Destination  (f.) 
Vorraum  (m.) 

Schwelperiode  (f.) 
Destillierapparat  (m.) 


Verdrehung(f-);  Veranderung 

(f.)  der  Form. 
Veranderung  (f.)   der   Gestalt 

des  magnetischen  Feldes. 
Verteilen ;  Vertheilen. 
Vertheiler(m.);  Vertheilungs- 

apparat  (m.) 
Verteilte  Wicklung  (f.) 
Schieberkasten   (m.);   Steuer- 

ungskasten  (m);  Verteilungs- 

buchse  (f.) 
Vertheilungskasten    (m.)     (in 

Leitunfisanla(jen) 
Steuerungshalm  (m.) 

Steuerungsexcenter  (n.) 


Steuerungshebel  (m.) 

Steuerungsstange  (f.) 

Dampfschieber  (m.);  Grund- 
schieber  (m.) :  Verteilungs- 
schieber  (m.) ;  Steuerschie- 
ber  (m.) 

Verteilungsschieber  (m.) 

Schiebersteuerung  (f.) 

Prazisionsschiebersteuerung 

Vertheilung  (f.) 
Hahnsteuerung  (f.) 


Point  (m.)  de  distance. 
Distance  (f.)  polaire. 

Distance  (f.)  explosive. 

Distance  (f.)  spherique. 
Distance  (f.)  totale;   Distance 

(f.)  cumulee. 
Disque  (m.)  a  distance. 
Eau  (f.)  distillee. 
Distillable. 
Distillation  (f.) 
Distillation  (f.)  a  froid. 
Distillation  (f.)  continue. 

Distillation  (f.)  seche. 

Distillation  (f.)  electrique. 

Chambre  (f.)  anterieure  de  di- 
stillation. 

Periode  (f.)  de  combustion  in- 
complete. 

Appareil  (m.)  distillatoire. 


Deformation  (f.) 

Deformation  (f.)  du  champ  ma- 

gnetique. 

Distribuer. 

Distributeur  (m.) 

Enroulement  Cm.)  distribue. 
Tiroir  (m.)  de  distribution;  Boi- 
te  (f.)  de  distribution. 

Boite  (f.)  de  distribution. 
Robinet  (m.)  de  distribution. 

Excentrique  (m.)  de  distribu- 
tion. 

Levier  (m.)  de  distribution. 
Barre  (f.)  de  relevage. 
Tiroir  (m.);   Distributeur  (m.) 
de  la  vapeur. 


Soupope  (f.)  de  distribution. 
Distribution  (f.)  par  tiroir. 
Distribution  (f.)   par  tiroir   a 

precision. 
Distribution  (f.) 
Distribution  (f.)  par  robinets. 
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Distribution  (s.)  by  valves. 

—  of  earth-works. 

—  of  electricity. 

—  of  magnetism. 

—  of  power. 

—  of  steam. 

—  of  the  light. 

—  of  water. 

—  with  crossed  roads. 

—  with  fixed  expansion. 

—  with  open  roads. 

-  (Electric) 

—  (Lamellar) 

—  (Slide-valve) 

—  (Solenoidal) 

—  (Superficial) 

—  of  load. 

—  plant  (s.) 

—  system  (s.) 
District  line  (s.)  (Teleg.) 

—  railway  (s.) 

—  served  by  a  railway. 
Disturbance  (s.)  in  redding. 

—  of  the  service  or  of  traffic. 

—  (Thelephone) 
Disturbances  (s.  pi.)  (Magnetic); 

Magnetic  perturbations  (s.pl.) 
Disturbing  movements    (f.  pi.) 

of  the  locomotive. 
Ditch  (s.) 

-  for  foundation. 

—  (Draining) 

-  (Dry) 

—  (Feed) 

—  (Rounded) 

—  (Triangular) 

—  (Bench  at  top  of) 

—  (Berm  at  top  of) 

—  (Longitudinal) 


Distribuzione  (f.)  a  valvole. 
Distribuzione  (f.)  delle  terre. 
Distribuzione  (f.)  d'elettricita. 
Distribuzione  (f.)  cli  magneti- 

smo. 
Distribuzione  (f.)  della  forza  o 

dell'energia. 
Distribuzione  (f.)  del  vapore. 

Distribuzione  (f.)  della  luce. 
Distribuzione  (f.)  delle  acque. 
Distribuzione  (f.)   ad    aste  in- 

crociate. 
Distribuzione  (f.)  ad  espansio- 

ne  fissa. 
Distribuzione  (f.)  ad  aste  aperte 

Distribuzione  (f.)  elettrica. 

Distribuzione  (f.)  lamellare. 
Distribuzione  (f.)  a  cassetta. 
Distribuzione  (f.)  solenoidale. 
Distribuzione  (f.)  superficiale. 
Schema  (m.)  del  carico. 
Impianto(m.)  di  distribuzione 

di  corrente. 
Sistema  (m.)    di  distribuzione 

di  corrente. 
Linea  (f.)  telegrafica  di  sezio- 

ne. 
Ferrovia  (f.)   regionale   o   di- 

strettuale. 
Zona  (f.)  di  traffico. 
Perturbazione   (f.)   nella    tra- 

smissione. 
Perturbazione  (f.)  nel  servizio 

o  nel  traffico. 

Perturbazione  (f.)  telefonica. 
Perturbazioni  (f,  pi.)  magnati- 

che. 
Movimenti    (m.  pi.)    parassiti 

della  locomotiva. 
Fosso  (m.);  Fossato  (m.) 
Fosso  (m.)  per  fondazioni. 
'Fosso  (m.)  di  scolo. 
Fosso  (m.)  asciutto. 
Fosso  (m.)  d'alimentazione. 
Fosso  (m.)  a  fondo  curvo. 
Fosso  (m.)  a  fondo  angolare. 
Banchina  (f.)  del  fosso. 
Banchina  (f.)  del  fosso. 
Fossa  (f.)  longitudinale. 
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Ventilsteuerung  (f.) 
Massenvertheilung  (f.) 
Elektrizitatsvertheilung  (f.) 
Magnetismusvertheilung  (f.) 

Kraftvertheilung  (f.) 

Steuerung  (f.);  Dampfvertheil- 
ung  (f.) 

Lichtvertheilung  (f,) 

Wasservertheilung  tf.) 

Steuerung  (f.)  mit  gekreuzten 
Stangen. 

Dampfvertheilung  (f.)  mit  fe- 
ster Expansion. 

Steuerung(f.)  mit  offenen  Stan- 
gen. 

Elektrizitatsvertheilung  (f.);  E- 
lektrische  Vertheilung  (f.) 

Lamellare  Vertheilung  (f.) 

Schiehersteuerung  (f.) 

Solenoidale  Vertheilung  (f.) 

Oberflachliche  Vertheilung  (f.) 

Belastungsschema  (n.) 

Stromverteilungsanlage  (f.) 

Stromverteilungssystem  (n.) 
Bezirksleitung  (f.) 
Kreisbahn  (f.) 

Verkehrsgebiet  (n.) 
Leitungsstorung  (f.) 

Betriebsstorung  (f.) 

Telephqnstorung  (f.) 
Magnetischen  Storungen(f.pl.) 

Storende  Lokomotivbewegun- 

gen  (f.  pi.) 
Graben  (m.) 
Grundgraben  (m.) 
Abzugsgraben  (m.) 
Trockener  Graben  (m.) 
Speisegraben  (m.) 
Rundgraben  (m.) 
Spitzgraben  (m.) 
Grabenberme  (f.) 
Grabenberme  (f.) 
Langsgraben  (m.);  Langsrigole 


Distribution  (f.)  par  tiroir. 
Distribution   f.)  des  terres. 
Distribution  (f.)  d'electricite. 
Distribution  (f.)  par  magneti- 

sme. 
Distribution  (f.)  de  1'energie. 

Distribution  (f.)  de  la  vapeur. 

Distribution  (f.)  de  la  lumiere. 
Distribution  (f.)  des  eaux. 
Distribution  (f.)  a  barres  croi- 


Distribution  (f.)  avec  detente 
fixe. 

Distribution  (f.)  a  barres  ou- 
vertes. 

Distribution  (f.)  d'electricite; 
Distribution  (f.)  electrique. 

Distribution  (f.)  lamellaire. 

Distribution  (f.)  par  tiroir. 

Distribution  (f.)  solenoidale. 

Distribuiion  (f.)  superflcielle. 

Schema  (m.)  de  la  decharge. 

Installation  (f.)  de  distribution 
de  courant. 

Systeme  (m.)  de  distribution 
de  courant. 

Ligne  (f.)  telegraphique  de  sec- 
tion. 

Ghemin  (m.)  de  fer  regional. 

Zone  (f.)  de  traflc. 

Derangement  (m.)  de  la  tran- 
smission. 

Derangement  (m,)  dans  le  ser- 
vice. 

Perturbation  (f.)  telephonique. 

Perturbations  (f.  pi.)  magneti- 
ques. 

Mouvement  (m.  pi.)  perturba- 
teurs  de  la  locomotive. 

Fosse  Cm.) 

Fosse  (m.)  de  fondement. 

Fosse  (m.)  d'ecoulement. 

Fosse  (m.)  sec. 

Fosse  (m.)  d'alimentation. 

Fosse  (m.)  a  fond  de  cuve. 

Fosse  (m.)  a  fond  angulaire. 

Banquette  (f.)  de  fosse. 

Berme  (f.)  de  fosse- 

Rigole  (f.;  longitudinale. 
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Ditch  (s.)  (Open) 

—  (Safety) 

—  (Side) 

—  (Transverse) 
to  Diverge  (s.) 

Divergence  (s.; 

—  of  the  lines  of  force. 

Diverging    (adj.);    Divergent 

(adj.) 
Diversion    (s.)    of    telephonic 

traffic. 
Dividend  (s.)  (Math.) 

Divided  bearing  (s.) 

—  wheel  (s.) 

Dividing-machine  (s.) 
Divisibility  (s.) 
Division  (s.) 

-  in  degrees. 

—  (Centesimal) 
Docimacy  (s.) 

Dock  (s.) 

-  (Floating) 

—  crane  (s.) 

(Hammer-headed) 

to  Dock  (v.)  a  ship. 
Dockyard  (s.) 
Dodecagon  (s.) 

Dodecahedron  (s.) 

Dog  (s.);  Cramp-iron  (Build.) 

-  (Catching) 
Dog  clutch  (s.) 

Doll's  dance  (s.)  (Electric) 
Dolly  (s.) 

—  (Screw) 
Dolomite  (s.)  (Miner.) 


Fosso  (m.)  scoperto ;   Cunetta 

Fossa  (f.)  di  sicurezza. 
Fosso  (m.)  laterale. 
Tombino  (m.)  trasversale. 
Divergere. 

Divergenza  (f.) 

Divergenza  (f.)  delle  linee  di 

forza. 
Divergente. 

Deviazione  (f.)  del  traffico  te- 

lefonico, 
Dividendo  (m.) 

Sopporto  (m.)  diviso. 

Ruota  (m.)  d'arresto  del  roc- 

chetto. 
Macchina  (f.)  a  dividere. 

Divisibility  (f.) 
Divisione  (f.) 

Divisione  (f.)  in  gradi. 
Divisione  (f.)  centesimale. 
Docimastica  (f.) ;   Chimica  (f.) 

docimastica. 
Dock  (m.);  Bacino  (m.) 

Dock  (m.)  o  bacino  (m.)   gal- 

leggiante. 

Gru  (f.)  da  cantiere. 
Gru  (f.)  a  martello   con  brac- 

cio  variabile. 

Metter  una  nave  nel  bacino. 
Cantiere  (m.) 
Dodecagono  (m.) 

Dodecaedro  (m.) 

Arpione  (m.) 

Cuneo  (m.)  d'arresto. 

Giunto  (m.)  a  denti. 

Danza  (f.)  elettrica. 

Cunetta  (f.);   Controbuttarola 

(f.) 

Martinetto  (m.)  per  chiodi. 
Dolomite  (f.) 


German 


—  359  — 


French 


Offener  Graben  (m.) 

Sicherheitsgraben  (m.) 
Bahngraben  (m.) 
Querrigole  (f.);  Querdohfe  (f.) 
Divergieren  ;   Auseinanderge- 

hen. 
Divergenz  (f.);  Auseinanderge- 

ben  (n.) 
Divergenz  (f.)  der  Kraftlinien. 

Divergierend;  Auseinanderge 

bend. 
Umleitung  (f.)  des   Telephon- 

yerkehrs. 
Zahler(m.);   Dividendus  (m.) ; 

Dividend  (m.) 
Zweiteiliges  Lager  (n.) 
Rastsperrrad  (n.) 

Theilmascbine   (f.) ;   Theilma- 

schine  (f.) 
Theilburkeit  (f.);  Spaltbarkeit 

(f-) 
Division  (f.);  Theilung  (f.) ;  Thei- 

lung  (f.);  Eintheilnng  (f.) 
Gradeintheilung  (f.) 
Centesimaleintbeilung  (f.) 
Dokimasie  (f.) 

Dock  (n.) 
Schwimmodock  (n.) 

Werftkran  (m.) 
Hammerwippkran  (m.) 

Ein  SchifT  docken. 

Marinewerft  (f.) 

Zwolfeck  (n.);  Zvolfseitiges  Po- 
lygon (n.) 

Dodekaeder  (n.);  Dodekaeder 
(n.) 

Klammer  (f.) 

Fangfrosch  (m.) 

Zahnkupplung  (f.) ;  Klauen- 
kupplung  (f.) 

Elektrischer  Puppentang  (m.) 

Nietplanne  (f.) 

Nietwinde  (f.) 

Dolomit  (m.);  Bitterkalk  (m.) 


Fosse  (m.)  ouvert. 

Fosse  (m.)  de  surete. 
Contre-fosse  (m.) 
Rigole  (f.)  transversale. 
Diverger. 

Divergence  (f.) 

Divergence  (f.)  des  lignes  des 

forces. 
Divergent. 

Detournement  (m.)   du   traflc 

telephonique. 
Dividende  (m.) 

Palier  (m.)  en  deux  pieces. 
Roue  (f.)  d'arret  a  encoche. 

Machine  (f.)  a  diviser. 
Divisibilite  (f.) 
Division  (f.) 

Division  (f.)  en  degres. 

Division  (f.)  centesimale. 

Docimasie  (f.);  Docimastique 
(f.) 

Dock  (m.);  Bassin  (m.);  Forme 
(f.) 

Dock  (m.)  flottant ;  Forme  (f.) 
flottante. 

Grue  (f.)  de  chantier. 

Grue-marteau  (f.)  a  volee  va- 
riable. 

Mettre  un  navire  au  bassin. 

Chantier  (m.) 

Dodecagone  (m.) 

Dodecaedre  (m.) 

Crampon  (m.) 
Bloc  (m.)  d'arret. 
Accouplement  (m.)  a  griffes. 

Danse  (f.)   electrique   ou   des 

pantins  electriques. 
Bouterolle  (f.) 

Verin  (m.)  a  vis. 
Dolomie  (f.);  Dolomite  (f.) 
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Dome  (s.);  Steam-dome  (s.) 
(Steam-eng) 

Dome  body  (s.)  or  barrel  (s.) 

—  steam  pipe  (s.) 

Donkey  (s.);  Donkey-engine  (s.); 
Feed-engine  (s.)  (Steam-eng.) 
Donkey-crane  (s.) 
Door  (s,) 

—  bar  (s.) 

-  bolt  (s.) 

—  bolt  guide  (s.) 

-  bolt  mechanism  (s.) 

—  casing  (s.) 

—  contact  switch  (s.) 

—  contact  (s.)  with  ratchet. 

—  contact    working    on    one 
side. 

—  header  (s.) 

—  hinge  (s.) 

—  lock  (s.) 

—  lock  handle  (s.) 

—  sheave  (s.) 

—  with  two  leaves. 

—  (Ash-pit) 

—  (Entry) 

-  (Fire^ 

—  (Folding) 

—  (Man-hole) 

-  (Sliding) 

—  (Smoke-boy) 

—  (Turning  lock) 

—  (Sluice) 

—  (Two-leafed  door) 
Door-contact  (s.) 
Door-leaf  (s.) ;  Wing  (s.)  of  a 

door. 

Dorian  (adj.);  Doric  (adj.)  (Arch.) 
Dormer-window  (s.)  (Build.) 
Double-acting  (adj.) 

Double  acting  engine  (s.) 

Double-bell  (s.);  Donble  cup  in- 
sulator (s.)  'Electr.) 

Double-acting  pressure-engine 
(s.) 


Duomo(m.)  di  presa  del  vapo- 
re;  Cupola  (f.)  di  presa  del 
vapore. 

Galotta  (f.)  del  duomo. 

Tubo  (m.)  di  collettore  di  va- 
pore. 

Macchina  (f.)  d'alimentazione ; 
Piccolo  cavallo  (m.) 

Gru  (f.)  a  vapore. 

Porta  (f.) 

Catenaccio  (m.)  di  chiusura. 

Catenaccio  (m.)  di  chiusura. 

Guida  (f.)  del  catenaccio. 

Chiusura  (f.)  a  catenaccio. 
Telaio  (m.)  della  porta- 

Interruttore  (m.)  di  porta. 
Contatto  (m.)  di  porta  con  ruo- 

ta  d'arresto. 
Contatto  (m.)  per  porta  a  sem- 

plice  effetto. 
Architrave  (m.)  della  porta. 

Cardine  (m.)  della  porta. 
Serratura  (m.)  della  porta. 
Maniglia  (f.)  della  porta. 
Rotella  (f.)  della  porta. 
Porta  (f.)  a  due  battenti. 
Portello  (m.)  del  cenerario. 
Porta  (f.)  d'ingresso. 
Porta  (f.)  del  focolaio. 
Porta  (f.)  a  due  battenti. 
Portella  (f.)  del  foro  d'uomo. 
Porta  (f.)  scorrente. 

Portello  (m.)   della  cassa   del 

fumo. 

Cateratta  (f.)  a  porta  girevole. 
Cateratta  (f.)  a  porta. 
Porta  (f.)  a  due  battenti. 
Contatto  (m.)  di  porta. 
Battente  (m.)  di  porta. 

Doricp. 

Abhaino  (m,);  Lucernario  (m.) 

A  doppio  effetto;  A  doppia  a- 
zione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  dop- 
pio effetto. 

Isolatore(m.)  a  campana  dop- 
pia. 

Macchina  (f.)  a  colonna  a  dop- 
pio effetto. 
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Dorn   (in.) ;    Darnpfdom    (m.) ; 

Kesseldom  (m);  Kesseldampf- 

haube  (f.) 
Dommantel  (m.) 
Dampfsammelrohr  (n.) 

Speisemaschine  (f );  Dampfpum- 
pe  (f.) ;  Hiilfsmascliine  (f.) 

Dampfkrahn  (m.) 

Thur  (f.) 

Verschlussriegel  (m.) 

Verschlussriegel  (m.) 

Riegelkloben  (m.) ;  Riegelfuh- 
rung  (f.) 

Riegelverschluss  (m.) 

Tiireinfassung  (f.);  Turgeriist 
In.) 

Tfjrkontaktschalter  (m.) 

Tftrkontakt  (m.)  mit  Sperrrad. 

Einseitigwirkender      Ttirkon- 

takt  (m.) 
Tiirquerhaupt  (m.) ;  Tiirkappe 

Turangel  (f.) 
Tiirschloss  (n.) 
Tiirdriicker  (m.) 
TuHaufrolle  (f.);   Turrolle   (f.) 
Doppelfliigelige  Tfir  (f.) 
Aschenfallthur  (f.) 
Eingangsthur  (f-) 
Feuerungsthiir  (f.) 
Zwelffiiglige  Thur  (f.) 
Mannloclideckel  (m.) 
Schiebethiir  (f.) 

Rauchkammerthiir  (f.) 

Schleusendrehthor  (n.) 
Schleusenthor  (n.) 
Zweifliiglige  Thiir  (f.) 
Thurkontakt  (m.) 
Thiirflugel  (m.) 

Dorisch. 
Dachfenster  (n.) 
Doppeltwirkend. 

Doppeltwirkende     Dampfma- 

schine  (f.) 
Doppelglocke  (f.) 

Doppeltwirkende  Wassersuu- 
lenmaschine  (f.) 


D6me(m.);  D6me(m.)  de  prise 
de  vapeur. 

Virole  (f.)  du  d6me. 

Tuyau  (m.)  collecteur  de  va- 
peur. 

Machine  (f.)  alimentaire;  Petit 
cheval  (m.)  a  vapeur. 

Grue  (f.)  a  vapeur. 

Porte  (f.) 

Verrou  (m.)  de  fermeture. 

Verrou  (in.)  de  fermeture. 

Guide(m.)  de  verrou. 

Fermeture  (f.)  a  verrou. 
Cadre  (m.)  de  porte. 

Interrupteur  (m.)  de  porte. 
Contact   (m.)    de    porte   avec 

rochet. 
Contact  (m.)  de  porte  a  simple 

effet. 
Linteau  (m.)  de  porte 

Gond  (m.)  de  porte. 
Serrure  (f.)  de  porte. 
Poignee  (f.)  de  porte. 
Galet  (m.)  de  porte. 
Porte  (f.)  a  deux  battants. 
Porte  (f.)  du  cendrier. 
Porte  (f.)  d'entree. 
Porte  (f.)  du  foyer. 
Porte  (f.)  a  deux  battants. 
Porte  (f.)  de  trou  d'homme. 
Porte  (f.)  glissante ;  Porte  (f.) 

roulante. 
Porte  (f.)  de  la  boite  a  fumee. 

Porte  (f.)  d'ecluse  tournante. 
Porte  (f.)  d'ecluse. 
Porte  (f.)  n  deux  battants. 
Contact  (in.)  de  porte. 
Rattant(m.)  de  porte;  Vantail 

(m.)  de  porte. 
Dorique. 
Lucarne  (f.) 
A  double  effet. 

Machine  (f.)  a  double  effet. 
Double  cloche  (f.) 

Machine  (f.)  a  colonne  d'eau  a 
double  effet. 
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Double-acting  fuze  (s.) 

-  pump  (s.) 
Double-armed  lever  (s.) 


Double  beam  (s.) 

Double-bell  shaped   insulator 

(s.) 
Double-bottom  (s.) 

(Spherical) 

Double  binding-screw  (s.) 
Double-block  (s.) 

Double  contact  (s.) 

Double-contact  key  (s.) 
Double-cross  vaulting  (s.) 
Double  commutator  (s.) 
— '  curvature  (s,) 
Double-decimeter  (s.) 

Double    english    switch    (s.) 

(Railw.) 
Double-fluid  cell  (s.)  (Electr.) 

Double-headed  rail  (s.)  (Railw.) 
Double  influence  (s.) 

—  integral  (s.) 
Double-I-iron  (s.) 
Double-line   (s.) ;  Double-track 

(s.)  (Railw.) 
Double  magnetic  circuit  (s.) 

Double-needle-telegraph  (s.) 
Double  pendulum  (s) 
Double-pole  switch  (s.)  (Electr.) 

Double  refraction  (s.) 

—  rivetting  (s.) 

—  proportion  <s.)  (Math.) 
Double-seat  valve  (s.) 
Double  switch  (s.)  (Railw.) 
Double  threaded  screw  (s.) 

Double-track  (s.) ;  Double-line 

(s.)  (Railw.) 

Double  transmission  (s.) 
Double-T-rail  (s.) 

Double  trolley  (s.)  (Electr.) 


Spoletta  (f.)  a  doppio  effetto. 
Pompa  (f.)  a  doppio  effetto. 
Leva  (f.)  a  due   bracci;   Leva 
(f.)  di  primo  genere. 

Bilanciere  (m.)  doppio. 
Isolatore  (m.)  a  doppia   cam- 

pana. 
Doppio  fondo  (m.);  Fondo  (m.) 

doppio. 

Fondo  (m.)  doppio  sferico. 
Morsetto  (m.)  doppio. 
Bozzello  (m.)  doppio;  Puleggia 

(f.)  doppia. 
Gontatto  (m.)  doppio ;  Doppio 

contatto  (m.) 

Tasto  (m.)  a  doppio  contatto. 
Volta  (f.)  a  doppia  crociera. 
Commutatore  (m.)  doppio. 
Doppia  curvatura  (f.) 
Doppiodecimetro  (m.);  Doppio 

decimetre  (m.) 
Scambio  (m.)  doppio  inglese. 

Pila  (f.)  a  due  liquidi;  Elemen- 

to  (m.)  a  due  liquidi. 
Rotaia  (f.)  a  doppio  fungo. 
Influenza  (f.)  doppia. 
Integrale  (m.)  doppio. 
Ferro  (m.)  a  doppio  I 
Binario  (m.)  doppio. 

Gircuito  (m.)  magnetico  doppio 

Telegrafo  (m.)  a  due  aghi. 
Pendolo  (m.)  doppio. 
Commutatore  (m.)  bipolare. 

R'ifrazione  (f.)  doppia. 

Doppia  chiodatura  (f.) ;  Imper- 

natura  (f.)  a  doppio. 
Rapporto  (m.)  anarmonico. 
Valvola  (f.)  a  doppia  sede. 
Scambio  (m.)  doppio. 
Vite  (f.)  a  due  vermi;  Vite  (f.) 

a  flletto  doppio. 
Binario  (m.)  doppio. 

Doppia  trasmissione  (f.) 
Rotaia   (f.)    a    doppio    fungo ; 

Guida  (f.)  a  doppio  fungo. 
Trolley  (m.)  doppio ;  Puleggia 

doppia  (f.)  di  contatto. 
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Doppelziinder  (m.) 
Doppeltwirkende  Pumpe  (f.) 
Doppelhebel(m.);  Doppelarmi- 

ger  Hebel  (m.);   Rebel   (m.) 

der  ersten  Art. 
Doppelbalancier  (m.) 
Doppelglocke  (f.) 

Doppelboden  (m.) 

Doppelkugelboden  (in.) 
Doppelklemme  (f.) 
Doppelter  Block  (m.) 

Uoppelkontakt  (m.) ;    Doppel- 

strich  (m.) 

Doppelkontaktschliissel  (m  ) 
Doppeltes  Kreuzgewolbe  (n.) 
Doppelumschalter  (m.) 
Doppelte  Krummung  (f.) 
Doppeldecimeter  (n.) 

Doppelte  englische  Weiche(f.) 

Element  (n.)  rait  zwei  Fliissig- 
keiten. 

Doppelkopfschiene  (f.) 

Doppelinnuenz  (f.) 

Doppelintegral  (n.) 

Doppel-I-Eisen  (n.) 

Doppelgeleise  (n.);  Doppelgleis 
(n.) 

Doppelte  magnetischer  Kreis 
(m.) 

Doppelnadeltelegraph  (m.) 

Doppeltes  Pendel  (n.) 

Zweipoliger  Ausschalter  (m.); 
Bipolarer  Ausschalter  (m.) 

Doppelte  Brechung  (f.);  Doppel- 
te Strahlenbrechung  (f.) 

Doppelte  Nietung  (f.);  Doppelte 
Verbolzung  (f.) 

Doppeltverhaltnis  (n.) 

Doppelsitzventil  (n.) 

Doppelweiche  (f.) 

Doppelschraube  (f.) 

Doppelgeleise  (n.) 

Doppelte  Beforderung  (f.) 
Doppel-T-Schiene  (f.) 

Doppelte  Kontaktrolle  (f.) 


Fusee  (f.)  a  double  effet. 
Pompe  (f.)  a  double  effet. 
Levier  (m.)  a  deux  branches ; 
Levier  (m.)  du  premier  genre. 

Balancier  (m.)  double. 
Isolateur  (m.)  double  cloche. 

Fond  (m.)  double. 

Fond  (m.)  double  spherique. 
Serre-fll  (m.)  a  deux  vis. 
Poulie  (f.)  double. 

Double  touche  (f.) 

Clef  (f.)  a  double  contact. 
Voute  (f.)  a  double  aretes. 
Commutateur  (in.)  double. 
Double  courbure  (f.) 
Double  decimetre  (m.) 

Branchement-traversee  (m.) 
double. 

Pile  (f.)  a  deux  liquides;  Ele- 
ment (m.)  a  deux  liquides. 

Rail  (m.)  a  double  champignon 

Influence  (f.)  double. 

Integrate  (f.)  double. 

Fer  (m.)  a  double  I. 

Double  voie  (f.) 

Circuit  (m.)magne~tique  double 

Tele graphe  (m)  a  deux  a-iguilles 
Pendule  (m.)  double. 
Commutateur  (m.)  bipolaire. 

Double  refraction  (f.) 

Rivure  (f.)  double ;  Chevillage 

(m.)  double. 

Rapport  (m.)  anarmonique. 
Soupape  (f.)  a  double  siege. 
Branchement  (m.)  double. 
Vis  (f.)  a  double  fllet;  Vis  (f.) 

a  deux  filets. 
Double  voie  (f.) 

Double  transmission  (f.) 
Rail  (m.)  double  T. 

Double  poulie  (f.)  de  contact ; 
Double  trdlet  (m.)  de  contact. 
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Double  thread  (s.) 

Double  turn-screw  (s.) 
Dovetail-form  (s.) 
Dovetail-furrow  (s.; 

Dovetail-indent  (s.) 

Dovetailing  (s.) 

—  (Common  or  exposed) 

-  (Concealed) ;  Lapped  dove- 
tailing (s.) 
Dowel  is.);  Dowling-pin  (s.); Do- 


tailing  (s.) 

3.);  Dowling-pi 
wel-pin  (s.)  (Techn.) 


—  (Iron) 

—  (Steel) 

-  (Wall) 

Dowelling  (s.)  (Techn.) 

Dowson  gas  (s.) 
D.  P.  (Abbreviation  for  Poten- 
tial difference  (s.) 
Drag  (s.)  (Mar.) 

—  (Saw-mill) 

Drag-bar  (s.)  (Steam-eng.) 
Drag-bolt  (s.) 
Drag-spring  (s.)  (Railw.) 

Drag-slide  cable  (s.) 
Drag-slide   current    collector 

(s.) 
Dragbar  (s.) 

Dragging  (s.)  of  the  brakeblock 

on  the  wheel. 
Drain  (s.)  (Hydr.  arch.) 

Drain-cock  (s.)  (Steam-eng.) 

Drain-pipe  (s.)  (Hydr.  arch.) 
Drainage  (s.);  Draining  (s.); 

—  Pipe) 
Draining  (s.) 

Draining-channel  (s.) 
Draining-ditch  (s.) 

Draught  (s.) 

—  of  a  chimney. 

-  (Artificial) 


Impanatura  (f.)  doppia;  Verme 
(m.)  doppio. 

Cacciavite  (m.)  doppio. 

A  coda  di  rondine. 

Scanalatura  (f.)  a  coda  di  ron- 
dine. 

Dente  (m.)  a  coda  di  rondine. 

Calettatura  (f.)  a  coda  di  ron- 
dine. 

Calettatura  (f.)  aperta  a  coda 
di  rondine. 

Calettatura  (f.)  a  coda  di  ron- 
dine ricoperta. 

Caviglia  (f.; 

Piuolo  (m.)  di  ferro. 
Piuolo  (m.)  di  acciaio. 
Tassello  (m.)  di  legno   a   mu- 

rare. 
Calettatura  (f.)  a  caviglie. 

Gas  (m.)  Dowson. 
Abbreviazione  per  Dijferenza 

(f.)  di  potenztale. 
Draga  (f.) :  Cavafango  (m.) 
Carretta  (f.)  d'una  segheria. 

Asta  (f.)  d'accoppiamento. 
Bullone  (m.)  d'accoppiamento. 
Molla  (f.)  dell'asta  d'accoppia- 
mento. 

Corda  (f.)  di  rimorchio. 
Presa  di  corrente  a  rimorchio; 
Trolley  (m.)  a  rimorchio. 
Tirante  (m.) ;  Asta  (f.)  d'attac- 

co. 
Scivolamento  (m.)   del   ceppo 

sul  cerchione  della  ruqta. 
Scolo  (m.);  Canale  (m.)  di  sco- 

lo  o  di  spurgo. 
Robinetto  (m.)  di  scarico  ;  Ro- 

binetto  (m.)  scaricatore. 
Tubo  (m.)  di  scarico  o  di  spurgo 
Fognatura  (f.) 
Fognatura  (f.)  tubolare. 
Bonifica(f.);  Bonificazione  (f.); 

Prosciugamento  (m.) 
Canale  (m.)  di  prosciugamento. 
Scolo  (m.)  d'acqua;  Fosso  (m.) 

per  lo  scolo  delFacqua. 
Tiraggio(m-);  Aspirazione  (f.) 
Tiraggio  (m.)  d'un  comino. 
Tiraggio  (m.1*  artificiale. 
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Doppeltes  Gewinde  (n.) 

Doppelter  Schraubenzieher  (m) 
Sen  walbensch  wanzartig. 
Schwalbensch  wa  n  z  f  6  r  m  i  g  e 

Nuth  (f.) 
Sch  walbensch  wanzf  6  r  mi  g  e  r 

Zahn  (m.) 
Sch  walbensch  wa  n  zverbin- 

dung  (f.) 
Olfene    Schwalbensch  wan z- 

verbindung  (f.) 
Verdeckte    Schwalbensch- 

wanzverbindung  (f.) 
Diibel  (m.) ;  Holzdubel  (m.) 

Eisendubel  (m.) 
Stahldiibel  (m.) 
Mauerdubel  (m.) 

Verdubelung(f.);  Diibeln  (n.); 

Verdubeln  (n.) 
Dowsongas  (n.) 
Abkiirzung  fiir  Potentialdif- 

ferens  (f.) 
Bagger  (m,) 
Blockwagen  (m.);  Klotzwagen 

(m.) 

Kuppelstange  (f.) 
Kuppelbolzen  (m.) 
Kuppelstangenfeder  (f.) 

Schleppseil  (n.) 
Nachschleppbarer  Stromab- 

nehmer  (m.) 
Zugeisen  (m.) ;  Kupplungstan- 

ge  (f.) 

Schleifen  (n.)  des  Klotzes  am 
Rade. 
Abzugskanal  (m.) 

Auslasshahn(m.);  Reinigungs. 

halm  (m.) 
Drainrohre  (f.) 

Drainage  (f.);  Drainierung  (f.) 
Rohrendrainierung  (f.) 
Trockenlegung  (f.);  Entwasse- 

rung  (f.);  Entwassern  (n.) 
Entwasserungskanal  (m.) 
Entwasserungsanlagen  (f.  pi.) 

Zug  (m.);  Luftzug  (m.) 
Schornsteinzug  (m.) 
Kunstlicher  Zug  (m.) 


Double  pas  (m.)  d'une  vis. 

Tournevis  (m.)  double. 

A  queue  d'aronde. 

Rainure  (f.)  a  queue  d'aronde- 

Adent  (m.)  a  queue  d'aronde. 

Assemblage  (m.)  a  queue  d'a- 
ronde. 

Assemblage  (m.)  a  queue  d'a- 
ronde ordinaire. 

Assemblage  (m.)  a  queue  d'a- 
ronde recouverte. 

Goujon  (m.) ;.  Cheville  (f.)  en 
bois. 

Goujon  (m.)  de  fer. 

Goujon  (m.)  d'acier. 

Goujon  (m.)  mural. 

Assemblage  (m.)  avec  goujons. 

Gaz  (m.)  Dowson. 
Abreviation    pour    Difference 

(f.)  de  potentiel. 
Drague  (f.) 
Chariot  (m.)  d'une  scierie. 

Barre  (f.)  d'attelage. 
Boulon  (m.)  d'attelage. 
Ressort  (m.)  de  la  barre  d'at- 
telage. 

Cable  (m.)  entraive. 
Prise  (f.)  de  courant  remorque. 

Barre  (f.)  d'attelage. 

Frottement  (m.)  du  sabot  sur 

la  roue. 
Drain  (m.);  Egout  (m.);  Rigole 

(f.) 
Robinet  (m.)  de  purge. 

Tuyau  (m.)  de  drainage. 
Drainage  (m.) 
Drainage  (m.)  avec  tuyaux. 
Drainage  (m.) ;  Dessechement 

(m.) ;  Assainissement  (m.) 
Canal  (m.)  de  dessechement. 
Fosse  (m.)  d'ecoulement. 

Tirage  'm.) 

Tirage  (m.)  de  la  cheminee. 

Tirage  (m.)  artiflciel. 
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Draught  (s,)  (Forced) 

—  (Natural) 
Draught  (s.) 
Draughtsman  (s.) 

to  Draw  out  (v.)  steel. 

Drawback  (s.) ;   False  core  (s.) 
(Found.) 

—  (of  the  customs)  (Comm.) 


Drawbar  fs.) ;  Tender-coupling 
(s.)  (Locom.) 

Drawbolt(s,);  Coupling-bolt  (s.) 
Drawbridge  (s.) 

-  with  chains. 
Drawchain  (s.)  (Railw.) 

Drawhook  (s.)  (Railw.) 
Drawwire-barrier  (s.) 

Drawing  (s.)  (Techn.) 

-  (Met.) 

-  from  the  placer.pattern. 

—  (Contour) 

-  (Detail) 

—  (Free-hand) 

—  (Geometrical) 

—  (Hatched) 


—  (Lithographic) 

—  (Perspective) 


— (Shaded) 

—  (Wire);  Drawing  (s.)  of  wire 

Drawing-board  (s.) 
Drawing- engine  (s.) 
Drawing-mill  (s.);  Wire-mill  (s.) 

Drawing-office  (s.) 
Drawing-paper  (s. 

Drawing  pattern  (s.) 
Drawing-pen  (s.) 

Drawing-rod  (s.) 


Tiraggio  (m.)  forzato ;  Tirata 

(f.)  forzata. 

Tiraggio  (m.)  naturale. 
Disegno  (m.) 
Disegnatore  (m.) 
Tirare  1'acciaio  in  verghe. 

Animella  (f.) ;  Pezzo  (m.)  rap- 
portato;  Tassello  (m.) 

Dazio  (m.)  di  ritorno:  Ritorno 
(m.)del  dazio;  Drawback  (m.) 

Asta  (f.)  d'accoppiamento  (tra 
tender  e  locomotwa. 

Rullone  (m.)  d'accoppiamento. 
Ponte  (m.)  levatoio. 

Ponte  (m.)  levatoio  a  catene. 
Catena  (f.)  d'accoppiamento. 

Gancio  (m.)  d'accoppiamento. 
Barriera  (f.)  mobite  a  distanza. 

Disegno  (m.) 

Tiraggio  (m.)  al  laminatoio. 

Disegno  (m.)  dal  gesso. 

Disegno  (m.)  in  profile. 

Disegno  (m)  particolareggiato; 

Disegno  (m.)  dettagliato. 
Disegno  (m.)  a  mano  libera. 

Disegno  (m.)  geometrico. 
Disegno  (m.)  tratteggiato. 
Disegno  (m.)  litografato. 
Disegno  (m.)  prospettivo. 
Disegno  (m.)  ombreggiato. 
Tiraggio  (m.)  del  fllo. 

Tavoletta  (f.)  da  disegno. 
Macchina  (f.)  d'estrazione. 
Traflla  (f.) 

Bureau  (m.)  da  disegno. 
Carta  (f.)  da  disegno. 

Modello  (m.)  di  d4segno. 
Tiralinee  (m.);  Penna  (m.)  da 

disegno. 
Tirante  (m.) 
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Forcierter  Zug  (m.) 

Natiirlicf.er  Luftzug  (m.) 
Riss  (in.);  Zeichnung  (f.) 
Zeichner  (m.) 
Den  Stahl  schienen;  Den  Stahl 

pliitten. 
Kernstuck  (n.) ;  Keilstuck  (n.) 

Riickvergiitung  (f.)  des  Zolles; 
Rfickzoll  (m.) 

Kuppelungsstange  (f.)  (swi- 
schen  Tender  und  LoKomoti- 
ve) 

Kupplungsstange  (f.) 

Zugbriicke  (f.);  Aufziehbriicke 
(f.) 

Zugbriicke  (f.)  mit  Ketten. 

Zugkette  (f.) ;  Kupplungskette 

(f-) 

Kupplungshaken  (m.) 
Zugbarriere  (f.);  Drahtzugbar- 

riere. 

Zeichnung  (f.) 
Strecken  (n.) 
Zeichnung  (f.)   nach   Gipsmo- 

dellen. 
Umrisszeichnung(f.);  Seitenan- 

sicht  (f.) 
Detailzeichnung  (f.) 

Freihandzeichnung  (f.) 

Geometrische  Zeichnung  (f.) 
Schrafflerte  Zeichnung  (f.) 
Lithographierte  Zeichnung  (f.) 
Perspektivische  Zeichnung  (f.) 
Schattierte  Zeichnung  (f.) 
Drahtziehen  (n.) 

Reissbrett  (n.);   Zeichenbrett 

(n.) 
Fordermaschine  (f.) 

Drahtziehwerk  (n.);  Drahtzie- 

herei  (f.);  Drahtmiihle  (f.) 
Zeichenbureau  (n.) 
Zeichenpapier  (n.) 

Zeichenvorlage  (f.) 
Reissfeder  (f.);  Zeichenfeder  (f.) 

Zugstange  (f.) 


/Tirage  (m.)  force. 

Tirage  (m.)  naturel. 
Croquis  (m.) ;  Dessin  (m.) 
Dessinateur  (m.) 
Etirer  1'acier  en  barres. 

Piece  (f.)  de  rapport;  Piece  (f.) 
rapport^e. 

Remise  (f.)  des  droits  de  doua- 
ne;Remboursement  (m.)  des 
droits  de  douane. 

Barre  (f.)  d'attelage  (entre  ten- 
der et  locomotive} 

Boulon  (m.)  d'attelage. 
Pont-levis  (m.) 

Pont-levis  (m.)  a  chaines. 
Chaine  (f.)  d'attelage. 

Crochet  (m.)  d'attelage. 
Barriere  (f.)  a  bascule  manoeu- 

vree  a  distance 
Dessin  (m.) 

Etirage  (m.);  Laminage  (rn.) 
Dessin  (m.)  d'apres  la  hosse. 

Dessin  (m.)  de  profll. 
Dessin  (m.)  en  detail. 

Dessin  (m.)  a  main  levee;  Des- 
sin (in.)  a  main. 

Dessin  (m.)  ge'ometrique. 

Dessin  (m.)  hache. 

Dessin  (m.)  lithographic. 

Dessin  (m.)  perspective. 

Dessin  (m.)  ombre. 

Etirage  (m.)  de  fll;  Tirage  (m.) 
de  fll;  Trefllage  (m.) 

Planche  (f.)  a  dessiner. 

Machine  (f.)  d'extraction  ;  En- 
gin  (m.)  d'extraciion. 
Trefllerie  (f.);  Tirerie  (f.) 

Bureau  (m.)  de  dessin. 
Papier  (m.)  a  dessiner;  Papier 

(m.)  de  dessin. 
Modele  (m.)  de  dessin. 
Tire-ligne  (m.) ;   Plume   (f.)   a 

dessiner. 
Tirant. 
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Drawn  tube  (s.) 

—  wire  (s.) 

-  mild  steel  blade  (s.) 

to  Dredge  (v.) 

Dredged  peat  (s.) 

Dredger  is.);  Dredging-macMne 

(s.) 

—  (Centrifugal) 

-  (Backet) 

-  (Shovel) 

—  (Steam) 

—  (Wheel) 

Dredging-m  a  c  h  i  n  e    (s.)   (See 

Dredger; 
Dreh-strom  (s.)  (from  the  Ger. 

man);  Rotatory  current  (s.) 

(Electr.) 


Dried  tan-bark  waste  (s.) 
Drift  (s.)  for  inserting  tubes. 

—  for  knocking  out  tubes. 

—  (Spring) 
Drill  (s.) 

—  (Bow) 

—  (Screw) ;  ArcMmedian  drill 
(s.) 

—  (Spiral) ;  Spiral-auger  (s.) 
to  Drill  (v.) 

Drill  (s.)  (Breast) 

—  (Cutter) 

—  (Fiddle) 

—  (Flat) 

-  (Ratchet) 

—  (Stone) 

—  (Twist) 

Drilling-machine  (s.) ;  Boring- 
machine  (s.) 

—  ;  Punching-machine  (s.) 

—  (Column) 


Tubo  (in.)  tirato. 

Filo  (m.)  tirato. 

Paletta  (f.)   trafllata   in   ferro 

fucinato. 
Dragare;  Scavare  fangoomel- 

ma  colla  draga. 
Torba  (f.)  scavata  colla  draga. 
Draga  (f.);  Cavafango  (m.) 

Draga  (f.)  a  forza  centrifuga. 

Draga  (f.)  a  secchi. 
Draga  (f.)  a  palette. 
Draga  (f.)  a  vapore. 
Draga  (f.)  a  ruota. 


Corrente  (f.)  rotatoria;  Corren- 
te  (f.)  a  campo  magnetico 
rotatorio;  Corrente  (f.)  trifa- 
fase ;  Corrente  (f.)  trifasica 
o  trifasata. 

Tannino  (m.)  seccato. 

Mandrino  (m.)  montatubi. 

Mandrino  (m.)  smontatubi. 

Mandrino  (m.)  a  molla. 
Trapano(m.);  Foratoio  (m,);  Suc- 

chiello  (m.);  Trivello  (m.) 
Trapano  (m.)  ad  archetto. 
Trapano  (m.)  ad  elica. 

Trapano  (m.)  a  spirale;  Trivello 

(m.)  a  spirale. 
Forare;  Trapanare;  Perforare; 

Trivellare. 
Trapano    (m.) ;    Girabecchino 

(m.) 

Punta  (f.)  a  coltelli. 
Trapano  (m.)  ad  archetto. 
Trapano  (m.)  appuntito. 
Trapano  (m.)  a   cricco;  Cric- 

chetto  (m.) 

Trapano  (m.)  per  muri. 
Trapano  (m.)  a  spirale. 
Trapana trice  (f.);  Macchina(f.) 

da  trapanare. 
Trapanatrice(f.);  Punzonatrice 

(f.);  Macchina  (f.)  da  bucare. 
Trapano  (m.)  a  colonna ;  Tra- 

panatrice  (f.)  a  colonna. 
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Gezogene  Rohre  (f.);  Gezogenes 

Rohr  (n.) 

Gezogener  Draht  (m.) 
Gezogene    Flusseisenschaufel 

(f.) 
Baggern  ;  Ausbaggern. 

Baggertorf  (m.) 

Bagger  (m.);  Baggermaschine 

(f.) 
Centrifugalbagger  (m.) 

Eimerbagger  (m.) 
Schaufelbagger  (m.) 
Dampfbagger  (m.) 
Radbagger  (m.) 

Drehstrom  (m.);  Dreiphasen- 
strom  (m.) 


Getrocknete  Lohe  (f.) 
Rohreintreibedorn  (m.) 
Rohraustreibedorn  (m.) 

Federdorn  (m.) 
Bohrer  (m.) 

Bogenbohrer  (m.) 

Archimedischer  Bohrer  (m.) ; 
Drillbohrer  (m.)  mit  schrau- 
benformiger  Spindel. 

Spiralbohrer  (m.);  Schnecken- 
bohrer  (m.) 

Bohren  ;  Drillen. 

Brustleier    (f.) ;     Brustbohrer 

(m.) 

Bohrmesser  (m.) 
Drillbohrer  (m.) 
Spitzbohrer  (m.) 
Ratschenbohrer    (m.);    Bohr- 

knarre  (f.) 
Mauerbohrer  (m.) 
Spiralbohrer  (m.) 
Bohrmaschine  (f.) 

Lochmaschine  (f.);  Durchstoss- 

maschine  (f.) 
Saulenbohrmaschme  (f.) 


WEBBER. 


Tuyau  (m.)  etire ;  Tuyau  (m.) 
tire. 

Fil  (m.)  e"tire. 

Aube  (f.)  etiree  en  fer  homo- 
gene. 

Draguer;  Debourber;  Curer. 

Tourbe  (f.)  draguee. 
Drague  (f.);  Cure-mole  (m.) 

Cure-m61e  (m.)  a  force  centri- 
fuge. 

Drague  (f.)  a  godets. 
Drague  (f.)  a  augets. 
Drague  (f.)  a  vapeur. 
Drague  (f.)  a  roue. 

Courant  (m.)  rotatoire ;  Cou- 
rant  (m.)  triphase. 


Tannee  (f.)  sechee. 

Mandrin  (m.)  monte-tubes. 

Mandrin(m.)  a  degager  les  tu- 
bes. 

Mandrin-ressort  (m.) 

Foret(m.);  Percoir  (m.);  Drille 
(m.) 

Drille  (m.)  a  archet. 

Foret  (m.)  a  1'Archimede. 


Foret  (m.)  en  spirale;  Tariere 

(f.)  a  spirale. 
Forer. 

Vilebrequin  (m.) 

Lame  (f.) 

Argon  (m.) 

Foret  (rn.)  a  langue  d'aspic. 

Cliquet  (m.)  a  percer ;  Raca- 
gnac  (m.) 

Tamponnoir  (m.) 

Foret  (m.)  helicoi'dal. 

Foreuse  (f.) ;  Machine  (f.)  a  per- 
cer; Machine  (f.)  a  forer. 

Poinconneuse  (f.);  Machine  (f.) 
a  percer. 

Macnine  (f.)  a  percer  a  colonne. 
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Drilling-macliine  (s.)  (Horizon- 
tal) 

—  (Radial) 

-  (Rail) 

-  (Vertical) 

—  Chuck  of  a) 

—  (Pillar) 

—  (Multiple) 

—  (Wall) 
Drive  (s.) 

-  (Belt) 

—  (Belt  and  Rope) 

—  (Eccentric) 

—  (Electric) 

—  (Hand) 

-  (Hydraulic) 

—  (Mechanical; 

-  (Rope) 

Driven-pulley  (s.) 
Driven  roller  lever  (s.) 
Driven  shaft  (s.) 
Driven  side  (s.)  of  belt. 

Driven  wheel  (s.) 
Driver  (s.)  (Mach.) 

Driver-wheel  (s.) 

—  and  pinion  (s.) 
Driving-apparatus  (s.) 

Driving-axle  (s.) 

Driving-band  (s.) 
Driving-gear  (s.) 

Driving-pulley  (s.) 
Driving-shaft  (s.) 

Driving-water  (s.) 
Driving-wheel  (s.) 

Driving-belt  (s.) 
Driving  (s.)  hy  means  of  T  le- 
ver. 


Trapanatrice  (f.)  orizzontale. 

Trapano  (m.)  radiale;  Trapa- 
natrice (f.)  radiale. 

Macchine  (f.)  da  bucare  le  ro- 
taie. 

Trapano  (m.)  verticale ;  Tra- 
panatrice (f.)  verticale. 

Mandrino  (m.)  d'un  trapano. 

Trapano  (m.)  a  colonna. 
Trapano  (m.)  multiplo. 

Trapano  (m.)  per  muri. 

Comando  (m.)  con  leva  a  squa- 
dra. 

Trasmissione  (f.)  a  cinghia. 

Trasmissione  (f.)  a  cinghia  e  a 
corda. 

Comando  (m.)  per  eccentrico. 

Comando  (m.)  elettrico. 

Comando  (m.)  a  mano. 

Comando  (m.)  idraulico. 

Comando  (m.)  meccanico. 

Trasmissione  (f.)  a  fune  o  a 
corda. 

Puleggia  (f.)  rnossa. 

Leva  (f.)  volvente  comandata. 

Alhero  (m.)  comandato. 

Tratto(m.)  condotto  della  cin- 
ghia. 

Ruota  (f.)  comandata  o  mossa. 

Tacchetto  (m.) ;  Gamma  (f.) ; 
Palmola  (f.) 

Ruota  (f.)  motrice ;  Ruota  (f.) 
movente. 

Ruota  (f.)  e  pignone  (m.) 

Apparecchio  (m.)  motore;  Ap- 
parato  (m.)  motore. 

Asse  (m.)  motore;  Asse  (m.) 
movente. 

Cinghia  (f.)  di  trasmissione. 

Ingranaggio  (m.)  motore;  Ap- 
parecchio (m.)  motore- 

Puleggia  (f.)  motrice. 

Albero  (m.)  motore ;  Albero 
(m.)  di  comando. 

Acqua  (f.)  motrice. 

Ruota  (f.)  motrice;  Ruota  (f.) 
movente. 

Cinghia  (f.)  motrice. 

Comando  (m.)  con  leve  in  croce 
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Horizontale  Bohrmaschine  (f.); 
Horizontalbohrmaschine  (f.) 
Radialbohrmaschine  (f.) 

Schienenbohrmaschine  (f.) 
Vertikalbohrmaschine  (f.) 

Bohrkopf  (m.)  einer  Bohrma- 
schine. 

Saulenbohrmaschine  (f.) 

Mehrspindlige  Bohrmaschine 
(f.) 

Wandbohrmaschine  (f.) 

Kniehebelantrieb  (m.) 

Riemenantrieb  m.) 

Riemen-  und  Seilantrieb  (m.) 

Excenterantrieb  (m.) 
Elektrischer  Antrieb  (m.) 
Handantrieb  (m.) 
Hydraulischer  Antrieb  (m.) 
Mechanischer  Antrieb  (m.) 
Seiltrieb  (m.) 

Getriebene  Scheibe  (f.) 
Angetriebener  Walzhebel  (m.) 
Getriebene  Welle  (f.) 
Gezogenes  Trumm  (n.)  des  Rie- 

mens. 

Getriebenes  Rad  (n.) 
Knagge  (f.) ;  Nase  (f.) 

Treibrad  (n.) 

Stirnrad  (n.)  und  Getriebe  (n.) 
Antriebvorrichtung  (f.) 

Triebachse  (f.);  Treibachse  (f.) 

Treibriemen  (m.) 
Triebwerk  (n.>;  Getriebe  (n.) 

Treibrolle  (f.) 

Triebwelle  (f.);  Triebachse  (f.); 

Antriebwelle  (f.) 
Aufschlagwasser  (n.) 
Treibrad  (n.) 

Treibriemen  (m.) 

Antrieb  (m.)  durch  Kunstkreuz 


Machine  (f.)  a  percer  horizonta- 

le;  Forerie  (f.)  horizontal. 
Machine  (f.)  a  percer  radiale. 

Machine  (f.)  a  percer  les  rails. 
Machine  (f.)  a  percer  verticale. 

Manchon  (m.)  porte-outil  d'une 

machine  a  percer. 
Machine  (f.)  a  percer  a  colonne 
Foreuse  (f,)  multiple;  Perceuse 

(f.)  multiple. 
Foreuse  (f.)  murale  ;  Perceuse 

(f.)  murale. 
Commande  (f.)  parlevier  d'an- 

gle. 

Gommande  (f.)  par  courroie. 
Commande  (f.)  par  courroies  et 

par  cables. 

Gommande  (f.)  par  excentrique 
Gommande  (f.)  electrique. 
Commande  (f.)  a  la  main. 
Commande  (f.)  hydraulique. 
Commande  (f.)  mecanique. 
Transmission  (f.)  par  cable. 

Poulie  (f.)  commandee. 

Levier(rn.)roulant  commande 

Arbre  (m.)  command^. 

Brin  (m.)  conduit  de  la  cour- 
roie. 

Roue  (f.)  commandee. 

Buttoir  (m.);  Taquet  (m.);  Ca- 
me ({.} 

Roue  (r.)  motrice ;  Roue  (f.) 
conductrice. 

Roue  (f.)  et  pignon  (m.) 

Appareil  (m.)  moteur. 

Essieu  (m.)  moteur. 

Courroie  (f.)  de  transmission. 
Appareil  (m.)  moteur;  Engre- 

nage  (m.)  moteur. 
Poulie  (f.)  motrice. 
Arbre  (m.)  moteur;  Arbre  (m.) 

de  commande. 
Eau  (f.)  motrice. 
Roue  (f.)  motrice ;  Roue  (f.) 

conductrice. 
Courroie  (f.)  motrice. 
Commande  (f.)   par   levier  en 

croix. 
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Driving  (s.)  from  the  crank  pin 

Driving-in    (s.)    the    working 

barrel. 

Driving-engine  (s.) 
Driving-motor  (s.) 
Driving- spring  (s.) 
Drop  (s.)  of  the  indicator  (E- 

lectr.) 
Dropping  active  material  (s.) 

Drum  (s.)  (Mach.) 
Drum-armature  (s.)  (Electr.) 

dynamo  (s.) 

Drum(s.)  of  a  crane;  Barrel  (s.) 

of  a  crane. 
Drum-armature  core  (s.) 

Drum  (s.)  (Gable) 

—  (Conical) 

—  (Cylindrical) 

—  (Grate-chain) 

—  (Kathode) 

—  (Grooved  brake) 

—  (Lower) 

-  (Main) 

—  (Mud) 

—  (Paper) 

—  (Recording) 

—  (Retardation) 

—  (Reversing) 

—  (Spring) 

—  (Steam);  Upper  drum  (s.) 

-  (Stepped) 
Drum-switch  (s.) 

Drum-turbine  (s.) 
Drum  water-meter  (s.) 

Drum-winding  (s.) 
Drummond's  light  (s.) 

Druss  (s.) 
Dry  (adj.) 


Comando  (m.)  del  bottone  del- 
la  manovella. 

Introduzione  (f.)  del  cilindro 
motore  sotto  pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  motrice 

Motore  (m.)  di  comando. 

Molla  (f.)  di  comando. 

Disco  (m.)  indicatore. 

Materia  (f.)  attiva  staccantesi 
negli  accumulatori. 

Tamburo  (m.) 

Armatura  (f.)  a  tamburo ;  In- 
dotto  (m.)  a  tamburo. 

Dinamo  (f.)  con  indotto  a  tam- 
buro. 

Tamburo  (m.)  d'una  gru. 

Nucleo  (m.)  di  un  indotto  a 
tamburo. 

Tamburo  (m.)  per  cavi. 

Tamburo  (m.)  conico. 

Tamburo  (m.)  cilindrico. 

Tamburo  (m.)  della  catena  del- 
la  griglia. 

Tamburo  (m.)  del  catodo. 

Puleggia  (r.)  di  freno  scana- 
lata. 

Corpo  (m.)  inferiore  della  cal- 
daia. 

Cilindro  (m.)  inseritore  o  di 
messa  in  circuito.  . 

Tubo  (m.)  di  fango. 

Tamburo  (m.)  per  la  carta. 

Tamburo  (m.)  registratore. 

Cilindro  (m.)  ritardotore. 

Cilindro  (m.)  d'inversione. 

Tamburo  (m.)  della  molla. 

Bariletto  (m.)  superiore  di  cal- 
daio. 

Tamburo  (m.)  a  gradini. 

Controller  (m.)  a  cilindro. 

Turbina  (f.)  a  tamburo. 
Contatore  (m.)  d'acqua  a  tam- 
buro. 

Avvolgimento  (in.)  a  tamburo. 
Luce  (f.)  di  Drummond. 

Carbone  (m.)  flno;  Minuzzame 

(m.)  di  carbone. 
Secco  ;  Asciutto  ;  Disseccato. 
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Antrieb  (m.)  vom  Kurbelzap- 

fen  aus. 
Eintreiben  (n.)  des  Arbeitscy- 

linders. 

Antriebdampfmaschine  (f.) 
Antriebinotor  (m.) 
Triebfeder  (f.) 
Fallscheibe  (f.);  Fallklappe  (f.) 

Herabfallende  Masse  (f.) 

Trommel  (f.) 
Trommelanker(m.);  Trommel- 

arrnatur  (f.) 
Trommelmaschine  (f.) 

Trommel  (f.)  eines  Krahnes. 
Trommellankerkern  (m.) 

Kabeltrommel  (f.) 
Kegelformige  Trommel  (f.) 
Cylindrische  Trommel  (f.) 
Rostkettentrommel  (f.) 

Kathodentrommel  (f.) 
Rillenbremsscheibe  (f.) ;  Gerif- 

felte  Bremsscheibe  (f) 
Unterkessel  (m.) 

Einschaltcylinder  (m.) 

Sohlammrohr  (n.) 
Papiertrommel  (f.) 
Registriertrommel  (f.) 
•Verzogerungscylinder  (m.) 
Umschaltwalze  (f.) 
Federtrommel  (f.) 
Oberkessel  (m.) 

Stufenwalze  (f.) ;  Stufentrom- 

mel  (f.) 
Trommelschalter(m.);Walzen- 

schalter  (m.) 
Trommelturbine  (f.) 
Trommelwassermesser  (m.) 

Trommelwicklung  (f.) 
Drummond's  Licht(n);  Drum- 

mond'sches  Licht  (n.) 
Kohlenklein    (n.) ;   Grusskohle 

(f.):  Gruss  (m.);  Griess  (m.) 
Trocken. 


Commande  (f.)  depuis  le  bou- 

ton  de  la  manivelle. 
Emmanchement  (m.)  a  la  pres- 

se  du  cylindre  rnoteur. 
Machine  (f.)  a  vapeur  motrice. 
Moteur  (m.)  de  commande. 
Ressort  (m.)  moteur. 
Disque  (m.)  indicateur. 

Matiere  (f.)  active  qui  tombe. 

Tambour  (m.) 

Induit(rn.)  en  tambour;  Arma- 
ture (f.)  en  tambour. 

Dynamo  (f.)  a  induit  en  tambour 
ou  a  armature  cylindrique. 

Treuil  (m.)  d'une  grue. 

Noyau  (m.)  d'induit  en  tam- 
bour. 

Tambour  (m.)  a  cable. 

Tambour  (m.)  conique. 

Tambour  (m.)  cylindrique. 

Tambour  (m.)  de  chaine  de 
grille. 

Tambour  (m.)  de  la  cathode. 

Poulie  (f.)  de  frein  cannelee. 

Corps  (m.)  inferieur  de  la  chau- 

diere. 
Cylindre  (m.)   de   la   mise   en 

circuit. 

Tube  (m.)  a  boue. 
Tambour  (m.)  a  papier. 
Tambour  (m.)  enregistreur. 
Cylindre  (m.)  amortisseur. 
Cylindre  (m.)  inverseur. 
Barillet  (m.)  de  ressort. 
Reservoir  (m.)  de  vapeur  de  la 

chaudiere  combinee. 
Tambour  (m-)  a  gradins. 

Controleur  (m.)  a  cylindres. 

Turbine  (f.)  a  tambour. 
Compteur  (m.)  d'eau   a   tam- 
bour. 

Enroulement(m.)  en  tambour. 
Lumiere  (f.)  de  Drummond. 

Fouailles  (f.  pi.);  Charbon  (m.) 

fin. 
Sec. 
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Dry-battery  (s.):  Dry-cell  (s.) 

Dry-distillation  (s.) 
Dry-frame  (s.) 
Dry-meter  (s.) 
Dry-paving  (s.) 
Dry-steam  (s.) 
Drying  (s.) 

Drying-compressor  (s.) 
Drying-house  (s.) 


Drying-kiln  (s.) 
Drying-machine  (s.) 

(Centrifugal) 


Drying-room  (s.) 

-  (Hot-air) 

Drying-stove  (s.) ;  Dry-stove  (s.) 
Dry  ing- varnish  (s.) 
Duality  (s.)  (Math.) 
Ductile  (adj.) 
Ductility  (s.) 

Dummy  piston  (s.) 

Dumping  (s.)  of  coal. 

Duplex. 

Duplex  connection  (s.)  (Bridge) 

-  (Differential) 

Duplex  plunger  lubriftcator(s.) 


Duplex  pump  (s.) 

with  belt  drive. 

Duplex  steam-engine  (s.) 
Duplicator  (s.)  (Efectrical) 

Dupuis  boiler  (s.) 


Diir  boiler  (s.) 

Dust  (s.)  of  coal;  Coal-dust  (s.) 


Pila  (f.)  secca ;  Elemento  (m.) 

secco. 

Distillazione  (f.)  secca. 
Filatoio  (m.)  a  secco. 
Contatore  (m.)  secco  per  il  gas. 
Acciottolato  (m.)  a  secco. 
Vapore  (m.)  secco. 
Seccaggio(m.);  Essicazione  (f.) 
Compressore  (in.)  secco. 
Camera  (f.)  d'essicazione ;  Ca- 
mera   (f.)    d' asciugamento ; 

Essicatoio  (m.) 
Forno  (m.)  di  essicazione. 
Macchina  (f.)  di  prosciugamen- 

to  ;  Macchina  (f.)  da  essicare. 
Idroestrattore  (m.)  centrifugo; 

Essicatoio  (m.)  a  forza  cen- 

trifuga. 
Camera   (f.)    d'asciugamento ; 

Essicatoio  (m.) 
Essicatoio  (m.)  ad  aria  calda. 

Forno  (m.)  d'essicazione. 
Vernice  (f.)  seccativa. 
Dualita  (f.) 
Duttile. 
Duttilita  (f.) 

Stantuffo  (m.)  compensatore  o 
equilibratore. 

Scaricamento  (m.)  del  carbone 


Collegamento  (m.)    duplex    a 

ponte  di  Wheatstone. 
CoLlegamento  (m.)  duplex  dif- 

ferenziale. 
Lubriflcatore  (m.)  di  Mollerup; 

Apparecchio(m.)  oliatore  del 

vapore. 

Pompa  (f.)  duplex. 
Pompa  (f.)  gemella  a  cinghia. 
Macchina  (f.)  a  vapore  gemella. 
Dupiicatore  (m.)  elettrico. 

Caldaia  (f.)  tubulare  verticale 
con  corpo  cilindrico  ante- 
riore. 

Caldaia  (f.)  a  tubi  d'acqua  dop- 
pi. 

Polvere  (f.)  di  carbone ;  Car- 
bone  (m.)  in  polvere. 
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Trockenelement  (n.) 

Trockene  Destination  (f.) 
Trockenspinnmaschine  (f.) 
Trockener  Gasmesser  (m.) 
Trockenpflaster  (n.) 
Trockener  Dampf  (m.) 
Trocknen  (n.) 

Trockener  Kompressor  (m.) 
Trockenraum  (m.) ;  Trocken- 
haus  (n.) 

Trockenofen  (m.) 
Trockenmaschine  (f.) 

Centrifugaltrockenmas  chine 

Trockenstube    (f.) ;    Trocken- 

kammer  (f.) 
Trockenstube  (f.)  mit  erhitzten 

Luft. 

Trockenofen  (m.) 
Trockenflrniss  (m.) 
Dualitat  (f.) 
Dehnbar ;  Streckbar. 
Dehnbarkeit(f-);  Streckbarkeit 

Ausgleichkolben  (m.) ;  Entlas- 
tungskolben(m);  Gegendruck- 
kolben  (m.) 

Abladen  (n.)  der  Kohlen. 


Briickengegenspr  echschal- 

tung  (f.) 
Differential  gegensprechschal- 

tung  (f.) 
Mollerupapparat  (m.) ;  Dampf- 

schmierapparat  (m.) 

Duplexpumpe  (f.) 
Zwillingsriemenpumpe  (f.) 
Zwillingsdampfmaschine  (f.) 
Duplicator  (m.) ;  Elektricitats- 

verdoppler  (m.) 
Stehender    Heizrohrenkessel 

(m.)  mit  vorderem  Walzen- 

kessel. 
Dii.rrkessel  (m.) 

Kohlenstaub  (m.) 


Pile  (f.)  seche. 

Distillation  (f.)  seche. 
Metier  (m.)  a  flier  a  sec. 
Compteur  (m.)  sec. 
Pave  (m.)  a  sec. 
Vapeur  (f.)  seche. 
Sechage  (m.) 
Compresseur  (m.)  a  sec. 
Chambre  (f.);  a  secher;  Secboir 
(m.) 

Fourneau  (m.)  a  secher. 
Machine  (f.)  a  secher;  Sechoir 

(m.) 
Sechoir  (m.)  a  force  centrifuge: 

Hydro-extracteur  (m.) 

Chambre  (f.)  a  secher;  Sechoir 
(m.) 

(m.)  a  air  chaud. 


Fourneau  (m.>  a  secher. 
Vernis  (m.)  siccatif. 
Dualite  (f.) 
Ductile. 
Ductilite  (f.) 

Piston  (m.)  d'equilibrage. 


Dechargement  (m.)  des  char- 
bons. 

Couplage  (m.)  duplex  a  pont 

de  Wheatstone. 
Couplage  (m.)  duplex  differen- 

tiel. 
Graisseur  (m.)  Mollerup. 


Pompe  (f.)  duplex. 
Pompe  (f.)  jumelle  acpurroie. 
Machine  (f.)  a  vapeur  jumelle. 
Duplicateur  (m.)  electrique. 

Chaudiere  (f.)  ignitubulaire  ver- 
ticale  a  corps  cylindrique  an- 
terieur. 

Chaudiere  (f.)  a  tubes  d'eau 
doubles. 

Poussiere  (f.)  de  charbon. 
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Dusting  brush    (s.)    for    arc 

lamps. 
Duty  (s.)    of   a    steam-engine 

(Mach.) 


D-valve  (s.)  (Steam-eng.) 


Dying-out  (s.)  of  the  arc. 
Dynamic  (adj.);  Dinamycal(adj.) 

—  (Electro-) 

—  electricity  (s.) 
Dynamics  (s.  pi.) 

—  of  solids. 

—  (Electro-) 
Dynamite  (s.) 

Dynamo  (s.);  Dynamo-electric 
machine  (s.) 

—  (Alternating  current);  Alter- 
nator (s.) 

—  (Combined    engine    and); 
Steam  dynamo  (s.) 


—  (Bipolar) 

—  (Compound) 


—  (Continuous  current);  Direct 
current  dynamo  (s.) 

—  (Disk) 


-  (Commercial  efficiency  of  a) 

—  (Drum  armature) 

—  (Electroplating) 

—  (Equalizing) 

-  (Exciting) 

—  (Flat  ring) 

—  (Hypercompound) 


Spazzola  (f.)  per  pulire  le  lam- 
pade  ad  arco. 

Efretto  (m.)  utile  d'una  mac- 
china  n  vapore ;  Lavoro  (m.) 
effettivo  d'una  macchina  a 
vapore. 

Valvola  (f.)  di  distribuzione  a 
D;  Cassetto  (m.)  cli  distribu- 
zione a  D. 

Soflbcamento  (m.)  dell'arco. 

Dinamico. 

Elettrodinamico. 

Elettricita  (f.)  dinamica. 

Dinamica  (f.) 

Dinamica  (f.)  dei  solidi. 

Elettrodinamica  (f.) 
Dinamite  (f.) 

Dinamo  (f.) ;  Macchina  (f.)  di- 
namo-elettrica. 

Dinamo  (f.)  a  corrente  alter- 
nata;  Alternatore  (m.) 

Dinamo  (f.)  accoppiata  diret- 
tamente  con  una  motrice 
a  vapore;  Dinamo  (f.)  a  va- 
pore. 

Dinamo  (f.)  bipolare. 

Dinamo  (f.)  compound ;  Dina- 
mo (f.)  ad  eccitazione  mistn; 
Dinamo  (f.)  composta  o  com- 
posita. 

Dinamo  (f.)  a  corrente  continua 

Dinamo  (f.)  con  indotto  a  disco. 


Rendirnento    (m.)    industriale 

d'una  dinamo. 
Dinamo  (f.)  con  indotto  a  tam- 

buro  o  a  cilindro. 

Dinamo  (f.)  per  la  galvanopla- 

stica. 

Dinamo  (f.)  compensatrice. 
Dinamo  (f.)  eccitatrice. 

Dinamo  (f.)  ad  anello  piatto. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  iper- 

composita ;  Dinamo  (f.)  iper- 

composita. 


German 


French 


Reiningungsbiirste  (f.)  fur  Bo- 

genlampen. 
Nutzleistungjf.)  einer  Dampf- 

maschine. 


D-Schieber  (in.) 


Ersticken(n.)  des  Lichtbogens. 

Dynamisch. 

Elektrodynamisch. 

Dynamische  Elektricitat  (f.) 

Dynamik  Cf.) 

Dynamik  (f.)  der  festen  Korper. 

Elektrodynamik  (f.) 

Dynamit  (n.) 

Dynamo  (f.);  Dynamomaschine 

(f.);  Dynamoelektrische  Ma- 

schine  (f.. 
Wechselstromd  y  n  am  o    (f.) ; 

Wechselstrommaschine  (f ); 

Alternator  (m.) 
Darupfdynamo  (f.) 


Zweipoligedynamo  (f.) ;  Zwei- 
poligemaschine  (f.) 

Compoundmaschine  (f.) ;  Ver- 
bundmaschine  (f.);  Maschine 
(f.)mit  gemischter  Schaltung. 

Gleichstromrn  a  schine    (f.); 

Gleichstrorndynamo  (f.) 
Scheibenmaschine  (f,);   Schei- 

bendynamo  (f.);  Scheibenan- 

kermaschine  (r.1 
OekonornisclierWirkungsgrad 

(m.)  einer  Dynamo. 
Trommelmaschine  (f.) 

Dynamomaschine  (f.)  fiir  gal- 

vanische  Zwecke. 
Ausgleichmaschine  (s.) 
Erregerdynamo  (f.) ;  Erreger- 

maschine  (f.) 
Flachringmaschine  (f.) 
Hypercompoundmaschine  (f.) 


Brosse  (f.)  a  nettoyer  les  lam- 
pes  a  arc. 

Effet  (m.)  utile  d'une  machine 
a  vapeur;  Travail  (m.)  utile 
d'une  machine  a  vapeur. 

Soupape  (f.)  en  D ;  Tiroir  (m.) 
en  D. 

Etouffement  (m.)  de  1'arc. 

Dynamique. 

Eiectro-dynamique. 

Electricite  (f.)  dynamique. 

Dynamique  (f.) 

Dynamique  (f.)  des  corps  soh- 

des. 

Eiectro-dynamique  (f.) 
Dynamite  (f.) 
Dynamo  (f.) ;  Machine  (f.)  dy- 

namo-electrique. 

Dynamo  (f.)  a  courants  olter- 
natifs. 

Dynamo  (f.)  actionnee  directe- 
ment  par  une  machine  a  va- 
peur; Dynamo  (f.)  a  vapeur. 

Dynamo,  (f.)  bipolaire. 
Dynamo  (f.)  compounde. 


Dynamo  (f.)  a  courants  conti- 

nus. 
Dynamo  (f.)  a  armature  a  di- 

sque. 

Rendement(m.)industriel  d'u- 
ne dynamo. 

Dynamo  (f.)  a  induit  en  tam- 
Dour;  Dynamo  (f.)  a  arma- 
ture cylindrique. 

Dynamo  (f.)  pour  la  galvano- 
plastie. 

Dynamo  (f.)  de  compensation. 

Dynamo  (f.)  excitatrice. 

Dynamo  (f.)  a  anneau  plat. 
Dynamo   (f. )    hypercompoun- 
dee. 
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Dynamo  (s.)  (Interior  pole) 

—  (Long  shunt  compound) 

—  (Motor) 

—  (Multipolar) 

—  (Non-polar) 

-  (Ring) 

-  (Self-exciting) 

—  (Self-regulating) 

—  (Series) 

—  (Short  shunt  compound) 

-  (Shunt) 

—  (Steam) 

—  (Unipolar) 

—  with  constant  intensity. 

—  with  constant  tension. 

-  with  separate  excitation. 

Dynamo-electric  (adj.) 

—  machine  (s.) 

Dynamo  (s.)  (Acyclic) 

—  (Arc  lighting) 

—  (Balancing) 

—  (Buffer) 

—  (Charging) 

—  (Compound)  with  long  shunt 

—  (Compound)  with  short  shunt 

—  (Constant  current) 

—  (External  pole) 


Dinamo  (f.)  a  poli  interni ;  Di- 

namo  (f.)  con  indotto  a  roc- 

chetti  radiati. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  mi- 

sta  a  lungo  shunt  o  a  lunga 

derivazione. 
Trasformatore  (m.)  per  corren- 

te  continua. 
Dinamo  (f.)  moltipolare. 
Dinamo  (f.)  senza  poli. 
Dinamo  (f.)  con  indotto  ad  a- 

nello. 
Dinamo  (f.)  autoeccitatrice. 


Dinamo  (f.)  autoregolatrice. 
Dinamo  (f.) ;   in  serie;  Dinamo 
(f.)  ad  eccitazione  in  serie. 


Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  mi- 
sta  a  corto  shunt  o  a  corta 
derivazione. 

Dinamo  (f.)  in  derivazione;  Di- 
namo (f,)  ad  eccitazione  in  de- 
rivazione. 

Dinamo  (f.)  a  vapore. 

Dinamo  (f.)  unipolare. 

Dinamo  (f.)  ad  intensita  co- 
stante. 

Dinamo  (f.)  a  tenione  o  a  diffe- 
renza  di  potenziale  costante. 

Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  in- 
dipendente, 

Dinamoelettrico. 

Macchina  (f.)  dinamoelettrica; 
Dinamo  (f.) 

Dinamo  (f.)  qmopolare  a  cor- 
rente  continua. 

Dinamo  (f.)  per  illuminazione 
ad  archi. 

Dinamo  (f.)  compensatrice  o 
egualizzata. 

Dinamo  (f.)  a  ripulsione. 

Dinamo  (f.)  di  carica. 

Dinamo  (f.)  coumpound  a  lun- 
go shunt  o  a  lunga  deriva- 
zione. 

Dinamo  (f.)  compound  a  corto 
shunt  o  a  corta  derivazione. 

Dinamo  (f.)  ad  intensita  co- 
stante. 

Dinamo  (f.)  a  poli  esterni. 


German 


—  379  — 


French 


Innenpolmaschine  (f.) 


Compounddynamo  (f.)  mit  Ian- 
gem  Nebenschluse. 

Gleichstromtransformator  (m); 

Umformer  (m.) 
Mehrpolige  Dynamo  (f.) 
P9llose  Dynamo  (f.) 
Ringmaschine  (f.) 

Selbsterregungsmaschine  (f.); 

Selbsterregende    Dynamo- 

maschine  (f.) 

Selbstregulirendemaschine  (f.) 
Serienmaschine(f.);  Reihenma- 

schine  (f.);  Hauptschlussma- 

schine  (f.) ;   Hauptstromma- 

schine  (f.) 
Compounddynamo  (f.)  mit  kur- 

zem  Nebenschluss, 

Nebenschlussmaschine  (f.) 


Dampfdynamo  (f.) 
Unipolarrnaschine  (f.) 
Dynamo   (f.)    mit    konstanter 

Stromstarke. 
Gleichspannungsmaschine  (f.) 

Dynamo  (f.)  mit  separatem  Er- 

reger. 

Dynamoelektrisch. 
Dynamoelektrische   Mascbine 

cf.) ;    Dynamomaschine    (f.); 

Dynamo  (f.) 
Unipolare     Gleichstromdyna- 

mo  (f.) 
Bogenlichtdynamo  (f.) 

Ausgleicbdynamo  (f.) 

Pufferdynamo  (f.) 
Ladedynamo  (f.) 
Compounddynamo  (f.)  mit  Ian- 
gem  Nebenschluss. 

Compounddynamo  (f.)mit  Kur- 

zem  Nebenschluss. 
Dynamo    (f.)    fiir    konstante 

Stromstarke. 
Aussenpoldynamo  (f.) 


Dynamo  (f.)  a  armature  a  poles 

Dynamo  (f.)  compound  en  long- 
gue  derivation. 

Transformateur  (m.)  pour  cou- 

rants  continus. 
Dynamo  (f.)  multipolaire. 
Dynamo  (f.)  non  polaire. 
Dynamo  (f.)  a  armature  annu- 

laire. 
Dynamo  (f.)  autoexcitatrice. 

Dynamo  (f.)  autoregulatrice. 
Dynamo  (f.)  en  serie. 


Dynamo  (f.)  compound  en  cour- 
te  derivation. 

Dynamo  (f.)  en  derivation. 

Dynamo  (f.)  a  yapeur. 

Dynamo  (f.)  unipolaire. 

Dynamo  (f.)  a  mtensite  con- 
stante. 

Dynamo  (f.)  a  potentiel  con- 
stant. 

Dynamo  (f.)  a  excitation  sepa- 
ree. 

Dynamo-electrique. 

Machine  (f.)  dynamo-electri- 
que;  Dynamo  (f.) 

Dynamo  (f.)  unipolaire  a  cou- 

rant  continu. 
Dynamo   (f.)  pour    lumiere  a 

arc. 
Dynamo    (f.)   egalisatrice    ou 

compensatrice. 
Dynamo-tampon  (f.) 
Dynamo  (f.)  de  charge. 
Dynamo  (f.)  compound  a  long 

shunt. 

Dynamo  (f.)  compound  a  court 

shunt. 
Dynamo  (f.)  a  intensite  con- 

stante. 
Dynamo  (f.)  a  p61es  exterieurs. 
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Dynamo  Cs.)  (Flywheel) 

—  ('Four  pole) 

-  (Gas) 

-  (Hand) 

—  (High  tension) 

—  (Lighting) 

—  (Low  tension) 

—  (Marine  type) 

—  (Motor-cycle) 

-  (Multicurrent) 

—  (Open  type) 

—  (Over  compounded) 

-  (Overtype) 

—  (Semi-enclosed) 

—  (Totally  enclosed) 

—  (Train  lighting) 

—  (Tramway) 

—  (Undertype) 
Dynamograph  (s.)  (Electric) 
Dynamometer  (s.)  (Air  friction) 

-  (Belt) 

—  (Brake) 

-  (Fan) 

—  (Heat) 

—  (Toothed  wheel) 

—  for  determining   the   wire 
tension. 

—  (Spring) 

—  (Tension) 

Dynamometer  (s.) 

—  (Dial) 

—  (Differential) 

—  (Electro) 

—  (Integrator) 

—  (Rotation) 

—  (Thermal) 

—  (Torsion) 

—  (Traction) 


Dinamo  (f.)  a  volante. 
Dinamo  (f.)  tetrapolare. 
Dinamo  (f.)  azionata  da  moto- 

re  a  gas. 
Dinamo  (f.)  azionata  a  mano. 

Dinamo  (f.)  ad  alta  tensione. 

Dinamo  (.f)  per  illuminazione. 

Dinamo  (f.)  a  hassa  tensione. 

Dinamo  (f.)  marina  o  tipo  ma- 
rina. 

Dinamo  (f.)  di  motociclo. 

Dinamo  (f,)  polimorfa. 

Dinamo  (f.)  aperta. 

Dinamo  (f.)  adeccitazione  iper- 
compound. 

Dinamo  (f.)  con  indotto  supe- 
riore. 

Dinamo  (f.)  semiaperta. 

Dinamo  (f.)  chlusa. 

Dinamo  (f.)  per  Tilluminazio- 
ne  dei  treni. 

Dinamo  (f.)  per  tramvie  elet- 
triche. 

Dinamo  (f.)  con  indotto  infe- 
riore. 

Dinamografo  (m.)  elettrico. 

Dinamometro  (m.)  a  resistenza 

d'aria. 
Dinamometro  (m.)  di  trasmis- 

sione. 

Freno  (m.)  dinamometrico. 
Dinamometro  (m.)  a  resistenza 

d'aria. 

Dinamometro  (m.)  termico. 
Dinamometro    (m.)    a     ruote 

dentate. 
Dinamometro  (m.)   per  la   de- 

terminazione  della  tensione 

dei  flli. 

Dinamometro  (m.)  a  molla. 
Dinamometro  (m.)  di  trazione. 

Dinamometro  (m  ) 
Dinamometro(m.)a  quadrante. 

Dinamometro  (m.)  differenziale 
Elettrodinamometro  (m.) 
Dinamometro  (m.)integratore. 
Dinamometro  (m.)  a  rotazione. 
Dinamometro  (m.)  termico. 
Dinamometro  (m.)  di  torsipne. 
Dinamometro  (m.)  di  trazione. 
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Schwungraddynamo  (f.) 
Vierpolige  Dynamo  (f.) 
Gasdynamo  (f.) 

Dynamo  (f.)  mit  Handbetrieb. 

Hochspannungsdynamo  (f.) 
Lichtdynamo  (f.) 
Niederspannungs  dynamo  (f.) 
Schiffsdynamo  (f.) 

Motorfahrraddynamo  (f.) 
Mehrfachstromerzeuger  (m.) 
Offene  Dynamo  (f.) 
Uebercompounddynamo  (f.) 

Dynamo  (f.)   mit   oberstandi- 

ger  Anker. 

Halboffene  Dynamo  (f.) 
Geschlossene  Dynamo  (f.) 
Zugbeleuchtungsdynarno  (,.) 

Strassenbahndynamo  (f.) 

Dynamo  (f.)  mit  unterstandi- 

gem  Anker. 
Elektrischer  Dynamograph  (m) 

Luftreibungsdynamometer  (n.) 

Transmissionsdynam  o  m  e  t  e  r 

(n.) 

Bremsdynamometer  (n.) 
Luftreibungsdynamometer  (n.) 

Warrnedynamometer  (n.) 
Zahnraddynamometer  (n.) 

Dynamometer  (n.)  zur  Bestim- 
mung  der  Drahtspannung. 

Federdynamometer  (s.) 
Dynamometer  (s.) ;  Zugmesser 

(m.) 

Dynamometer  (n.) 
Dynamometer  (n.)  mit  Zifter- 

blatt. 

Differentialdynamometer  (n.) 
Elektrodynamomefcer  (n.) 
Integratordynamometer'  (n.) 
Rotationsdynamometer  (n.) 
Warmedynamometer  (n.) 
Torsionsdynamometer  (n.) 
Zugdynamometer  (n.) 


Dynamo-volant  (f.; 
Dynamo  (f.)  tetrapolaire. 
Dynamo  (f.)  a  gaz. 

Dynamo  (f.)  a  main. 

Dynamo  (f.)  a  haute  tension. 
Dynamo  (f.)  pour  eclairage. 
Dynamo  (f.)  a  basse  tension. 
Dynamo  (f.)  marine. 

Dynamo  (f.)  de  motocyclette. 
Dynamo  (f.)  polymorphique. 
Dynamo  (f.)  ouverte. 
Dynamo  (f.)  hypercompoundee 

Dynamo  (f.)  du  type  superieur. 

Dynamo  (f.)  demi-ouverte. 
Dynamo  (f.)  fermee. 
Dynamo  (s.)   pour   1'eclairage 

des  trains. 
Dynamo  (f.)    pour    tramways 

electriques. 
Dynamo  (f.)  du  type  inferieur. 

Dynamographe  (m.)  electrique 

Moulinet  (m.)  dynamometri- 
que  Renard. 

Dynamometre  (m.)  de  tran- 
smission. 

Dynarnometre  (m.)  a  frein. 

Moulinet  (m.)dynamometrique 
Renard. 

Dynamometre  (m.)  thermique 

Dynamometre  a  roues  dentees 

Dynamometre  (m.)  pour  la  de- 
termination de  -la  tension 
du  fll. 

Dynamometre  a  ressort. 

Dynamometre  (m.)  de  traction. 

Dynamometre  (m.) 
Dynamometre  (m.)  a  cadran. 

Dynamometre  (m.)  differentiel 
Electrodynamometre  (n.) 
Dynamometre  (m.)integrateur 
Dynamornetre)m.)de  rotation. 
Dynamometre  (m.)  termique. 
Dynamometre  (m.)  de  torsi9n. 
Dynamometre  (m.)  de  traction. 
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Dynamometer  (s.)   (Transmis- 
sion) 
Dynamometric   supply    meter 

(s.) 
—  wattmeter  (s.) 

ire  stretcher  (s,) 

Dyne  (s.);  Unit  (s.)  of  force. 


Dinamometro  (m.)  di  trasmis- 

sione. 
Contatore(m.)  dinamometrico. 

Wattometro    (m.)   dinamome- 
trico. 
Tenditore(m.)  dinamometrico 

Dina  (f.);  Dine  (f.);  Dyne  (f.) 


Earning  capacity  (s.) 

Earth  (s.)  (Electr.) 

—  (Argillaceous) 

—  (Calcareous) 

—  (Dead) ;  Total  earth  (s.)  (E- 
lectr.) 

—  (Connected  to)  (Electr.) 

—  (To  connect  to) ;   To  put  to 
earth  (v.);  To  ground  (v.)  (E- 
lectr.) 

To  earth  (v.);  To  ground  (v.) 

(Electr.) 
Earth-borer  (s.);  Ground-auger 

(s.) 
Earth-circuit  (s.);  Earth-return 

(s.)  (Electr.) 
Earth-connection  (s.) 

Earth-colours  (s.  pi.) 

Earth-currents  (s.  pi.) ;  Terre- 
strial currents  (s.  pi.) 

Earth-detector  (s.) ;  Ground-de- 
tector (s.)  (Electr.) 

Earth-magnetism  (s.);  Terrea 
strial  magnetism  (s.) 

Earth-plate  (s.) ;  Ground-plate 
(s.)  (Electr.) 

Earth-return  (s.)  (Electr.) 

Earth-switch  (s.)  (Electr.) 
Earth-wire    (s.);    Ground-wire 

(s.)  (Electr.) 
Earth-working  (s.) 

Earth  (Good);  Dead  earth. 


Reddito  (m.);  Utile  (m.) ;  Ren- 

dimento  (m.) 
Terra  (f.) 

Terra  (f.)  argillosa. 
Terra  (f.)  calcarea. 
Completo  contatto  di  terra. 

Congiunto  colla  terra ;  Messo 

a  terra. 
Mettere  a  terra;  Congiungere 

colla  terra. 

Mettere  a  terra. 
Trivella  (f.) 

Ritorno  (m.)  per  la  terra  ;  Cir- 
cuito  (m.)  ui  ritorno. 

Connessione  (f.)  colla  terra  Con- 
tatto (m.)  di  terra. 

Terre  (f.  pi.)  coloranti. 

Correnti  (f.  pi.)  terrestri. 

Indicatore  (m.)  di  contatto  colla 

terra. 
Magnetismo  (m.)  terrestre. 

Piastra  (f.)  di 'terra. 

Ritorno  (m.)  per  la  terra;  Cir- 

cuito  (m.)  di  ritorno. 
Commutatore  (m.)  di  terra. 
Filo  (m.)  di  terra. 

Lavori  (rn.  pi.)  di  terra. 
Buona  terra  (f.) 
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Transmissionsdynam  o  m  e  t  e  r 

(n.) 
Dynamometrischer  Zahler(m.) 

Dynamometrisches    Wattme- 

meter  (n.) 
DynamometrischerDrahtspan- 

ner  (n.) 
Dyn  (n.);  Kraftheinheit  (f.) 


Dynamometre  (m)de  transmis- 
sion. 

Gorapteur  (m.)  dynarnometri- 
que. 

Wattmetre  (m.)  dynamometri- 
que. 

Tendeur  (m.)  dynamometri- 
que. 

Dyne  (f.) ;  Unite  (f.)  de  force. 


Rentabilitat  (f.) 

Erde  (f.) 

Thonerde  (f.) 

Kalkerde  (f.) 

Vollstandiger  Erdschluss  (m.) 

Mit  der  Erde  verbunden. 
Mit  der  Erde  verbinden. 


An  Erde  legen. 

Erdbohrer(m);  Stangenbohrer 

(m.) 
Erdleitung  (f.) 

Erdschluss  (m);  Erdschliessung 

Erdfarben  (f.pl.) 
Erdstrome  (m.  pi.) 

Erdschlussanzeiger  (m.) 
Erdmagnetismus  (m.) 
Erdplatte  (f.) 
Erdleitung  (f.) 

Erdumschalter  (m.) 
Erddraht  (m.);  Erdleitung  (f.); 

Erdverbindung  (f.) 
Erdarbeiten  (f.  pi.) 

Voller  Erdschluss  (m.) 


Productivity  (f.);  Rapport  (m.) 

Terre  (f.) 

Terre  if.)  argileuse. 

Terre  (f.)  calcaire. 

Contact  (m.)  de  terre  complet. 

Mis  a  la  terre. 

Mettre  a  la  terre;  Relier  a  la 
terre. 

Mettre  a  la  terre. 
Tariere  (f.) ;  Sonde  (f.) 
Retour  (m.  par  la  terre. 

Contact  (m.)  de  terre  ;  Contact 

(m.)  terrestre. 
Terres  (f.  pi.)  colorantes. 
Courants  )m.  pi.)  terrestre. 

Indicateur  (m.)  de  contact  a- 

vec  le  sol. 
Magn^tisme  (m.)  terrestre. 

Plaque  (f.)  de  terre. 
Retour  (m.)  par  la  terre. 


Fil  (m.)  de  terre. 

Travaux  (m.  pi.)  de  terrasse- 

ment ;  Deblais  (m.  pi.) 
Contact  (m.)  de  terre  parfait. 
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Earth  (Intermittent) 

Earth-leakage  (s.) 
Earth-potential  (s.) 
Earth-terminal  (s.) 
Earthed  coating  (s.)  of  conden- 
ser. 
Earthmagnetic  element  (s.) 

—  curve  (s.) 

—  state  (s.) 

Ebonite  (s.) 

—  insulator  (s.) 

—  air-pump  valve  (s.) 

Ebullition  (s.) 

Eburine  (s.) 

Eccentric   (adj.) ;    Eccentrical 

(adj.) 
-(s.) 

—  (Backward) 

—  (Distributing) 

—  (Expansion) 

—  (Forward) 

—  of  the  pump. 
Eccentric-balance-weight  (s.) 

Eccentric  brass-belt  (s.) 

Eccentric-bolt  (s.) 
Eccentric-fork  (s.);  Eccentric- 
gab  (s.) 

Eccentric-gear  (s.) 
Eccentric-governor  (s.) 
Eccentric-hoop  (s.) 

Eccentric-pulley  (s.) 
Eccentric-radius  (s.) 
Eccentric-ring  (s.) 

Eccentric-rod  (s.) 

Eccentric-rod-gear  (s.) 
Eccentric  sheave  (s.) 
Eccentric-strap  (s.) 

Eccentric-wheel  (s.) 
Eccentric  (Centre  (s.)  of) 


Gontatto  (m.).  di  terra  inter- 
mittente. 

Messa  (f.)  a  terra. 

Potenziale  (m-)  terrestre. 

Morsetto  (m.)  di  terra. 

Armatura  (f.)  a  terra  del  con- 
densatore. 

Elemento  (m.)  magnetico  ter- 
restre. 

Curva  (f.)  del  magnetismo  ter- 
restre. 

Stato  (m.)  magnetico  terre- 
stre. 

Ebonite  (f.) 

Isolatore  (m.)  di  ebanite. 

Valvola(f.)di  gomma  indurita 
della  pompa  ad  aria. 

Ebollizione  (f.) 

Eburina  (f.) 

Eccentrico. 

Eccentrico  (m.) 

Eccentrico  (m.)  per  la  marcia 

indietro. 
Eccentrico  (m)  di  distribuzione 

Eccentrico  (m.)  d'espansione. 
Eccentrico  (m.)  per  la  marcia 

in  avanti. 

Eccentrico  (m.)  della  pompa. 
Gontrappeso  (m.)   dell'eccen- 

trico. 
Collare  (m.)  d'eccentrico;  Col- 

larino  (m.)  d'eccentrico. 
Perno  (m.)  dell'eccentrico. 
Forchetta  (f.)  dell'eccentrico. 

Organi  (m.  pi.)  dell'eccentrico 

Regolatore  (m.)  eccentrico. 

Anello  (m.)  d'eccentrico;  Cer- 
chio  (in.)  d'eccentrico. 

Puleggia  (f.)  d'eccentrico. 

RBggio  (m.)  dell'eccentrico. 

Anello  (m.)  d'eccentrico;  Col- 
lare (m.)  d'eccentrico. 

Asta  (f.)  d'eccentrico;  Tirante 
(m.)  d'eccentrico. 

Rinvio  (m.)  dell'eccentrico. 

Puleggia  (f.)  eccentrica. 

Collare  (m.)  d'eccentrico;  A- 
nello  (m.)  d'eccentrico. 

Ruota  (f.)  eccentrica. 

Mezzeria  (f.)  dell'eccentrico. 


German 


French 


Intermittierender   Erdschluss 

(m.) 

Erdschluss  (m.) 
Erdpotential  (n.) 
Erdklemme  (f.) 
Geerdeter  Being  (m.)desKon- 

densators. 
Erdmagnetisches  Element  (n.) 

Erdmagnetische  Kurve  (f.) 
Erdmagnetischer  Zustand  (m.) 

Ebonit  (n.):  Hartgummi  (m,) 
Hartgummiisolator  (m.( 
Luftpumpenventil(n.)aus  Hart- 
gummi. 
Sieden  (n.) 
Eburin  (n.) 
Excentrisch. 

Excentrik  (n.);  Excenter  (n.) 
Ruckwiirtsexcenter  (n.) 

Steuerungsexcenter  (n.) 

Expansionsexcenler  (n.) 
Vorwartsexcenter  (n.) 

Pumpenexcenter  (n.) 
Excentrikgegengevvicht  (n.) 

Excentrikbugel  (m.) 

Excentrikbolzen  (m.) 
Excentrikgabel  (f.) 

Excentrikvorrichtung  (f.) 
Excentrikregulator  (m.) 
Excentrikreifen  (in.);   Excen- 

trikring  (m.) 
Excentrikscheibe  (f.) 
Excentrikhallnnesser  (m.) 
Excentrikring  (m.) 

Excentrikstange  (f.) 

Excentriktransmission  (f.) 
Excentrische  Scheibe  (f.) 
Excentrikring  (m.) 

Excentrikrad  (n.) 
Excenterrnittel  (n.) 


WEBBER. 


Contact  (in.)  intermittent  avec 

la  terre. 

Mise  (f.)  a  la  terre. 
Potentiel  (m.)  de  la  terre. 
Borne  (f.)  de  terre. 
Gonderiseur  (m.)  du  condensa- 

teur. 
Element  (m.)  magnelique  ter- 

restre. 
Gourbe  (f.)  magnetique  terre- 

stre. 
Etat  (m.)   magnetique    lerre- 

stre. 

Ebonite  (m.) 

Isolateur  (m.)  en  ebonite. 
Soupape  (f.)  en  ebonite   de  la 

pompe  a  air. 
Ebullition  (f,) 
Eburine  (f.) 
Excentrique. 

Excentrique  (m.) 
Excentrique  (m.)de  la  marche 

.en  arriere. 
Excentrique (m.)de  la  marche 

en  avant. 

Excentrique  (m  )  d'expansion. 
Excentrique  (m.)de  la  marche 

en  avant. 

Excentrique  (m.)  de  la  pompe. 
Contre-poids  (rn.)    d'excentri- 

que. 
Bague  (f.)  d'excentrique. 

Boulon  (m.)  d'excentrique. 

Barre  (f.) d'excentrique  a  four- 
die. 

Appareil  (m.)  de  1'excentrique. 

Regulateur  (m.)  excentrique. 

Cercle  (m.)  de  1'excentrique; 
league  (f.)  d'excentrique. 

Poulie  (f.)  d'excentrique. 

Rayon  (m.)  d'excentrique. 

Bague  (f.)  d'excentrique;  Col- 
lier (m.)  d'excentrique. 

Tige  if.)  d'excentrique. 

Renvoi  (m.)  de  1'excentrique. 
Poulie  (f.)  excentrique. 
Collier  (m.)  d'excentrique. 

Roue  (f.)  excentrique. 
Centre  (m.)  de  1'excentrique. 


English 


386  - 


Italian 


Eccentric  (Dead  centre  (s.)  of) 

—  (Friction  (s.)  of) 
-  (Main) 

—  (Position  (s.)  of) 

—  (Slipping) 

—  load  (s.) 
Eccentricity  (s.) 

—  (Error  (s.)  of) 
Economiser  (s.)  (Steam-eng.) 
Eddies  (s.);  Eddying  (s.) 

Eddy-current  (s.)  (Mar.) 
Eddy-current  brake  (s.) 

Eddy-current  circuit  (s.) 
Eddy-current  constant  (s.) 
Eddy-current  loss  (s.) 

Eddy  (s.)  (a  whirling  motion 
of  water) 

Eddy-currents  (s.  pi.);  Foucault- 
currents  (s  pi.);  Parasitical 
currents  (s.  pi.)  (Electr.) 

Eddy  space  (s.) 

Eddying  (s.)  of  the  heating  ga- 
ses 

Edge-iron  (s.) :  Augular  iron 
(s.) 

Edge-joint  (s.) ;  Edge-bond  (s.) 
(Build.) 

Edge-tools  (s.  pi.)  (Techn.) 

Edge  (s.)  (Beaded) 

—  (Bevelled) 

—  (Lap) 

Edison  fuse  plug  (s.) 
Edison-Jungner    accumulator 
(s.)  storage  battery. 

Edison  lamp-holder  (s.) 

Edison  screw  (s.) 

Ediswan  (s.)  (Abbreviation  for 
«  Edison-Swan  »  the  trade  na- 
me of  the  incandescent  lamp 
used  in  Great  Britain) 

Eduction  (s.)  (Steam-eng.) 


Eduction -gear  (s.)  Steam-eng.) 


Punto  (m.)  morto  delPeccen- 

trico. 

Attrito  (in.)  dell'eccentrico. 
Eccentrico   (m.)   del   cassetto 

principale. 

Posizione  (f.)  dell'eccentrico. 
Eccentrico  (in.)  mobile. 
Garico  (in.)  eccentrico. 
Eccentricita  (f.) 
Errore  (m.)  d'eccentricita. 
Economizzatore  (m.) 
Movimento  (m.)  a  vortici. 

Corrente  (f.)  di  rigurgito. 

Freno  (m.;  a  correnti  parassi- 
te  o  di  Foacault. 

Circuito  (m.)  della  corrente  di 
Foucault. 

Gostante  (f.)  delle  correnti  di 
Foucault. 

Perdita  (f.)  per  correnti  paras- 
site  o  di  Foucault. 

Rigurgito  (m.)  d'acqua. 

Gorrenti  (f.  pi.)  di  Foucault; 
Correnti  (f.  pi.)  parassite. 

Spazio  (m.)  dei  vortici. 
Mescolanza  (f.)   a  turbine   dei 

gas  calcli. 
Ferro(in.)  d'angolo;  Pezzo(m.) 

d'angolo:  Corniera  (f.) 
Assestamento  (m.)  angolare. 

Slrurnenti  (m.  pi.)  da  taglio. 
Orlo  (m.)  ingrossato. 
Orlo  (m.)  smussato. 
Spigolo  (m.)  esterno. 
Turacciolo  (m.)  Edison. 
Accumulatpre  Cm.)  Edison  o  a 
ferro  e  nichel. 

Portalampada  (m.)  Edison. 
Impanatura  (f.)  Edison. 
Abbreviazione   per    « Edison- 
Swan  ». 


Scappamento  (m.);  Scarico  (m); 
Scarica  (f.);  Sfogo  (m.);  Egres- 
so  (m.) ;  Etllusso  (m.) ;  Emis- 
sion e'^f.) 

Apparecchio  (m.)  di  scarico. 


German 
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Excenlertotlage  (f.) 

Excenterreibung  (f.) 
Grundexcenter  (n.) 

Excenterstellung  (f.) 
Verstellbares  Excenter  (n.) 
Excentrische  Belastung  (f.) 
Excentricitat  (f.) 
Excentricitatsfehler  (m.) 
Economiser  (in.) 
Wirbelbewegung  (f.) ;  Wirbe- 

lung  (f.) 

Wirbelstromung  (f.) 
Wirbelstrombremse  (f.) 

Wirbelstroinkreis  (m.) 
Wirbelstromkonstante  (f.) 
Wirbelstromverlust  (m.) 
Wirbel  (in.) 

Foucault'scher     Strom     (m.): 

Foucault'schen    Strome  (m. 

pi  );  Wirbel strome  (m.pl.) 
Wirbelraum  (m.) 
Durchwirbelung  (f.)  der  Heiz- 

gase. 
Winkeleisen(n.);Eckstiick(n.); 

Eckschiene  (f.) 
Eckverband  (m.) 

Sclmeidevverkzeuge  (n.  pi.) 

Randwulst  (m.) 

Schriigkante  (f.) 

Lappenkante  (f.) 

Edison-Sicherungsstopsel  (m.) 

Jungner-Edison-Akkumulator 
(m.) ;  Eisennickelakkumula- 
tpr  (m.) 

Edisonfassung  (f.) 

Edisongevvinde  (n.) 

Abkurzung  fur  «.  Edison- 
Swan  ». 


Ausstr6mung(f.);Entweichung 
(f.);  Abfuhrung  (f.);  Ableitung 
(f.) 

AusstrcMnungsvorrichtung  (f.) 


Point  (m.)  mort  de  1'excentri- 

que. 

Frotternent  (in.)  d'excentrique 
Excentrique  (f.)  de  distribution 

Position  (f.)  de  1'excentrique. 

Excentrique  (m.)  reglable. 

Charge  (f.)  excentrique. 

Excentricite  (f.) 

Erreur  (in.)  d'excentricite. 

Econorniseur  (in.) 

Heinous  (m.) ;  Tourbillonne- 
ment  (m.) 

Courant  (m.)  de  rernous. 

Frein  (m.)  a  courants  parasi- 
tes ou  de  Foucault. 

Circuit  (m.)  de  courants  pa- 
rasites ou  de  Foucault. 

Conslantc  (f.)  des  courants  pa- 
rasites L/U  de  Foucault. 

Perte  (f.)  par  courants  parasi- 
tes ou  Foucault. 

Remous  (m.) 

Courant  (m.)  de  Foucault;  Cou- 
rants (m.pl.)  de  Foucault; 
Courant  (m.)  parasite. 

Espace  (m.)  de  remous. 

Brassage  (m  )  des  gaz  chauds. 

Corniere~(f ;;  Fer  (in.)  d'angle. 
Assemblage  (m.)  angulaire. 

Outils  (m.  pi.)  tranchants. 

Bourrelet  (m  )  de  bourdure. 

Chanfrein  (m.) 

Arete  (m.)  de  recourrement. 

Bouchon  (in.)  fusible. 

Edison  accumulateur  (m.)  Jun- 
gner-Edison ;  Accumulateur 
(m.)  fer-nickel. 

Douille  (f.)  Edison. 

Vis  (f.)  Edison. 

Abreviation  pour  « Edison- 
Swan  ». 


Eduction  (f.) ;  Echappement 
(m.);  Emission  (f.):  Evacua- 
tion (f.) 

Appareil  (m  )  d'evacuat  ion. 


EDU 


Enf/iish 
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Italian 


Eduction-period    (s.)    ( Steam- 
en  g.) 
Eduction-pipe  (s.)  (Steam-eng.) 


Eduction-port  (s.)  (Steam-eng.) 


Eduction- valve  (s.)  (Steam-eng.). 
Effect  (s.) 

—  of  a  machine ;  Effect  (s.)  of 
an  engine. 

—  (Calorific) 

—  (Eating) 

—  (Joule's) 

—  (Illuminating) 

—  (Mechanical) 

—  (Nominal) 

—  (Normal) 

—  Peltier's) 

—  (Pyrometric) 

—  (Thomson's) 

—  (Useful) 

Effect  (s.)  of  draught. 

—  of  the  condensation. 

—  of  weight. 

—  (Cooling) 

—  (Inertia) 

—  (Flywheel) 

—  (Magnetic  screening) 

-   Thermoelectric) 
Effective  (adj.) 

—  horse-pover  (s.);  E.  H.  P. 

—  power  (s.) 

—  electromotive-force  (s.);  Vir- 
tual electromotive-force  (s.) 


-  intensity  (s.);  Virtual  inten- 
sity (s.) 

Effective  field  (s.) 

—  output  (s.) 

-  reactance  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  surface  (s.)  of  cathode. 


Periodo  Cm.)  della  emissione  ; 

Periodo  Cm.)  di  scarico. 
Tubo  Cm.)  di  scarico;  Tubo  (m.) 

di  sfogo;  Tubo  (m.)  di  scap- 

pamento. 

Orificio  (m.)  di  scappamento; 
Orificio  (m.)  di  scarico. 

Valvola  (f.)  d'emissione  ;   Val- 

vola  (f.)  di  scappamento. 
Effetto  Cm.) 

Effetto  (m.)  d'una   macchina  ; 

Resa  Cf.)  o  produzione  (f.)  di 

una  macchina. 
Effetto  (m.)  calorifico. 
Effetto  Cm.)  calorirnetrico. 
Effetto  (m.)  di  Joule. 
Effetto  (m.)  illuminante. 
Effetto  (m.)  meccanico. 
Effetto  Cm.)  nominale. 
Effetto  (m.)  normale. 
Elfetto  (m.)  di  Peltier. 
Effetto  (m.)  pirometrico. 
Effetto  (m.)  di  Thomson. 
Effetto  (m.)  utile;  Rendimento 

(m.);  Resa  Cf.) 
Elfetto  (m.)  del  tiraggio. 
Effetto   (m.)   della    condensa- 

zione. 

Effetto  (m.)  del  peso. 
Effetto  (m.)di  raffreddamento. 
Effetto  (m.)  d'inerzia. 
Effetto  (m.)  di  volante. 
Effetto  (m.)magrieticodi  scher- 

mo. 

Effetto  (m.)  termoelettrico. 
Effettivo. 
Cavallo-vapore  (m.)   effettivo ; 

H.  P.  effettivo;  P.  S.  effettivo. 
Forza  (f.)  effettiva;  Potenza  (f.) 

effettiva. 
Forza  (f.;  elettromotrice  effi- 

cace;  F.  E.  M.  efficace;  Eefi. 

Intensita  Cf.)  efttcace  :  leff. 

Campo  (m.)  utile. 
Potenza  (f.)  effettiva. 
Reattanza  (f.)  effettiva. 
Resistenza  (f.)  effettiva. 
Superficie  (f.)  attiva  del  catodo 


German 
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French 


Ausstromungsperiode  (f.) 

Auslassrohr  (n);  Dampfabzugs- 
rohr  (n.);  Dampfausblaserohr 
(n.) 

Ausstromungsoffnung  (f.) 


Auslassventil  (n.) ;  Ausstrom- 

ungsventil  (n.) 
Effekt  (m.);  Wirkung  (f.);  Leist- 

ung  (f.);  Erscheinung  (f.) 
Leistung  (f.)  einer  Maschine  ; 

Effekt  (m.)  einer  Maschine. 

Heizeffekt  (m.) 

Calorimetrische  Heizkraft  (f.) 
Joule's  Effekt  (m.) 
Beleuchtungswirkung  (f.) 
Mechanische  Wirkung  (f.) 
Nominaletfekt  (m.) 
Normaleffekt  (m.) 
Peltier's  Effekt  (in.) 
Heizwert  (m.) 
Thomson's  Effekt  (m.) 
Nutzeffekt  (m.);  Nutzleistung 

(f.);  Wirkungsgrad  (m.) 
Luftzugwirkung  (f.) 
Leistung  (f.)  der  Kondensation 

Gewichtswirkung  (f.) 
Kiihlwirkung  (f.) 
Beharrungswirkung  (f.) 
Schwungradwirkung  (f.) 
Magnetische    Schirmwirkung 

Thermoelektrischer  Effekt  (m) 

Effektiv. 

Effektive  Pferdekraft  (f.) ;   Ef- 

fektive  Pferdestarke  (f.) 
Effektive  Kraft  (f.) 

Effektive  elektromotorische 
Kraft  (f.);  Effektive  E.  M.  K. ; 
Effektiver  Mittelwert  (m.) : 

Eeff. 

Effektive  Stromstarke(f.);  Jeff. 

Nutzfeld  (s.) 
Wirkliche  Leistung  (f.) 
Effektive  Reaktanz  (f.) 
Effektiver  Widerstand  (m.) 
Wirksame  Kalhodentlache. 


Periode  (f.)  de  1'emission. 

Tuyau  (rn.)  de  decharge;  Tuyau 
(m.)  d'echappement ;  Tuyau 
(m.)  de  sortie;  Tuyau  (m.)  d'e- 
mission. 

Orifice  (m.)  d'evacuation;  Lu- 
miere  (f.)  d'  echappement ; 
Ouverture  (f.)  de  sortie. 

Soupape  (f.)  d'emission. 

Effet  (m.) 

Effet  (m.)  d'une  machine. 

Effet  (m.)  calorifique. 

Effet  (rn.)  calorimetrique. 

Effet  (m.)  de  Joule. 

Effet  (m.)  d'illumination. 

Effet  (m.)  mecanique. 

Effet  (m.)  nominal. 

Effet  (m.)  normal, 

Effet  (m.)  de  Peltier. 

Effet  (m.)  pyrometrique. 

Effet  (m.)  de  Thomson. 

Effet  (m.)utile;Rendement(m.) 

Action  (f.)  du  courant  d'air. 
Effet  (m.)  de  la  condensation. 

Effet  (m.)  du  poids. 

Effet  (m.)  de  refroidissement. 

Effet  (m.)  d'inertie. 

Effet  (m.)  de  volant. 

Effet  (rn.)  d'ecran  magnelique. 

Effet  (m.)  thermoelectrique. 

Effectif. 

Gheval-vapeur  (m.)  effectif. 

Puissance  (f.)  effective. 

Force  (f.)  electromotrice  effi- 
cace; F.  E.  M.  efficace;  Eeff. 


Intensite  (f.)  efficace;  Jeff. 

Champ  (rn.)  utile. 
Debit  (m.)  effectif. 
Reactance  (f.)  effective. 
Resistance  (f.)  effective. 
Surface  (f.)  active  de  la  cathode 


EFF 
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Italian 


Effective  (s.)  voltage. 
Efficiency  (s.) 

—  (Commercial) 

-  (Electrical) 

-  (Net) 

-  (Total) 

—  of  a  locomotive. 

—  of  an  apparatus. 
Efficiency  (s.)  cycle. 

—  of  the  accumulator. 

—  of  the  boiler. 

—  of  the  combustion. 

—  of  the  grate. 

—  of  the  stoking. 

—  (Ampere-hour; 

-  (Limit  of) 

—  (Mean) 

—  (Mechanical) 

—  (Motor) 

—  (Over-all) 

—  (Practical) 

—  (Thermal) 

—  (Turning  moment) 

-  (Watt-hour) 

Efflorescence  (s.) 
Effluence(  s.) 
Efduvion  (s.)  (Electric) 
Efflux  (s.)  (Electr.) 

—  (Hydr.) 

—  (Point  (s.)  of)  (Electr.) 
Egg  (s.)  (Electric) 
Egg-shaped  globe  (s.) 


Vnjore  (m.)  efficace  della  ten- 

sione. 
Rendimento  (m.) ;  EH'etto  (in.) 

utile. 

Rendimento  (m.)  industriale. 


Rendimento  (m.)  elettrico. 

Elfetto  (m.)  utile;  Lavoro  (m.i 

utile. 

Rendimento  (in.)  totale. 
Potenza  (f.)  d'uria  locomotive. 

Rendimento  (m.)d'un  apparato 

Coefficiente  (in.)  d'utilizzazio- 

ne  del  diagrarnma. 
Rendimento  (m.)  dell'accumu- 

latqre. 
Rendimento  (m.)  della  calcla- 

ia. 
Rendimento  (m.)  della  combu- 

stione. 
Rendimento  (m.)  della   grati- 

cola. 

Rendimento  (m.)  del  focolare. 
Rendimento  (m.)  in  ampere-ore 

Limite  (m.)  del  rendimerito. 
Rendimento  (m.)  medio. 
Rendimento  (m.)  meccanico. 

Rendimento  (m.)  del  motore. 
Rendimento  (m.)  industriale. 

Rendimento  (m.)  pratico. 
Rendimento  (m.)  termico. 

Rendimento  (m.)  del  momento 

di  rotazione. 
Rendimento  (m.)  in  wattore. 

Efflorescenza  (f.) 

Emissione  (f.) 

Effluvio  (in.)  elettrico. 

Efflusso  (m,) 

Efflusso  (m.);  Sfogo  (m.) 

Punto  (m.)  d'efflusso. 

Ovo  (in.)  o  uovo  (in.)  elettrico 

Globu  (in.)  interno. 


German 


Momenta nwert  (in.)  der  Span- 
nun  g. 

Nut/eft'ekt  On.);  Lelstungsfa- 
higkeit  (f.) ;  Wirkungsgrad 
(rn.) 

Induslrielle  NutzeHekt  (m.); 
Oekonomischer  Wirkungs- 
grad (m.) 

Elektrischer  Nutzeffekt  (m.); 
ELektrischer  Wirkungsgrad 
(m.) 

Nutzleistung  (f.) 

Totaler  Nutzeffekt  (m.) 
Leistungsfabigkeit    (f.)    einer 

Lokomotive. 
Leistungsfabigkeit    (f.)    eines 

Apparates. 
Volligkeit  (f.)  des  Diagramms. 

Wirkungsgrad  On.)  des  Akku- 

mulators. 
Wirkungsgrad  (m.)  des  Kes- 

sels. 
Verbrennungswirkung  s  g  r  a  d 

(m.) 
Wirkungsgrad  (m.)  des  Rostes. 

Feuerungswirkungsgrad  (m.) 
Wirkungsgrad  (m.)   in  Ampe- 

restunden. 

Wirkungsgradgrenze  (f.) 
Mittlerer  Wirkungsgrad  (m.) 
Mecbanischer   Wirkungsgrad 

(m.) 

Motorwirkungsgrad  (m.) 
Kommercieiler  Wirkungsgrad 

Praktiscber    Wirkungsgrad 

(m.) 
Tbermiscber  Wirkungsgrad 

(m.) 
Drebmomentwirkungsgrad  (ra 

Wirkungsgrad  (m.)   in  Wattr 

stunden. 

Ausbliihung  (f.);  Ausbluhen  (n.) 
Ausstromen  (n.);  Ausfluss  (m.) 
Stille  filektrische  Entladung  (f) 
Ausstromung  (f.) 
Ausfluss  (in.);  Ausfliessen  (n.) 
Ausstromungspunkt  (m.) 
Elektrisches  Ei  (n.) 
Innenglocke  (f.) 


Valeur  (f.)  efficace   de  la  ten- 
sion. 
Rendeinerit  (m.) 


Rendement  (in.)  industriel. 


Rendement  (in.)  electrique. 


Elfet  (m.)  utile;  Travail  (in.;  u- 

tile. 

Rendement  (m.)  total. 
Puissance  (f.)  d'une  locomotive 

Rendement  (m.)  d'un  appareil. 
Plein  (m.)  du  diagramme. 

Rendement  (m.)  de  1'accumu- 
lateur. 

Rendement  (m.)  de  la  cbau- 
diere. 

Rendement  (m.)  de  la  combu- 
stion. . 

Rendement  (in.)  de  la  grille. 

Rendement  (m.);du  foyer. 
Rendement  (m.)  en  amperes- 

heure. 

Limite  (f.)  de  rendement. 
Rendement  (m.)  moyen. 
Rendement  (m.»  mecanique. 

Rendement  (m.)  du  moteur. 
Rendement  (m.)  industriel. 

Rendement  (m.)  pratique. 
Rendement  (m.)  thermique. 

Rendement  (m.)  du  couple  de 

rotation. 
Rendement  (m.)  en  wattsheu- 

re. 

Efflorescence  (f.) 
Effluence  (f.);  Emission  (f.) 
Effluve  (rn.)  electrique. 
Efflux  (m.) 
Ecoulement  (m.) 
Point  (m.)  d'efflux. 
Oeuf  (in.)  electrique. 
Globe  (m.)  inte'rieur. 
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Italian 


Ejector  (s.) 
-  (Ash) 

—  condenser  (s.) 
Elastically    yielding    bearing 

(s.) 
Elastic  (adj.);  Elastical  (adj.) 

—  force  (s.) 

Elastic  counter  stress  (s.) 

—  nozzle  flap. 

—  packing  (s.) 

—  suspension  (s.) 

—  spiral  nipple  (s.) 

Elasticity  (s.) 

—  of  compression. 

—  of  extension. 

—  of  flexure. 


—  of  shearing. 

—  of  torsion. 

—  (Composed) 

—  (Coefficient  <s.)  of) 

—  (Limit  (s.)  of) 

—  (Module  (s.)  of) 

—  (Moment  (s.)  of) 
Elasticity  (s.)  of  elongation. 

—  (Limit  (s.)  of; 

—  (Tensile) 

—  (Torsional) 

Elbow  (s.)  (Mach.) 

Elbow-pipe  (s.) 
Elbow-joint  (s.) 

Elbow  lamp-bracket  (s.) 
Elbow  piece  (s.) 
Elder  (s.) 

Elder-pith  (s.i 

-  (Ball  (s.)  of)  (Electr.) 

Electric  (adj.);  Electrical  (adj.) 


Eieltore  (m.) 

Eiettore  (m.)  della  cenere. 

Condensatore  (in.)  a  getto. 

Sopporto  (m.)  cedevole  ed  ela- 
stico. 

Elastico. 

Forza  (f.)  elastica. 

Forza  (f.)  elastica  antagoni- 
sta. 

Linguetta  (f.)  elastica  dell'u- 
gellq. 

Guarnizione  (f.)  elastica. 

Sospensione  (f.)  elastica. 

Raccordo  (m.)  a  spirale  ela- 
stica. 

Elasticita  (f.) 

Elasticita  (f.)  di  compressione. 

Elasticita  (f.)  di  trazione  o  di 
tensione. 

Elasticita  (f.)  di  flessione  o  re- 
lative; Elasticita  (f.)  d'intles- 
sione  dei  solidi  caricati  in 
punta. 

Elasticita  (f.)  di  recisione. 

Elasticita  (f.)  di  torsione. 
Elasticita  (f.)  composta. 

Coefflciente  (m.)  di  elasticity . 
Limite  (m.)  di  elasticity. 
Modulo  (m.)  di  elasticity. 
Momento  (m.)  di  elasticita. 
Elasticita  (f.)  di  trazione. 
Limite  (m.)  di  elasticita. 
Elasticita  (f.)  di  trazione. 
Elasticita  (f.)  di  tensione. 

Gomito  (m.);  Pezzo  (m.)  ad  an- 

golo. 

Tubo  (m.)  a  gomito. 
Giuntura  (f-)  a  T;  Giuntura  (f.) 

a  gomito. 

Braccio  (m.)  snodato. 
Pezzo  (m.)  d'angolo. 
Sambuco  (m.) 

Midollo  (m.)  di  sarnbuco. 
Palla  (f.)  di  sarnbuco;  Palla(f.) 

di  midollo  di  sambuco. 
Elettrico. 
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Ejektor  (m.) 
Aschejektor  (m.) 
Strahlkondensator  (m.) 
Elastisch  nachgiehiges  Lau'er 

(n.) 

Elastisch. 
Federkraft  (f.) 
Elastische  Gegenkraft  (f.) 

Federnde  Diisenzunge  (f.) 

Elastische  Packung  (f.) 
Elastische  Aufhangung  (f.) 
Spiralnippel  (m.) 

Elasticitat  (f.);  Spannkraft  (f.) ; 
Federkraft  (f.) 

Druckelasticitat  (f.);  Riickwir- 
kende  Elasticitat  (f.) 

Zue;elasticitat  (f.);  Absolute  E- 
lasticitat  (f.) 

Bieffungselasticitat  (f.) ;  Rela- 
tive Elasticitat  (f.) ;  Knicke- 
lasticitat  (f.) 

Abscherungselasti  c i  t  a  t    (f.) ; 

Schubelasticitat  (f.) 
Torsionelasticitat     (f.) ;     Dre- 

hungselasticitat  (f.) 
Zusammengesetzte  Elasticitat 

(f.) 

Elasticitatskoefficient  <m.) 
Elasticitiitsgrenze  (f.) 
Elasticitatsmodul  (n.) 
Elasticitatsrnoment  (n.) 
Zugelasticitiit  (f.) 
Elasticitiitsgrenze  (f.) 
Zugelasticitat  (f.) 
Torsionelasticitat  {f.);  Verdreh- 

ungselasticitat  (f.) 
Knie  (n.);  Eckstiick  (n.) 

Knierohr  (n.) 
Knieverbindung  (f.) 

BeweglicherLampentrager(m) 

Eckstuck  (n.) 

Hollander     (m.) ;      Hollunder- 

strauch  (m.) 
Hollundermark  (n.) 
Hollunderrnarkkugel  (f.) 

Elektrisch. 


Ejecteur  (in.) 

Ejecteur  (m.)  d'escarbilles. 

Gondenseur  (m.)  a  jet. 

Palier  (m.;  a  monture  elasti- 
que. 

Elastique. 

Force  (f.)  elastique. 

Force  (f.)  Elastique  antagoni- 
ste. 

Languette  (f.)  elastique  de  tu- 
yere. 

Garniture  (f.)  elastique. 

Suspension  (f.)  elastique. 

Raccord  (m.)  a  spirale. 

Elasticite  (f.) 

Elasticite  (f.)  de  compression. 

Elasticite  (f.)  de  traction. 

Elasticite  (f.)  de  flexion  ;  Ela- 
sticite (f.)  de  flexion  d'une 
piece  chargee  par  ses  abouts 

Elasticite  (f.)  de  cisaillement. 
Elasticite  (f.)  de  torsion. 
Elasticite  (f.)  composes. 

Coefficient  (m.)  d'elasticite. 
Limite  (f.)  d'elasticite. 
Module  (m.)  d'eiasticite. 
Moment  (m.)  d'elasticite. 
Elasticite  (f.)  de  traction. 
Limite  (m.)  d'elasticite. 
Elasticite  (f.)  de  traction. 
Elasticite  (f.)  de  torsion. 

Coude  (m.) 

Coude  (m.)  d'un  tuyau. 
Jointure  (f.)  en  T. 

Applique  (f.)  a  genouilleres. 
Piece  (f.)  d'angle. 
Sureau  (m.) 

Moelle  (m.)  de  sureau. 

Balle  (f.)  de  sureau;   Balle  (f.) 

de  rnoelle  de  sureau. 
Electrique. 


ELE 


English 


Italian 


Electrically  driven  feed  pump 

(s.) 
Electrician  (s.) 

Electricity  (s.) 

—  of  the    opposite    name    or 
kind. 

-  of  the  same  name  or  kind. 

-  by  influence. 

—  (Animal) 

—  (Atmospherical) 

—  (Bound) 

—  (Conduction  (s.)  of) 

—  (Conductor  (s.)  of) 

-  (Contact);  Electricity  (s.)  by 
contact. 

—  (Dissimulated) 

—  (Dynamical) 

—  (Flux  (s.)  of) 

—  (Frictional) 

—  (Galvanic) 

—  (Induced);  Electricity  (s.)  of 
induction. 

—  (Negative) 

—  (Positive) 

—  (Production  (s.)  of) 

—  (Resinous) 

-  (Statical) 

—  (Thermo) 

—  (Vitreous) 

-  (Voltaic) 
Electricity  works  (s.  pi.) 

Electricity  (s.)  (Atomic) 

—  (Influence) 

—  (Magneto-) 

—  (Radiating) 

Electrification  (s.) ;  Electriza- 
tion (s.) 

—  by  induction. 

—  (Induced)  of  the   first   spe- 
cies. 

—  (Induced)  of  the  second  spe- 
cies. 

Electrification  (s.)  (Bipolar) 

—  (Bound) 


Pompa  (f.)  di  alimentazione  e- 

lettrica. 
Elettricista  (no.);  Elettrotecni- 

co  (m.) 

Elettricita  (f.) 
Elettricita  (f.)  di  nome  contra- 

rio. 

Elettricita  (f.)  dello  stesso  no- 
me. 

Elettricita  (f.)  per  influenza. 
Elettricita  (f.)  animale. 
Elettricita  (f.)  atmosferica. 
Elettricita  (f.)  latente  o  dissi- 

mulata. 

Condotta  (f.)  d'elettricita. 
Conduttore  (m.)  d'elettricita. 
Elettricita  (f.)  di  contatto ;  E- 

lettricita  (f.)  per  contatto. 
Elettricita  (f.)  dissimulate. 
Elettricita  (f.)  dinarnica. 
Flusso  (m.)  d'elettricita. 
Elettricita  (f.)  per  strofinio  o 

di  stroftnio. 

Elettricita  (f.)  galvanica. 
Elettricita  (f.)  per  induzione  o 

d'induzione. 
Elettricita  (f.)  negative. 
Elettricita  (f.)  positiva. 
Produzione  (f.)  d'elettricita 
Elettricita  (f.)  resinosa. 
Elettricita  (f.)  statica. 
Elettricita  (f.)  termica;  Termo- 

elettricita  (f.) 
Elettricita  (f.)  vitrea. 

Elettricita  (f.)  voltaica. 

Centrale(f.)  elettrica;  Offlcina 

(f.)  elettrica. 
Elettricita  (f.)  atomica. 
Elettricita  (f.)  per  influenza. 
Magnetoelettricita  (f.) 
Elettricita  (f.)  radiante. 
Elettrizzazione  (f.) 

Elettriz/azione  (f.)  per  indu- 
zione. 

Elettrizzazione  (f.)  indotta  del- 
la  prima  specie. 

Elettrizzazione  (f.)  indotta  del- 
la  seconda  specie. 

Elettrizzazione  (f.)  bipolare. 

Elettricita  (f. )  laterite  o  dissi- 
mulata. 


German 


French 


Speisepumpe  (f.)   init   elektri- 

sclieri  Antrieh. 
Elektriker  (in.):  Elektrotechni- 

ker  (m.) 

Eiektricitat  (f.);  Eiektricitat  (f.) 
Ungleichnarnige     Ele  trizitiit 

it) 

Gleichnamige  Elektricitii  t  (f.) 

Influenzelektricitat  (f.) 
Thierische  Elehtricitat  (f.) 
Atrnospharische  Eiektricitat  (f) 
Gebundene  Eiektricitat  (f.) 

Elehtricitatsleitung  (f.) 
Elektricitatsleiter  (m.) 
Kontaktelektricitat  (f.) ;  Be- 

ruhrungselektricitat  (f.) 
Gehundene  Elehtricitat  (f.) 
Dynamische  Elektricitiit  (f.) 
Efehtricitatsfluss  (m.) 
Reibungselektricitat  (f.) 

Galvanische  Elehtrieitat  (f.) 
Induhtionselehtricitat  (f.) 

Negative  Elethricitat  (f.) 
Positive  Elehtrieitat  (f.) 
Elektricitii  tserzeugung  (f) 
Harzelehtricitat  (f.) 
Statische  Elehtrieitat  (f.) 
Thermoelehtricitat  (f.) 

Glaselehtricitat  (f.) 

Volta'sche  Elettricitiit  (f.);  Vol- 

taelethricitah  (f.) 
Elektricitatswerk  »n.);  Elektri- 

sche  Centrale  (f.) 
Atomelektricitat  (f.) 
Influenzelehtricitat  (f.) 
Magnetoelehtricitat  (f.) 
Stralilende  Eiektricitat  (f.) 
Elehtrisirung  (f.)-,  Elektrisie- 

rung  (f.) 
Elehtrisirung  (f.)  durch  Induh- 

tion. 
Inducierte     Elehtrisirung    (f.) 

der  ersten  Art. 
Inducierte     Elektrisirung    (f.) 

zweiten  Art. 

Bipolare  Elehtrisiruug  (f.) 
Gebundene  Elehtrieitat  (f.) 


Pompe(f.)d'alimentation  elec- 

trique. 
Electricien  (m.) 

Electrii^ite  (f.) 

Electricite  (f.)  de  nom  contrai- 

re. 
Electricite  (f.)  du  meme  nom. 

Electricite  (f.)  par  influence. 
Electricite  (f.)  animale. 
Electricite  (f.)  atmospherique. 
Electricite  (f.)  latente  ou  dis- 

simulee. 

Gonduite  (f.)  d'eleetricite. 
Conducteur  (m.)  d'eleetricite. 
Electricite  (f.)  de  contact. 

Electricite  (f.)  dissimulee. 
Electricite  (f-)  dynamique. 
Flux  (m.)  d'eleetricite. 
Electricite  (f.)  parfrottement. 

Electricite  (f.)  galvanique. 
Electricite  (f.)  par  induction. 

Electricite  (f.)  negative. 
Electricite  (f.)  positive. 
Production  (f.)  d'eleetricite. 
Electricite  (f.)  resineuse. 
Electricite  (f.)  statique. 
Electricite  (f.)  thermique;  Ther- 

inoelectricite  (f.) 
Electricity  (f.)   vitree    ou   vi- 

treuse. 
Electricite  (f.)  volta'ique. 

Gentrale  (f.)  electrique ;  Usine 

(f.)  electrique. 
Electricite  (f.)  atomique. 
Electricity  (f.)  par  influence. 
Magnetoelectricite  (f.) 
Electricity  (f.)  rayonnante. 
Electrisation  (f.) 

Electrisation  (f. )  par  induction. 

Electrisation  (f.)  induite  de  la 

premiere  espece. 
Electrisation  (f.)  induite  de  la 

seeonde  espece. 
Electrisation  (f.)  bipolaire. 
Electricite  (f.)  latente  ou  dis- 

simulee. 
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Italian 


Electrification  <s.)  (Free) 

—  (Negative) 

—  (Positive) 
Electrified  (adj.) 

to  Electrify  (v.);  to  Electrize  (v.) 
Electro-acoustic  frequency-me- 
ter (s.) 

Electrobiology  (s.) 
Electrobioscopy  (s.) 
Electro-calorimeter  (s.) 

Electro-capillar. 
Electro-chemical  (adj.) 
element  (s.)  (Electr.) 

—  equivalent  (s.) 

telegraph  (s.) 

—  series  (s.)  (Electr.) 

Electro-chemist  (s.) 
Electro-chemistry  (s.) 
Electro-deposited  metallic  pa- 
per packing  (s.) 
Electrode  (s.) 

—  (Carbon) 

—  (Commutation) 

—  (Cushion) 

—  (Inoxidable) 

—  (Interrupting) 

—  (Negative);  Kathode  (s.);  Ca- 
thode (s.) 

—  (Non  polarizable) 

—  (Palladium) 

—  (Platinum) 

—  (Positive);  Anode  (s.) 

-  (Soluble) 

—  (Spherical) 
Electrode  (s.)  (Brush) 

—  (Double  massage) 

—  (Conical  shell) 

-  (Cylindrical  shell) 

—  (Deci-standard) 

-  (Grid) 

—  (Standard) 

Electro-dynamic  (adj.);  Electro- 
dynamical  (adj.) 


Elettricita  (f.)  libera. 
Elettrizzazione  (f.)  negative. 
Elettrizzazione  (f.)  positive. 
Elettrizzato. 
Elettrizzare. 
Frequenziometro  (m.)  elettro- 

acustico. 

Elettrobiologia  (f.) 
Elettrobioscopia  (f.) 
Elettrocalorimetro  (m.) 

Elettrocapillare. 

Elettrochimico. 

Elemento  (m.)  elettrochimicq. 

Equivalente  (m.)  elettrochimi- 

co. 
Telegrafo  (m.)  elettrochimico. 

Serie  (f.)  di  elementi  elettro- 

chimici. 

Elettrochimico  (m.) 
Elettrochimica  (f.) 
Guarnizione  (f.)  di  carta   gal- 

vano  metallica. 
Elettrodo  (m.) 
Elettrodo  (m.)  di  carbone. 
Elettrodo  (m.)  commutatore. 

Elettrodo  (m.)  a  guanciale. 
Elettrodo  (m.)  inossidabile. 
Elettrodo  (m.)  interruttore. 

Elettrodo  (m.)  negative;  Cato- 

do  (m.) 

Elettrodo  (m.)  impolarizza))ile. 
Elettrodo  (m.)  di  palladio. 
Elettrodo  (m.)  dl  platino. 
Elettrodo  (m.)  positive;  Anodo 

(m) 
Elettrodo  (m.)  solubile;  Anodo 

(m.)  solubile. 
Elettrodo  (m.)  a  palla. 
Elettrodo  (m.)  a  spazzola. 
Elettrqdo  (m.)  per  massaggio 

doppio. 
Elettrodo  (m.)  a  mantello  co- 

nico. 
Elettrodo  (m.)  a  mantello   ci- 

lindrico. 

Elettrodo  (m.)  decinormale. 
Elettrodo  (m.)  a  griglia. 
Elettrodp  (m.)  normale. 
Elettrodinamico. 
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Freie  Elektricitat  (f.) 

Negative  Elektrisieruns  (f.) 

Positive  Eleklrisierung  (f.) 

Elehtrisirt;  Elektrisiert. 

Elehtrisiren;  Electrisieren. 

Elehtroakustischer  Frequenz- 
rnesser  (in.) 

Elehfcrobiologie  (f.) 

Elehtrobioskopie  (f.) 

Klehtrocolorimeter  (n.);  Elek- 
trowarmemesser  (m.) 

Elehtrokapillar. 

Elehtrochemisch 

ElehtrochemischesElement(n) 

Elehtrochemisches  Aequiva- 
lent  (n.) 

Elektrochemisclier  Telegraph 
(m.) 

Reihe  (f.)  elektrochernischer 
Elemente. 

Elektrochemiker   (m.) 

Elektrochemie  (f.) 

Galvnnische  Metallpapierpa- 
ckurig  (f.) 

Elektrode  (f.) 

Kohlenelektrode  (f.) 

Commutatorelektrode  (f.) ; 
Stromwenderelektrode  (f.) 

Kissenelektrode  (f.) 

Unoxydirbare  Elektrode  (f.) 

Stromunterbrecliende  Elek- 
trode (f.) 

Negative  Elektrode  (f.);  Katho- 
de (f.) 

Unpolarisirbnre  Elektrode  (f.) 

Palladiumelektrode  (f.) 

Tlatinelektrode  (f.) 

Positive  Elektrode  (f.) ;  Anode 
(f.) 

L6sungselektrode(f.);Losungs- 
anode  (f.) 

Kugelektrode  (f.) 

Biirstenelektrode  (f.) 

Doppelmassierelektrode  (f.) 

Konische  Mantelelektrode  (f.) 

Cylindrische  Mantelelektrode 

(f.) 

Decinorrnalelektrode  (f.) 
Gitterelektrode  (f.) 
Normalelektrode  (f.) 
Elektrodynamiscli. 


Electricite  (f.)  libre. 
Electrisation  <f.)  negative. 
Electrisation  (f.)  positive. 
Electrise. 
Eleclriser. 

Frequencemetre  (m.)  electro- 
,  acoustique. 
Electrobiologie  ^f.) 
Electrobioscopie  (f.) 
Electrocalorimetre  (in.) 

Electrocapillaire. 

Electrochimique. 

Element  (in.)  electrochimique. 

Equivalent  (m.)    electrochimi- 
que. 

Telegraphe  (m.)  electrochimi- 
que. 

Serie(f.)  d'element  electrochi- 
miques. 

Electrochimiste  (m.) 

Electrochimie  (f.) 

Garniture  (f.)  en  papier  galva 
nometrique. 

Electrode  (f.) 

Electrode  (f.)  en  charbon. 

Electrode  (f.)  a  commutation. 

Electrode  (f.)  a  coussin. 
Electrode  (f.)  inoxidoble. 
Electrode  (f.)  a  interruption. 

Electrode  (f.)  negative;  Catho- 
de (f.) 

Electrode  (f.)  impolarisable. 
Electrode  (f.)  en  palladium. 
Electrode  (f.)  en  platine. 
Electrode  (f.)  positive;  Anode 

Electrode  (f.;  soluble;   Anode 

(f.)  soluble. 
Electrode  (f.)  a  boule. 
Electrode  (f.)  brosse. 
Double  massage  electrode  (f.) 

Electrode  (f.)    a    manteau  co- 

nique. 
Electrode  (f.)  a  manteau   cy- 

lindrique. 

Electrode  (f.)  decinormale. 
Electrode  (f.)  a  grillage. 
Electrode  (f.)  normale. 
Electrodynamique. 
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Electro-dynamic  machine  (s.) 
solenoid  (s.) 

-  unit  (s.) 

Electro -dynamic  receptivity  (s) 

—  screening  effect  (s.) 

Electro-dynamics  (s.) 
Electro-dynamometer  (s.) 

—  (Siemens) 

-  (Astatic) 

-  (Mirror) 

-  (Unifllar) 

Electro-galvanic  (adj.) 
Electro-gilding  (s.) 
Electro-graphitic  carbon  (s.) 

Electrography  (s.) 
Electrolysis  (s.) 
Electrolyte  (s.) 
Electrolytic  (adj.);  Electrolyti- 

cal  (adj.) 

—  action  (s.) 

—  analysis  (s.) 

—  conduction  (s.) 

—  convection  (s.) 

-  polarisation  (s.) 
to  Electrolyse  (v.) 

Electro-magnet  (s.) 

(Annular) 

-  (Bar) 

-  (Field) 

-  -  (Horse-shoe) 

-  (Linear) 

(Paracircular) 

(Solid) 

(Transversal) 

(Tubulated) 

Electromagnet  (s.)  (Club-foot) 

-  (Hinged) 

—  (Magging) 


Macchina  (m.)  elettrodinamica 
Solenoide  (m.)elettrodinamico 

Unitn  (f.)  elettrodinamica. 
Ricettivita  (f.)elettrodinamicn. 

Ef'fetto  (rn.)  elettrodinamico  di 

schermo. 

Elettrodinamica.  (f.) 
Elettrodinamometro  (m.) 
Elettrodinamometro     (m.)    di 

Siemens. 
Elettrodinamometro  (m.)  asta- 

tico. 
Elettrodinamometro  (m.)  a  let- 

tera  collo  specchio. 
Elettrodinamometro  (m.)  urii- 

filare. 

Elettrogalvanico'. 
Doratura  (f.)  galvanica. 
Garbone  (m.)  elettrografltico. 

Elettrografla  (f.) 
Elettrqlisi  (f.) 
Elettrolito  (m.) 
Elettrolitico. 

Azione  (f.)  elettrolitica. 
Analisi  (f.)  elettroiitica. 
Gonduzione  (f.)  elettrolitica. 
Convessione  (f.)  elettrolitica. 
Polarizzazione(f.)  elettrolitica. 
Elettrolizzare. 

Elettromagnete  (m.);  Elettro- 

calamita  (f.) 

Elettromagnete  (m.)  anulare. 
Elettromagnete  (m.)  a  sbarra. 
Elettrocalamita  (f.)  di  campo. 
Elettromagnete  (m.)  a  ferro  di 

cavallo. 

Elettromagnete  (m.)  lineare. 
Elettromagnete  (m.)  con  ca- 

micia. 

Elettromagnete  (m.)  massiccio 
Elettromagnete  (m.)  trasver- 

sale  o  di  Paccinotti. 
Elettromagnete  (m.)  tubolare. 
Elettromagnete  (m.)  ad  avvol- 

gimento  unilaterale. 
Elettromagnete   (m.)    a    cer- 

niera. 
Elettromagnete  (m.)  zoppo. 


German 
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Elektrodynamische  Maschine 
ff.) 

Elektrodynamisches  Solenoid 
(n.) 

Elektrodynamische  Einheit  (f.) 

Elektrodynamische  Aufnah- 
mefahigkeit  (f.) 

Elektrodynamische  Schirm- 
wirimng  (f.) 

Elektrodynamik  (f.) 

Elektrodynamometer  (n.) 

Siemens'sches  Elektrodyna- 
mometer (n ) 

Astatisches  Elektrodynamo- 
meter (s.) 

Elektrodynamometer  (n.)  fur 

Spiegelamesung. 

Unifilarelektrodynamom  e  t  e  r 
(n.) 

Elek  trqgalvariisch. 

Galvanische  Vergoldung  (f.) 

Elektrographitisclie  Kohle  (f.) 

Elektrographie  (f.) 
Elektrolyse  (f.) 
Elektrolyt  (f.) 
Elektrolyt'sch. 

Elektrolytische  Wirkung  (f.) 
Elektrolytische  Analysis  (f.) 
Elektrolytische  Konduktion(f.) 
Elektrolytische  Konvektion(f.) 
Elektrolytische  Polarisation  (f) 
Elektrolysiren;  Durch  elektri- 

schen  Strom  zersetzen. 
Elektromagnet  (m.) 

Ringelektrornagnet'  (in.) 
Stahelektromagnet  (in.) 
Peldelektromagnet  (m.) 
Hufeisenelektromagnet  (m.) 

Linearer  Elektromagnet  (m.) 
Paracirculiirer  Elektromagnet 

(m.) 

Massiver  Elektromagnet  (m.) 
Transversaielektromagnet  (m) 

Glockenelektromagnet  (m.) 
Einseitig  bewickelterElektro- 

niagnet  (m.) 
Scharnierelektromagnet  (m.) 

Hinkender  Elektromagnet  (m.) 


Machine  (f.)  electrodynamique 

Solenoide(m.)  electrodynami- 
que. 

Unite  (f.)  electrodynamique. 

Re(!eptivit«3  (f.)  electrodynami- 
que. 

EfTet  an.)  d'ecran  electrody- 
namique. 

Electrodynamique  (f.) 

Electrodynamometre  (m.) 

Electrodynamometre  (m.)  de 
Siemens. 

Electrodynamometre  (m)  asta- 
tique. 

Electrodynamometre  On.)  a 
miroir. 

Electrodynamometre  (in.)  uni- 
fllaire. 

Electrogalvanique. 

Dorure  (f.)  galvanique. 

Gharhon  (m.)  electrographiti- 
que. 

Electrographie  (f.) 

Electrolyse  (f.) 

Electrolyte  (m.) 

Electrolytique. 

Action  (f.)  electrolytique. 
Analyse  (f.)  electrolytique. 
Conduction  (f.)  electrolytique. 
Gonvection  (f.)  electrolytique. 
Polarisation  (f.)  electrolytique 
Electrolyser. 

Electro  (m.) ;  Electro-aimant 
(m.);  Aimant(m.)  electrique. 
Electroaimant  (m.)  annulaire. 
Electroaimant  (m.)  en  narreau 
Electroaimant  (m.)  de  champ. 
Electroaimant  (m.)  de  cliamp. 

Electroaimant  (m.)  lineaire. 
Electroaimant  (m.)  paracircu- 

laire. 

Electroaimant  (m.)  massif. 
Electroaimant  (in.)  transversal 

Electroaimant  (m )  tunulaire. 
Electroaimant  (m.)  hoiteux. 

Electroaimant  (m.)  a  chernie- 

re. 
Electromagnete  (m.)  l)oiteux. 
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Italian 


Electro-magnet   (s.)  Ring-sha- 

ped) 
--  (Semi-circular) 

Electro-magnetic  (adj.) 

-  induction  (s) 

—  intensity  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  leakage  (s.) 

-  lines  (s.  pi.)  of  forces. 

—  rheometer  (s.) 

—  system  (s.) 

—  theory  (s.)  of  light. 

—  unit  (s.) 
Electro-magnetic    recording 

ammeter  (s.) 

—  recording  voltmeter   (s.) 

—  voltmeter  (s.) 

Electro-magnetism  (s.) 
Electro-medical  (adj.) 
Electro-mechanical  (adj.) 
Electro-metallurgy  (s.) 
Electrometer  (s.) 

—  (Absolute) 

—  (Calibrating) 


—  (Capillary) 

—  (Condensi 


ng) 

—  (Gold-leaf) 

—  (Emicycles) 

—  (Henley's  quadrant) 

—  (Heterostatic) 

—  (Idiostatic) 

—  (Lane's) 

—  (Peltier's) 

—  (Portable) 

—  (Quadrant) 
-  (Sine) 


Elettromagnete  (m.)  anulare. 

Elettromagnete  (m.)  semicir- 

colare. 

Elettrpmagnetico. 
Incluzione(f.)elettromagnetica 

Intensita  (f.)  elettromagnetica. 
Macchina  (f.)  elettromo  gne  lica 

Perdita  (f.)  elettromagnetica  ; 

Dispersione  (f)  delle  linee  di 

forza. 
Linee  (f.pl.)  difor/a  prodottein 

un  campo  elettromagnelico. 
Reometro  (m.)  elettromac;ne- 

tico. 
Sistema(m.)elettromagnetico. 

Teoria    (f.)    elettromagnetica 

della  luce. 

Unita  (f.)  elettromagnetica. 
Amperometro  (m.)  registrato- 

re  elettromagnetiro. 
Voltrnetro  (in.)  registratore  e- 

lettromagnetico. 
Voltmetro  (m.)  elettromagne- 

tico. 

Elettromagnetismo  (in.) 
Elettromedico. 
Elettromeccanico. 
Elettromelallurgia  (f.) 
Elettrometro  (m.) 
Elettrometro  (m.)  assoluto. 
Elettrometro  (m.)  campione. 

Elettrometro  (m.)  capillare. 
Elettrometro   (m.)    condensa- 

tore. 
Elettrometro  (m.)  a  foglie  d'oro 

Elettrometro  (in.)  a    emicicli 
Elettrometro  (m.)  a  quad  ran  te 

di  Henley. 
Elettrometro  (in.)  eterostatico 

Elettrometro  (m.)  idiostatico. 
Elettrometro  (m.)  di  Lane. 
Elettrometro  (m.)  di  Peltier. 
Elettrometro  (m.)  portatile. 
Elettrometro  (m.)  a  quad ra ate. 
Elettrometro  (m.)  dei  seni. 
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French 


Ringelektromagnet  (m.) 
Halbringelektromagnet  (m.) 

Elektromagnetiscb. 
Elektromagnetische  Induction 

(f.) 
Elektromagnetiscbe  Intensitut 

(f.) 
Elektromagnetische  Maschine 

(f.) 
Streuung  (f.)  der  Kraftlinien. 


Elektromagnetische  Kraftli- 
nien (f.  pi.) 

ElektromagnetischesRheome- 
ter  (n.) 

Elektrornagnetisches  System 
(n.) 

Elektromagnetische  Theorie 
(f.)  des  Lichtes. 

Elektromagnetische  Einheit(f) 

Elektromagnetisches  Regi- 
strieramperemeter  (n.) 

Electromagnatisches  Regi- 
striervoltmeter  (n.) 

Elektromagnetisches  Voltme- 
ter (n.) 

Elektromagnetismus  (m.) 

Elektromediziniscli. 

Elektromechanisch. 

Electrometallurgie  (f.) 

Elektrometer  (n.) 

Absolutes  Elektrometer  (n.) 

Eichungselektrometer(n);Eich- 
elektrometer  Cn.) 

Kapillarelektrometer  (n.) 

Condensatorelektrometer  (n.) 

Goldblattelektromoter  (n.) 

Emcyclenelelvtrometer  (n.) 
Henley's  Quadrantelektrome- 

ter  (n.) 

Heterostatiscbes  Elektrome- 
ter (n.) 

Idiostati«cbes  Elektrometer  (n) 
Lane's  Elektrometer  (n.) 
Peltier's  Elektrometer  (n.) 
Reweglicbes  Elektrometer  (n.) 
buadrantelektrometer  (n.) 
Sinuselektrometer  (n.) 

WEBBER. 


Eleotroaimant  (m.)  annulnire 

Electrpaimant  (m.)  semi-cir- 

culaire. 

Elect  romagnetique. 
Induction  (f.)  electromngneti- 

que. 
Intensite  (f.)  electromagneti- 

que. 
Macbine(f.)electromagnetique 

Dispersion  (f.)  des  lignes  de 
force. 

Lignes  (f.  pi.)  de  force  electro- 
ma  gnetiques. 

Rlieornetre  (m.)  electromagne- 
tique. 

Systenie  (m.)  electromagneti- 
que 

Tlieorie  (f.)  eloctroinagnetique 
de  la  Kimiere. 

Unite  (f.)  electromagnetique. 

Amperemetre(<r,)  enregistreur 
electromagnetique. 

Voltmetre  (m.)  enregistreur  e- 
lectromagnetique. 

Voltmetre  (in.)  electromagne- 
tique. 

Electromagnetisme  (m.) 

Electro-iviedical. 

Electromecanique. 

B^lectrometnllurgie  (f.) 

Electrometre  (rn.) 

Electrometre  (rn.)  absolu. 

Electrometre  (m.)  etallon. 

Electrometre  (m.)  capillaire. 
Electrometre  (rn.)   condensa- 

teur. 
Electrometre  (m.)    n    feuilles 

d'or. 

Electrometre  (m  )  a  hemicycles 
Electrometre  (m.)  de  Henley. 

Electrometre  (m.)  beterofitati- 

que. 

Eleotrometre  (.•».)  idiostatique. 
Eleotronietre  (m.)  de  I,ane. 
Electrometre  (m.)  do  Peltier. 
Electrometre  (m.)  portatif, 
Electrometre  (m.)  a  quadrant. 
Electrometre  (m.)  a  sinus. 
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Italian 


Electrometer  (s.)  (Straw) 

—  (Symmetrical) 

—  (Standard) 

—  (Thomson's  quadrant) 

Electrometer  (s.)  (Recording) 

—  (Torsion) 

Electromobile  (s.);  Electric  mo- 
tor-car (s.) 

Electro-Motive  (adj.) 

—  action  (s.) 

-  force. (s.);  [E.  M.  F.] 

—  force  (s.)  (Counter);  Counter 
E.  M.  F. 

—  force  (s.)  (Effective);  Virtual 
electro-motive  force  (s.) 

—  force    (s.)     (Primary)     (by 
Transformers) 

—  force  (s.)  (Secondary)    (by 
Transformers) 

-  intensity  (s.)  (Electr.) 

—  potential  difference)  (s.) 

—  series  (s.)  lElectr. 
Electro-motor  (s.) 

—  (Mechanical) 

Electro-negative  (adj.) 
Electro-optics  (s.) 

Electrophone  (s.) 
Electrophor   (s.) ;    Electropho- 

rus  (s.) 
Electroplating  (s.) 

Electro -positive  (adj.) 
Electroscope  (s.) 

—  (Bohenberger's) 

—  (Condensing) 

-  ((fold  leaf) 

-  (Pith  ball) 

Electroscope  (s.)  (Cork-ball) 

—  (Floating) 

—  (Needle) 
Electroscopy  (s.) 


Elettronietro  (m.)  a  paglia. 
Elettrometro  (in.)  simmetrico. 

Elettronietro  (m.)  campione. 
Elettrometro  (m.)  a   quadran- 

te  di  Thomson. 
Elettrometro  (m.)  registratore 

Elettrometro  (m.)  di  tensione. 
Automobile  (m.)  elettrico. 

Elettrornotrice. 

Azione  (f.)  elettromotrice. 

Forza  (f.)  elettromotrice;  F.  E. 

M.;  f.'e  m. 
Forza  (f.)  controelettromotrice 

Forza  (f.)  elettromotrice  effl- 
cace;  F.  F.  M.  efficace. 

Forza  (f.)  elettromotrice  pri- 
maria. 

Forza  (f.)  elettromotrice  se- 
condaria. 

Intensita  (f.)  elettromotrice. 

Differenza  (f.)  di  tensione. 
Serie  (f.)  delle  tensioni. 
Elettromotore  (m.) 
Elettromotore  (m.)  meccanico. 

Elettronegativo. 
Elettroottica  (f.);  Elettrottica 

(f-) 

Elettrofono  (m.) 
Elettroforo  (m.) 

Argentatura  (f.)  o  doratura  (f.) 

galvanica. 
Elettropositivo. 
Elettroscopio  (m.) 
Elettroscopio  (m.)   di   Bohen- 

berger. 
Elettroscopio   (m.)  condensa- 

tore. 

Elettroscopio  (m.)  a  foglie  d'oro 
Elettroscopio  (m.)  a  midollo  di 

sambuco. 
Elettroscopio  (m.)  a  pallina  di 

sughero. 
Elettroscopio  (m.)  galleggian- 

te. 

Elettroscopio  (m.)  ad  ago. 
Elettroscopia  (f.) 
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Strohhaimelektrometer  (n.) 

Symmetrisches  Elektrometer 

(n.) 

Normalelektrorneter  (n.) 
Thomson'sches  Quadrantelek- 

trometer  (n.) 
Registrierendes  Elektrometer 

(n.) 

Torsionselektrometer  (n.) 
Elektromobil  (n.) 

Elektromotorisch. 
Elektromotorische  Wirkung(f) 
Elektromotorische   Kraft  (f.) ; 

E.  M.  K. 
Gegenelektromotorische  Kraft 

(f.) 
Effective      elektromotorische 

Kraft  (f.);  Eftektive  E.  M.  K. 
Primare       elektrornotorisclie 

Kraft  (f.) 
Sekundare  elektromotorisohe 

Kraft  (f.) 
Elektromotorisohe    Inlensitat 

(f.) 

Spannungsdifferenz  (f.) 
Spannungsreihe  (f.) 
Elektromotor  (m.) 
Mechanischer     Elektromotor 

(m.) 

Elektronegativ. 
Elektrooptik  (f.) 

Elektrophon  (n.) 
Elektrophor  (m.) 

Galvanische  Versilherung  (f.); 
Galvanische  Vergoldung  (f.) 

Elektropositiv. 

Elektroscop  (n.) 

Bohenberger'sches  Elektro- 
skop  (n.) 

Elektroskop  (n.)  mit  Konden- 
sator. 

Goldhlattelektroskop  (n.) 

Hollundermarkkugel -Elektro- 
skop (n.) 

Korkkugelelektroscop  (n.) 

Schwimmendes     Elektroskop 

(n.) 

Nadelektroskop  (n.) 
Elektroskopie  (f.) 


Electrometre  (m.)  i\   brins  de 

paille. 
Electrometre  (in.)  symetrique. 

Electrometre  (m.)  etalon. 
Electrometre  (m.)  a  quadrant 

de  Thomson. 
Electrometre  (m.)  enregistreur 

Electrometre  (m.)  de  torsion. 
Automobile  (f.  ou  m.)  electri- 

que  ;  Electromobile  (f.  ou  m.) 
Electromotrice. 
Action  (f.)  electromotrice. 
Force  (f.)  electromotrice ;   F. 

E.  M. 
Force  (f.)  contre-electromotri- 

ce. 
Foce  (f.)  electromotrice  effica- 

ce;  F.  E.  M.  efficaoe.   , 
Force  (f.)  electromotrice  pri- 

maire. 
Force   (f.)   electromotrice   se- 

condaire. 
Intensite  (f.)  electromotrice. 

Difference  (f.)  de  tension. 
Serie  (f;)  des  tensions. 
Electromoteur  (m.) 
Electromoteur  (m.)  mecanique 

Electronegatif. 
Electrooptique  (f.) 
Electrophone  (m.) 

Electrophore  (m.) 

Argenture   (f)  ou   dorure   (f.) 

galvanique. 
Electropositif. 
Electroscope  (m.) 
Electroscope (m.)de  Bohenber- 

ger. 
Electroscope   (m.)    condensa- 

leur. 

Electroscope  (m.)  a  feuillesd'or 
Electroscope  (m.)  a  l)alles  de 

moRelle  de  sureau. 
Eiectroscope  (m.)  a  balles  de 

liege. 
Electroscope  (m.)  flotteur. 

Electroscope  (m.)  a  aiguille. 
Electroscopie  (f.) 
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Electrostatic  (adj.) 
—  ammeter  (s.) 


—  induction  (s.) 

—  induction  (Coefficient  (s.)  of) 

—  instrument  (s.) 


-  lines  (s.  pi.)  of  force. 

—  pressure  (s.) 

—  system  (s.) 

-  unit  (s.) 

—  voltmeter  (s.) 


—  refraction  (s.) 
Electrostatic  potential  (s.) 

—  receptivity  (s.) 

—  screening  effect  (s.)  of  the 
shell. 

—  unit  (s.)  of  measure. 

Electrostatics  (s.) 

Electro-stenolysis  (s.) 

Electrotechnics  (s.) 

Electro-therapeutics  (s.):  Elec- 
tro-therapy (s.) 

Electro -thermic  (adj.);  Electro- 
thermal (adj) 
—  equivalent  (s.) 

Electrotonic  (adj.) 

—  state  (s.) 
Electrotonus  (s.) 
Electrotipy   (s.);    Galvanopla- 

stics  (s.) 

Element  (s.);  Elementary  body 
(s.)  (Chem.) 

—  (Electr.) 


Elementary  geometry  (s.) 
Elephant  boiler  (s.) 

Elevation  (s.) 
—  (Bock) 


Elettrostatico. 

Ampermetro  (m.)  elettrostati- 

co;  Amperometro  (m  )  elet- 

trostatico. 

Induzione  (f.)  elettrostatica. 
Coefficiente  (m.)  di  induzione 

elettrostatica. 
Strumenti  (m.  pi.)  elettrosta- 

tici;  Apparecchi(m.pl,)  elet- 

trostatici. 
Linee  (f.  pi.)  di  forza   elettro- 

statiche. 

Pressione  (f.)  elettrostatica. 
Sistema  (m.)  elettrostatico. 
Unita  (f.)  elettrostatica. 
Voltmetro  (m.)  elettrostatico; 

Voltometro  (m.)  elettrosta- 
tico. 

Rifrazione  (f.)  elettrostatica. 
Potenziale  (m.)  elettrostatico. 

Ricettivita  (f.)  elettrostatica. 

Effetto  (m.)  elettrostatico  de- 
gli  strati  delle  campane. 

Sistema  (m.)  di  misura  elettro- 
statica. 

Elettrostatica  (f.) 

Elettrostenolisi  (f.) 

Elettrotecnica  (f.) 

Elettroterapia  (f.) 

Elettrotermico. 

Equivalente  (m.)  elettrotermi- 

co. 

Elettrotonico. 
Stato  (in.)  elettrotonico. 
Elettrotono  (m.) 
Elettrotipia  (f.);  Galvanoplasti- 

ca  (f.) 
Elernento (m.);  Gorpo (m.) sem- 

plice. 
Elemento  (m.);  Pila  (f.);  Elet- 

trodo  (m.)  d'un  elemento  gal- 

vanico. 

Geometria  (f.)  elementare. 
Galdaia  (f.)  a  bollitori. 

Elevazione  (f.) 
Elevazione  (f.)  posteriore. 
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Elektrostatisch. 
Elektrostatisches  Ampereme- 
ter (n.) 

Elektrostatische  Induction  (f.) 
Koefficient  (in.)  der  elektrosta- 

tischen  Induction. 
Elektrostatische  Apparate  (m. 

pi.) 

Elektrostatische  Kraftlinien  (f. 

pi. 

Elektrostatischer  Druck  (m.) 
Elektrostatisches  System  (n.) 
Elektrostatische  Einheit  (f.) 
Elektrostatisches     Voltmeter 

(n.) 

Elektrostatische  Brechung  (f.) 
Elektrostatisches    Potential 

(n.j 
Elektrostatische     Aufnahme- 

fiihigkeit  (f.) 
Elektrostatische     Schirmwir- 

kung  (f.)  der  Mantel. 
Elektrostatisches  Masssystem 

(n.) 

Elektrostatik  (f.) 
Elektrostenolyse  (f.) 
Elektrotechnik  (f.) 
Elektrotherapeutik  (f.);  Elek- 

trotherapie  (f.) 
Elektrothermisch. 

Etektrothermisches   Aequiva- 

lent  (n.) 
Elektrotonisch. 
Elektrotonischer  Zustand  (m.) 
Elektrotonus  (m.) 
Elektrotypie  (f.);  Galvanopla- 

stik  (f.) 
Element  (n.);  Grundstoff  (m.) 

Element  (n.);  Elektrode  (f.)  ei- 
nes  galvanischen  Elementes. 

Elementare  Geometrie  (f.) 
Siederkessel  (m.);   Bomlleur- 

kessel  (m.) 
Aufrichturig(f.);Errichtung<f.); 

Erhebungrf.);  Erhohung  (f.) 
Riickansicht  (f.) ;   Hintere  An- 

sicht  (f.) 


Electrostatique. 
Amperemetre  (m.)  electrosta- 
tique. 

Induction  (f.)  electrosbatique. 
Coefficient  (m.)  d'induction  e- 

lectrostatique. 
Instruments  (m.  pi.)  electrosta- 

tiques. 

Lignes  f.  pi.)  de  force  electro- 

statiques. 

Pression  (f.)  electrostatique. 
Systeme  (m.)  electrostatique. 
Unite  (f.)  electrostatique. 
Voltmetre  (m.)  electrostatique. 

Refraction  (f.)  electrostatique. 
Potentiel  (m.)  electrostatique. 

Receptivite  (f.)  electrostatique. 

Eft'et  (m.)  d'ecran  electrosta- 
tique des  cloches. 

Systeme  (m.)  de  mesures  elec- 
trostatiques. 

Electrostatique  (f.) 

Stenolyse  (f.)  electrique. 

Electrotechnique  (f.) 

Electrotheraphie  (f.) 

Elektrothermique. 

Equivalent  (m.)  electrotherrni- 

que. 

Electrotonique. 
Etat  (m.)  electrotonique. 
Electrotonus  (m.) 
Electrotypie  (f.);  Galvanopla- 

stie  (f.) 
Element  (m.);  Corps  (m.)  simple 

Element  (m.);  Electrode  (f.)  d'u- 
ne  pile  galvanique. 

Geometrie  (f.)  elementaire. 
Chaudiere  (f.)  a  bouilleurs. 

Elevation  (f.) 

Elevation  (f.)  posterieure. 
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Elevation  (s.  Degree  (s.)  of) 
—  (Front);  Front-view  (s.) 


-  (Side) 
Elevator  (s.) 

Ellipse  (s.) 
Ellipsograph  (s.) 

Ellipsoid  (s.) 

—  of  revolution. 

—  (Oblate);  Speroid 


Ellipsoid  (Prolate);  Oblong  el- 
lipsoid (s.) 
Ellipsoidal  )adj.) 
Elliptic  (adj.;  Elliptical  (adj.) 

—  compasses  (s.  pi.) 

-  involution  (s.) 

—  vault  (s.) 

Ellipticity  (s.) 
Elongation  (s.) 

-  (Modulus  (s.)  of) 

Embanking  (s.) ;  Embankment 

(s.) 

Embosser  (s.)  (Morse);   Morse 
receiver  (s.)  (Telegr.) 

Embossing  (s.)  (Weav.) 
Embossing-machine  (s.);  Goffe- 

ring-machine  (s.)  (Weav.) 
E.  M.  D.  P.   (Abbreviation  for 

electro- mot ioe  difference  of 

potential) 
E.  M.  F.  (Abbreviation  for  elec- 

tro-motioe  force) 
Emergency  service  (s.) 
Emergency  lighting  (s.) 
Emery  (s.) 

—  band  (s.) 

—  cloth  (s.) 

—  powder  (s.) 

—  wheel  (s.) 
Emersion  (Angle  (s.)  oO 


Grado  (m.)  di  elevazione. 

Elevazione  (f.)  di  fronte;  Vedu- 
ta  (f.)  di  fronte  ;  Elevazione 
(f.)  di  testa. 

Elevazione  (f.)  laterale 

Elevatore(m.);  Ascensore  (m.); 
Montacarichi  (m.) 

Ellisse  (f.)  ;  Elisse  (f.) 

Ellissografo  (m.) 

Elissoide  (f.);  Ellissoide  (f.) 
Elissoide  (f.)  di  rivoluzione  o  di 

rotazione. 
Elissoide  (f.)  schiacciata  ;  Sfe- 

roide  (f.) 

Elissoide  (f.)  allungata. 

Elissoidale. 
Elittico ;  Ellittico. 
Elissografo  (m.);  Compasso  (m.) 

elittico. 

Involuzione  (f.)  elittica. 
Volta  (f.)  a  cielo  di  carrozza ; 

Volta  (f.)  elittica. 
Ellitticita  (f.) ;  Elitticita  (f.) 

Allungamento  (m.) ;  Espansio- 

ne  (f.) ;  Dilatazione  (f.) 
Coefficiente  (in.)  didilatazione. 

Diga  (f.) 

Ricevitore(m.)  Morse  a  punta 
secca. 

Imbozzimatura  (f.) 
Imbozzimatrice  (f.) ;  Macclnna 

(f.)  a  imbozzimare. 
Abbreyiazione  di  electromoti- 

oe  difference  of  potential. 

F.  E.  M.;  Forza  (f.)  elettromo- 

trice. 

Servizio  (m  )  minimo. 
Illurninazione  (f.)  provvisoria. 
Smeriglio  (m.) 
Nastro  (m.)  smerigliato. 
Tela  (f.)  smerigliata. 
Smeriglio  (m.) 

Ruota  (f.)  di  smeriglio. 
Angolo  (m.)  di  emersione. 
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French 


Elevationsgrad    (m.) ;    Hohen- 

UTad  (n.) 
Vor<  leransicb  t  (f.);  Stirnansicht 

(f.) 

Seitenansicht  (f.) 
Aufzug  (m.) 

Ellipse  (f.) 
Ellipsenzirkel  (m.) 

Ellipsoid  (n.) 
Rotationsellipsoid  (n.) 

Abi?eplattetes    Ellipsoid    (n.) ; 

Flaches  Ellipsoid  (n.);  Spha- 

roid  (n.) 
Verliingertes  Ellipsoid  (n.) 

Ellipsoidisch. 

Elliptiscb  ;  Ellipsenformig. 

Ellipsenzirkel  (m.) 

Elliptische  Involution  (f.) 
Elliptisches  Gewolbe  (n.) 


EUipticitat  (f.);  Elliptische  Ge- 

stalt  (f.) 
Dehnung  (f.) 

Debnungskoefficient  (m.) 
Da  mm  (m.);  Erddamrn  (m.) 

Reliefschreiber     (m.);      Stift- 
schreiber  (m.) 

Gaufrieren  (n.) 
Gaufriermascbine  (f.) 

Abkiirzung  fur  electro-motive 
difference  of  potential. 

E.   M.  K.;   Elektromotoriscbe 

Kraft  (f.) 
Notl>etrieb  (m.) 
Notbeleucbtung  (f.) 
Sctimirgel  (m.) 
Schmirgelband  (n.) 
Schmirgelleinen  (n.) 
Scbmirgelpulver  (m.) ;  Scbinir- 

gel  (m.) 

Scliiuirgelsclieibe  (f.) 
Emersionswinkel  (rn.) 


Degre  (m.)  d'elevation. 
Elevation  (f.)  anterieure. 


Elevation  (f.)  laterale. 
Elevateur  (m.);  Ascenseur  (m.) 

Ellipse  (f.) 

Ellipsograpbe  (m.);  Compas (m) 

a  ellipse. 
Ellipsoide  <m.) 
Ellipso'ide  (m.)  de  rotetion  ou 

de  revolution. 
Ellipsoi'de  (m .)  aplati  ou  accour- 

ci;  Spbero'ide  (m.) 

Ellipsoide  (m.)  allonge. 

Ellipsoidal. 
Elliptique. 
Compas  (m.)  a  ellipse. 

Involution  (f.)  elliptique. 
Voute  (f.)  elliptique. 

Ellipticite  (f.) 

Allongement  (m.) ;  Extension 

(f.) 
Coefficient  (m.)d'allongement; 

Module  (m.)  d'allongement. 
Remblai  (m.) 

Receptur  (m.)  Morse  a  pointe 
secne;  Appareil(rn.)  Morse  a 
pointe  seche. 

Gaufrage  (m.) 

Machine  (f.)  a  gaufrer. 

Abreviation  pour  electro-mo- 
tioe  difference  of  potential. 

F.  E.  M.;  Force  (f.)  electromo- 

trice. 

Service  (m.)  de  secours. 
Eciairage  (m.)  de  secours. 
Emeri  (m.) 

Ruban  (m.)  a  1'emeri. 
Toile  (f.)  a  1'emeri. 
Emeri  (m.);  Poudre  (f.)  d'emeri. 

Meule  (f.)  d'emeri. 
Angle  (m.)  d'emersion. 
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Italian 


Emissive  power  (s.) 

Enamel  (s.) 

Enclosed  arc-lamp  (s.)  (Electr.) 

End  (s.)  of  stroke. 
Endosmose  (s.) 

—  (Electric) 
Endosmotic  equivalent  (s.) 

Energy  (s.) 

—  (Actual) 

—  (Atomatic) 

—  (Chemical) 

—  (Conservation  (s.)  of) 

—  (Electric) 

—  (Kinetic) 

—  (Mechanical) 

—  (Molecular) 

—  (Potential) 

—  (Radiant) 

—  (Thermal) 

—  (Transmission  (s.)  of  electric) 


Energy  (s.)  (Available) 

—  (Caloric) 

—  (Consumption  (s.)  of) 

—  (Conversion  (s.)  of) 

—  (Distribution  (s.)  of) 

—  (Demand  (s.)  f9r) 

—  (Electro-chemical) 

—  (High-frequency) 

—  (Loss  (s.)  of) 

—  (Magnetic) 

-  (Total) 

—  (Waste  (s.)  of) 

—  of  steam. 

—  of  volume. 
Energy-meter  (s.) 
to  Engage  (v.) 

—  and  to  disengage. 
Engaging-   and    disengaging- 

coupling  (s.) 

Engaging-    and    disengaging- 
level  (s.) 

-  and  disengaging-strap  (s.) 

Engaging  lever  (s.) 
Engine  (s. );  Machine  (s.)  (see  also 
Steam-engine  and  Machine) 


Potere  (m,)  irradiante. 

Smalto  (m.) 

Lampada  (f.)  ad   arco   a  foco 

chiuso. 

Fine  (f.)  della  corsa. 
Endosmosi  (f.) 
Endpsmosi  (f.)  elettrica. 
Equivalente  (m.)  endosmotico. 

Energia  (f.) 
Energia  (f.)  attuale. 
Energia  (f.)  atqmica. 
Energia  (f.)  chimica. 
Conservazione  (f.)  dell'energia. 

Energia  (f.)  elettrica. 

Energia  (f.)  cinetica. 

Energia  (fj  meccanica. 

Energia  (f.)  molecolare. 

Energia  (f.)  potenziale. 

Enera:ia(f.)  radiante  o  raggian- 
te. 

Energia  (f.)  termica. 

Trasmissione  (f.)  dell'energia 
elettrica;  Trasporto  (m.)  del- 
l'energia elettrica. 

Lavoro  (m.)  disponibile. 

Energia  (f.)  calorica. 

Consumo  (m.)  di  energia. 

Trasformazione  (f.)  d'energia. 

Distribuzione  (f.)  dell'energia. 

Richiesta  (f.)  d'energia. 

Energia  (f.)  elettrochimica, 

Energia  (f.)  ad  alta  frequenza. 

Perdita  (f.)  d'energia. 

Energia  (f.)  magnetica. 

Energia  (f.)  totale. 

Energia  (f.)  o  dissipazione  (f.) 
d'energia. 

Energia  (f.)  del  vapore. 

Energia  (f.)  di  volume. 

Misuratore  (in.)  d'energia. 

Ingranare  ;  Innestare  ;  Imbra- 
care. 

Ingranare  e  disingranare. 

Accoppiamento  (m.)  a  innesto. 

Leva  (f.)  dell'imbracatoio. 
Cinghia  (f.)  d'imbracamento. 

Leva  (f.)  d'inserzione. 
Macchina  (f.) 


German 


—  409  — 


French 


Ausstrahlungsvermogen  (n.) 

Email  (n.) 

Lampe  (f.)  mit  geschlossenem 

Lichtbogen. 
Hubende  (n.) 
Endosmose  (f.) 
Elektrische  Endosmose  (f.) 
Endosmotisches     Aequivalent 

(n.) 

Energie  (f.) 
Aktuelle  Energie  (f.) 
Atomische  Energie  Cf.) 
Chemische  Energie  (f.) 
Erlialtung(f.)  der  Energie;  Er- 

haltung  (f.)der  Kraft. 
Elektrische  Energie  (f.) 
Kinetisches  Energie  (f.) 
Meclianische  Energie  (f.) 
Molekular-Energie  (f.) 
Potentielle  Energie  (f.) 
Radiante  Energie  (f.) 

Thermisohe  Energie  (f.) 
Elektrische  Kraftiibertragung 

(f.);  Elektrische  Arbeitsiiber- 

tragung  (f.) 
Verfiigbare  Arbeit  (f.) 
Thermische  Energie  (f.) 
Energieverbrauch  (m.) 
Energieumwondlung  (f.) 
Energieverteilung  (f.) 
Energiebedarf  Cm.) 
Elektrochemische  Energie  (f.) 
Hochfrequenzenergie  (f.) 
Energieverlust  Cm.) 
Magnetische  Energie  (f.) 
Gesammtenergie  (f.) 
Energieverschwenduna-      (f.) ; 
Energievergeudung  (f.) 
Dampfenergie  (f.) 
Volumenenergie  (f.) 
Wattstundenziihler  (m.) 
Einrucken ;  Eingreifen. 

Ein-  und  ausriicken. 

Ein-  und     ausruckbare    Kup- 

plung  (f.) 
Ein-  und  Ausriickhebel  Cm.) 

Ein-  und  Ausruckriemen  (m.) 

Einruckhebel  (m.) 
Maschine  (f.) 


Pouvoir  (m.)  rayonnant. 

Email  (m.) 

Lampe  (f.)  a  foyer  ferme. 

Fin  (m.)  de  la  course. 
Endosmose  (f.) 
Endosmose  (f.)  electrique. 
Equivalent  (m.)  endosmotique. 

Energie  (f.) 
Energie  (f.)  actuelle. 
Energie  (f.)  atomique. 
Energie  (m.)  chimique. 
Conservation  (f.)  de  1'energie. 

Energie  (f.)  electrique. 
Energie  (f.)  cinetique. 
Energie  (f.)  mecanique. 
Energie  (f.)  moleculaire. 
Energie  (f.)  potentielle. 
Energie  (f.)  rayonnante  oa  ra- 

diante. 

Energie  (f.;  thermique. 
Transport  (m.)  electrique  de 

la  force  ou  de  1'energie. 

Travail  (m.)  disponible. 
Energie  (f.)  calorique. 
Depense  (f.)  d'energie. 
Transformation  (f.)  d'energie. 
Distribution  (f.)  d'energie. 
Demande  (f.)  d'energie. 
Energie  (f.)  electrochimique. 
Energie  (f.)  a  haute  frequence. 
Perte  (f.)  d'energie. 
Energie  (f.)  magnetique. 
Energie  (f.)  totale. 
Gaspillage  (m,)  d'energie. 

Energie  (f.)  de  la  vapeur. 
Energie  (f.)  de  volume. 
Misurateur  (m.)  d'energie. 
Embrayer;  Ericlancher. 

Embrayer  et  desambrayer. 
Accouplement  (m.)  a  embra- 

yage  et  desembrayage. 
Levier  Cm.)  d'embrayage  et  de 

desembrayage. 
Courroie  (f.)    d'embrayage    et 

de  desembrayage. 
Levier  (m.)  d'enclanchement. 
Machine  (f.) 
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Engine  (s.)  (Auxiliary) 

—  (Atmospheric) 

—  (Beam) 

—  (Blast);  Blowing-engine  (s.) 

—  (Caloric) 

—  (Carding) 


—  (Compound) 


-  (Coupled) 

-  (Crank) 

-  (Direct  acting) 

-  (Double  acting) 

-  (Double  acting  water  pres- 
sure) 

-  (Ericson's) 

-  (Expansive) 

-  (Feed) 


—  (Fire) 

—  (Fixed) 

—  (High  pressure)  (Steam-eng.) 

-  (Horizontal) 

-  (Gas) 

—  (Hot  air) 

—  (Low-pressure; 

—  (Marine) 

—  Middle  pressure) 

—  (Oscillating; 

-  (Portable) 

—  (Rag  tearing) 


—  (Reaction) 

—  (Rose) 

—  (Single-acting) 

—  (Single-acting  pressure) 

—  (Stationary) 


Macchina  (f.)  ausiliaria. 

Macchina  (f.)  atmosferica. 

Macchina  (f.)  a  bilanciere. 

Macchina  (f.)  sofflante. 

Macchina  (f.)  calorica;  Macchi- 
na (f.)  ad  aria  calda. 

Macchina  (f.)  da  cardare;  Carda 
(f.) 

Macchina  (f.)  compound;  Mac- 
china (f.)  composta  o  compo- 
site. 

Macchina  (f.)  accoppiata. 

Macchina  (f.)  a  manovella. 

Macchina  (f.)  ad  azione  diretta 

Macchina  (f.)  a  doppio  effetto. 

Macchina  (f.)  a  colonna  d'ac- 
qua  a  doppio  eft'etto. 

Macchina  (f.)  calorica  d'Eric- 
son. 

Macchina  (f.)  ad  espansiqne. 

Pompa  (f.)  d'alimentazione ; 
Piccolo  cavallo  (m.) 

Macchina  (f.)  da  incendio;  Pom- 
pa  (f.)  cla  incendio. 
Macchina  (f.)  fissa. 

Macchina  (f.)  ad  alta  pressione. 
Macchina  (f.)  orizzontale. 

Macchina  (f.)  a  gas;  Motrice  (f.) 
a  gas;  Motore  (in.)  a  gas. 

Macchina  (f.)  ad  aria  calda. 

Macchina  (f.)  a  bassa  pressione 

Macchina  (f.)  marina;  Macchi- 
na (f.)  a  vapore  marina. 

Macchina  (f.)  a  media  pressio- 
ne. 

Macchina  (f.)  oscillante. 

Locomobile  (f.);  Macchina  (f.) 
locomobile. 

Macchina  (f.)  da  distessere. 


Macchina  (f.)  a  reazione. 
Macchina  (f.)  da  rabescare. 

Machina  (f.)  a  semplice  etfetto. 
Macchina  (f.)  a   colonna   d'ac- 

qua  a  semplice  eifetto. 
Macchina  (f.)  flssa  ;  Macchina 

(f.)  stazionaria. 


French 


Hiilfsmaschine  (f.) 
Atmospharische  Maschine  (f.) 
Balanciermaschine  (f.) 
Geblasemaschine  (f.) 
Kalorische  Maschine  (f.);  Heiss- 

luftrnaschine  (f.) 
Kratzmaschine  (f.);  Karde  (f.); 

Kratze  (f.);  Krempelmaschine 

(f-) 
Compoundmaschine  (f.) ;  Ver- 

bundrnaschine  (f.) 

Gekuppelte  Maschine  (f.) 
Kurbelmaschine  (f.) 
Direktwirkende  Maschine  (f.) 
Doppeltwirkende  Maschine  (f.) 
Doppeltwirkende   Wassersau- 

lenrnaschine  (f.) 
Ericson'sche  Maschine  (f.) 

Expansionsmaschine  (f.) 
Darnpfspeisepumpe  (f.) 


Feuerspritze  (f.) 

Feststehende     Maschine    (f.); 

Stationare  Maschine  (f.) 
Hochdruckmaschine  (f.) 
Horizontale  Maschine  (f.);  Lie- 

gende  Maschine  (f.) 
Gasmaschine    (f.) ;     Gasmotor 

(m.);  Explosionsniaschine(f.) 
Heissluftmaschine  (f.) 
Niederdrucktnaschine  (f.) 
SchifTsmaschine  (f.) 

Mitteldruckmaschine  (f.) 

Oscillierende  Maschine  (f.) 
Fahrlmre  Maschine  !f.);  Loko- 

mobile  (f.) 
Lumpenwolf  (m.) 


Reaktionsrnaschine  (f.);  Reak- 

tionsrad  (n.) 
Guillochirmaschine  (f.) 

Einfachwirkende  Maschine  (f.) 
Einfachwirkende  Wassersiiu- 

lenmascliine  (f.) 
Feststehende    Maschine    (f.) ; 

stationare  Maschine  (f.) 


Machine  (f.)  auxiliaire. 
Machine  (f.)  atmospherique. 
Machine  (f.)  a  balancier. 
Machine  (f.)  souffiante. 
Machine  (f.)  calorique;  Machi- 
ne (f.)  a  air  chaud. 
Machine  (f.)  a  carder. 


Machine  (f.)  compound. 

Machine  (f.)  accouplee. 
Machine  (f.)  a  rnanivelle. 
Machine  (f.)  a  action  directe. 
Machine  (f.)  a  double  ett'et. 
Machine  (f.)  a  colorme  d'eaun 

double  etfet. 
Machine  (f.)  d'Ericson. 

Machine  (f.)  a  detente. 

Machine  (f.)  alimentaire  ;  Ma- 
chine (f.)  nourriciere;  Petit- 
chfevai  (m.) 

Pompe  (f.)  a  incendie. 

Machine  (f.)  fixe. 

Machine  (f.)  a  haute  pression. 
Machine  (f.)  horizontale. 

Machine   a   gaz ;   Moteur  (m.) 

a  gaz. 

Machine  (f.)  a  air  chaud. 
Machine  (f.)  a  basse  pression. 
Machine  (f.)  marine. 

Machine  (f.)  a  nioyenne  pres- 
sion. 

Machine  (f.)  oscillante. 
Machine  (f.)  locomobile. 

Machine  (f.)  a  detisser;  Machi- 
ne (f.)  a  deflocher;  Detlocheu- 
se  (f.) 

Machine  (f.)  a  reaction. 

Machine  (f.)  a  guillocher;  Tour 

(m.)  a  guillocher. 
Machine  (fj  a  simple  effet. 
Machine  (f.)  a  colonne  d'eau  a 

simple  effet. 
Machine  (f.)  fixe  ;  Machine  (f.) 

stationnaire. 
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Engine  (Steam)  tsee  also  Steam 


—  (Trunk) 

-  (Vertical) 

—  (Water  pressure) 

-  (Wheel-cutting) 

—  (Water  raising) 
Engine  (to  adjust  (v.)  the) 

—  (to  reverse  (v.)  the) 

—  (to  slow  (v.)  the) 

—  (to  start  (v.)  the) 

—  (to  stop  (v.)  the) 

—  (to  warm  (v.)  the) 

-  (to  work  (v.)  the) 

-  (to  work  (v.)  the)  aback. 
Engine  (s.)  (Blowing) 

—  (Compound  steam) 

—  (Condensing  steam) 

—  (Corliss  steam) 

—  (Diesel) 

—  (Duplex  steam) 

—  (Four  cycle) 

—  (High  pressure  steam) 

—  (High  speed  steam) 

-  (Long-stroke  steam) 

—  (Non  condensing  steam) 

—  (Rotary  steam) 

—  ^Single  cylinder  steam) 

—  (Slow-speed  steam) 

—  (Two  cylinder  steam) 

—  (Three  cylinder  steam) 


Macchina  (f.)  a  vapore;  Motrice 

(f.)  a  vapore ;  Motore  (m.)  a 

vapore. 

Macchina  (f.)  a  fodero. 
Macchina  (f)  verticale. 
Macchina  (f.)  a  colonna  d'acqua 
Macchina  (f.)   da   tagliare    le 

mote;  Denlatrice  (f.) 
Macchina  (f.)  idrovora  o  idro- 

fora. 
Montare  una  macchina. 

Invertire  la  marcia  della  mac- 
china. 

Rallentare  la  marcia  della  mac- 
china. 

Mettere  in  moto  la  macchina; 
Avviare  la  macchina. 

Fermare  la  macchina;  Arre- 
stare  la  macchina. 

Riscaldare  la  macchina. 

Fare  andare  la  macchina;  Met- 
tere la  macchina  in  moto. 

Fare  andare  la  macchina  in- 
die tro. 

Macchina  (f.)  a  vapore  soffian- 
te. 

Macchina  (f.)  a  vapore  com- 
pound. 

Macchina  (f.)  a  vapore  con  con- 
densazione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  Corliss 

Motore  (m.)  Diesel. 

Macchina  (f.)  a  vapore  gernella. 

Motore  (m.)  a  quattro  tempi. 

Macchina  (f.)  a  vapore  ad  alta 
pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  gran- 
de  velocita. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  gran- 
el  e  corsa. 

Macchina  (f.;  senza  condensa- 
zione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  rotu- 
tiva. 

Macchina  (f.)  a  vapore  ad  un 
cilindro  o  monocilindrica. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  pic- 
cola  velocita. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  due 
cilindri. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  tre 
cilindri. 
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Dampfmaschine  (f.);  Dampfmo- 
tor  (m.) 

Trunkmaschine  (f.) 
Stehende  Maschine  (f.) 
Wassersaulenmaschine  (f.) 
Raderschneidemaschine     (s.) ; 

Raderschneidmaschine  (f.) 
Wasserhebemaschine  (f.) 

Die  Maschine  aufstellen   Oder 

montieren. 
Die  Maschine  umsteuern. 

Die  Maschine  langsamer   ge- 

hen  lassen. 
Die  Maschine  anlassen. 

Die  Maschine  abstellen. 

Die  Maschine  anwarmen. 
Die  Maschine  gehen  lassen. 

Die  Maschine  ruckwarts  gehen 

lassen. 
Geblasedampfmaschine  (f.) 

Cornpounddampfmaschine  (f.); 

Verbunddampfmaschine  (f.) 
Kondensationsdampfmaschine 

(f.) 

Gorlissdampfinaschin^  (f.) 
Dieselmotor  (m.) 
Zwillingsdampfmaschine  (f.) 
Zweitaktmotor  (m.) 
Hochdruckdarnpfmaschine  (f.) 

Schnelllaufende    Dampfma- 
schine (f.) 
Langhubige     Dampfmaschine 

Dampfmaschine  (f.)  olme 
Kondensation;  AuspuH'darnpf- 
maschine. 
Rotationsdampfmaschine  (f.) 

Eincylinderdampfmaschine  (f.) 

Langsam  laufende  Dainpfrna- 

schine  (f.) 
/weicylinderdampfmasc  h  i  n  e 

Drillingsdarapfmaschine,  (f.) 


Machine  (f.)  a  vapeur;  Moteur 
(m.)  a  vapeur. 

Machine  (f.)  a  fourreau. 
Machine  (f.)  yerbicale. 
Machine  (f.)  a  colonne  d'eau. 
Machine  (f.)  n  fendre  les  dents; 
Machine  (f.)  a  fendre  les  roues 
Machine  (f.)  a  elever  1'eau. 

Monter  une  machine;  Ajuster 
une  machine. 

Renverser  la  marche  de  la  ma- 
chine. 

Rallentir  la  marche  de  la  ma- 
chine. 

Mettre  en  marche  la  machine 

Arreter  la  machine. 

Rechauffer  la  machine. 
Faire  marcher  la  machine. 

Faire  marcher  la  machine  ar- 
riere. 

Machine  (f.)  a  vapeur  soui'ilan- 
te. 

Machine  (f.)  a  vapeur  com- 
pound. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  con- 
densation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  Corliss. 

Moteur  (in.)  Diesel. 

Machine  (f.)  a  vapeur  gemelle. 

Moteur  (m.)  a  quatre  temps. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  haute 
pression. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  gran- 
de  vitesse. 

Machine  (f.)  a  vapeur  .a  gran- 
de  course. 

Machine  (f.)  a  vapeur  sans  con- 
densation. 

Machine  (f.)  a  vapeur  rotative. 

Machine  (f.)  a  vapeur  monocy- 

lindrique. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  petite 

vitesse. 
Machine  (f.)  a  vapeur   a  deux 

cylindres. 
Machine  (f.)  a  vapeur  triple. 
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Engine  (Woolf's  steam) 
Engine-beam  (s.) 
Engine-bronze  (s.) 
Engine-builder  (s.) 

Engine-building  (s.) 

Engine-driver  (s.) 
Engine-fitter  (s.) 
Engine-frame  (s.) 


Engine-house  (s  )  (Railw.) 
Engine-house  (s.)  (Mach.) 

Engine-lathe  (s.) 
Engine-maker  (s.) 
Engine-man  (s.) 
Engine-oil  (s.) 

Engine-platform  (s.) 
Engine-plant  (s.) 

Engine-room  (s.) 


Engines  (s.  pi.);  Machines  (s. 
pi.) 

-  (Blowing);  Blast-mashines 

(s.  pi.) 

-  (Direct-aetinff     high-pres- 
sure) 


—  (Drawing) 

—  (Pumping) 

-  (Steam  drawing) 

-  (Water) 

Engineer  (s.)  (Assistant) 
Engineer  (s.) 

-  (Chief) 

-  (Civil) 

—  (Electrical) 


Macchina  (f.)  a  vapore  cli  Woolf 
Bilanciere  (m.)  della  macchina 
Bronzo  (in.)  per  macchine. 
Costruttore  (m.)  di  macchine. 

Costruzione  (f.)  delle  macchine 

Macchinista  (m.) 
Montatore  (m.) 

Incastellatura  (f.)  o  inteloiatu- 
ra  (f.)  della  macchina. 

Deposito  (m.)  delle  locomotive 

Locale  (m.)  delle  macchine ; 
Casa  (f.)  delle  macchine;  Spa- 
zio  (m.)  delle  macchine. 

Tornio  (m.)  a  motore  rnecca- 
nico. 

Costruttore  (m.)  di  macchine. 

Macchinista  (m.) 
Olio  (m.)  minerale. 

Posto  (m.)  del  macchinista. 

Impianto  (m.)  di  macchina  a 
vapore. 

Spazioun.)  della  macchina;  Lo- 
cale (m.)  della  macchina;  Ca- 
mera (f.)  della  macchina. 

Maccliine  (f.  pi.) 

Machine  (f.  pi.)  pneumofore. 


Macchine  (f.  pi.)  idrofore  ad  a- 
zione  diretta  e  ad  alta  pres- 
sione. 

Macchine  (f.  pi.)  d'estrazione. 

Macchine  (f.  pi.)  idrofore  a 
pompa. 

Macchine  (f.  pi.)  d'estrazione 
a  vapore. 

Macchine  (f.  pi.)  idrofore  o  di 
esaurimento. 

Assistente  (m.)  di  macchina. 

Ingegnere  (m.) 

Ingegnere  (in.)  capo;  Ingegne- 
re (m.)  in  capo. 

Ingegnere  (m.)  civile. 

Ingegnere  (m.)  elettrotecnico. 
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Woolfsche  Dampfmaschine  (f.) 
Balancier  (m.)  einer  Masclnne. 
Maschinenbronze  Cf.) 
Maschinenl)auer  (in.);  Masehi- 

nenkonstrukteur  (in.) 
Maschinenbau    (m.) ;  Maschi- 

nenbaukunst  (f.) 
Maschinist  (m.) 
Monteur  (m.) 
Maschinengestell  (n.);  Maschi- 

nengeriist  (n.);  Maschinen- 

rahmen  (m.) 
Masclnnenhaus  (n.) ;  Lokomo- 

tivschuppen  (ni.) 
Maschinenraum  (m.);  Maschi- 

nenhaus  (n.) 

Maschinendrehbank  (f.) 

Mascliinenbauer  (in.);  Maschi- 
nenkonstrukteur  (ni.) 

Maschinist  (m.);  Maschinen- 
warter  (m.) 

Mineralol  (n.):  Maschinenol 
(n.) 

Mascliinistenstand  (m.) 

Maschinenanlage  (f.) 

Mascliinenraum  (m.);  Maschi- 
nenstube  (f.) 

Maschinen  (f.  pi.) 

Geblitse  (n.  pi.);  Wettermaschi- 
nen  (f.  pi);  Luftbewegungs- 
maschinen  (f.  pi.) 

Wasserhaltungsmascl  linen  (f. 
pi.)  mit  direktem  Zui;-;  Direkt- 
wirkende  Hochdruckwasser- 
haltungsmaschineo  (f. pi.) 

Fordermaschinen  (f.  pi.) 

Wasserhaltung-spumprnaschi- 
nen  (f.  plJ 

Dampffordermaschinen  (f.  pi.) 

Wasserhaltungsniasohinen  (f. 

pi.);  Wasserkunste  (f.  pi.) 
Hilfsniaschinist  (rn.) 
Ingenieur  (m.) 
Oberingenieur  (m.) 

Civilingenieur  (rn.);  Civil-Inge- 

nieur  (in.) 
Elektroingeriieur  (m.) 


Machine  (f.)  a  vapeur  de  Wqolf. 
Balancier  (rn.)  d'une  machine. 
Bronze  (m.)  pour  machines. 
Constructeur  (m.)  de  niaschi- 

nes. 
Construction  (f.)  de  machines. 

Machiniste  (m.) 

Monteur  (m.) 

Batis(rn.)  d'une  machine;  Chas- 
sis (m.)  d'une  machine;  Char- 
pente  (f.)  d'une  machine. 

Depot  (in.)  des  locomotives. 

Chambre  (f.)  des  machines; 
Place  (f.)  des  machines. 

Tour  (m.)  a  la  mecanique. 
Constructeur  (m.)  de  machines 
Machiniste  (m.) 
Huile  (f.)  de  machine. 

Poste  (m.)  du  machiniste. 
Installation  (f.)  d'une  machine 

a  vapeur. 
Chambre  (f.)  de   la   machine; 

Place  (f.)  de  la  machine. 

Machines  (f.  pi.) 

Machines  (f.  pi.)  souHlantes. 


Machines  (f.  pi.)  d'epuisement 
a  action  directe  et  a  haute 
pression. 

Machines  (f.  pi.)  d'extraction. 
Machines  (f.  pi.)  d'epuisement 


a  pompe. 
[acrii 


Macnines  (f.  pi.)  d'extraction 

a  vapeur. 
Machines  (f.  pi.)  d'exhaure. 

Aide-inachiniste  (m.) 
Ingenieur  (in.) 
Ingenieur  (in.)  en  chef. 

Ingenieur  (m.)  civil. 
Ingenieur  (m.)  electricien. 
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Engineer  (s.)  (Mechanical) 

—  (Mining) 
Engineering  (s.) 

English  standard  candle  (s.) 
to  Engrave  (v.) 
Engraver  (s.) 

—  of  music. 

—  (Wood) 

Engraving  (s.) 

-  (Copper) 

—  (Wood) 

Entablement  (s.) ;  Entablature 

(s.)  (Arch.) 
(Champfered)  (Arch.) 

—  (Composite) 

-  Corinthian) 

-  (Doric) 

—  (Ionian) 

—  of  an  engine  (Mach,) 

Entresol    (s.);    Mezzanine   (s.) 

(Build) 
Entropy  (s.) 
Epicycloid  (s.) 

—  (Contracted);  Quirked  epicy- 
cloid (s.) 

—  (Prolate);   Inflected    epicy- 
cloid (s.) 

Epistylium  (s.;;  Epistyle  (s.) 
(Arch.) 

Epurator  (s.)  (Cotton)  (Spinn.) 

E.  P.  S.  (Abbreviation  for  Elec- 
trical Pouser  Storage,  applied 
to  a  type  of  secondary  bat- 
tery made  by  a  company 
bearing  that  title) 

Equalising  battery  (s.) 

—  connection  (s.) 
Equalizer  (s.)  (Electr.) 
Equalizer  feeder  (s.)  (Electr.) 
Equalizer  (s.)  (Potential) 

Equation  (s.)  (Math.) 

—  of  a  curve. 

—  of  a  point. 


Ingegnere  (m.)  meccanico. 
Ingegnere  (m.)  delle  miniere. 
Ingegneria  (f.) 

Candela  (f.)  normale  inglese. 

Incidere. 

Incisore  (m  ) 

Incisore  (m.)  di  musica. 

Incisione  (m.)  in   legno ;   Xilo- 

a-rafla  (f.) 
Incisione  (f.) 
Incisione  (f.)  sul  rame. 
Incisione  (f.)  sul  legno. 

Cornicione  (m.) 

Cornicione  (in.)  augnato. 

Cornicione  (m.)  d'ordine  com- 
posito. 

Cornicione  (m.)  d'ordine  co- 
rintio. 

Cornicione  (m.) d'ordine  dorico 

Cornicione  (in.)  d'ordine  jonico 

Incastellatura  (f.)  d'una  mac- 
china. 

Mezzanine  (m.) 

Entropia  (f.) 

Epicicloide  (f.) 

Epicicloide  (f.)accorciata  oon- 
dulata. 

Epicicloide  (f.)  allungata  o  no- 
data. 

Architrave  (m.) 

Depuratore  (m.)  di  cotone. 
Abbrevia/ione    di    Electr ica  i 
Power  S 


Batteria  (f.)  a  ripulsione. 

Collegamento  (m.)  egualizza- 

tore. 
Egualizzatore  (m.);  Compensa- 

tore  (m.) 
Conduttore  (m.)  di  compensa- 

zione;  Egualizzatore  (in.) 
Egualizzatore  (in.)  di  poten- 

ziale. 

Equazione  (f.) 

Equazione  (f.)  di  una  curva. 
Equazione  (f.)  di  un  punto. 


German 


-  417  - 


French 


Maschineningenieur  (in.) 
Bergingenieur  (m.) 
Ingenieurwesen  (n.);  Ingenieur- 

wissenschaft  (f.) 
Englische  Normalkerze  (f.) 
Gravieren;  Stechen;  Schneiden 
Steelier  (m.);  Bildstecher  (m.) 
Notenstecher  (m.) 
Holzschneider(m.);  Xylograph 

(m.) 

Stich  (m.) 
Kupferstioh  (m.) 
Holzschnitt  (m.);  Xylographie 

Gebalke  (n.);  Simswerk  (n.) 

Abgeschragtes  Gebalke  (n.) 
Komposites  Gebalke  (n.) 

Korinthisches  Gebal  i<e  (n.) 

Dorisches  Gebalke  (n.) 
lonisches  Gebalke  (n.) 
Maschinengestell  (n.) 

Halbgeschoss  (n.) 

Entropie  (f.) 

Epicycloide  (f);  Epicycloide  (f.) 

VerkurzteEpicyc)oide(f);Wel- 
lenformige  Epicycloide  (f.) 

Gedehnte  Epicycloide  (f.);  Ge- 
streckte  Epicycloide  (f.) 

Architrav  (m.);  Unterbalken 
(m.);  Hauptbalken  (m.) 

Vorkratzmaschine  (f.) 

Abkiirzung  fur  Electrical  Po- 
wer Storage. 


Ausyleichbatterie  (f.) ;  Puffer- 

batterie  (f.) 
Ausgleichverbindung  (f.) 

Ausgleicher  (m.) 
Ausgleichsleitung  (f.) 
Potentialausgleicher  (m.) 

Gleichung  (f.) 

Gleichung  (f.)  einer  Curve. 

Gleichung  (f.)  eines  Punktes. 

WEBBER. 


Ingenieur  (m.)  mecanicien. 
Ingenieur  (m.)  des  mines. 
Science  (f.)  de  1'ingenieur. 

Bougie  (f.)  norm  ale  anglaise. 

Graver. 

Graveur  (m.) 

Graveur  (m.)  en  musique. 

Graveur  (m.)  en  bois. 

Gravure  (f.) 

Gravure  (f.)  en  cuivre. 

Gravure  (f.)  en  bois. 

Entablement  (m.) 

Entablement  (m.)  chanfreine. 
Entablement  (m.)  composite. 

Entablement  (m.)  corinthien. 

Entablement  (m.)  dorique. 
Entablement  (m.)  ionique. 
Entablement  (m.)  d'une   ma- 
chine. 
Entresol  (m.) 

Entropie  (f.) 

Epicycloid e  (f.) 

Epicycloide  (f.)  raccourcie  ou 

ondul^e. 
Epicycloide  (f.)  rallongee  ou 

nou6e. 
Epistyle  (m.):  Architrave  (f.) 

Epurateur  (m.)  pour  coton. 
Albreviation    pour    Electrical 
Power  Storage. 


Botterie-tampon  (f.) 
Connexion  (f.)  egalisatrice. 
Compensateur  (m.) 

Conducteur(m.)  decompensa- 
tion. 
Egalisateur  (m.)  de  potentiel. 

Equation  (f.) 

Equation  (f.)  d'une  courbe. 

Equation  (f.)  d'un  point. 
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Equation  (s.)  of  a  surface. 

—  of  condition. 

—  of  the  first  decree. 


involging  one,  two,  three 

unknown  quantities. 

(Algebraic) 

(Analytical) 

(Biquadratic) 

(Chemical) 

(Cubic) 

(Determinate) 

(Differential) 

(Exponential) 

(Imaginary) 

(Indeterminate) 

(Irreducible) 

(Quadratic) 


—  (to  Resolve  (v.)  an) 
Equator  (Magnetic) 

—  (Thermic) 

Equiangular  (adj.)  (Math.) 
Equifrequent  conductor  (s.) 
Equilateral  (adj.)  (Geom.) 
to  Equilibrate  (y.) 
Equilibrated     slide-valve     (s. 

(Steam-eng.) 
Equilibrium  (s.) 

—  (Electric) 

-  Indifferent) 

—  (Stable) 

—  (Unstable) 

—  (Position  (s.)  of) 

—  (Conditions  (s.pl.)  of) 

Equipotential  (adj.)  (Electr.) 
Equivalence  (s.)  (Chem.) 
Equivalent  (adj.) 

-  (s.) 

—  (Chemical) 

—  (Electro-chemical) 

—  (Electro-mechanical) 

—  (Electro-thermal) 


Equazione  <f.)  di  una  superficie 
Equazione  (f.)  di  condizione. 
Equazione  (f.)  di  primo  grado; 
Equazione  (f.)  hneare. 

Equazione  (f.)  a  una,  due,  tre, 
incognite. 

Equazione  (f.)  algebrica. 

Equazione  (f.)  analitica. 

Equazione  (f.)  biquadratica. 

Formola  (f.)  chimica. 

Equazione  (f.)  cubica;  Equazio- 
ne (f.)  di  terzo  grado. 

Equazione  (f.)  determinata. 

Equazione  (f.)  differenziale. 

Equazione  (f.)  esponenziale. 

Equazione  (f.)  immaginaria. 

Equazione  (f.)  indeterminate. 

Equazione  (f.)  irriducibile. 

Equazione  (f.)  quadratica  ;  E- 
quazione  (f.)  di  secondo  gra- 
do. 

Risolvere  un'equazione. 

Equatore  (m.)  magnetico. 

Equatore  (m.)  termico. 

Equiangolo. 

Conduttore  (m.)  in  risonanza. 

Equilatero. 

Equilibrare;  Bilanciare. 

Cassette  (m.)  equilibrate. 

Equilibrio  (m.) 
Equilibrio  (m.)  elettrico. 
Equilibrio  (m.)  indifferente  o 

neutro. 

Equilibrio  (m.)  stabile. 
Equilibrio  (m.)  instabile. 
Posizione  (f.)  d'equilibrio. 
Condizioni  (f. pi.)  d'equilibrio. 

Equipotenziale. 
Equivalenza  (f.) 
Equivalente. 
Equivalente  (m.) 
Equivalente  (m.)  chimico. 
Equivalente  (m.)  elettrochimi- 

co. 
Equivalente   (m.)  elettromec- 

canico. 
Equivalente  (m,)  elettrotermi- 

co. 
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Gleicliung  (f.)  einer  Fliiclie. 
Bedingungsgleichung  (f.) 
Gleichung  (f.)  vom  ersten  Gra- 
de; Gleichung  (f.)  des  ersten 
Grades:   Lineare  Gleichung 

(f.) 
Gleichung  (f.)mit  einer,  zwei, 

drei Unbekannten. 

Algebraische  Gleichung  (i.) 
Analytische  Gleichung  (f.) 
Biquadratische  Gleichung  (f.) 
Chemisette  Formel  (f.) 
Kubische  Gleichungff. );  Gleich- 
ung (f.)  vom  dritten  Grade. 
Bestirnmte  Gleichung  if.) 
Dillerentialgleichuna:  (t'.i 
Expenentialglelcliung  if.) 
Imaginare  Gleichung  (f. i 
Unbestiminte  Gleicliung  (f.) 
Unreducierbare  Gleichung  (f.) 
Quadratische    Gleichung  (f.); 

Gleichung    (f.)    des  sweiten 

Grades. 
Eine    Gleichung    losen ;    Eine 

Gleichung  auhosen. 
Magnetischer  Aequator  (in.) ; 

Magnet-Aequator  (m.) 
Thermischer  Aequator  )m.) 
Gleichwinkelig;  Gleichwinklig 
Mitschwingender  Leiter  (m.) 
Gleicbseitig. 
Ausbalancieren. 
Entlasteter  Schieber  (m.) 

Gleichgewicht  (n.) 
Elektrisches  Gleicligewicht  (n) 
Indifferentes  Gleichgewicht  (n) 

Stabiles  Gleichgewicht  (n.) 
Labiles  Gleichgewicht  (n.) 
Gleichgewichtslage  (f.) 
Gleichgewichtsbeding  u  n  g  e  n 

(f.  pi.) 

Aequipotential. 
Gleichwertigkeit  (f.) 
Gleichwertig. 
Aequiyalent  (n.) 
Ghemisches  Aequivalent  (n.) 
Elektrochemisclies    Aequiva- 
lent (n.) 

Elektromechanisches     Aequi- 
valent (n.( 

Elektrothermisches   Aequiva- 
lent  (n.) 


Equation  if.)  d'une  surface' 
Equation  (f.)  de  condition. 
Equation  (f.)  du  premier  degre; 
Equation  (f.)  lineaire. 

Equation  (f.)  a  une,  deux,  trois 

inconnues. 

Equation  (f.)  algebrique. 
Equation  (f.)  anvlytique. 
Equation  (f.)  bicarree. 
Equation  (f.)  chimique. 
Equation   (f.)   cubique    ou  de 

troisieme  degre. 
Equation  (f.)  determinee. 
Equation  (f.)  differentielle. 
Equation   f.)  exponentielle. 
Equation  (f.)  imaginaire. 
Equation  (f.)  indeterminee. 
Equation  (f.)  irreductible. 
Equation  (f.)  carree ;  Equation 

(f.)  du  second  degre. 

Resoudre  une  equation. 
Equateur  (m.)  magnetique. 

Equateur  (m.)  thermique. 

Equiangle. 

Conducteur  (m.)  en  resonance. 

Equilateral. 

Equilibrer. 

Tiroir  <m.)  equilil^re. 

Equilibre  (m.) 

Equilibre  <m.)  electrique. 

Equilibre  (m.)  indifferent. 

Equilibre  (m.)  stable, 
Equilibre  (m.)  instable. 
Position  (f.)  d'equilibre. 
Conditions  (f.  pi.)  d'equilibre. 

Equipotentiel. 

Equivalence  (f.) 

Equivalent. 

Equivalent  (m.) 

Equivalent  (m.)  chimique. 

Equivalent  (m  )  electrochimi- 

que. 
Equivalent  (m.)  electromeca- 

nique. 
Equivalent  (m.)  electrothermi- 

que. 
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Equivalent  (adj.)  (Endosrnotic) 

—  (Mechanical)  of  heat. 

—  (Thermal)  of  work. 

—  Thermo-chemical) 

—  (Water) 
to  Erect  (v.) 

—  a  machine. 

—  a  perpendicular  from  a  gi- 
ven point  in  a  line  (Geom.) 

Erecting  (s.)  of  machines. 

Erecting-shop  (s.)  (Mach.) 
Erection  (s.)  (Mach.) 

—  (s.);  Construction (s,)( Arch.) 

Erector  (s.);  Engine-fitter  (s.) 

(Mach.) 
Erg  (s.) 
Erg-meter  (s.) 

Erg-ten  (s.);  Ten  meg-ergs  (Ten 
millions  of  ergs) 

Ericson's  engine  (s.);  Caloric- 
engine  (s.) 

Error  (s.) 

—  in  observation. 

—  in  reading  oft'. 

-  of  collimation. 

—  of  division. 

—  of  excentricity 

—  (Absolute) 

-  (Constant) 

—  (Probable) 

—  (Relative) 
Escape  (s.)  (Techn.) 

—  of  steam;  Steam-escape  (s.) 
Escape-pipe  (s.) 
Escape-steam  (s.) 
Escape-valve  (s.) 

Escapement  wheel  (s.) 
Escapement  (s.);  Scapement(s.) 

(Watch-m.) 

to  Establish  (v.)  electric  con- 
nections. 

—  a  foundation  (Build.) 


Equivalente  (m.)  endosmotico 

Equivalente  (m.)  dinamico  del 

calore. 
Equivalente  (m.)  caloriflco  del 

layoro. 
Equivalente  (m.)  termochitni- 

co. 
Equivalente  (m.)  calorirnetrico 

Montare;  Elevare;  Erigere. 

Montare  una  macchina. 
Elevare  una  perpendicolare  ad 

una  retta    da   un   punto    di 

questa. 
Montaggio  (m.)  delle  macchine 

Officina  (f.)  di  montaggio. 

Montaggio  (m.) 

Erezione  (f.) ;  Gostruzione  (f.); 

Elevazione  (f.) 
Montatore  (m.) 

Erg  (m.);  Ergon  (m.) 
Ergometro  (m.) 

Dieci  megergs  (m.);  Dieci  mi- 
lioni  di  erg. 

Macchina  (f. )  calorica;  Macchi- 
na (f.)  di  Ericson. 

Errore  <m.) 

Errore  (m.)  di  osservazione. 

Errore  (m.)  di  lettura. 

Errore  (m.)  di  collimazione. 

Errore  (m.)  di  graduazione. 

Errore  (m.)  di  eccentricita. 

Errore  (m.)  assoluto. 

Errore  (m.)  costante. 

Errore  (m.)  probabile. 

Errore  (m.)  relativo. 

Scappamento  (m.);  EJ'fiusso 
(m.) ;  Emissione  (f.) 

Scappamento  (m.)  del  vapore. 

Tubo  (m.)  di  Scappamento. 

Vapore  (m.)  di  Scappamento. 

Valvola  (f.)  di  Scappamento. 

Scappamento  (m.) 
Scappamento  (m.) 

Stabilire  delle  congiunzioni  e- 

lettriche. 
Stabilire  una  fondazione. 


French 


Endosrnotisches  Aequivalent 
(n.) 

Arbeitsaquivalent(n,)derWdr- 
me. 

Warmeaquivalent  (n.)  der  Ar- 
beit. 

Thermochemishes  Aequiva- 
lent (n.) 

Kalorimetrisches  Aequivalent 

(n.) 

Aufstellen;  Montieren;  Errich- 
ten;  Aufrichten. 

Eine  maschine  montieren. 

Eine  Senkrechte  in  einen  Punkt 
einer  Linie  errichten. 

Montieren  (n.)  von  Maschinen; 
Aufstellen  (n)  von  Maschinen. 
Montierungswerkstatte. 
Montierung  (f.) 
Erbauung  (f.);  Errichtung  (f.) 

Monteur  (m.) 

Erg  (n.) 

Energiemesser     (m.);     Ver- 

brauchsmesser  (IIT) 
Zehn  Meg-erg  (n.) 

Calorische  Maschine  (f.);  Eric- 

son'sche  Maschine  (f.) 
Fehler  (m.) 

Beobachtungsfehler  (m.) 
Ablesungsfehler  (m.) 
Kollimationsfehler  (m.) 
Theilungsfehler  (m) 
Excentricitatsfehler  (m.) 
Absolute?  Fehler  (m.) 
Konstanter  Fehler  (m.) 
Wahrscheinlicher  Fehler  (m.) 
Relativer  Fehler  (m.) 
Ent  weichung  (f.);  Ausstromung 

Dampfentweichung  (f.) 
Dampfabblaserohr  (n  ) 
Auspuffdampf  (in.) 
Auslassventil  (n.);  Abflussven- 

til  (n.) 

Steigrad  (n.) 
Hemmung  (f.) 

Elektrische    Verbindungen 

herstellen. 
Einen  Grund  anlenen. 


Equivalent  (m.)  endosmotique. 

Equivalent  (m.)  dynamique  de 

fa  chaleur. 
Equivalent  (m.)  caloriflque  du 

travail. 
Equivalent  (m.)  thermochimi- 

que. 
Equivalent  (m.)  calorimetrique 

Monter;  Dresser;  Erlger;  Ele- 

ver. 

Monter  une  machine. 
Elever  une  perpendiculaire  sur 

une  ligne. 

Montage  (m.)  des  machines. 

Atelier  (in.)  de  montage. 
Montage  (m.);  Ajustage  (rn.) 
Construction  (f.) 

Monteur  (m.) 

Erg  (m.) 
Ergometre  (m.) 

Dix  meg-erg  (m.) 

Machine  (f.)  calorique;  Machine 

(f.)  d'Ericson. 
Erreur  (f.) 

Erreur  (f.)  d'observation. 
Erreur  (f.)  de  lecture. 
Erreur  (f.)  de  collimation. 
Erreur  (f.)  de  graduation. 
Erreur  (f.)  d'excentricite- 
Erreur  (f.)  absolue. 
Erreur  (f.)  constante. 
Erreur  (f.)  probable. 
Erreur  (f.)  relative. 
Echappement  (m.) 

Echappement  (m.)  de  la  vapeur 
Tuyau  (m.)  d'echappement. 
Vapeur  (f.)  d'echappement. 
Soupape  (f.)  d'echappement. 

Roue  (f.)  d'echappement. 
Echappement  (m.) 

Etablir  des    communications 

electriques. 
Etablir  un  Ibndement. 
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Establishment  (s.) 
Estimate  (s.)  (Techn.) 
to  Etch  (v.) 

Etching  i  s.i 

—  (Electric);    Electric  engra- 
ving (s.) 

Ether  (s.) 
-  (Ethylic) 

—  (Methylic) 

—  lamp  (s.) 

—  theory  (s.) 
Eudiometer  (s.) 
to  Evaporate  (v.) 

Evaporating-pipe  ( s. ) 
Evaporation  (s.) 

—  (Electric) 
Evaporative -power  (s.) 

E volute-winding  (s.) 
Excitability  (s.)  (Faradic)  (E- 
lectr.) 

—  (Galvanic) 
Excitation  (s.)  (Electr.) 

—  (Alternating-current) 

—  (Compound) 


—  (Constant) 

—  (Continuous-current) 

—  (Method  (s.)  of) 
-  (Self-) 

—  (Separate) 

—  (Series) 

—  (Shunt) 

to  Excite  (v.)  (Electr.) 
Exciter  (s.);  Rubber  (s.)  (Electr.) 


Exciting-dynamo  (s.);  Exciting- 
machine  (S.) 

Exciting-circuit  (s.)  (Electr.) 
Exciting-coil  (s.)  (Electr.) 
Exciting-plate  (s.) 


Stabilimento  (m.);  FabBrica  (f.) 

Stima(f.);  Calcplo(m.)  preven- 
tive; Preventive  (m.)di  costo. 
Incidere  all'acqua  forte. 

Incisione  (f.)  all'acqua  forte. 
Incisione  (f.)  elettnca. 

Etere  (in.) 

Etere  (m.)  etilico  o  solforico. 

Etere  (m.)  metilico. 

Lampada  (f.)  ad  etere. 
Teoria  (f.)  dell'etere. 
Eudiometro  (m.) 
Evaporare;  Evaporizzare 

Tubo  (m.)  d'evaporazione. 
Evaporazione  (f.) 

Evaporazione  (f.)  elettrica. 
Potere    cm.)    d'evaporazione ; 
Capacita(f.)divaporizzazione 
Awolgimento  (m.)  frpntale. 
Eccitabilita  (f.)  faradica. 

Eccitabilita  (f.)  galvanica. 
Eccitazione  (f.) ;  Eccitamento 

(m.) 
Eccitazione  (f.)  a  corrente  al- 

ternata. 
Eccitamento  (m.)  compound  o 

composto. 

Eccitazione  (f.)  costante. 
Eccitazione  (f.)  a  corrente  con- 

tinua. 

Genere  (m.)  d'eccitazione. 
Autoeccitazione  (f.) 
Eccitazione  (f.)  indipendente. 
Eccitamento  (m  )  in  serie. 
Eccitamento   (m.)   in    deriva- 

zione. 
Eccitare. 
Eccitatore  (m.)  d'una  macchina 

eccitatrice. 

Uinamo  (f.) eccitatrice;  Macchi- 
na (f.)  eccitatrice. 
Circuito  (m.)  eccitatore- 
Spirale  (f.)  eccitatrice. 
Piastra  (f)  eccitatrice. 
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Etablissement  (m.);  Fabrikff.); 

Niederlassung  (f.) 
Kostenanschlag  (m.);  Kosten- 

voranschlag  (m.) 
Aetzen  auf  Kupfer;  Aetzenauf 

Stahl. 
Aetzen  (n.) 
Elektrisches  Aetzen  (n.) 

Aether  (m.) 

Aethylather  (m.) ;  Schwefela- 

ther  (m.);  Aethyloxyd  (n.) 
Methvlather(m.);  Methyloxyd 

(ft.) 

Aetherlampe  (f.) 
Aethertheorie  (f.) 
Eudiometer  (n.) 
Ahdampfen;  Evaporerien;  Ver- 

dunsten. 

Abdampfrohr  (n.) 
Verdampfung(f);  Verdunstung 

If,);  Verdampfen  (n.) 
Elektrische  Verdunstung  ff.) 
Verdampfungsfahigkeit  (f.) 

Stirnwicklung  (f.) 
Faradische  Erregbarkeit  (f.) 

Galvanisclie   Erregbarkeit  (f.) 
Erregung  (f.) 

Wechselstromerregung  (f.) 

Verbunderregung  (f.) ;  Erre- 
gung (f.)  durch  Compound- 
wicklung. 

Konstante  Erregung  (f.) 
Gleichstromerregung  (f.) 

Erregungsart  (f.) 
Selbsterregung  (f.) 
Fremderregung  (f.) 
Hauptstromerregung  (f.) 
Nebenschlusserregung  (f.) 

Erregen. 

Reiber  (m.);  Reibzeug  (n.);  Reib- 
stiick  (n.);  Reibkontakt  (m.) 
einer  Elektrisirmaschine. 

Erregermaschine  (f.) 

Erregerstromkreis  (m.) 
Erregerwicklung  (f.) 
Erregerplatte  (f.) 


Etablissement  (m.):  Fabrique 

(f.) 
Devis  (m.);  Estimation  (f.) 

Graver  a  1'eau  forte. 

Gravure  (f.)  a  1'eau  forte. 
Gravure  (f.)  electrique. 

Ether  (m.) 

Ether  (m.)  sulfurique. 

Ether  (m.)  methylique. 

Lampe  (f.)  ether. 
Theorie  (f.)  de  Tether. 
Eudiometre  (m.) 
Evaporer. 

Tuyau  (m.)  d'evaporation. 
Evaporation  (f.) 

Evaporation  (f.)  electrique. 
Puissance  (f.)    d'evaporation; 
Puissance  (f.)  de  vaporisation 
Enroulement  (in.)  frontal. 
Excitabilite  (f.)  faradique. 

Excitabilite  (f.)  galvanique. 
Excitation  (f.) 

Excitation  (f.)  par  courant  al- 

ternatif. 
Excitation  (f.)  compounde. 


Excitation  (f.)  constante. 
Excitation  (f.)  par  courant  con- 

tinu. 

Mode  (m.)  d'excitation. 
Autoexcitation  (f.) 
Excitation  (f.)  independante. 
Excitation  (f )  en  serie. 
Excitation  (f.)  en  derivation. 

Exciter. 

Coussin(m.);  Frotteur(m.)  d'u- 
ne  machine  excitatrice. 

Machine  (f.)  excitatrice. 

Circuit  (m.)  excitateur. 

Bobine  (f.) 

Plaque  (f.)  excitatrice. 
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to  Exhaust  (v.)  (Steam-eng.) 

Exhaust  (s.) 

Exhaust-port  (s.)  (Steam-eng.) 


Exhaust-steam  (s)  (Steam-eng.) 
Exhaust-valve  (s.)  (Steam-eng.) 


Exhaust-chamber  (s.) 

coefficient  (s.) 

curve  (s.) 

edge  (s.) 

-  -lap  (s.) 

-  -lead  (s.) 

— period. 

Exhausted  (adj.) 

Exhausting    machine   (s.)    for 

ventilating  mines. 
Exhaustion  (s.) 

—  of  steam. 

—  of  the  battery. 

Exhibition  (s.) 

-  (Industrial) 

—  (International )     Universal 
exibition  (s.) 

Exomose  <s.) 
Expansion  (s.) 

—  of  steam. 

—  (Coefficient  (s.)  of) 

—  (Degree  (s.)  of) 

—  (Electric) 

-  (Fixed) 

—  (Linear) 

—  (Polar) 

—  (Variable) 
Expansion-cock  (s.) 
Expansion-curve  (s.) 


Evacuare;  Vuotare. 

Scarico   (m.)   o   scappamento 

(m.)  del  vapore. 
Orificio    (m.)    d'evacuazione; 

Oriflcio  (m.)  di  scarico  o  di 

sfogo. 

Vapore  (in.)  di  scappamento  ; 
Vapore  (m.)  evacuate ;  Va- 
pore (m.)  d'evacuazione. 

Valvola  (f.)  di  scarico;  Valvola 
(f.)  di  scappamento;  Valvola 
(f.)  di  evacuazione  ;  Valvola 
di  spurgo  o  di  sfpgp. 

Camera  (f.)  d'ammissione. 

Coefficiente  (m.)  d'efflusso. 

Curva  (f.)  di  scarico. 

Spigolo  (m.)  di  scarico. 

Sporto  (m.)  interne  (del  cas- 
settu) 

Precessione  (f.)  dello  scarico. 

Periodo  (m.)  di  scarico. 
Evacuate;  Vuotato. 
Macchina  (f.)  aspirante  per  la 

ventilazione  delle  miniere. 
Evacuazione  (f.) 

Scarico  (m.)  del  vapore;  Scap- 
pamento (m.)  del  vapore. 

Esaurimento  (m.)  della  batte- 
ria. 

Esposizione  (f.) 

Esposizione  (f.)  industriale. 

Esposizione  (f.)internazipnale; 

Esposizione  (f.)   mondiale   o 

universale. 
Esosmosi  (f.) 
Espansione  (f.);  Dilatazioneff.) 

Espansione  (f.)  del  vapore. 

Coefficiente  (m.)  d'espansione. 
Grado  (m.)  di  espansione. 
Espansione  (m.)  elettrica. 
Espansione  (f.)  flssa. 
Espansione  (f.)  lineare;  Dilata- 

zione  (f.)  lineare. 
Espansione  (f.)  polare. 
Espansione  (f.)  variabile. 
Rooinetto  <m.)  d'espansione. 
Curvo  (f.)  (loH'cspansione. 
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Ausblasen;  Aussaugen;  Entlee- 

ren;  Abblasen. 
Dampfaustritt  (m.) 

Dampfausstromungsoffung  (f.) 
Dampfaustrittspffnung  (f.) ; 
Ausstromungsotfnung  (f.) ; 
Ausblasekanal  (m.) 

Abdampf  (m.);  Ausgeblasener 
Dampf(m.);  Abgangsdarnpf 
(m.) ;  Retourdarapf  (rn.) 

Ausblaseventil  (n.) ;  Abblase- 
ventil  (n.);  Auslassventil  (n.) 


Eintrittkamrner  (f.) 
Ausflusskoefficient  Cm.) 
Ausstromungslinie  (f.) 
Auslasskante  (f.) 
Ausslassiiberdeckung  (f.) 

Voraustritt  (m  ) ;  Vorausstro- 

mung  (f.) 

Dampfausstr6mungsperiode(f.) 
Luftleer. 
Wettermaschine  (f.) 

Aussaugung  (f.);    Entleerung 
Abfuhrung  (f.)  des  Darnpfes. 
Erschopfuug  (f.)  der  Batterie. 

Ausstellung  (f.) 
Gewerbeausstellung  (f.);  Indu- 

strieaussteilung  (f.) 
Weltausstellung  (f.) 


Exosmqse  (f.) 

Expansion  (f.);  Ausdelmung  (f.) 

Expansion  (f.)   des    Dampfes ; 
Ausdelmung  (f.)  des  Dampfes 
Expansionskoefficient  (m.) 
Expansionsgrad  (m.) 
Elektrische  Expansion  (f.) 
Feste  Expansion  (f.) 
Langenausdehnung  (f.) 

Polare  Ausdelmung  (f.) 
Veranderliche  Expansion  (f.) 
Expansionshahn  (m.) 
Expansionskurvc  (f.) 


Vider  ;  Echapper ;  Degager. 

Echappement  (in.)  de  la  va- 

peur. 
Orifice  (m.)  d'evacuation;  Lu- 

miare    Cf-)    d'echappement ; 

Ouverture  (f.)  d'evacuation. 

Vapeur  (f.)  d'echappement;  Va- 
peur  (f.)  de  sortie;  Vapeur 
(f.)  epuisee. 

Soupape  (f.)  d'evacuation. 


Chambre  (f.)  d'admission. 
Coefficient  (m.)  d'ecoulement. 
Courbe  (f.)  d'echappement. 
Arete  (f.)  d'echappement. 
Recouvrement(m.)  d'echappe- 
ment. 


Perk>de  (f.)  d'echappement. 
Machine  (f.)  aspirante. 
Evacuation  (f.) 
Evacuation  (f.)  de  la  vapeur. 
Epuisement  (m.)  de  la  batterie. 

Exposition  (f.) 

Exposition  (f.)  industrielle. 

Exposition  (f.)  universelle  ou 
Internationale. 

Exosmose  (f.) 

Expansion  Cf.);  Detente  (f.);  Di- 
latation Cf.) 
Detente  (f.)  de  la  vapeur. 

Coefficient  (m.)  d'expansion. 
Degre  Cm.)  de  detente. 
Expansion  (1.)  electrique. 
Expansion  (f.)  fixe. 
Dilatation  (f.)  lineaire. 

Expansion  (f.)  polaire. 
Detente  (f.)  variable. 
Robinet  (m.)  de  detente. 

Courbe  (f.)  de  dotente, 
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Expansion-cylinders  (s.  pi.) 
Expansion-eccentric  (s.) 

Expansion-engine  (s.) 
Expansion-gear  (s:) 

Expansion -joint  (s.  >:  Dilatation 

joint  (s.)  (Brigde-b) 
Expansion-line  (s.) 
Expansion-link  (s.) 

Expansion-lever  (s.) 
Expansion-rod  (s.) 
Expansion-slide-valve  (s.) 

Expansion-sliding-block  (s.) 
Expansion-valve  (s.) 
Expansion  (s.)  (Adiabatic) 

—  (Cylinder) 

—  (Period  (s.)  of) 
-  (Mixed) 

Expansion  stuffing  box  (s.) 

Expansive  (adj.) 

—  engine  (s.) 


—  force  (s.) 

—  power  (s.) 
Expansive-engine  (s.)  (Non) 

Expenses  (s.  pi.)  of  a  building, 
etc.  (Build.) 

—  of  maintenance. 

—  of  working  (Tech.) 

—  (Direct  operating) 

—  (Fixed  operating) 

—  (Office) 

—  (Repair) 

—  (Variable  operating) 

Expert  (Report  (s.)  of) 
Exploder  (s.) 

—  (Bridge) 

—  (Incandescence) 

—  (Induction) 

—  (Ribbon) 
Exploring  brush  (s.) 


Cilindri  (m.  pi.)  d'espansione- 
Eccentrico  (ra.)  dell'espansione 

Macchina  (f.)  ad  espansione. 

Apparecchio  (m.)   dell'espan- 
sione. 
Giunto  (m.)  a  compensazione. 

Linea  (f.)  dell'espansione. 
SeUore  (m.)   dell'espansione.; 

Glifo  (m.)  dell'espansione. 
Leva  (f.)  d'espansione.    . 
Asta  (f.)  d'espansione. 
Cassetto  (m.)  d'espansione. 

Cursore  (m.)  d'espansione. 
Valvola  (f.)  d'espansione. 
Espansione  (f.)  adiabatica. 
Dilatazione  (f.)  del  cilindro. 
Periodo  (m.)  d'espansione. 
Espansione  (f.)  mista. 
Premistoppa    (m.)    compensa- 

tore. 

Espansivo. 
Macchina  (f.)   espansiva   o   ad 

espansione  ;  Macchina  (f.)  a 

vapore  ad  espansione. 
Forza  (f.)  espansiva;  Forza  (f.) 

d'espansione. 
Potere    (f.)   espansivo ;   Forza 

(f.)  d'espansione. 
Macchina  (f.)  a  vapore  senza 

espansione. 
Spese  (f.  pi.)  di  costruzione. 

Spese  (f.  pi.)  di  manutenzione. 
Spese  (f.  pi.)  d'esercizio. 
Spese  (f.  pi.)  di  esercizio  di- 

rette. 
Spese  (f.  pi.)  flsse  di  esercizio. 

Spese  (f.pl.)  d'amministrazione 
Spese  (f.  pi.)  di  riparazione. 
Spese  (f.  pi.)   di   esercizio  va- 

riabili. 
Perizia  (f.) 
Esploditore  (m.) 
Esploditore  (m.)  a  ponte. 
Esploditore   (m.)    a    incande- 

scenza. 

Esploditore  (m.)  a  induzione. 
Esploditore  (m.)  a  nastro. 
Spazzola  (f.)  di  prova. 


Fi  L'ti 


Expansionswalzen  (f.  pi.) 
Expansionsexcenter  (n.) 

Expansionsmaschine  (f.) 
Expansionsvorrichtung  (f.) 

Dilate  tionsvorrichtung  (f.)  ei- 

ner  eisernen  Briicke. 
Expansionslinie  (f.) 
Expansionscoulisse  (f.) 

Expansionshebel  (m.) 
Expansionsstange  (f.) 
Expansionsschieber  (m.) 

Expansionsgleitbacken  (m.) 
Expansipnsventil  <n.) 
Adiabatische  Expansion  (f.) 
Cylinderausdehnung  (f.) 
Expansionsperiode  (f.) 
Gemischte  Expansion  (f.) 
Ausgleielistoprbiichse  (f.) 

Ausdehnbar. 

Expansionsmaschine(f);Dampf- 
maschine  (f.)  mit  Expansion. 

Expansionskraft  (f.);  Spann- 
krafb  (f.) 

Expansivkraft  (f.):  Expansions- 
kraft (f.) 

Dampfmaschine  (f.)  ohne 
Expansion. 

Baukosten  (pi.) 

Unterhaltungskosten  (pi.) 
Betriebskosten  (pi.) 
Direkte  Betriebskosten  (pi.) 

Feste  Betriebskosten  (pi.) 

Bureauunkosten  (pi.) 
Reparaturkosten  (pi.) 
Variable  Betriebskosten  (pi.) 

Gutachten  (n.) 
Minenzunder  (m.) 
Briickenzunder  (m.) 
Gliihziinder  (m.) 

Ziindinduktor  (m.) 
Bandzfinder  (m.) 
Prufburste  (f.) 


Cylindres  (m.  pi.)  d'expansion. 

Excentrique  (m.)  de  1'expan- 
sion. 

Machine  (f.)  a  expansion ;  Ma- 
chine (f.)  a  detente. 

Appareil  (m.)  de  detente. 

Joint  (m.)  glissant;  Compensa- 

teur  (m.) 

Ligne  (f.)  d'expansion. 
Coulisse  (f.)  de  detente. 

Levier  (m.)  de  detente. 

Barre  (f.)  de  detente. 

Tiroir  (m.)  a  expansion;  Tiroir 

(m.)  de  detente. 
Coulisseau  (m.)  de  detente. 
Soupape  (f.)  de  detente. 
Detente  (f.)  adiabatique. 
Dilatation  (f.)  du  cylmdre. 
Periode  (f.)  de  detente. 
Detente  (f.)  mixte. 
Presse-etoupe  (m.)  compensu- 

teur. 
Expansif. 
Machine  (f.)  a  detente;  Machine 

(f.)  a  vapeur  a  detente. 

Force  (f.)  expansive;  Force  (f.) 

d'expansion. 
Force  (f.)  d'expansion. 

Machine  (f.)  a  vapeur  sans  ex- 
pansion oa  sans  detente. 
Frais  (m.  pi.)  de  batisse. 

Frais  (m.  pi.)  d'entretien. 

Frais  (rn.  pi.)  d'exploitation. 

Frais  (m.  pi.)  d'exploitation 
directes. 

Frais  (m.  pi.)  d'exploitation 
fixes. 

Frais  (m.  pi.)  de  bureau. 

Frais  (m.  pi.)  de  reparation. 

Frais  (m.  pi.)  d'  exploitation 
variables. 

Expertise  (f.) 

Exploseur  (m.) 

Exploseur  (m  )  a  pont. 

Exploseur  (m.)  a  incandescen- 
ce. 

Exploseur  (m.)  a  induction. 

Exploseur  (m.)  a  ruban. 

Balai  (m.)  d'essai. 
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Exploring  coil  (s.) 
Explosion  (s.) 

—  (Boiler) 

—  (Area  (s.)  of  the) 

—  (Cause  (s.)  of) 

—  (Complete) 

—  (Seat  (s.)  of) 

Explosive  distance  (s.)  (Electr.) 
Exponent  (s.) 

Exponential  equation  (s.);  Ex- 
ponent-equation (s.) 

—  function  (s.) 

—  quantity  (s.) 

—  curve  (s.);  Exponent-curve 
is.) 

Express-train  (s.) 

Extended  T-shaped  antenna. 

Extension  (s.) 

—  (Pole);  Pole  piece  (s.);  Polar 
tip  (s.)  (Electr.) 

—  of  antenna    by    means   of 
coils. 

External  (adj.) 

—  angles  (s.  pi.)  (Geom.) 

—  characteristic  (s.)  (Electr.) 

-  circuit  (s.) 

—  conducting  power  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  work  .(s  ) 
Extinguisher  (s.)  (Fire) 
Extracurrent  (s.)  (Electr.) 

—  (Closing)  (Electr.) 

—  (Opening)  (Electr.) 
Extrados  (s.)  (Arch.) 

Extra-train  (s.)  (Railw.) 
to  Extract  (v.)  the  root  (s.) 
Eye-bolt  (s.) 

Eye-joint  (s.) 
Eye  (s.)  of  fork. 


Rocchetto  (m.)  di  prova. 

Esplosione  (f.) 

Esplosione  (f.)  d'una  caldaia. 

Campo  (m.)  della  esplosione. 

Causa  (f.)  della  esplosione. 
Esplosione  (f.)  completa. 
Centre  (m.)  d'esplosione. 
Distanza  (f.)  esplosiva. 
Esponente  (m.) 

Equazione  (f.)  esponenziale. 

Funzione  (f.)  esponenziale. 
Esponenziale  (m.) 
Curva  (f )  esponenziale. 

Treno  (m.)  espresso. 
Antenna  (f.)  a  T  allungata. 
Estensipne  (f,) 
Espansiom  (f.  pi.)  polari. 

Allungamento  (m.)  dell'anten- 

na  per  rocchetti. 
Esterno. 
Angoli  (m.  pi.)  esterni. 

Cnratteristica  (f.)  esterna. 

Circuito  (m.)  esterno. 
Conducibilita  (f.)  esterno. 
Resistenza  (f.)  esterna. 
Lavoro  (m.)  esterno. 
Estintore  (m.)  d'incendio. 
Extracorrente  (f.) 
Extracorrente  (f.)  di  chiusura 

o  inverse. 
Extracorrente  (f.)  di  apertura 

o  diretta. 
Estradosso  (m.) 

Treno  (m.)  speciale. 
Estrarre  la  radice. 
Bollone  (m.)  ad  occhio. 

Giunto  (m  )  a  manicotto. 
Occhio  (m.)  della  biella. 
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Prufspule  (f.) 
Explosion  (f.) 
Kesselexplosion  (f.) ;  Dampf- 

kesselexplosion  (f.) 
Explosionsoereich  (ni.) 

Explosionsursache  (f.) 
Vollstandige  Explosion  (f.) 
Explosionsherd  (m.) 
Schlagweite  (f.) 
Exponent  (m.);  Wurzelzeiger 

(m.) 
Exponentialgleichung  (f.) 

Exponentialfunktion  (f.) 
Exponentialgrosse  (f.) 
Exponentialkurve  (f.) 

Eilzug  (m.);  Kourierzug  (m.) 
Verlangerter  T-Luftleiter  (m.) 
Ausdehnung  (f.) 
Polschuh  (m.) 

Verlangerung  (f.)   des  Luftlei- 

ters  (lurch  Spulen. 
Aeussere. 
Aeusseren  Winkel  (m.  pi.) 

Aeussere   Cliarakteristik  (f.) ' 
Klemmenspannungskurve  (f 
Aeusserer  Strom  kreis  (m.) 
Aeussere  Leitungsfahigkeit  (f.) 
Aeussere  Widerstand  (m.) 
Aeussere  Arbeit  (f.) 
Feuerloscher  (m.) 
Extrastrom  (m.) 
Schliessungsextrastrom  (m.) 

Oeffnungse'xtrastrom  (m.) 

Extrados  (m.);  Gewolbbrucken 
(m.);  Aeussere  Wolbung  (f.) 

Ektrazug  (m.) 

Die  Wurzel  ausziehen. 

Augenbolzen  (m.);  Oesenbol- 
zen  (m.) 

Muffenverbindungsstelle  (f.) 

Gabelauge  (n.);  Gabelose  (f.) 


Bobine  (f.)  d'essai. 

Explosion  (f.) 

Explosion  (f.)  d'une  chaudiere 

a  vapeur. 
Cliamp  (m.)  d'action  de   1'ex- 

plosion. 

Cause  (f.)  d'explosion. 
Explosion  (f.)  complete. 
Centre  (m.)  d'explosion. 
Distance  (f.)  explosive. 
Exposant  (m.) 

Equation  (f.)  exponentielle. 

Fonction  (f.)  exponentielle. 
Exponontiel  (m.) 
Courbe  (f.)  exponentielle. 

Train  (m.)  express. 
Antenne  (f.)  en  T  prolongee. 
Extension  (f.) 
Piece  (f.)  polaire. 

Prolongement  (m.)  de  1'anten- 

ne  par  des  bobines. 
Externe ;  Exterieur. 
Angles  (m.   pi.)   externes   ou 

exterieurs. 
Caracteristique  (f.)  externe. 

Circuit  (m.)  externe. 
Conductibilite  (f.)  exterieure. 
Resistance  (f.)  exterieure. 
Travail  (m.)  externe. 
Extinteur  (m.) 
Extracourant  (m.) 
Extracourant(m.)  de  fermeture 

Extracourant  (m.)  de  rupture. 
Extrados  (m.) 

Train  (m.)  special. 
Extraire  la  racine. 
Boulon  (m.)  a  oeil. 

Joint  (m.)  a  manchon. 
Oeil  (m.)  de  bielle. 
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F.  (Abbreviation  for  Fahren- 
heit.) 
Fabric  (s.) 
Fabric-plane  (s.) 
to  Fabricate  (v.) 

Fabrication  (s.) 

Facade  (s.)  (Build.) 

Face  (s.);  Front  (s.)  (Build.) 

—  (Main);  Principal  front  (s.) 

—  (Side);   Lateral   face   (s.); 
Flank-front  (s.) 

—  of  cut-off  valve. 

—  of  drum. 

—  of  joint. 

—  of  packing  rings 

—  (Conical.) 

-  (Guide). 

-  (Port). 

-  (Roller). 

-  (Slide). 

-  (Valve).  . 

—  (Working). 

Face  contact  (s.) 
Face-plate  (s.) 
Face-plate-lathe  (s.) 
Facsimile  telegraph  (s.);  Pante- 

legraph  (s.) 
Factor  (s.)  (Math.) 

—  (Armature)  (Electr.) 

—  (Reducing). 

—  of  safety. 
Factory  (s.) 


Abbreviazione    per    Faliren- 

heit. 

Fabbrica  (f.) 

Pianta  (f.)  d'una  fabbrica. 
Fabbricare. 

Fabbricazione  (f.) 
Facciata  (f.) 
Facciata  (f.) 
Facciata  (f.)  principale. 

Facciata  (f.)  laterale. 

Specchio  (m.)  del   cassette  di 

espansione. 
Superflcie  (f.)  frontale  del  tam- 

buro. 
Superflcie  (f.)  di  contatto  per 

la  guarnizione. 
Superflcie  (f.j  di  contatto  del- 

1'anetlo  dello  stantuffo. 
Superflcie  (f )  di  contatto  conica. 
Superflcie  (f.)  di  contatto. 

Specchio  (m.)  del  cassetto. 

Appoggio  (m.)  della  leva  vol- 

vente;  Piastra  (f.)di  appoggio 

della  leva. 
Specchio  (m.)  del  cassetto  di 

distribuzione. 
Superflcie  (f.)  di  contatto  del 

cassetto. 
Superflcie  (f.)  di  appoggio. 

Contatto  (m.)  a  pressione. 
Coppaia  (f.)  di  tornio. 
Tornio  (in.)  a  coppaia. 
Pantelegrafo   (m.);    Telegrafo 

(m.)  autograflco. 
Fattore  (m.) 
Numero  (m.)  dei  flli  dell'arina- 

tura. 

Fattore  (m.)  di  riduzione. 
Coefflciente  (m.)  di  sicurezza. 
Fabbrica  (f.);  Offlcina  (f.);  Ma- 

nifattura  (f.);  Opiflcio  (m.) 
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Abkiirzung  fur  Fahrenheit. 

Fabrik  (f.) 
Fabrikanlage  (f.) 
Verfertigen  ;   Fabrizieren; 

Bauen. 

Fabrikation  (f.) 
Facade  (f.);  Front  (f.) 
Facade  (f.);  Front  (f.) 
Hauptfacade  (f. );   Hauptfront 

Seitenfacade   (f.):   Seitenfront 

(f.) 
Expansionsschieberspiegel  (m) 

Trommelstirnflache  (f.) 

Dichtungsleiste  (f.);  Liderungs- 

flache  (f.) 
Anlageflache    (f.)    der     Dich- 

tungsringe. 

Konische   Laufllache  (f.) 
Gleitbahn  (f.);  Gleitflache  (f.); 

Laufflache  (f.) 
Schieberspiegel  (m.)  Scliieber- 

laufflache  (f.) 
Walzbank  (f.);  Bett  (n.);  Sattel 

(m.) 

Schieberspiegel  (m.);  Schieber- 

laufflache  (f.) 
Scbieberflache  (f.) 

Auflageflache  (f.);  Druckftache 

(f.) 

Druckkontakt  (m.) 
Planscheibe  (f.) 
Scheibendrehbank  (f.) 
Kopirtelegraph  (m.);  Pantele- 


graph  (rn.) 
akl 


Faktor  (m.) 

Zahl  (f.)  der  Ankerdrahte. 

Heduktionsfaktor  (m.) 
Sicherheitkoefflcient  (m.) 
Fabrik  (f.) 


Abreviation  pour  Fahrenheit. 

Fabrique  (f.) 

Plan  (m.)  d'une  fabrique. 

Fabriquer. 

Fabrication  (f.) 

Facade  (f.) 

Facade  (f.) 

Facade  (f.)  principale. 

Facade  (f.)  de  cote. 

Glace  (f.)  de  tiroir  de  detente. 

Surface  (f.)  frontale  du  tam- 
bour. 

Portee  (f.)  de  la  bride;  Portee 
du  joint. 

Surface  (f.)  d' application  des 
segments  de  piston. 

Surface  (f.)  frottante  conique. 

Surface  (f.)  de  glissement. 

Glace  (f.)  du  tiroir. 
Table  (f.)  de  roulement. 


Glace  (f.)  du  tiroir. 

Surface  (f.)  travaillant  du  ti- 
roir. 
Surface  (f.)  d'appui. 

Contact  (m.)  de  pression. 
Plateau  (m.)  de  tour. 
Tour  (in.)  a  plateau 
TeMegraphe  (m.)   autographi- 

que;  Pantelegraphe  (m.) 
Facteur  (m.) 


Facteur  Cm.  de  reduction. 
Coefficient  (m.)  de  surete. 
Fabrique    (f.);    Atelier    (m.): 
Usine  (f.) 
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Factory-cost  (s.) 
Factory-hand  (s.) 
Factory-test  (s.) 
Factory  (s.)  (Accumulator). 
Fagot  (s.)  of  wires. 

—  (Magnetized);  Compound  ma- 
gnet (s.) 

Fahrenheit  scale  (s.) 
Failure  (s.)  of  the  current. 
Fairbairn  boiler  (s.) 
Fall  (s.)  (Techn.) 

—  of  bodies. 

—  of  current. 

—  of  potential  (Electr.) 


—  of  pressure. 

—  of  pressure  between  recei- 
ver and  cylinder. 

—  of  temperature. 

—  of  voltage. 

—  (Electric). 

-  (Height  (s.)  of). 

—  (Water);  Cascade  (s.) 

False  core  (s.) 

Fan  (s.) 

-  (Centrifugal). 

Fan-galvanometer  (s.) 
Farad  (s.)  (Practical  unit  of 
electric  capacity). 

—  (Mega)  (Electr.) 

—  (Micro)  (Electr.) 
Faraday's  cage  (s.) 
Faraday's  disc  machine  (s.) 

Faradic  (adj.)  (Electr.) 

-  brush  (s.)  (Electr.) 
Faradic  current  (s.) 
Faradization  (s.)  (Electr.) 
Fascine-dike  (s.) 
Fascine-revetment  (s.)   Hydr. 

arch.) 
to  Fasten  (v.)  (Techn.) 

—  with  bolts;  to  Bolt  (v.) 

Fastening  (s.) 


Prezzo  (m.)  di  fabbrica. 
Operaio  (m.)  di  fabbrica. 
Prova  (f.)  d'offlcina. 
Fabbrica  (f.)  d'accumulatori. 
Fascio  (m.)  di  flli  di  ferro. 
Fascio  (m.)  magnetico. 


Scala  (f.)  di  Fahrenheit. 

Mancanza  (f.)  della  corrente. 

Caldaia  (f.)  Fairbairn. 

Gaduta  (f.) 

Caduta  (f.)  dei  corpi;  Gaduta 
(f.)  dei  gravi. 

Diminuzione  (f.)  della  corrente. 

Caduta  (f.)  di  potenziale ;  Ca- 
duta (f.)  di  tensione;  Caduta 
(f.)  di  voltaggio. 

Abbassamento  (m.)  della  ten- 
sione. 

Caduta  (f.)  di  pressione  fra  ri- 
cevitore  e  cilindro. 

Caduta  (f.)  di  temperatura. 

Caduta  (f.)  del  voltaggio  o  della 
tensiene. 

Caduta  (f.)  elettrica. 

Altezza  (f.)  di  caduta. 

Caduta  (f.)  d'acqua;  Salto  (m.) 
d'acqua;  Cascata  (f.) 

Pezzo  (in.)  di  rapporto;  Pezzo 
(m.)  rapportato. 

Ventilatore  (m.) 

Ventilatore  (m.)  centrifugo. 

Galvanometro(m.)  a  ventaglio. 

Farad  (m.)  (Unita  pratica  di 
capacita  elettrica). 

Megafarad  (m.) 

Microfarad  (m.) 

Gabbia  (f.)  di  Faraday. 

Macchina  (f.)  a  disco  di  Fara- 
day. 

Faradico. 

Spazzola  (f.)  faradica. 

Corrente  (f.)  faradica. 

Faradizzazione  (f.) 

Diga  (f.)  di  fascine. 

Incamiciatura  (f.)  di  fascine ; 
Rivestimento  (m.)  di  fascine. 

Fissare. 

Bullonare ;  Fissare  mediante 
bulloni. 

Chiusura  (f.)  a  salterello. 
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Fabrikpreis  (m.) 

Fabrikarbeiter  (m.) 

Fabrikprobe  (f.) 

Akkumulatorenfabrik  (f.) 

Drahtbundel  (n.) 

MagnetischesMagazin  (n.);  Zu- 
sammengesetzter  Magnet 
(m.)  Magnetbundel  (n.) 

Fahrenheitscala  (f.) 

Versagen  en.)  des  Stromes. 

Fairbairnkessel  (m.) 

Gefalle  (n.);  Fall  (m.) 

Fall  (m.)  der  Korper. 

Stromabnahme  (f.) 
Spannungsabfall  (m.);    Span- 
nungsgefalle  (n.) 

Spannungsruckgang  (m.) 

Spannungsabfall  (m.)zwischen 

Aufnehmer  und  Cylinder. 
Temperaturabfall  (m.) 
Spannungsabfall  (m.) 

Elektrisches  Gefalle  (n.) 

Fallhohe  (f.) 

Wasserfall  (m.);  Wassersturz 

(m.) 
Kernstuck  (n.) 

Ventilator  (m.) 
Centrifugalventilator  (m.) 

Fachergalvanometer  (n.) 
Farad  (n.)  (Pratftische  Einheit 

der  elektrischen  Capacitdt). 
Megafarad  (n.) 
Mikrofarad  (m.) 
Faradischer  Kaflg  (m.) 
Faradische     Scheibenmaschi- 

nes  (f.) 
Faradisch. 

Faradische  Burste  (f.) 
Faradischer  Strom  (m.) 
Faradisierung  (f.) 
Faschinendamm  (m.) 
Faschinenbekleidung   (f.)   Fa- 

schinenverblendung  (f.) 
Befestigen;  Festmachen. 
Verbolzen;  Anbolzen. 

Verriegelung  (f.)  Verblockung 
WEBBER. 


Prix  (m.)  de  fabrique. 
Ouvrier  (m.)  de  fabrique. 
Epreuve  (f.)  a  la  fabrique. 
Fabrique  f.)  d'accumulateurs. 
Faisceau   m.)  de  flls  de  fer. 
Faisceau   m.)  aimante  ou  ma- 
gnetique. 

Echelle  (f.)  de  Fahrenheit. 
Manque  (f.)  de  courant. 
Chaudiere  (f.)  Fairbairn. 
Chute  (f.) 
Chute  (f.)  des  graves. 

Diminution  *(f.)  du  courant. 
Chute  (f.)  de  potentiei. 


Decroissement  (m.)  de  la  ten- 
sion. 

Chute  (f.)  de  pression  entre  le 
re"sevoir  et  le  cylindre. 

Chute  (f.)  de  temperature. 

Decroissement  (m.)  de  la  ten- 
sion. 

Chute  (f.)  e"lectrique. 

Hauteur  (f.)  de  chute. 

Chute  (f.)  d'eau;  Cascade  (f.) 

Piece  (f.)  rapporte'e;  Piece  (f.) 
de  rapport. 

Ventilateur  (m.) 

Ventilateur  (m.)  a  force  cen- 
trifuge. 

Galvanometre(m.)en  e'ventail. 

Farad  (m.)  (Unite  pratique  de 
capacite  eleetrique). 

Megafarad  (m.) 

Microfarad  (m.) 

Cage  (f.)  de  Faraday. 

Machine  (f.)  a  plateau  de  Fa- 
raday. 

Faradique. 

Brosse  (f.)  faradique 

Courant  (m.)  faradique. 

Faradisation  (f.) 

Digue  (f.)  de  fascines. 

Revetement  (m.)  en  fascines; 
Fascinage  (m.) 

Fixer. 

Boulonner;  Cheviller. 

Verrouillage  (m.) 

28 
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Fastening  (s.)  by  means  of  a 
cone  and  cottar. 

—  by  means  of  shrunk  rings. 

—  of  the  double  spring. 

—  of  the  Niclausse  water  tube. 

—  of  the  belt  pulley. 

—  of  the  conductors. 

—  of  the  handle. 

—  of  magnet  coils. 

—  of  terminals. 

—  the  blades. 

Fastening-screw  (s.) 
Fat  (s.)  (Techn.) 
Fatigue  (s.)  of  the  coherer. 
-  (Dielectric). 

—  (Magnetic.) 

Faucet-pipe  (s.) 

Fault  (Localisation  of  a)  (E- 
lectr.) 

Fault-finder  (s.);  Current  de- 
tector (s.)  (Electr.) 

Fault  location  coil  (s.) 

Feather   (s.)   of   a   shaft,    etc. 

(Mach.) 
Feather-tongue  (s.)  (Carp.) 

Feather-alum  (s.)  (Miner.) 

Feathering  paddle-wheel  (s.) 
(Shipb.) 

—  screw  (Shipb.) 

Feed  (s.)  (Mach.) 
Feed-apparatus  (s.) 

Feed-cook  (s.) 
Feed-delivery-pipe  (s.) 

Feed  engine  (s.) ;  Donkey  (s.) 
(Steam-eng.) 

Feed-heater  (s.) ;  Feed-water- 
heater  (s.) 

Feed-pipe  (s.) 


Fissaggio  (m.)  mediante  cono 

e  chiavetta. 
Unione  (f.)  con  ghiere  messe 

a  caldo. 
Attacco  (m.)  della  molla  a  dop- 

pio  avvolgimento. 
Innesto  (m.)  del  tubo  vaporiz- 

zatore  Niclausse. 
Fissamento  (m.)  della  puleggia 

all'albero. 

Attacco  (m.)  dei  conduttori. 
Fissamento(m.)della  maniglia. 
Fissamento  (m.)  delle  bobine. 

Fissamento  dei  morsetti. 
Incastrare  (m.)  le  palette. 

Vite  (f.)  d'arresto. 

Grasso  (m.) 

Fatica  (f.)  del  coherer. 

Effetto  (m.)  della  penetrazione 

della  carica  o  della  carica 

rimanente. 
Effetto  (m.)  susseguente  ma- 

gnetico. 

Tubo  (m.)  a  manicotto. 
Localizzazione  (f.)  del  difetto. 

Galvanometro  (m.)  di  ricerca 

dei  difetti. 
Rocchetto  (m.)  di  localizzazio- 

ne  di  difetti. 
Nervatura  (f.)  d'un  albero,  ecc. 

Linguetta  (f.);  Molla  (f.);  Lin- 
guetta  (f.)  in  muratura. 

Allurne  (rn.)  di  rocca;  Allume 
(m.)  di  piuma. 

Ruota  (f.)  a  palette  articolate. 

Elica  (f.)  ad  ali  articolate. 

Alimentazione  (f.) 

Apparecchio  (rn.)  d'alimenta- 
zione. 

Robinetto  (m.)  d'alimentazione. 

Tubo  (m.)  premente  della  pom- 
pa  d'alimentazione. 

Macchina  (f.)  d'alimentazione; 
Cavallo  (m.)  alimentatore. 

Riscaldatore  (m.);  Tubo  (m.) 
riscaldatore. 

Tubo  (m.)  d'alimentazione. 
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Befestigung  (f.)  durch   Kegel 

und  Keil. 
Befestigung   (f.)   durch 

Schrumpfen. 
Befestigung    (f.)    der    Doppel- 

feder. 
Befestigung   (f.)  des  Wasser- 

rohres  von  Niclausse. 
Befestigung  (f.)  der   Riemen- 

scheibe. 

Befestigung  (f.)  der  Leitungen. 
Befestigung  (f.)  des  Hondgriffs. 
Befestigung  (f.)  der  Magnet- 

spulen. 

Klemmenhefestigung  (f.) 
Einklemmen  (n.)    der   Schau- 

feln. 

Heftschraube  (f.) 
Fett  (n.) 

Ermiidung  (f.)  des  Fritters. 
Dielektrische  Nachwirkung  (f.) 

Magnetische  Nachwickung  (f.) 

Muft'enrohr  (n.) 
Fehlerbestimmung  (f.) 

Untersuchungsgalvanometer 

(n.);  Leitungspriifer  (m.) 
Fehlersuchspule  (f.) 

Rippe  (f.);  Verstarkungsrippe 

(f-) 
Feder  (f.)  ;  Zunge  (f.);  Dunner 

Spund  (in.);  Ma 
Federalaun  (m.) 


.  . 

Spund  (in.);  Mauerzunge  (f.) 
de 


Scliaufelrad  (n.)  mit  bewegli- 

chen  Schaufeln. 
Schraube  (f.>  mit  verstellbaren 

FlQgein. 
Speisung  (f.) 
Speisevorriclilung(f.);  Speise- 

apparat  (m.) 
Speisehahn  (m.) 
Speisepumpendruckrohr  (n.) 

Speisemaschine  (f.);  Hulfsmas- 

chine  (f.);  Dampfpumpe  (f.) 
Vorwarmer  (in.) 

Speiserobr(n.);  Speiserohre  (f.) 


Fixage  (m.)  a  cone  et  clavette. 

Fixation  <f.)  par  frettes  posees 
a  chaud. 

Fixation  (f.)  du  ressort  a  dou- 
ble euroulement. 

Fixation  (f.)  de  tube  vapori- 
sateur  de  Niclausse. 

Fixation  <f.  de  la  poulie. 

Fixage  (m.)  des  conducteurs. 
Fixation  (f.)  de  la  manette. 
Fixation  (f.)  des  bobines. 

Fixation  (f.)  des  bornes. 
Encastrement  (m.)  des  aubes. 

Vis  (f.)  a  fermer. 
Graisse  (f.) 

Fatigue  (f.)  du  cohereur. 
Fatigue  (f.)  dielectrique. 


Effet  (m.)  rnagnetique  secon- 
daire. 

Tuyau  (m.)  a  manchon. 

Recherche  (f.)  du  lieu  du  de- 
faut. 

Galvanoraetre  (m.)  de  recher- 
che des  defauts. 

Bobine  (f.>  de  localisation  des 
derangements. 

Nervure  (f.) 

Languette  (f.) 
Alun  (m.)  de  plume. 
Roue  (f.)  a  aubes  articulees. 
Helice  (f.)  a  ailes>rticulees. 

Alimentation  (f.) 

Appareil  ^m.)  d'alimentation. 

Robinet  (in.)  d'alimentation. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement  de 

ia  pompe  d'alimentation. 
Machine  (f.)  alimentaire;  Petit 

cheval  (m.) 
Rechauffeur  (m.) 

Tuyau  (m.)  d'alimentation;  Tu- 
be d'alimentation. 
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Feed-pump  (s.) 
Feed-suction-pipe  (s.) 
Feed-suction-valve  (s.) 
Feed-valve  (s.) 

Feed- water  (s.) 
Feeder  (s.)  (Mach.) 

—  (Electr.) 

—  (Main  or  Standard  (Electr.) 

—  (Negative)  (Electr.) 

-  (Neutral)  (Electr.) 

—  (Positive)  (Electr.) 
Feeder  cable  (s.) 
Feeder  meter  <s.) 
Feeder  regulator  (s.) 

Feeder  switchboard  (s.) 

Feeders  (s.  pi.);  Feeding-rollers 

(s.  pi.)  (Spinn.) 
Feeding  (s.)  (Mach.) 

-  of  the  boiler. 

Feeding  apparatus  (s.) 

Feeding-cable  (s.)  (s.  Feeder 
cable). 

Feeding-canal  (s.) 

Feeding-crane  (s.);  Water  cra- 
ne (s.) 

Feeding-device  (s.) 

Feeding-head  (s.) ;  Runner  (s.) 
(Found). 

Feeding-pipe  (s.) 

Feeding-point  (s.) 

—  (Main). 

Feeding-transformer  (s.) 

Feeding-trough  (s.) 
Feldspar  (s.)  (Miner.) 
Felt  (s.)  (Cement.) 
Felt  covering  (s.) 
Female  screw  (s.) 


Pompa   (f.)  d' alimentazione  ; 

Tromba  (f.)  d'alimentazione. 
Tubo  (m.)  d'aspirazione  della 

pompa  d'alimentazione. 
Valvola  (f.)  d'aspirazione  della 

pompa  d'alimentazione. 
Valvola  (f.)  d'alimentazione. 

Acqua  (f.)  d'alimentazione. 

Apparecchio  (m.)  d'alimenta- 
zione. 

Feeder  (m.);  Filo  (m.)  nutrito- 
re;Filo(m.)  d'alimentazione. 

Feeder  (m.)  principale. 

Feeder  (m.)  negative. 

Feeder  (m.)  neutro. 

Feeder  (m.)  positive. 

Feeder  (m.) 

Contatore  (m.)  di  sezione. 

Regolatore  (m.)  di  alimenta- 
zione. 

Quadro  (m.)  di  distribuzione 
pei  cavi. 

Cilindri  (m.  pi.)  alimentatori 
d'una  carda. 

Alimentazione  (f.) 

Alimentazione  (f.)  d'una  cal- 
daia. 

Apparecchio  (m.)  d'alimenta- 
zione. 


Canale  (m.)  d'alimentazione. 
Gru  (f.)  idraulica. 

Apparecchio   (m.)    d' avanza- 

mento. 
Boccame  (m.);  Materozza  (f.) 

Tubo  (m.)  d'alimentazione. 

Punto  (m.)  d'alimentazione. 

Punto  (  m. )  d'  alimentazione 
principale. 

Trasformatore  (m.)  d'alimen- 
tazione. 

Truogolo(m.)  di  caricamento. 

Feldespato  (m.) 

Feltro  (m.)  cementato. 

Rivestimento  (m.)  di  feltro. 

Madrevite  (f.) 
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Speisepurape  (f.) 
Speisepumpensaugrohr  (n.) 
Speisepumpensaugventil  (n.) 

Speiseventil  (n.);  Speiseklappe 

(f.) 

Speisewasser  (n.) 
Speiseapparat  (m.)  ;  Speisevor- 

richtung  (f.) 
Feeder  (n.);  Speiseleitung  (f.) 

Hauptspeiseleitung  (f.) 
Negative  Speiseleitung  (f.) 
Neutrale  Speiseleitung  (f.) 
Positive  Speiseleitung  (f.) 
Speisekabel  (n.) 
Streckenzahler  <m.) 
Speiseregler  (in.) 

Kabelschalttafel  (f.) 

Riffelwalzen  (f.  pi.);  Speisewal- 

zen  (f.  pi.) 

Speisung  (f.)  Speisen  (n.) 
Speisung  (f.)  des  Kessels;  Kes- 

selspeisung  (f.) 
Speisevorrichtung  (f.);  Speise- 

apparat (m.) 


Speisekanal  (m.) 
Speisungskrahn  (ni.);  Wasser- 

krahn  (m.) 
Schaltvorrichtung  (f.);  Schalt- 

werk  (n.) 
Anguss  (m.);   Giesskopf  (m.); 

Gusskopf   (m.)  ;    Gusszapfen 

(m.);  Verlorener  Kopf  (in.) 
Speiserohr(n.);Speiserohre  (f.) 

Speisepunkt  (m.) 
Hauptspeisepunkt  (m.) 

Speisetransformator  (m.) 

Beschickungsmulde  (f.) 
Feldspat  (m.) 
Cementfllz  (m.) 
Filzumkleidung  (f.) 
Schraubenmutter  (f.);  Mutter- 
schraube  (f.);  Mutter  (f.) 


Pompe  (f.)  d'alimentation. 

Tuyau  (m.)  d' aspiration  de  la 
pompe  d'alimentation. 

Soupape  (f.)  d'aspiration  de  la 
pompe  d'alimentation. 

Soupape  (f.)  d'alimentation. 

Eau  (f.)  d'alimentation. 
Appareil  (m.)  d'alimentation. 

Feeder  (m.) 

Feeder  (m.)  principal. 

Feeder  (m.)  negatif. 

Feeder  (m.)  neutre. 

Feeder  (m.)  positif. 

Cable  (m.)  alimentaire. 

Gompteur  (m.)  de  secteur. 

Regulateur  (m. )  d'alimenta- 
tion. 

Tableau  (n.)  de  distribution 
pour  feeders. 

Cylindres  (m.  pi.)  d'  alimenta- 
tion d'une  carde. 

Alimentation  (f.) 

Alimentation  (f.)  de  la  chau- 
diere. 

Appareil  (m.)  d'alimentation. 


Canal  (m.)  d'alimentation. 
Grue  (f.)  hydraulique. 

.Appareil  d'avancement. 

Jet  Cm.);  Saumon  (m.);  Masse- 
lotte  (f.) 

Tuyau  (m.)  d'alimentation;  Tu- 
be (m.)  d'alimentation. 

Point  (m.)  d'alimentation. 

Point  (m.)  d'alimentation  prin- 
cipal. 

Transforrnateur  (m.)  d'alimen- 
tation. 

Auge  (f)  de  chargement. 

Feldspath  (m.) 

Feutre  (m.)  au  ciment. 

Revetement  (m.)  de  feutre. 

Ecrou  (m.) 
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Ferment  (s.) 

to  Ferment  (v.) 
Fermentation  (s.)  (Cliem.) 
-r  (Acetous). 

—  (Alcoholic). 

—  (Upper). 

Ferric  acid  (s.)  (Chem.) 

—  oxide  (s.) 
Ferricyanide  (s.)  of  iron. 

—  (s.)  of  potassium. 


Ferriferous  (adj.) 
Ferricyanogen  (s.) 
Ferrocyanide  (s.)  of  iron. 

—  of  potassium. 


Ferrocyanogen  (s.) 

Ferrotype-process  (s.) 
Ferruginous  (adj.) 
Ferrule  (s.);  Iron-work  (s.) 

Ferrule  (s.) 

Fibre  (s.) 

—  (Longitudinal). 

—  (Mean). 

—  (Suspension). 

—  (Transverse). 

—  (Vulcanized). 
Fibrine  (s.) 
Fibrous  (adj.) 

—  (said  of  iron). 
Fibrous  lignite  (s.) 
Fiddle  drill  (s.) 
Field  (s.)  (Tech.) 
Field  of  action. 

—  of  force. 

—  of  view. 

-  (Electric). 

—  (Magnetic). 

—  (Intensity  (s.)  of  the  magne- 
tic). 

—  (Solenoidal). 

—  (Uniform). 


Ferrnento  (m.) 

Fermentare, 
Ferrnentazione  (f.) 
Fermentazione  (f.)  acida. 

Fermentazione  (f.)  alcoolica. 
Fermentazione  (f.  ordinaria. 
Acido  (m.)  ferrico. 
Ossido  (m.)  ferrico. 
Ferricianuro  (m.)  di  ferro 
Ferrocianuro   (m.)  potassico; 

Prussiato  (m.)  giallo  di  po- 

tassio. 

Ferrifero;  Ferrico. 
Fefricianogeno  (m.) 
Ferrocianuro  (m.)  di  ferro. 

Ferrocianuro  (m.)  potassico ; 
Prussiato  (m.)  giallo. 

Ferrocianogeno  (m.)  di  potas- 

sio. 

Ferrotipia  (f.) 
Ferruginoso. 
Ferratura  (f.);  Ferramenti  (m. 

pi.) 
Morsetto  (m.);  Sergente  (m  ) 

Fibra  (f.) 

Fibra  (f.)  longitudinale. 

Fibra  (f.)  media. 

Sospensione  (f.)  a  fllo. 

Fibra  (f.)  trasversale. 

Fibra  (f.)  vulcanizzata. 

Fibrina  (f.) 

Fibroso. 

Fibroso. 

Lignite  (f.)  fibrosa. 

Tropano  (m.)  ad  archetto. 

Carnpo  (m.) 

Cnmpo  (m.)  d'azione. 

Campo  (m.)  di  forza ;  Campo 
(m.)  delle  linee  di  forza. 

Campo  (m.)  della  visione. 

Campo  (m.)  elettrico. 

Campo  (m.)  mognetico. 

Intensita  (f.)  del  campo  ma- 
gnetico. 

Campo  (m.)  solenoidnle. 
Campo  (in.)  uniforme. 
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Gahrstoff(m);  Gahrungsmittel 

(n.);  Ferment  (n.) 
Gahren:  Aufgahren. 
Gahrung  (f.) 
Saure  Gahrung  (f.);  Essiggahr- 

ung  (f.) 

Geistige  Gahrung  (f.) 
Obergahrung  (f.) 
Eisensaure  (f.) 

Eisenoxyd  (n.);  Ferrioxyd  (n.) 
Ferricyaneisen  (n.) 
Ferrocyankalium  (n.);  Kalium- 

eisencyaniir  (n.) 

Eisenhaltig. 
Ferricyan  (n.) 
Ferricyaneisen  (n.) 

Ferrocyankalium  (n.);  Kalium- 
eisencyanur  (n.) 

Ferrocyan  (n.) 

Ferrotypie  (f.) 
Eisenartig;  Eisenhaltig. 
Beschliige  <m.  pi.);  Eisenbesch- 

lag  (m.) 
Zwinge  (f.) 

Faser  (f.) 

Langsfaser  (f.) 

Mittlere  Faser  (f.) 

Fadenaufhangung  (f.) 

Querfaser  (f.) 

Vulkanfiher  (f.) 

Faserstoff  (m.);  Fibrin  (n.) 

Faserig;  Sehnig. 

Sehnig. 

Faserige  Braunkohle  (f.) 

Drillbohrer  Cm.) 

Feld  (n.) 

Wirkungsfeld  (n.);  Wirkungs- 

kreis  (m.) 
Kraftfeld  (n.);  Kraftlinienfeld 

(n.) 

Gesichtsfeld  (n.) 
Elektrisches  Feld  (n.) 
Magnetisches  Feld  (n.> 
Intensitiit   (f.)   des    magnetis- 

chen  Feldes;  Intensitat  (f.) 

des  Feldes. 
Solenoidalfeld  (n.) 
Gleichforrniges  Feld  (n.);  Ho- 

mogenes  Feld  (n.) 


Ferment  (n.) 

Fermenter. 
Fermentation  (f.) 
Fermentation  (f.)  acide. 

Fermentation  (f.)  alcoolique. 

Fermentation  (f.)  ordinaire. 

Acide  (m.)  ferrique. 

Oxyde  (m.)  ferrique. 

Ferricyanure  (m.)  de  ter. 

Ferrocyanure  (m.)  de  potasse; 
Prussiate  (m.)  jaune  de  po- 
tasse. 

Ferrifere. 

Ferricyanogene  (m.) 

Ferrocyanure  (m.)  de  fer;  Fer- 
rocyanide  (m.)  de  fer. 

Ferro'cyanure  (m.)  de  potasse; 
Prussiate  (m.)  jaune  de  po- 
tasse. 

Ferrocyanogene  (m.) 

Ferrotypie  (f.) 
Ferrugineux. 
Ferrure  (f.) 

Virole  (f.) ;  Ferrule  (f.);  Em- 
bout  (m.) 
Fibre  (f.) 

Fibre  (f.)  longitudinale. 
Fibre  (f.)  moyenne. 
Suspension  (f.)  a  fll. 
Fibre  (f.)  transversale. 
Fibre  (f.)  vulcanisee. 
Fibrine  (f.) 
Fibreux. 

Fibreux;  Nerveux. 
Lignite  (m.)  flbreux. 
Ari'on  (m.) 
Champ  (m.) 
Champ  (m.)  d'action. 

Champ  (m.)  de  force ;  Champ 
(m.)  des  lignes  de  force. 

Champ  (m.)  de  vision. 

Champ  (m.)  electrique. 

Champ  (m.)  magnetique. 

Intensite  (f.)  du  champ  magne- 
tique. 

Champ  (m.)  solenoi'dal. 
Champ  (m.)  uniforme. 
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Field  (Unit  (s.)  of  magnetic). 


—  of  current 

—  (Electromagnetic). 

—  (Fictitious). 

—  (Leakage). 

—  (Main). 

—  (Primary). 

—  (Secondary). 

—  (Stray). 

—  (Superposed). 

—  (Useful). 

—  (Transverse). 

-  (Weakening  of  the). 
Field-artillery  (s.)  (Mil.) 
Field-battery  (s.)  (Mil.) 
Field-current  (s.) 
Field-deformation  (s.) 
Field-density  (s.)  (Electr.) 
Field- distortion  (s.)  (s.  Field 

deformation). 
Field-excitation  (s.) 
Field-fluctuations  (s.  pi.) 

Field-gun-carriage  (s.)  (Mil.) 
Field-insulator  (s.) 
Field-magnet  (s.)  (Electr.) 
Field-poles  (s.  pi.) 
Field-telegraph  (s.) 
Field-voltage  (s.) 
Field- watts. 
Field-x-ray  set  (s.) 

Figure  (s.) 

—  of  merit;  Formula  (s.)  of  me- 
rit (Electr.) 

—  (Breath)  (Electr.) 

—  (Circumscribed)  (Geom.) 

—  (Curve). 

—  (Even). 

—  (Inscribed). 

Figures  (s.  pi.)  (Acoustic). 

—  (Correlative). 

—  (Equal). 

—  (Equivalent). 

—  (Homological). 

—  (Homothetical). 

—  (Kundt's  electrical). 

—  (Lichtenberg's). 


Unita  (f.)  d'intensita  del  campo 
magnetico;  Unita  (f.)  di  cam- 
po magnetico. 

Campo  (m.)  d'una  corrente. 
Campo  (m.)  elettromagnetico. 
Campo  (m.)  flttizio. 
Campo  (m.)  di  dispersione. 
Campo  (m.)  principale. 
Campo  (m.)  primario. 
Campo  (m.)  secondario. 
Campo  (m.)  di  dispersione. 
*Campo  (m.)  soyrapposto. 
Campo  (m.)  utile. 
Campo  (m.)  trasversale. 
Indebolimento  (m.)  del  campo. 
Artiglieria  (f.)  da  campagna. 
Batteria  (f.)  da  campagna. 
Corrente  (f.)  dell'indotto. 
Distorsione  (f.)  del  campo. 
Intensita  (f.)  del  campo. 

Eccitazione  (f.)  del  campo. 

Variazioni  (f.  pi.)  dell'intensita 
del  campo. 

Affusto  (m.)  da  campagna. 

Isolators  (m.)  di  campo. 

Magnete  (m.);  Induttore  (m.) 

Poli  (m.  pi.)  di  campo. 

Telegrafo  (m.)  da  campo. 

Tensione  (f.)  di  campo. 

Perdita  (f.)  per  eccitazione. 

Apparecchio  <m.)  radioscoplco 
da  campo. 

Figura  (f.) 

Costante  (f.)  di  sensibilita  d'un 
galvanometro. 

Figura  (f.)  rprica. 

Figura  (f.)  circoscritta. 

Figura  (f.)  curva. 

Figura  (f.)  piana. 

Figura   f.)  mscritta. 

Figure  (f.  pi.)  acustiche. 

Figure  (f.  pi.)  correlative ;  Fi- 
gure (f.  pi.)  duali. 

Figure  (f.  pi.)  eguali. 

Figure  (f.  pi.)  equivalent!. 

Figure  (f.  pi.)  omqlogiche;  Fi- 
gure (f.  pi.)  collineari. 

Figure  (f.  pi.)  omotetiche. 

Figure  (f.  pi.)  di  Kundt. 

Figure  (f.  pi.)  di  Lichtenberg. 
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Einheit  (f.)  der  Intensitat  des 
magnetischen  Feldes:  Ein- 
heit (f.)  des  magnetischen 
Feldes. 

Stromfeld  (n.) 

Elektromagnetisches  Feld  (n.) 

Fiktives  Feld  (n.) 

Streufeld  (n.) 

Hauptfeld  (m.) 

Primarfeld  (m.) 

Sekundarfeld  (n.) 

Streufeld  (n.) 

Aufgelngertes  Feld  (n.) 

Nutzfeld  (n.) 

Querfeld  (n.) 

Feldschwachung  (f.) 

Feldartillerie  (f.) 

Feldbatterie  (f.) 

Schenkelstrom  (m.) 

Feldveranderung  (f.) 

Intensitat  (f.)  des  Feldes. 


Felderregung  (f.) 
Feldschwankungen  (f.  pi.) 

Feldlaffette  (f.);  Feldlafette. 
Feldisolator  (m.) 
Feldmagnet  (m.) 
Feldpole  (m.  pi.) 
Feldtelegraph  (ra.) 
Feldspannung  (f.) 
Verlust  (m.)  durch  Erregung. 
Kriegrontgenapparat  (m.) 

Figur  (f.) 
Empflndlichkeitskonstante  (f ) 

eines  Galvanometers. 
Hauchflgur  (f.) 
Umschriebene  Figur  (f.) 
Krumme  Figur  (f.) 
Ebene  Figur  (f.) 
Eingeschriebene  Figur  (f.  pi.) 
Acustische  Figuren  (f.  pi.) 
Reciprok-polare  Figuren  (f.  pi.) 

Gleiche  Figuren  (f.  pi.) 
Gleichwerthige  Figuren  (f.  pi.) 
Homologische  Figuren  (f.  pi.) 

Collineare  Figuren  (f.  pi.) 
Homothetische  Figuren  (f.  pi.) 
Kundt'sche  Figuren  (f.  pi.) 
Liohtenberg'sche  Figuren   (f. 

pi.) 


Unite  (f.)  d'intesite  d'un  champ 
magnetique;  Unite  (f.)  du 
champ  magnetique. 

Champ  (m.)  d'un  courant. 
Champ  (m)  electromagnetique. 
Champ  (m.)  flctif. 
Champ  (m.)  de  dispersion. 
Champ  (m.)  principal. 
Champ  (m.)  primaire. 
Champ  (m.)  secondaire. 
Champ  (m.)  de  dispersion. 
Chomp  (m.)  superpose 
Champ  (m.)  utile. 
Champ  (m.)  transversal. 
Affaiblissement  (m.)  de  champ 
Artillerie  Cf.)  de  campagne. 
Batterie  (f.)  de  campagne. 
Courant  (m.)  d'inducteur. 
Torsion  (f.i  de  champ. 
Intensite  (f.)  du  champ. 

Excitation  (f.)  de  champ. 
Fluctuation  (f.)  du  champ. 

Affut  (m.)  de  campagne. 
Isolateur  (m.)  de  campagne. 
Inducteur  (m.) 
Poles  (m.  pi.)  de  champ. 
Telegraphe  (m.)  de  campagne. 
Tension  (f.)  de  champ. 
Perte  (f.)  par  excitation. 
Appareil  (m.)  radioscopique  de 

campagne. 
Figure  (f.) 
Constante   (f.)  de    sensibilite 

d'un  galvanometre. 
Figure  (f.)  rorique. 
Figure  (f.)  circonscrite. 
Figure  (f.)  courbe. 
Figure  (f.)  plane. 
Figure  (f.)  mscrite. 
Figures  (f.  pi.)  acoustiques. 
Figures  (f.  pi.)  correlatives. 

Figures  (f.  pi.)  egales. 
Figures  (f.  pi.)  equivalents. 
Figures  (f.  pi.)  homologiques. 


Figures  (f.  pi.)  hornothetiques. 
Figures  (f.  pi.)  de  Kundt. 
Figures  (f.  pi.)  de  Lichtenberg. 
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Figures  (Polar  reciprocal). 

—  (Symmetrical). 
Filament  (s.) 

—  (Carbon)  (Electr.) 

—  (Glow  lamp). 

—  (Metallic). 

—  (Paper)  (Electr.) 

File  (s.) 

—  (Angular). 

—  (Double-cut). 

-  (Flat). 

-  (Hand). 

—  (Parallel). 

—  (Round). 

—  (Single-cut). 

—  (Smooth). 

—  (Square). 

—  (Triangular), 
to  File  (v.) 
File-cutter  (s.) 

File-dust  (s.) ;  Filings  (s.  pi.) 

File-handle  (s.) 
File-stroke  (s.) 

Filings  (s.  pi.) 

Fillet  (s)  of  a  screw;  Thread 
(s.)  of  a  screw. 

Filling  (s.)  (Weav.) 

—  the  boiler. 
Filling-in-work  (s.) 
Filling-pile  (s.)  of  coffer-dam 

(Hydr.  arch.) 

Film  distribution  (s.) 

Filter  (s.) 

—  (Charcoal). 

—  (Coke). 

—  (Double). 

—  (Feed  water). 

—  (Grease). 

—  (Electric). 

—  (Gravel). 


Figure  (f.  pi.)  polari  reciproche. 
Figure  (f.  pi.)  sirnmetnche. 
Filamento  (m.) 

Filamento  (m.)  di  carbohe  (di 

lampada  a  incadescenza). 
Filamento  (m.)  di  lampada  a 

incadescenza. 
Filamento  (m.)  metallico. 
Filamento  (m.)   di   carta   (di 

lampada  a  incadescenza). 
Lima  (f.) 

Lima  (f.)  angolare. 
Lima  (f.)  a  doppio  taglio;  Lima 

(f.)  a  due  tagli. 
Lima  (f.)  piatta. 
Lima  (f.)  a  mano. 
Lima  (f.)  parallela. 
Lima  (f.)  rotonda. 
Lima  (f.)  a  un  taglio;  Lima  (f.) 

a  taglio  semplice. 
Lima  (f.)  dolce. 
Lima  (f.)  quadra. 

Lima  (f.)  triangolore. 

Limare. 

Tagliatore  (m.)  di  lime. 

Limatura  (f.) 

Manico  (m.)  da  lima. 
Colpo  (m.)  di  lima. 

Limatura  (f.) 

Verme  (m.)  d'una  vite;  Filetto 
(m.)  d'una  vite ;  Impanatura 
(f.)  della  vite. 

Trama  (f.) 

Riempimento(rn)  della  caldoia. 

Muratura  (f.)  a  secco. 

Battipalo  (m.)  di  riempimento; 
Palo  (m.)  per  riempimento. 

Distribuzione  (f.)  dell'acqua  in 

forma  di  velo. 
Filtro  (m.) 

Filtro  (m.)  di  carbone. 
Filtro  (m.)  a  coke. 
Filtro  (m.)  doppio. 
Filtro  (m.)  di  riscaldatore. 
Filtro  (m.)  d'olio. 

Filtro  (m  )  elettrico. 
Filtro  (m.)  a  ghiaia. 
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Reciprok-polare  Figuren  (f.  pi.) 

Symmetrisclie  Figuren  (f.  pi.) 

Faden  (m.);  Faser  (f.) ;  Fila- 
ment (n.) 

Kohlenfaden  (m.)  (einer  Gluh- 
lampe). 

Gliililampenfaden  (n.) ;  Gliih- 
lichtfaden  (m.) 

Metallfaden  (m.) 

Papierfllament  (n.}(einer  Gliih- 
lumpe}. 

Feile  (f.) 

Eckfeile  (f.) 

Zweihiebige  Feile  (f.) 

Flachfeile  (f.) 
Handfeile  (f.) 
Gleichbreite  Feile  (f.) 
Rundfeile  (f.) 
Einhiebige  Feile  (f.) 

Schlichtfeile (f.)  Abziehfeile  (f.) 
Vierkantfeile  (f.);  Viereckige 

Feile  (f.) 

Dreikantfeile  (f.) 
Abfeilen;  Befeilen;  Feilen. 
Feilenhauer  (m.) 
Feilspiine   (in.  pi.);  Feilstaub 

(m.) 

Feilenheft  (n.);  Feilengriff  (m.) 
Feilenstrich  (m.)Feilenzug(m.) 

Feilspiine   (m.  pi.);  Feilstaub 

(m.) 
Schraubengewi  nde    (n.); 

Schraubengang  (m.) 

Baumwollenes  Schussgarn  (n.) 
Fiillen  (n.)  des  Kessels. 
Fullrnuuerwerk  (n.) 
Fullpfalil  (in);  Binnenpfalil  (m.); 

Innerer    Pfahl     (m.)    eines 

Fangdamms. 
Schleierforrnige  Verteilung(f.) 

Filter  (n.) 
Kohlenfllter  (n.) 
Koksfllter  (n.) 
Doppelfllter  (n.) 
Vorwarrnetilter  (n.) 
Dampfentoler  (m.) ;  Oebreini- 

ger  (m.) 

Elektrisches  Filter  (n.) 
Kiesfilter  (m.) 


Figures  (f.  pi.)  correlatives. 
Figures  (f.  pi.)  symetriques. 
Filament  (m.) 

Filament  (m)  de  charbon  (d'une 
lamps  a,  incadetcence). 

Filament  (m.)  de  lampe  a  in- 
candescence. 

Filament  (m.)  metallique. 

Filament  (m.)  de  papier  (d'une 
(ampe  a  incandescence}- 

Lime  (f.) 

Lime  (f.)  angulaire. 

Lime  (f.)  a  double  taille;  Lime 
(f.)  a  taille  croisee. 

Lime  (f.)  plate. 

Lime  (f.)  a  main. 

Lime  (f.)  parailele. 

Lime  (f.)  ronde. 

Lime  (f.)  a  taille  simple. 

Lime  (f.)  douce. 
Lime  (f.)  carree. 

Lime  (f.)  triangulaire. 

Limer. 

Tailleur  (m.)  de  limes. 

Limature  (f.);  Limaille  (f.) 

Manche  (f.)  de  lime. 

Trait  (m.)  de  lime ;  Coup  (m.) 

de  lime. 
Limaille  (f.);  Limature  (f.) 

Filet  (m.)  d'une  vis. 


Trame  (f.) 

Remplissagem  deschaudieres. 
Muraille  (f.)  de  remplage. 
Pilotis  (m.)  de  remplage ;  Pi- 

lotis  (m.)  de   retenue    d'  un 

batardeau. 
Distribution  (f.)   de  1'  eau   en 

nappe. 
Filtre  Cm.) 

Filtre  (m.)  a  charbon. 
Filtre  (m.)  a  coke. 
Filtre  (m.)  double. 
Filtre  (m.)  de  rechauff'eur. 
Epurateur  (m.)  d'huile. 

Filtre  Cm.)  electrique. 
Filtre  (m.)  a  gravier. 
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Filter  (Moulded). 
-  (Oil). 

—  (Paper). 

—  (Press). 

—  (Sand). 

—  (Suction), 
to  Filter  (v.) 

Filtering  (s.);  Filtration  (s.) 
Filtering-basin  (s.) 

Filtering-boiler  (s.) 
Filtering-paper  (s.) 
Fine-spinning  (s.) 
to  Fine-spinn  (v.) 
Finery  (s.)  (Met.) 
Finery-cinders    (s.  pi.) ;    Refi- 
ning cinders  (s.  pi.) 
Finial  (s.)  of  a  pole. 

Fining  (s.);  Refining  (s.)  (Met.) 

—  of  iron. 

—  of  cast  iron. 

—  of  silver. 

Fining -forge -hearth  (s.);  Fi- 
ning-hearth (s.);  Fining-forge 
(s.) 

Fining-process  (s.) 

Finishing-card  (s.)  (Spinn.) 
Finishing-machine  (s.)  (Spinn.) 

Finishing-mill  (s.);  Finishing- 
rolls  (s.  pi.) 
Finishing- work  (s.) 
Fire  (s.)  (St.  Elmo's)  (Electr.) 

Fire  &  ash-pit  door  (s.) 

Fire-alarm-box  (s.) 
Fire-alarm-telegraph  (s). 

Fire-annihilator  (s.) 

Fire-bar  (s.);  Bar  (s.)  of  a  fire- 
grate. 
Fire-bars-bearer  (s.) 


Fire-bars  (s.   pi.)    of    chilled 
work. 


Filtro  (m.)  a  pieghe. 
Filtro  (m.)  d'olio. 
Filtro  (m.)  di  carta. 
Filtro  (m.)  a  pressione. 
Filtro  (m.)  a  sabbia. 
Filtro  (m.)  ad  aspirazione. 
Filtrare. 
Filtrazione  (f.) 
Bacino  (m.)  per  flltrare. 

Galdaia  (f.)  per  flltrare. 

Carta  (f.)  da  flltrare. 

Filatura  (f.)  in  flno. 

Filare  in  flno. 

Fuoco  (m.)  d'affinamento. 

Scorie  (f.  pi.)  del  fuoco  d'affi- 
namento. 

Capitello  (m.)  o  punta  (f.)  del 
palo. 

Amnamento  (m.) ;  Affinaggio 
(m.) 

Affinamento  (m.)  del  ferrq. 

Affinamento  (m.)  della  ghisa. 

Affinamento  (m.)  dell'argento. 

Fuoco  (m.)  d'affinamento;  Fuo- 
co (m.)  d'afflnaggio. 

Processo  (m.)  d'  affinamento ; 

Processo  (m.)  d'affinaggio. 
Garda  (f.)  finitrice. 

Macchlna  (f.)  a  filare  in  flno. 
Laminatoio  (m.)  flnitore. 

Lavoro  (m.)  di  flnimento. 
Fuoco  (m.)  di  S.  Elmo. 

Portella  (f.)  del  focolaio  e  del 

cenerario. 

Cassetta  (f.)  da  incendio. 
Telegrafo  (m.)  per  segnalare 

incendi. 
Estintore  (m.) 

Barra  (f.)  di  graticola;  Sbarra 
(f.)  di  graticola. 

Sopporto  (m.)delle  sbarre  del- 
la  graticola;  Trave  (m.)  di 
sopporto  delle  sbarre;  Caval- 
letto  (m.)  di  griglia. 

Sbarre  (f.  pJ.)  in  ghisa  dura. 
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Faitenfllter(n.);  Sternfllter  (n.) 
Oelreiniger  (m.) 
Papierfilter  (n.) 
Pressfllter  (n.);  Druckfllter  (n.) 
Sandfllter  (m.) 
Saugfllter  (n.) 
Filtern;  Filtrieren. 
Filtrieren  (n.);  Filtrierung  (f.) 
Filterbecken    (  m. )  ;    Filtrier- 

bassin  (n.) 
Filtrierkessel  (m.) 
Filtrierpapier  (n.) 
Feinspinnen  (n.) 
Feinspinnen. 
Frischfeuer  (n.) 
Eisenfrischschlacke  (f.);  Frisch- 

schlacke  (f.) 
Mastenaufsatz  (m.) 

Frischen  (n.);  Frischung  (f.); 

Afflnieren  (n.) 
Frischen  (n.)  des  Eisens. 
Stahlfrischung  (f.) 
Silberscheidung  <T.);  Affinieren 

(n.)  des  Silbers. 
Frischfeuer  (n.) 


Frischprocess  (m.) 

Feinkratze  (f.);  Feinkarde  (f.); 

Feinkrampel  (m.) 
Feinspinnmaschine  (f.) ;  Fein- 

stuhl  (m.) 
Fertigwalzwerk  (n.);  Stabei- 

senwalzwerk  (n.) 
Fertigstellungsarbeit  (f.) 
St.  Elmsfeuer  (n.) 

Feuerungs-&  Aschfallthure  (f.) 

Feuerwehfkastchen  (n.) 
Feueruchtelegraph  (m.) 

Extinkteur  (m.);  Feuerloschap- 

parat  (m.) 
Roststab  (m.);  Roststabe   (m. 

pi.) 
Rosttrager  (m.) 


Hartgussrosttabe  (m.  pi.) 


Filtre  (m.)  a  plis. 
Filtre  (m.)  a  huile. 
Filtre  (m.)  en  papier. 
Filtre  (m.)  a  pression. 
Filtre  (m.  a  sable. 
Filtre  (m.)  a  aspiration. 
Filtrer. 
Filtration  (f.) 
Bassin  (m.)  flltrant. 

Chaudiere  (f.)  a  flltrer. 

Papier  (m.)  a  flltrer. 

Filature  (f.)  en  fin. 

Filer  en  fin. 

Feu  (m.)  d'affinerie. 

Scorie  (f.)  du  feu  d'affinerie. 

Ghapiteau  (m.)  de  poteau. 
Affinement  (m.);  Afflnage  (m.) 

Affinage  (m.)  du  fer. 
Affinage  (m.)  de  la  fonte. 
Affinage  (m.)  de  1'argent. 

Forge  (f.)  d'affinage. 

Proces  (m.)  d'afflnage. 

Garde  (f.)  finisseuse;  Garde  (f.) 
en  fin. 

Machine  (f.)  a  filer  en  fin;  Me- 
tier (m)  en  fin. 

Laminoir  (m.)  finisseur. 

Travail  (in.)  d'achevement. 
Feu  (m.)  Saint  Elme  ou  Saint 

Nicolas. 
Porte  (f.)  de  chauffe  &  du  cen- 

drier. 

Bolte  (f.)  a  incendie. 
Telegraphe    (m.)    avertisseur 

d'incendie. 
Extincteur  (m.) 

Barreau  (m.)  de  grille ;  Barre 

(f.)  de  foyer. 
Chevalet  (m.)  d'une  grille. 


Barres  (f.  pi.)  en  fonte  durcie. 
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Fire  box  (s.) 

Fire-box-door  (s.) 
Fire-box-frame  (s.) 

Fire-box-roof  (s.) 

Fire-box-shell  <s.> 

Fire-box-top  (s.) 

Fire-brick  (s.) 

Fire-bridge  (s.);  Bridge  (s.)  of 

a  furnace. 
Fire-clay  (s.) 

Fire-clay-crucible  <s.) 
Fire-door  (s.) 
Fire-engine  (s.) 
Fire-engine  (s.) 

Fire-grate  (s.) 
Fire-grate-area  (s.) 

Fire-grate-bar  (s.) 
Fire-hole  (s.) 
Fire-hook  (s.);  Poker  (s.) 


Fire-man  (s.) 

Fire-place  (s.)  of  a  boiler. 

Fire-plate  (s.) 
Fire-plug  (s.) 

Fire-proof  (adj.) 
-  brick  (s.) 


Fire-proof-conduit  (s.) 
Fire-proof-material  (s.) 
Fire-pump  (s.) 

Fire-roll  (s.) 

Fire-shovel  (s.);  Coal-shovel  (s.) 

Fire-slice;  Fire-iron  (s.1) 


Camera  (f.)  del  fuoco;  Focolare 
(m.);  Focolaio  (m.);  Forno  (m.); 
Cnssa  (f.)  del  fuoco. 

Portella  (f.)  del  focolaio. 

Telaio  (m.)  del  focolaio;  Quadro 

(m.)  del  focolaio. 
Cielo  (m.)  del  focolaio. 
Inviluppo  (m.)  del  focolaio. 
Cielo  (m.)  del  focolaio. 
Mattone  (m.)  refrattario. 
Altare  (m.)  (di  un  focolaio). 

Argilla  (f.)  refrattaria  ;  Terra 
(f.)  refrattaria. 

Crogiuolo(m.)di  terra  refrat- 
taria. 

Portella  (m.)  del  focolaio. 

Macchina  (f.)  da  incendio;  Pom- 
pa  (f.)  da  incendio. 
Estintore  (m.) 

Griglia  (f.);  Graticola  (f.) 
Superflcie  (f.)  di  griglia;  Area 

(f.)  di  griglia. 
Sbarra(f.)  della  griglia;  Sbar- 

ra  (f.)  della  graticola. 
Bocca  (f.)  del  focolaio ;  Bocca 

(f.)  del  focolare. 
Attizzatoio  (m.) 


Fuocliista  (m.) 

Focolaio  (m.)  d'  una  caldaia  ; 

Focolare  (m.)  d'una  caldain. 
Piastra  (f.)  di  focolare. 
Bocca  (f.)  d' incendio;  Idrante 

(m.) 

Refrattario. 
Mattone  (m.)  refrattario. 

Tubo  (m.)  isolante   incombu- 

stibile. 
Materiale  (m.)  resistente  al 

fuoco. 
Pompa  (f.)  d'incendio. 

Segnale  (m.)  d' incendio. 
Pala  <f.)  da  carbone. 
Gancio  (hi.)  da  fuoco ;  Lancia 
(f.)  da  fuoco;  Attizzatoio  (m.) 


German 


—  447  — 


French 


Feuerung  (f.);  Feuerraum  (m.); 
Heizraum  (rn>;  Feuerbiichse 

Feuerungsthiire  (f.) 
Feuerbiichsenrahmen  (m.) 

Feuerbiichsendecke  (f.) 
Feuerbiichsenmantel  (m.) 
Feuerbiichsendecke  (f.) 
Feuerfester  Stein  (m.) 
Feuerbrucke  (f.) 

Feuerfester  Thon  (m.) 
Feuerfester  Thontiegel  (m.) 
Feuerthiire  (f.);  Heizthure. 
Feuerspritze  (f.) 

Extinkteur  (m.);  Feuerloschap- 

parat  (m.) 

Rost  (m.);  Feuerrost  (m.) 
Rostflache  (f.) 

Roststab  (m.);  Roststabe  (m. 

pi.) 
Heizloch  (n.) 

Feuerhaken  (m.);  Schfireisen 
(n.);  Schiirhaken  (m.);  Feuer- 
spiess  (m.);  Poker  (m.) 

Heizer  (m.) 

Kesselfeuerung  (f.) 

Feuerplatte  (f.) 

Feuerhahn  (m.; :  Hydrant  (m.) 

Feuerbestandig;  Feuerfest. 
Chamotte  (f.);  Chamottestein 

(m.) ;  Feuerbestandiger  Zie- 

gel  (m.) 
Feuerbestandiges    Isolierrohr 

(n.) 
Feuersicheres  Material  (n.) 

Feuerspritze  (f.) 

Feuerlarrn  (m.) 
Kohlenschaufel  (f.) 
Schureisen  (n.) 


Foyer  (m.);  Roite  (f.)  a  feu. 


Porte  (f.)  du  foyer ;  Porte  (f.) 

de  chauffe. 
Cadre  (m.)  du  foyer. 

Ciel  (m.)  du  foyer. 
Enveloppe  (f.)  du  foyer. 
Ciel  (m.)  du  foyer. 
Rrique  (f.)  refractaire. 
Autel  (m  );  Pont  (m.)  de  chauffe. 

Argile  (f.)  refractaire. 

Creuset  (m.i  en  terre  refrac- 
taire. 

Porte  (f.)  de  chauffe;  Porte  (f.) 
du  foyer. 

Pompe  (f.)  a  feu ;  Pompe  (f.)  a 
incendie. 

Extincteur  (in.) 

Grille  (f.) 

Surface  (f.)  de  grille. 

Barreau  (m.)  de  grille. 
Ouverture  (f.)  de  la  chauffe. 

Pique-feu  (m.);  Ringard  (m.) ; 
Perce-fournaise  (m.) 

Chauffeur  (m.) 

Foyer  (m.)  d'une  chaudiere. 

Paroi  (f.)  de  la  boite  a  feu. 
Hydrant  (m.) 

Refractaire. 

Brique  (f.)  refractaire. 

Tube  (m.)  isolant  a  1'epreuve 

du  feu. 
Matiere  (f.)  a  1'epreuve  du  feu. 

Pompe  (f.)  a  incendie :  Pompe 

(f.)  a  feu. 

Signal  (m.>  d'incendie. 
Pelle  (f.)  h  charbon. 
Lance  (f.)  i\  feu. 


FIR 


English 


-  448  - 


Italian 


Fire-surface  (s.) 

Fire-tinned  wire  (s.) 

Fire-tongs  (s.  pi.) 

Fire-tube  (s.);  Flame-tube  (s.) 

(Steam-eng.) 
Fire-tube-boiler  (s.) 

Fire-works  (s.  pi.) 

Fish  (s.);  Fish-plate  (s.);  Fish- 
ing-plate (s.)  (Railw.) 

Fish-plate-support  (s.)  for  in- 
sulators. 

Fishing  (s.)  (Railw.) 

Fishing-box  (s.) ;  Junction-box 
(s.)  (Electr.) 

Fissure  (s.) 

—  between  the  tube-holes, 
to  Fit  (v.)  (Techn.,  Mach.) 

Fitter  (s.);  Engines-fitter  (s.) 
Fitting  (s.)  (Mach.) 

Fittings  (s.)  (Roller). 

—  (Electric.) 


Fittings  (s.  pi.)  (Mach.) 
—  of  a  machinery. 

-  (Little  iron)  (Railw.) 


—  of  a  boiler ;  Garniture  (s.) 
of  a  boiler. 

Fitting-flange  (s.) 

Fitting-pipe  (s.) 
Fitting-screw  (s.) 
Five-wire  cable  (s.) 

Five-wire  meter  (s.) 
Five-wire  system  (s.) 
to  Fix  (v.)  (Techn.) 
Fixed  brushes  (s.  pi.) 
Fixed  coupling  (s.) 

-  buffer  (s.) 


Superflcie  (f.)  riscaldata;  Su- 
perftcie  (f.)  di  riscaldamento. 
Filo  (m  )  stagnate  al  fuoco. 
Tenaglie  (f.  pi.)  per  il  fuoco. 
Tubo  (m.)  di  flamma. 

Caldaia  (f.)  a  tubi  di  fumo. 
Fuochi  (m.  pi.)  d'artiflzio. 

Piastra   (f.)   di  congiunzione ; 

Giuntura  (f.) 
Porta-isolatore  (in.)  a  piastre. 

Congiunzione  (f.);  Giunzione  (f.) 
Scatola  (f.)  di  congiunzione. 

Fessura  (f.);  Screpolatura  (f.)1; 

Rottura  (f.) 
Screpolatura  (f.)  fra  i  fori  dei 

tubi  bollitori. 
Montare  ;   Aggiustare  ;   Adat- 

tare. 

Montatore  (m.);  Monteur  (m.) 
Montaggio  (m.) 

Accessor!  (m.  pi.)  della  cal- 
daia. 

Guarniture  (f.  pi.)  elettriche ; 
Materiale  (m.)  elettrico  per 
installazioni. 

Accessor!  (m.  pi.) 

Accessori  (m.  pi.)  d'una  mac- 
china. 

Accessor!  (m.  pi.)  delle  rotaie. 

Guarnizioni  (f.  pi.)  d'una  cal- 
daia;  Armature  (f.  pi.)  d'una 
caldaia. 

Flangia  (f.)  di  chiusura;  Rriglia 
(f.)  di  chiusura. 

Tubo  (m.)  adattato. 

Vite  (f.)  di  chiusura. 

Gavo  (m.)  a  cinque  conduttori. 

Contatore  (m.)  a  cinque  flli. 

Sistema  (m.)  a  cinque  flli. 

Fissare. 

Spazzole  (f.  pi.)  flsse. 

Accoppiamento  (m.)  flsso. 

Arresto  (m.)  flsso. 
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Heizfliiche  (f.) 

Feuerverzinnter  Draht  (m.) 

Feuerzange  (f.) 

Feuerrohr  (n.);  Flammrohr  (n.) 

Rauchrohrkessel   (m.);  Heiz- 

rohrenkessel  (m.) 
Feuerwerk  (n.);  Kunstfeuer  (n.) 

Lasche  (f.);  Schienenlasche  (f.) 

Laschenstiitze  (f.)  fiir  isolato- 

ren. 

Verlaschung. 
Verbindungskasten  (m.) 

Riss  (m.);  Spalte  (f.);  Bruch  (m.) 

Einbrechen  (n.)  der  Stege  zwi- 

schen  den  Rohrlochern. 
Aufstellen;  Montieren. 

Monteur  (m.) 

Aufstellung(f.);Montierung(f.); 
Montieren  (n.);  Montage  (f.) 
Kesselarmatur  (f.) 

Elektrisches  Installationsma- 
terial  (n.) 

Zubehor  (n.) 

Zubehorteile  (m.  pi.)  einer  Ma- 
schine. 

Schienenbefestigungsstucke  (n 
pi.);  Schienenverbindunsteile 
(m.  pi.)  Kleineisenzeug  (n.) 

Dampfkesselgarnitur  (f.) 


Schlussflansche  (f.) 

Passrohr  (n.) 
Schlussscraube  (f.) 
Fimfleiterkabel  (n.) 

Funfleiterzahler  (m.) 
Funfleitersystem  (n.) 
Befestigen;  Festmachen. 
Feste  Biirsten  (f.  pi.) 
Feste    Kuppelung   (f.);   Feste 

Kupplung  (f.) 
Feststehender  Prellbock  (m.) 

WEBBER. 


Surface  (f.)  de  chauffe. 

Fil  (m.)  £tame  au  feu. 
Tenaille  (f.)  a  feu. 
Tuyau  (m.)  flambeur. 

Chaudiere  (f.)  a  tubes  de  fumee. 

Feu  (m.)  d' artifice;  Feux  (m. 
,  pi.)  d'artiflce. 
Eclisse  (f.) 

Support  (m.)  a  patte. 

Eclissage(m.);Eclissement(m.) 
Boite  (f.)  de  jonction. 

Fissure  (f.);  Gercure  (f.);  Cre- 
vasse (f.) 
Fissure  (f.)  entre  les  tubes. 

Monter;  Ajuster. 

Monteur  (m.);  Ajusteur  (m.) 
Montage  (m.);  Ajustage  (m.) 

Garnitures  (f.  pi.)  de  la  chau- 

diere. 
Garnitures  (f.  pi.)  electriques. 


Accessoires  (m.  pi.) 
Accessoires  (m.  pi.)  d'une  ma- 
chine 
Petit  materiel  (m.)  de  fer. 


Garniture  (f.)  d'une  chaudiere. 


Bride  (f.)  de  fermeture. 

Tuyau  (m.)  adapte. 

Vis  (f.)  de  fermeture. 

Gable    (m.)    a    cinq    conduc- 

teurs. 

Compteur  (m.)  a  cinq  flls. 
Systeme  (m.)  a  cinq  fils. 
Fixer. 

Balais  (m.  pi.)  fixes. 
Accouplement  (m.)  fixe. 

Heurtoir  (m.)  fixe. 
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Fixed  engine  (s.) 


—  expansion  (s.) 

-  light  (s.) 

-  pulley  (s.) 

—  steam  motor  (s.) 

—  stile  crane  (s.) 

—  support  (s.) 

—  &  loose  pulley  (s.) 
Fixing  (s.)  of  the  coils. 

—  of  insulators. 

—  of  the  insulators  with  hemps. 

—  of  terminals. 
Fixing-apparatus  (s.) 

Fixing-box  (s.) 
Fixing  lug  (s.) 
Fixing-screw  (s.) 

;  Binding-screw  (s.);  Bin- 
ding-post (s.)  (Electr.) 
Fizzing  (adj.)  (said  of  iron). 
Flake  (s.) 
Flame  (s.)  (Techn.) 

-  (Boiler  (s.)  with  direct). 

—  (Hydrogen). 

—  (Oxidating). 

—  (Reduction). 

—  (Return)  boiler  (s.) 


—  (Soldering). 
Flame  arc  (s.) 
Flame-arc-lamps  (s.) 

Flame-bridge  (s.) 
Flame-current  (s.) 
Flame-measurement  (s.) 
Flame-resistance  (s ) 
Flame-tube  (s.);  Fire-tube  (s.) 

Flange  (s.)  (Mach.) 

—  of  boiler  tubes. 

—  of  casing  (s.) 

—  of  coupling. 


Macchina  (f.)  a  vapore  flssa ; 

Macchina  (f.)  a  vapore  sta- 

zionaria. 

Espansione  (f.)  fissa. 
Faro  (m.)  a  luce  flssa. 
Puleggia  (f.)  flssa. 
Motore  (m.)  a  vapore  flsso. 
Gru  (f.)  ad  albero  flsso. 

Sopporto  (m.)  fisso ;  Supporto 

(m.)  flsso. 

Puleggia  (f.)  fissa  e  folle. 
Ancoraggio  (m.)  dei  rocchetti. 
Fissaggio  (m.)  degli  isolatori. 
Fissaggio  (m.)  degli  isolatori 

con  canapa. 

Fissaggio  (m.)  dei  morsetti. 
Apparecchio  (m.)  di  fissamento; 

Apparecchio  (m.)  d'arresto. 
Staflfa  (f.)  di  congiunzione. 
Briglia  (f.)  d'attacco. 
Vite  (f.)  d'arresto;  Vite  (f.)  di 

pressione. 
Morsetto  (m.);  Serrafllo  (m.) 

Sudante  (m.) 

Strato  (m.)  di  cavo. 

Fiamma  (f.) 

Galdaia  (f.)  a  flamma  diretta. 

Lampada  (f.)  ad  idrogeno. 
Fiamma  (f.)  ossidante. 
Fiamma  (f.)  di  riduzione. 
Caldaia  (f.)  a  ritorno  di  fiamma. 


Lampada  (f.)  per  saldare. 
Arco  (m.)  a  flamma. 
Lampada  (f.)  ad  arco  a  flamma 

o  a  effetti  di  colore. 
Altare  (m.) 

Corrente  (f.)  di  flamma. 
Misura  (f.)  della  flamma. 
Resistenza  (f.)  della  flamma. 
Tubo  (m.)  di  flamma;  Tubo  (m.) 

di  fuoco. 
Briglia  (f.):  Guaina  (f.);  Flangia 

(f.):  Labbro  (m.) 
Labbro  (m.)  dei  tubi  delle  cal- 

daie. 

Flangia  (f.)  della  cassa. 
Disco  (m.)  del  giunto. 
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Feststehende  Dampfmaschine 
(f);  Stationare  Dampfmaschi- 
ne (f.) 

Feste  Expansion  (f.) 

Festes  Feuer  (n.) 

Feste  Rolle  (f.) 

Feststehender  Dampfmotor(m) 

FeststehenderKrahn  (m);  Fest- 
stehender Kran  (m.) 

Festes  Lager  (n.) 

Feste  &  lose  Riemscheibe  (f.) 
Spulenverankerung  (f.) 
Isolatorbefestigung  (f.) 
Aufhanfen  (n.)  der  Isolatoren. 

Klernmenbefestigung  (f.) 
Aufspannvorrichtung  (f.) 

Befestigungsbiigel  (m.) 
Befestigungslappen  (m.) 
Spannschraube   (f.);   Klemm- 

schraube  (f.) 
Klemmschraube  (f.) 

Schweissend. 

Bucht  (f.)  des  Kabels. 

Flamme  (f.) 

Dampfkessel  (m.)  mit  durch- 
schlagender  Flamme. 

Wasserstofflampe  (f.) 

Oxydierende  Flamme  (f.) 

Reduktionsflamme  (f.) 

Dampfkessel  (m.)  mit  riickke- 
hrender  Flamme;  Dampfkes- 
sel (m.)  mit  riickschlagender 
Flamme. 

Lotlampe  (f.) 

Flammenbogen  (m.) 

Flammenbogenlampe  (f.);  Ef- 
fektbogenlampe  (f.) 

Feuerbriicke  (f.) 

Flammenstrom  (m.) 

Flammeumessung  (f.) 

Flammenwiderstand  (m.) 

Flammrohr  (n.) 

Flansche   (f.);   Flantsche   (f.) ; 

Flansch  (m  );  Flantsch  (m.) 
Flansche  (f.)  der  Feuerrohren. 

Gehauseflansch  (m.) 
Kupplungsscheibe  (f.) 


Machine  Cf.)  a  vapeur  fixe;  Ma- 
chine (f.)  stationnaire. 

Detente  (f.)  fixe. 

Feu  (m.)  fixe. 

Poulie  (f.)  flxe. 

Moteur  (m.)  a  vapeur  flxe. 

Grue  (f.)  a  pivot  flxe. 

Support  (m.)  flxe. 

Poulie  (f.)  flxe  et  folle. 
Ancrage  (m.)  des  bobines. 
Fixage  (m.)  des  isolateurs. 
Fixage  (m.)  des  isolateurs  a 

1'aide  de  chauvre. 
Fixation  (f.)  des  bornes. 
Appareil  (m  )  a  fixer. 

Arc  (m.)  de  fixation. 

Oreille  (m.)  de  fixation. 

Vis  (f.)  d'arret;  Vis(f.)de  pres- 

sion. 
Serre-fll  (m.);  Borne  (f.) 

Suant. 

Couche  (f.)  spirale  du  cable. 

Flamme  (f.) 

Ghaudiere  (f.)  a  flamme  direc- 
te. 

Lampe  (f.)  a  hydrogene. 

Flamme  (f.)  oxydante. 

Flamme  (f.)  de  reduction. 

Ghaudiere  (f.)  a  retour  de  flam- 
me. 


Lampe  (f.)  a  souder. 
Arc  (m.)  a  flamme. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  flamme. 

Autel  (m.);  Pont  (m.)  de  chauffe. 
Courant  (m.)  flammaire. 
Mesure  (f.)  de  la  flamme. 
Resistance  (f.)  de  la  flamme. 
Tuyau  (m.)  flambeur. 

Bride  (f.) 

Bride  (f.)  des  tubes  de  chau- 

diere. 

Bride  (f.)  d'enveloppe. 
Plateau  (m.)  d'accouplement. 
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Flange  of  cut-off  valve. 

—  of  expansion. 

—  of  piston  rod. 

-  (Angle). 

-  (Blind). 

—  (Covering). 

-  (Fitting). 

—  (Spool). 

—  (Wooden). 
Flange-joint  (s.) 

Flange-pipe  (s.) 

Flange  (s.)  of  a  wheel  (Railw.) 


Flash  (to) 

Flash  rs.)  (Lightning). 

Flash  flue  (s.) 

Flashing  (s.)  (in  a  Dynamo). 

—  (of  incandescent  lamp  car- 
bons) (Electr.) 


—  over  (s.)  (Electr.) 


Flashing-over  (s.) 
Flask  (s.)  (Found). 

Flask-casting  (s.) 
Flat  cylinder  cover  (s.) 

Flat-file  (s.) 
Flat-iron  (s.) 
Flat-headed  bolt  (s.) 
—  rail  (s.) 
Flat-rail  (s.) 

Flat-ring-armature  (s.)  (Electr.) 
Flat-ring  dynamo  (s.)  (Electr.) 

Flats  (s.)  (in  a  commutator  of 
a  dynamo  the  burning  or 
wearing  away  of  a  commu- 
tator segment  to  a  lower 
level  than  the  rest). 


Piede(rn.)  del  cassetto  d'espan- 
sione. 

Piede  (m.)  del  cassetto  d'espan- 
sione. 

Flangia  (f.)  dello  stelo  dello 
stantuffo. 

Briglia  (f.)  ad  angolo. 

Briglia  (f.)  cieca. 

Briglia  (f.)  di  copertura. 

Briglia  (f.)  di  chiusura. 

Flangia  (f.)  di  un  rocchetto. 

Flangia  (f.)  di  legno. 

Unione  (f.)  a  briglia;  Collega- 
mentq  (m.)  a  collarino;  Con- 
giunzione  (f.)  a  flangia;  Bri- 
glia (f.)  a  vite. 

Tubo  (m.)  a  briglia;  Tuho  (m.) 
a  flangia;  Tubo  (m.)  a  labbro. 

Orlo  (m.)  del  cerchione  d'una 
ruota. 

Fiammeggiare. 

Colpo  (m.)  di  fulmine. 

Condotto  (m.)  liscio. 

Scintillazione  (f.)  (nel  colletto- 
re  di  una  dinamo). 

Trattamento  (m.)  al  quale  si 
assoggettano  i  fllamenti  di 
carbone  delle  lampade  a  in- 
candescenza. 

Scintillio  (m.)  da  una  spazzola 
all'altra  del  collettore  nelle 
dinamo  ad  alto  voltaggio. 

Scintillamento  Cm.)  periferico. 
Staffa  (f.)  di  fusione. 

Getto  (m.)  in  forme. 
Coperchio  (m.)  del  piatto  del 

cilindro. 
Lima  (f.)  piatta. 
Ferro  (m.)  piatto. 
Perno  (m.)  a  testa  piana. 
Rotaia  if.)  a  superficie  piana. 
Rotaia  (f.)  piatta;  Banda  (f.)  di 

ferro  piatto. 

Armature  (f.)  ad  anello  piatto. 
Dinamo  (f.)  ad  anello  piatto. 

L'abbassamento  di  uno  o  piu 
segmenti  del  commutatore 
di  una  dinamo  rispetto  ad 
altri  segmenti,  dovuto  al  loro 
consumo. 
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Expansionsscliieberlappen  (m) 
Expansionsschieberlappen  (m) 
Kolbenstangenflansch  (m.) 

Winkelflansche  (f.) 
Blindflansche  (f.) 
Deckflansche  (f.) 
Schlussflansche  (f.) 
Spulentlansch  (m.) 
Holzflansch  (m.) 
Flanschenverbindung  (f.); 
Flanschenverschraubung  (f.) 

Flanschenrohr  (n.) 

Spurkranz  (m.)   eines  Rades ; 

Vorspringender    Rand    (m.) 

eines  Rades. 
Feuern. 

BliUschlag  (m.) 
Glatter  Feuerzug  (m.) 
Funkenbildung  (f.)  (am  Kollek- 

tor  etner  Dynamo). 
Behandlung  (f.)  des  Gliihfadens 

der  Gliihlampen. 


Ueberspringen  (n.)  von  Funken 
von  Biirste  zu  Biirste  am 
Kollektor  von  llochspan- 
nungsdynamomaschinen. 

Rundfeuer  (n.) 

Formkasten  (m.);  Giesskasten 
(m.) 

Kastenguss  (m.) 

Flacher  Cylinderdeckel  (m.) 

Flachfeile  (f.) 
Flacheisen  (n.) 
Scheibenbolzen  (m.) 
Schiene  (f.)  mit  flachem  Kopf. 
Flachschiene  (f.) 

Flachringarmatur  (f.) 

Flachringmaschine  (f.);  Flach- 
ringdynarno  (f.) 

Diedurch  die  starkere  Abnutz- 
ung  zuriickstehenden  Kol- 
lektorstreifen  einerDynarno. 


Recouvrement  ^m.)  du  tir 

de  detente. 
Recouvrement  (m.)  du  tiroir 

de  detente. 
Bride  (f.)  de  tige  de  piston. 

Bride  (f.)  angulaire. 

Bride  (f.)  feinte. 

Bride  (f.)  de  recouvrement. 

Bride  (f.)  de  fermeture. 

Bride  (f.)  de  bobine. 

Bride  (f.)  en  bois. 

Joint  (m.)  a  bride;  Assemblage 

(m.)  a  bride ;  Jonction  (f.)  a 

bride. 

Tuyau  (m.)  a  bride. 

Rebord  (m.)  d'une  roue;  Boudin 
(m.)  d'une  roue. 

Jeter  des  flammes. 

Coup  (m.)  de  foudre. 

Carneau  (m.)  lisse. 

Etincellement  (m.)  (dans  le  col- 
lecteur  d'une  dynamo). 

Traitement  (m.)  des  filaments 
de  charbon  des  lampes  a  in- 
candescence. 

Etincellement  (m.)  dans  les 
balais  d'une  dynamo  a  haut 
voltage. 

Crachement  (m.)  periphe  rique. 
Chassis  (m.)  de  moulage. 

Moulage  (m.)  en  chassis. 
Couvercle    (m.)    de    cylindre 

plat. 

Lime  (f.)  plate. 
Fer  (m.)  plat. 
Boulon  (m.)  a  tete  plate. 
Rail  (m.)  a  surface  plane. 
Rail  (m.)  plat;  Bande  (f.)  de  fer 

plat. 

Armature  (f )  a  anneau  plat. 
Dynamo  (f.)  a  anneau  plat. 

L'  abaissement,  par  1'  usure, 
des  segments  du  collecteur 
d'une  dynamo. 
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Flattening  (s.)  of  the  rail-head. 
Flatting  mill  (s.)  (Techn.) 

Flaw  (s.)  in  wrought  iron. 
Flax  (s.) 
Flax-spinning  (s.) 

Flexibility  (s. );  Flexibleness  (s.) 

Flexible  (adj.) 

Flexure  (s.);  Flexion  (s.) 

—  (Moment  (s.)  of). 

—  (Plane  (s.)  of). 

—  (Strength  (s.)  of). 
Flexion-spring  (s.) 
Flickering  (s.)  of  the  arc. 

Flint  glass  insulator  (s.) 
Float  (s.)  (Hydr.) 

—  of  the  paddle-wheel ;  Pad- 
dlefloat  (s.) 

—  of  an  undershot-wheel. 

Floating  battery  (s.) 
Floating-dock  (s.) 

Floating-mill  (s.) 
Floating-target  (s.) 
Flow  (s.)  of  the  current. 

—  of  heat. 

Flowers  (s.  pi.)  of  sulphur. 

Flowing-steel  (s.) 
Fluctuations  (s.)  of  current. 

—  of  load. 
Flue  (s.) 
Flue-boiler  (s.) 

Flue-boiler  (s.)  with  Galloway 

tubes. 

Flue-surface  (s.) 
Fluid  (s.) 

—  (Depolarizing). 

-  (Elastic). 

—  (Galvanic). 

—  (Gaseous). 

—  (Imponderable). 

—  (Electric). 

—  (Magnetic). 
Fluor  (s.) 


Appiattimento  (m.)  del  fungo 

di  una  rotaia. 
Laminatoio  (m.)  per  flli. 

Ferro  (m.)  vescicolare. 

Lino  (m.) 

Filatura  (f.)  del  lino. 

Flessibilita  (f.) 

Flessibile. 

Flessione  (f.) 

Momento  (m.)  di  flessione. 

Piano  (m.)  di  flessione. 

Resistenza  (f.)  alia  flessione. 

Molla  (f.)  di  flessione. 

Avvampamento  (m.)  dell'arco. 

Isolatore  (m.)  di  flint-glass. 
Galleggiante  (m.) 
Pala  (f.)  d'una  ruota. 

Pala  (f.)  d'una  ruota  ferita  di 

sotto. 

Coppia  (f.)  galleggiante. 
Bacino  (m.)  galleggiante. 

Molino  (m.)  galleggiante. 
Bersaglio  (m.)  galleggiate. 
Andamento    (m.)    della    cor- 

rente. 

Flusso  (m.)  di  calore 
Fiori  (m.  pi.)  di  solfo. 

Acciaio  (m.)  di  fusione. 
Variazione  (f.)  della  corrente. 
Oscillazione  (f.)  del  carico. 
Canale  (m.)  delle  flamme. 
Caldaia  (f.)  a  tubi  di  flamma 

o  a  focolare  interno. 
Caldaia  (f.)  a  focolare  interno 

ed  a  bollitori  trasversali. 
Superficie  (f.)  riscaldata. 
Fluido  (m.) 
l.iquido  (m.) 
Liquido   (m.)   depolarizzante ; 

Depolarizzatore  (m.) 
Fluido  (m.)  elastico. 
Fluido  (m.)  galvanico. 
Fluido  (m.)  gassoso. 
Fluido   (m.)   imponderabile    o 

incoercibile. 
Fluido  (m.)  elettrico. 
Fluido  (m.)  magnetico. 
Fluoro  (m.) 
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Abplattung  (f.)  des  Schienen- 

kopfes. 
Plattmaschine  (f.);  Plattwerk 

(n.) 

Schiefer  (m.)  im  Eisen. 
Lein  (m.) 
Flachsspinnerei   (f.);   Leinen- 

spinnerei  (f.) 
Biegsamkeit  (f.) 
Biegsam ;  Biegbar. 
Biegung  (f.) 
Biegungsmoment  (n.) 
Biegungsebene  (f.) 
Biegungsfestigkeit  (f.) 
Biegungsfeder  (f.) 
Auffiackern  (n.)  des  Lichtbo- 

gens. 

Flintglassisolator  (in.) 
Schwimmer  (ra.) 
Badschaufel  (f.) 

Schaufel   (f.)   eines  untersch- 

lacntigen  Wasserrad  (n.) 
Schwimmendes  Element  (n.) 
Schwimmdock  (n.) 

Schwimmmiihle. 
Schwimmende  Scheibe  (f.) 
Stromumlauf  (m.) 

Warmestromung  (f.) 
Schwefelbluten  (f.  pi.);  Schwe- 

felblumen  (f.  pi.) 
Flussstahl  (m.) 
Stromschwankung  (f.) 
Belastungsschwankung  (f.) 
Fuchs  (m.) 
Flammrohrkessel  (m.) 

Flammrohrkessel  (m.)  mit 

Quersiederohr. 
Heizflache  Cf.) 
Fluidum  (n.) 
Fliissigkeit  (f.) 
Depolarisirende  Fliissigkeit  (f); 

Depolarisator  (m.) 
Elastisches  Fluidum  (n.) 
Galvanisches  Fluidum  (n.) 
Gasformige  Fliissigkeit  (f.) 
Unwagbares  Fluidum  (n.) 

Elektrisches  Fluidum  (n.) 
Magnetisches  Fluidum  (n.) 
Fluor  (m.) 


Aplatissement  (m.)  du  cham- 
pignon d'un  rail. 
Laminoir  (m.) 

Faille  (f.)  dans  le  fer. 

Lin  (m.) 

Filature  (f.)  de  lin;  Filage  (m.) 

de  lin. 

Flexibilite  (f.) 
Flexible. 
Flexion  (f.) 

Moment  (m.)  de  flexion. 
Plan  (m.)  de  flexion. 
Resistance  (f.)  de  flexion. 
Ressort  (m.)  de  flexion. 
Tremblotement  (m.)  de  Pare. 

Isolateur  (m.)  en  flint-glass. 

Flotteur  (m.) 

Aube  (f.)  d'une  roue;  Palette 

(f.)  d'une  roue. 
Aube  (f.)  d'une  roue  hydrau- 

lique  en  dessous. 
Couple  (m.)  flottant. 
Dock(m.)  flottant;  Bassin  (m.) 

flottant. 

Moulin  (m.)  flottant. 
Cible  (f.)  flottante. 
Passage  (m.)  du  courant. 

Flux  (m.)  de  chaleur. 
Fleurs  (f.  pi.)  de  soufre. 

Acier  (m.)  de  fusion. 
Fluctuation  (f.)  de  courrant. 
Fluctuation  (f.)  de  charge. 
Carneau  (m.) 
Chaudiere  (f.)  a  tube-foyer. 

Chaudiere  (f.)avec  tube-foyer 

a  bouilleurs  transversaux. 
Surface  (f.)  de  chauffe. 
Fluide  (m.) 
Fluide  (m.) 
Depolarisateur  (m.) 

Fluide  (m.)  elastique. 
Fluide  (m.)  galvanique. 
Fluide  (m  )  gazeux. 
Fluide  (m.)  imponderable  ou 

incoercible. 
Fluide  (m.)  electrique. 
Fluide  (m.)  magnetique. 
Fluor  (m.) 
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Fluorescence  (s.) 
Fluorescent  screen  (s.) 
Fluoride  (s.) 

—  of  calcium. 

Fluorhydric  acid  (n.) 
Fluoroscope  (s.) 

—  (Folding). 

Flush-box  (s.)  (Electr.) 


Flush  socket  and  plug. 
Flux  (s.) 

—  in  air  gap. 
-  of  light. 

—  of  magnetic  force. 

—  in  iron. 

—  (Leakage). 

—  of  electricity. 

—  of  force. 

—  of  magnetization. 

—  (Magnetic). 

Fly   (Electric);  Electric   flyer 

(s,);  Reaction  wheel  (s.) 
Fly-wheel  (s.) 

—  (Rim  (s.)  of  the). 

—  (Ring  (s.)  of  the). 
Fly-wheel-axle  (s.) 

Fly-wheel-shaft  (s.) 

Flying  pulley  (s.) 

Focal  distance  (s.)  (Phys.) 

Foci  (s.  pi.)  of  an  ellipsis. 

—  (Conjugate). 

Focus  (s.)  (Techn.) 

—  of  a  curve. 

—  of  a  surface. 

—  of  a  lens. 

—  of  a  mirror. 

—  (Principal). 

—  (Real). 

—  (Virtual). 

Foliated  (adj.);  Lamellar  (adj.) 
Follower  (s.) 


Fluorescenza  (f.) 

Schermo  (m.)  fluorescente. 

Floururo  (m). 

Fluoruro  (m.)  di  calcio;  Spato 

(m.)  fluore. 

Acido  (m.)  fluoridrico. 
Fluoroscopio  (m.) 
Fluoroscopio  (m.)  pieghevole. 

Scatola  (f.)  di  distribuzione  o 
di  congiunzione  in  impianti 
sotterranei  di  conduttori. 

Presa  (f.)  di  corrente  nel  muro. 

Flusso  (m.) 

Flusso  (m.)  nell'intraferro. 
Corrente  (f.)  luminosa. 
Flusso  (m.)  di  forza  magne- 

tica. 
Flusso  (m.)  di  forza  nel  ferro. 

Flusso  (m.)  di  dispersione. 
Flusso  (m.)  di  elettricita. 
Flusso  di  forza. 
Flusso  (m)di  magnatizzazione. 
Flusso  (m.)  magnetico. 
Ruota  (f.)  elettrica. 

Volante  (m.);  Volano  (m.) 
Corona  (f.)  del  volante;  Anello 

(m.)  del  volano. 
Anello  (in.)  del  volante. 
Asse  (m.)  del  volante;  Asse  (m.) 

del  volano. 
Alhero  (m.)  del  volante;  Alhero 

(m.)  del  volano. 
Puleggia  (f.)  mobile. 
Distanza  (f.)  focale. 

Fuochi  (m.  pi.)  d'una  elisse. 
Fuochi  (m.  pi.)  coniugati. 

Fuoco  (m.) 

Fuoco  (m.)  d'una  curva. 

Fuoco  (m.)  d'una  superflcie. 

Fuoco  (m.)  d'una  lente. 

Fuoco  (in.)  d'uno  specchio. 

Fuoco  (m.)  principale. 

Fuoco  (m.)  reale. 

Fuoco  (m.)  virtuale. 

Lamellare. 

Ruota  (f.)  comandata. 
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Fluorescenz  (f.) 

Fluorescenzschirm  (m.) 

Fluorid  (n.);  Fluoriir  (n.) 

Fluorcalcium  (n.);  Flussspat 
(m.)  Flussspath  (m.) 

Fluorvvasserstoffsaure  (f.) 

Fluoroskop  (n.) 

Zusammenlegbares  Fluoros- 
kop (n.) 

Verbindungskasten  (m. )  in 
unterirdischen  Leitungsan- 
lagen. 

Eingelassener  Kontakt  (m.) 

Flux  (m.) ;  Fluss   (m.);   Stro- 

mung  (f.) 
Luftkraftfluss  (m.) 
Lichtstrom  (m.) 
Magnetischen  Kraftfluss  (m.) 

Eisenkraftfluss  (m.) 

Streufluss  (m.) 
Elehtricitatsfluss  (m.) 
Kraffcfluss  Cm.) 
Magnetisirungsfluss  (m.) 
Magnetische  Stromung  (f.) 
Elektrisches  Radchen  (n.) 

Schwungrad  (n.) 
Schwungradkranz  (m.) 

Schwungradring  (m.) 
Schwungradachse  (f.) 

Schwungradwelle  (f.) 

Fliegende  Riemenscheibe  (f.) 
Brennweite  (fj;  Fokalentfern- 

ung  (f.) 
Brennpunkte    (m.    pi.)    einer 

Ellipse. 
Konjugierte  Brennpunkte  (m. 

pi.) 

Brennpunkt  (m.);  Focus  (m.) 
Brennpunkt  (m.)  einer  Kurve. 
Brennpunkt  (m.;  einer  Flache. 
Brennpunkt    m.)  einer  Linse. 
Brennpunkt  (m)  eines  Spiegels. 
Hauptbrennpunkt  (m.) 
Wirklicher  Brennpunkt  (m.) 
Virtueller  Brennpunkt  (m.) 
Blatterig. 
Getriebenes  Rad  (n.) 


Fluorescence  (f.) 

Ecran  (m.)  fluorescent. 

Fluorure  (m.) 

Fluorure    (m.)    de    calcium; 

Spath  (m.)  fluor. 
Acide  (m.)  fluorhydrique. 
Fluoroscope  (m.) 
Fluoroscope  (m.)  pliable. 

Boite  (f.)  de  jonction. 


Contact  (m.)  enchasse  dans  le 

mur. 
Flux  (m.) 

Flux  (m.)  dans  1'entrefer. 

Flux  (m.)  lumineux. 

P  lux  (m.)  de  force  magnetique. 

Flux  (m.)  magnetique  dans  le 

fer. 

Flux  (m.)  de  dispersion. 
Flux  (m.)  d'electricite. 
Flux  (m.)  de  force. 
Flux  (m.)  d'aimantation. 
Flux  (m.)  magnetique. 
Roue  (f.)  electrique. 

Volant  (m.) 

Couronne  (f.)  du  volant. 

Anneau  (m.)  du  volant. 
Arbre  (m.)  du  volant. 

Arbre  (m.)  du  volant. 

Poulie  (f.)  mobile. 
Distance  (f.)  focale. 

Foyers  (m.  pi.)  d'une  ellipse. 
Foyers  (m.  pi.)  conjugues. 

Foyer  (m.) 

Foyer  (m.)  d'une  courbe. 

Foyer  (m.)  d'une  surface. 

Foyer  (m.)  d'une  lentille. 

Foyer  (m.)  d'un  miroir. 

Foyer  (m.)  principal. 

Foyer  (m.)  reel. 

Foyer  (m.)  virtuel. 

Lamellaire. 

Roue  (f.)  commandee. 
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Foot  (s.);  Feet  (s.  pi.)  (Techn.) 
Foot  (s.)  (Cubic). 

—  (Square). 

—  of  the  rail. 

—  of  a  slope  (Build). 

—  of  bearing. 

—  of  casing. 

—  of  frame. 
Foot-bridge  (s.) 

Foot-candle  (s.)  (A  unit  of  il- 
luminating power;  the  fight 
gwen  by  one  standard  can- 
dle at  a  distance  of  one  foot) 

Foot-lathe  (s.) 

Foot-plate  (s.)  of  a  locomotive. 

Foot-pound  (s.)  (A  practical 
unit  of  work  or  energy;  the 
quantity  of  work  required 
to  raise  a  pound  one  foot). 

Foot-stall  (s.)  of  a  column;  Pe- 
destal (s.) 
Foot-step-bearing  (s.) 

Foot-valve  (s.)  of  the  air  pump. 


Footing  (s.)  of  a  wall. 
Footstep-bearing  (s.) 
Footway  (s.)  (Raised). 
Force  (s.) 

—  of  attraction. 

—  of  compression. 

—  of  a  spring. 

—  of  repulsion. 

—  of  affinity. 

-  of  electromagnetic  induc- 
tion. 

—  of  gravity. 

—  of  inertia. 

—  de  cheval;  Horse-power  (s.); 
H.  P. 

—  (Absolute). 

—  (Accelerating). 

—  (Aggregation). 

—  (Alternating). 

—  (Alternative  electro-moti- 
ve). 


Piede  (m.) 

Piede  (m.)  cubo. 

Piede  (m.)  quadrato. 

Suola  (f.)  d'una  rotaia. 

Base  of.)  d'una  scarpata. 

Base  (f.)  del  sopporto. 

Piede  (m.)  della  cassa. 

Piede  (m.)  deH'incastellatura. 

Rampa  (f.);  Andatoia  (f.);  Pas- 
serelia  (f.) 

Piede-candela  (m.)  (Unitd  di 
potere  illuminante :  la  luce 
data  da  una  candela  norma- 
le  alia  distanza  di  un  piede. 

Tornio  (m.)  a  pedale 

Piattaforma  (f.)  d'una  locomo- 
tiva. 

Piede-libbra  (m.)  Unitd  pra- 
tica  di  laooro  o  d'energia;  II 
laooro  necessario  per  innal- 
zare  una  libbra  alV altezza 
di  un  piede. 

Piedestallo  (m.)  d'una  colonna. 

Sopporto  (m.)  da  perno  verti- 

cale. 
Valvola   (f.)   d'  aspirazione  di 

pompa  ad  aria. 

Zoccolo  (m.)  d'un  muro. 

Sopporto  (m.)  di  base. 

Passerella  (f.)  di  legno. 

Forza  (f.) 

Forza  (f.)  di  attrazione. 

Forza  (f.)  di  compressione.  - 

Forza  (f.)  di  una  molla. 

Forza  (f.)  di  ripulsione. 

Forza  (f.)  d'afflnita. 

Forza  (f.)  magnetizzante;  For- 
za (f.)  d'induzione  elettroma- 
gnetica. 

Forza  (f.)  di  gravita;  Gravita  (f.) 

Forza  (f.)  d'inerzia;  Inerzia  (f.) 

Cavallo-vapore  (m);  Cav.-vap.; 
H.  P.;  P.  S. 

Forza   f.)  assoluta. 

Forza   f.)  acceleratrice. 

Forza   f.)  d'aggregazione. 

Forza  (f.)  alternativa. 

Forza  (f.)  elettromotrice  alter- 
nativa. 
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Fuss  (m.) 
Kubikufss  (m.) 

euadratfuss  (f.) 
chienenfuss  (m.) 
Boschungsfuss  (m.) 
Lagerfuss  (m.) 
Gehausefuss  (m.) 
Rahmenfuss  (m.) 
Fusssteg  (m.);  Rampe  (f.);  Auf- 

fahrt  (f.) 
Fusskerze  (f.)  (Lichtintensitdt 

bei  einer  N.  K.  auf  1'  engl. 

Entfernung). 

Fussdrehbank  (f.) 

Perron  (m.)  einer  Lokoniotive. 

Fusspfund  (n.) 


Saulenstander  (m.);  Piedestal 

(n.)  einer  Saule. 
Spurpfanne  (f.) 

Fussventil  (n.);  Bodenventil  (n.) 
Grundventil  (n.)  einer  Luft- 
pumpe. 

Mauerfuss  (m.);  Sockel  (m.) 

Spurlager  (n.) 

Laufbiinne  (f.) 

Kraft  (f.);  Starke  (f.) 

Anziehungskraft  (f.) 

Druckkraft  (f.) 

Federkraft  (f.) 

Abstossungskraft  (t.) 

Verwandschaftkraft  (f.) 

Klektromagnetische  Schefd- 
ungskraft  (f.) 

Schwerkraft  (f.) 
Tragheitsvemogen(n.);  Beliar- 

rungsvermogen  (n.) 
Pferdekraft  (f.) :  Pfederstarke 

(f.);  P.  S. 

Absolute  Kraft  (f.) 
Beschleunigende  Kraft  (f.) 
Aggregationskraft  (f.) 
Wechselwirkende  Kraft  (f.) 
Alternierende  Elektromotori- 

sche  Kraft  (f.) 


Pied  (m.) 
Pied  im.)  cube. 
Pied  (m.)  carre. 
Semelle  (f.)  d'un  rail. 
Base  (f.)  d'un  talus. 
Pied  (m.)  de  palier. 
Pied  (m.)  d'enveloppe. 
Pied  (m.)  de  bati. 
Rampe  (f.);  Passerelle  (f.) 

Pied-bougie  (m.)  (Intensity  de 
lutniere  d'une  bougie  nor- 
male  d  la  distance  d'un  pied). 

Tour  (m.)  a  pedale. 
Plate-forme  (f.)  d'une  locomo- 
tive. 
Pied-livre  (m.) 


Piedestal  (m.)  d'une  colonne. 
Crapaudine  (f.)  femelle. 

Clapet  (m.)  de  fond  ou  de  pied 
d'une  pompe  a  air. 

Pied  (m.)  de  mur;  Socle  (m.) 

Grapaudine  (f.) 

Passerelle  (f.) 

Force  (f.) 

Force  (f.)  d'attraction. 

Force  (f.)  de  compression. 

Force  (f.)  d'un  ressort. 

Force  (f.)  repulsive. 

Force  (f.)  d'afflnite. 

Force  (f.)  d'aimantation;  Force 

(f.)   d' induction   electroma- 

gnetique. 
Gravite  (f.) 
Force  (f.)  inertie. 

Gheval-vapeur  (m.) ;  C.  V.;  H.  P. 

Force  (f.)  absolue. 
Force  (f.)  acceleratrice. 
Force  (f.)  d'agregation. 
Force  (f.)  alternative. 
Force  (f.)  electromotrice  alter- 
native. 
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Force  (Angular);  Axial  force 
(s.)  Torque  (s.)  (Electr.) 

—  (Ascensional). 

—  (Attraction. 

—  (Axial). 

—  (Central). 

—  (Centrifugal). 

—  (Centripetal). 

—  (Coercive);  Coercitive  force 

(S.) 

—  (Component). 

—  (Condensing). 

—  (Constant). 

—  (Counter  electro -motive); 
Counter  E.  M.  F. 

—  (Direction  (s.)  of  the). 

—  (Electro-magnetic). 

—  (Electro-motive). 

-  (Electro-motive)  of  induc- 
tion. 

—  (Electro-motive)  of  polari- 
zation. 

—  (Electrostatic). 

—  (Expansive). 

—  (Expansive)  of  the  steam 
(Steam-eng.) 

—  (Field  (s.)  of)  (Electr.) 

—  (Line  (s.)  of);  Lines  (s.  pi.)  of 
force. 

—  (Magnetic). 

—  (Magnetizing). 

—  (Magneto-motive). 

—  (Molecular). 

—  (Mechanical). 

—  (Moving);  Moving  power  (s.) 

—  (Photo-electro-motive). 

—  (Resisting). 

—  (Resulting). 

—  (Retarding). 

—  (Tensile). 

—  (Tractive);  Tractive  power 
(s.) 


Momento   (m.)   di    rotazione  ; 

Torque  (m.);   Torchio  (m.) ; 

Torchi  (m.) 
Forza  (f.)  ascensionale. 

Forza  (f.)  di  attrazione. 

Forza  (f.)  assiale. 

Forza  (f.)  centrale. 

Forza  (f.)  centrifugale  ;  Forza 

(f.)  centrifuge. 
Forza  (f.)  centripeta. 
Forza  (f.)  coercitiva. 

Forza  (f.)  componente;Compo- 

nente  (f.) 
Forza  (f.)  condensante;  Potere 

(m.)  condensante. 
Forza  (f.)  costante. 

Forza  (f.)  controelettromotri- 

ce;  F.  C.  E.  M. 
Direzione  (f.)  della  forza. 
Forza  (f.)  elettromagnetica. 
Forza  (f.)   elettromotrice ;  F. 

E.  M. 
Forza  (f.)  elettromotrice  d'in- 

duzione. 
Forza  (f.)  elettromotrice  di  po- 

larizzazione. 
Forza  (f.)  elettrostatica. 
Forza  (f.)  d'espansione;  Forza 

(f.)  espansiva. 
Forza  (f.)  espansiva  del  vapore. 

Campo  (m.)  di  forza. 

Linea  (f.)  di  forza;  Linee  (f.  pi.) 

di  forza. 

Forza  (f.)  magnetica. 
Forza  (f.)  magnetizzante. 
Forza  (f.)  magnetomotrice. 
Forza  (f.)  molecolare. 
Forza  (f.)  meccanica. 
Forza  (f.)  motrice. 

Forza  (f.)  fotoelettromotrice. 

Forza  (f.)  resistente. 

Forza  (f.)  risultante;  Risultan- 

te  (f.) 

Forza  (f.)  ritardatrice. 
Forza  (f.)  di  trazione. 
Forza  (f.)  di  trazione. 
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Dretikraft   (f.) ; 'Drehungsmo- 
ment  (n.);  Torque  (t.) 

Aufsteigungskraft  (f.);  Steig- 

kraft  if.) 
Attraktionskraft  (f.) ;  Anzieh- 

ungskraft  (f.) 
Achsenkraft  (f.) 
Centralkraft  (f.) 
Centrifugal k raft  (f.);  Schwung- 

kraft  (f.) 

Centripetalkraft  (f.) 
Koerzitivkraft  (f.);  Coercitiv- 

kraft  (f.) 
Seitenkraft  (f.);   Komponente 

Gondensirende  Kraft  (f.) 

Konstante  Kraft  (f.);  Bestan- 

dige  Kraft  (f.) 
Gegenelektromotorische 

Kraft  (f.>;  Gegen  E.  M.  K. 
Kraftrichtung  (f.) 
Elektromagnetische  Kraft  (f.) 
Elektromotorische  Kraft  (f.); 

E.  M.  K. 
Induktionselektromotorische 

Kraft  (f.) 
Polarisationselektroinoto- 

rische  Kraft  (f.) 
Elektrostatisclie  Kraft  (f.) 
Expansionskraft   (f.) ;   Expan- 

sivkraft  (f.) 
Expansionskraft    (f.)    des 

Dampfes. 
Kraftfeld  (n.) 
Kraftlinie  (f.);   Kraftlinien   (f. 

pi.) 

Magnetische  Kraft  Cf.) 
Magnetisirende  Kraft  (f.) 
Magnetomotorische  Kraft  (f.) 
Molekularkraft  (f.» 
Mechanische  Kraft  (f.) 
Triebkraft  (f.);  Bewegende 

Kraft  (f.) 
Photoelektromotorische  Kraft 

(f.) 

Widerstehende  Kraft  (f.) 
Resultierende  Kraft  (f.);  Resul- 

tante  (f.) 

Verzogernde  Kraft  (f.) 
Zugkraft  (f.) 
Zugkraft  (f.) 


Torque  (in.);  Moment  (m.)  du 
couple. 

Force  (f.>  ascensionnelle. 
Force  (f.)  d'attraction. 

Force  (f.)  axiale. 
Force  (f.)  ceritrale. 
Force  (f.)  centrifugale  ou  cen- 
trifuge. 

Force  (f.)  centripete. 
Force  (f.)  coercilive. 

Force  (f.)  composante. 
Force  (f.)  condensante. 
Force  (f.)  constante. 

Force  (f.)  contre-electromo- 
trice. 

Direction  (f.)  de  la  force. 

Force  (f.)  electromagnetique. 

Force  (f.)  electrornotrice :  F. 
E.  M. 

Force  (f.)  electromotrice  d'in- 
duction. 

Force  (f.)  electromotrice  de  po- 
larisation. 

Force  (f.)  electrostatique. 

Force  (f.)  expansive. 

Force  (f.)  expansive  de  la  va- 

peur. 

Champ  (m.)  de  force. 
Ligne  (f.)  de  force;  Lignes  (f. 

pi.)  de  force. 
Force  (f.)  magnetique. 


Force 
Force 
Force 
Force 


f.)  magnetisante. 
f.)  magnetomotrice. 
f.)  moleculaire. 
f.)  mecanique. 


Force  (f.)  motrice  ou  inouvan- 

te. 
Force  (f.)  photoelectromotrice. 

Force  (f.)  resistante. 
Force  (f.)  resultante. 

Force  (f.)  retardatrice. 
Force  (f.)  de  traction. 
Force  (f.)  de  traction. 
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Force  (Tubes  (s.  pi.)  of)  (Electr.) 

-  (Uniform). 

—  (Unit  (s.)  of). 

—  (Variable), 
to  Force  (v.) 
Forces  (s.  pi.)  (Equal). 

—  (Composition  (s.)  of). 

—  (Parallelogram  (s.)  of). 


—  (Parallel). 

Force-pipe   (s.) ;   Forcing-pipe 

(s.) 
Force-pump  (s.);  Forcing-pump 

(s.) 
Forced-draught  cooling  (s.) 

Forcer  (s.)  (Mach.) 

Forcing-hose  (s.) 
Forcing-valve  (s.) 
Fore-axle  (s.)  (Mach.) 
Fore-front  (s.);  Fore  face  (s.) 

(Arch.) 
Fore-hammer  (s.) 

Forhead  (s.) 

Forelock  (s.);  Cotter  (s.) 

Forelock  (Spring). 


to  Forelock  (v.) 

Forelock-bolt  (s.) 

to  Forelock  (v.)  a  bolt. 

Foreman  (s.) 

—  of  a  workshop. 

Forge  (s.) 

Forge-bellows  (s.  pi.) 

Forge-coal  (s.) 
Forge-hammer  (s.) 

Forgeman  (s.) 
Forge-tongs  (s.) 


Fasci  (m.  pi.)  di  linee  di  forza; 

Tubi  (m.  pi.)  di  forza. 
Forza  (f.)  uniforme. 
Unita  (f.)  di  forza. 
Forza  (f.)  variabile. 
Forznre. 

Forze  (f.  pi.)  eguali. 
Composizione  (f.)  delle  forze. 

Parallelogramma  (m.)  delle 
forze;  Parallelogrammo  (m.) 
delle  forze. 

Forze  (f.  pi.)  parallele. 

Tubo  (m.)  di  pressione. 

Pompa  (f.)  premente;  Tromba 
(f.)  premente. 

Raffreddamento  (m.)  ad  aria 
compressa. 

Stantuffo  (m.)  d'  una  pompa 
premente. 

Monichetta  (f.)  di  pressione. 

Valvola  (f.)  di  pressione. 

Asse  (m.)  anteriore. 

Facciata  (f.);  Facciata  (f.)  an- 
teriore. 

Martello  (m.)  da  fabbro. 

Fronte  (f.) 

Bietta  (f.);  Chiavetta  (f.);  Gopi- 

glia  (f.) 
Chiavetta  (f.);  Chiavetta  (f.)  a 

molla. 

Chiavettare;  Mettere  delle  co- 
piglie. 

Bullone  (m.)  o  chiavarda  (f.)  a 
Chiavetta. 

Mettere  una  Chiavetta  a  un 
bullone. 

Capo  (m.)  offlcina ;  Capo  (m.) 
operaio. 

Capo  (m.)  operaio  d'  una  offl- 
cina. 

Forgia  (f.);  Fucina  (f.) 

Mantice  (m.)  per  fucina. 

Carbone  (m.)  da  fucina. 
Martello   (m.)  da  fucina  o  da 

forgia. 
Fabbro    (m.) ;     Fabbroferraio 

(m.) 
Tanaglia  (f.)  da  fabbro. 
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Kraftlinienbiindel  (n.  pi.) 

Gleichmassige  Kraft  (f.) 

Krafteinheit  (f.) 

Veranderiiche  Kraft  (f.) 

Forcieren. 

Gleiche  Krafte  (f.  pi.) 

Zusammensetzung    (f.)    der 

Krafte. 
Krafteparallelogramm  (n);  Pa- 

rallelogramm  (n)  der  Krafte. 

Parallelen  Krafte  (f.  pi.) 
Druckrohr  (n.) 

Druckpumpe  (f.) 
Druckluftkuhlung  (f.) 
Kolben  (m)  einer  Druckpumpe. 

Druckschlauch  (m.) 
Druckventil  (n.) 
Vorderachse  (f.);  Leitachse  (f.) 
Vorderfagade  (f.) 

Vorschlaghammer  (m.) 

Stirn  (f.) 

Vorstecker    (m.) ;    Keil    (m.) ; 

Splint  (m.) 
Federnder  Splint  (m.);  Gespal- 

tener  Splint  (m.) 

Splinte  einsetzen. 
Splintbolzen  (m.) 

Einen  Bolzen  mit  Splint  ver- 

sehen. 
Aufseher  (m.);  Meister  (m.) 

Werkfiihrer   (m.);   Werkmei- 

ster  (m.) 
Schmiede  (f.);  Schmiedewerk- 

statte  (f.) 
Schmiedegeblase  (n.) ;  Blase- 

balg  (m.) 

Schmiedekohle  (f.) 
Schmiedehammer  (m.) 

Schmied    (m.) ;    Hammersch- 

mied  (m.) 
Schmiedezange  (f.) 


Tubes  (m.  pi.)  de  force. 

Force  (f.)  uniforme. 

Unite  (f.)  de  force. 

Force  (f.)  variable. 

Forcer. 

Forces  (f.  pi.)  egales. 

Composition  (f.)  des  forces. 

Parallelogramme  (m.)  des  for- 
ces. 

Forces  (f.  pi.)  paralleles. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement. 

Pornpe  (f.)  foulante. 

Refroidissement  (m.)  a  cou- 
rant  d'air  forced 

Piston  (m.)  d'une  pompe  fou- 
lante. 

Manche  (f.)  foulante. 

Soupape  (f.)  de  refoulement. 

Essieu  (m.)  de  devant. 

Facade  (f.)  anterieure. 

Marteau  (m.)  a  devant;  Mar- 
teau  (m.)  a  frapper  devant. 
Front  (m.) 
Clavette  (f.);  Goupille  (f.) 

Clavette  (f.)  a  ressort  ou  fen- 
due  ;  Goupille  (f.)  a  ressort 
ou  fendue. 

Goupiller. 

Boulon  (m.)  a  clavette 

Clavetter  un  boulon;  Goupiller 

un  boulon. 
Chef-ouvrier  (m.) 

Gontre-maitre  (m.)  d'un  ate- 
lier. 
Forge  (f.) 

Soufflet  (m.)  de  forge. 

Charbon  (m.)  de  forge. 
Marteau  (m.)  de  forge. 

Forge ron  (m.);  Forgeur  (m.). 
Tenaille  (f.)  de  forgeron. 
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Forging  (s.)  (Electric) 
Forging-machine  (s.) 
Forging  press  (s.) 
Fork  (s.)  (Techn.) 

—  (Coupling). 

—  (Eccentric). 
Fork-head  (s.) 
Fork-wrench  (s.) 

Forked  bent  lever  (s.) 


-  circuit  (s.)  (Electr.) 


—  head  (s.)  of  a  connecting 
rod. 

-  lever  (s.) 

—  lightning  (s.) 

Forked  connecting  rod  (s.) 
Forked  crosshead  (s.) 
Form  (s.)  (Techn.) 

—  (Filamentous). 

—  (Incrustation). 

—  (Lamellar). 
Form  factor  (s.) 
Formation  (s.)  (Techn.) 

—  (Geological). 

—  of  a  bridge;  Forming  (s.)  of 
a  bridge. 

Formic  acid  (s.)  (Ghem.) 
Forming  (s.)  (Process  of  pro- 
ducing   secondary    battery 
plates)  (Electr.) 

—  (s.)  a  train  (Railw.) 

Formula  (s.) 

—  (Cardanic). 

—  (Chemical). 

—  (Empirical). 

—  (Rational). 

Forring  (s.);  Bracket  (s.)  (Carp.) 

Fort  (s.) 
Fortification  (s.) 

Fortified  (adj.)  (Techn.) 
to  Fortify  (v.) ;  to  Stiffen  (v.) 
(Techn.) 

-  a  dike. 


Fucinamento  (m.)  elettrico. 
Macchina  (f.)  fucinatrice. 
Pressa  (f.)  per  fucina. 
Forca  (f.);  Forchetta  (f.);  For- 

cella  (f.) 

Forchetta  (f.)  disbracatrice. 
Forchetta  (f.)  d'eccentrico. 
Articolazione  (f.)  a  forcella. 
Cacciavite    (m.)    a    forcella; 

Chiave  (f.)  a  t'orchetta. 
Leva  (f.)  a  forchetta   ad  an- 

golo;  Leva  (f.)  angolare  a  for- 
chetta. 
Circuito  (m.)  di  diramazione  ; 

Diramazione  (f.)  della    cor- 

rente. 
Testa  (f.)  di  biella  a  forcella  o 

a  forchetta. 
Leva  (f.)  a  forcella;  Leva  (f.)  a 

forchetta. 

Fulmine  (m.)  a  zig-zag. 
Biella  (f.)  a  forchetta. 
Testa  (f.)  a  croce  a  forchetta. 
Forma  (f.) 

Forma  (f.)  fllamentosa. 
Forma  (f.)  d'incrostazione. 
Forma  (f.)  lamellare. 
Fattore  (m.)  di  forma. 
Formazione  (f.)  geologica. 

Formazione  (f.) 
Costruzione  (f.)  d'un  ponte. 

Acido  (m.)  formico. 
Formazione  (f.)  (di  piastre  di 
accumulatori). 

Formazione  (f.)  d'un  treno. 


Formola  (f. 
Formola  (f. 
Formola  (f. 


di  Cardano. 
chimica. 
empirica. 
razionale. 


Formola  (f. 
Formola  (f. 
Contraft'orte  (m.) 

Forte  (m.) 
Fortiflcazione  (f.) 

Fortiflcato ;  Rinforzato. 
Fortificare ;  Rinforzare. 

Rinforzare  un  argine. 
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Elektrisches  Schmieden  (n.). 
Schmiedemaschine  (f.) 
Schmiedepresse  (f.) 
Gabel  (f.) 

Ausriickergabel  (f.) 
Excentergabel  (f.) 
Gabelgelenk  (n.) 
Gabelschliissel  (m.);  Gabelfor- 
miger Schraubenzieher  (m.) 
Gabelwinkelhebel  (m.) 

Stromverzweigung(f.);  Strom- 
abzweigung  (f.) 

Gabelformige  Pleuelstange  (f.) 
Gabelhebel  (m.) 

Gezackter  Blitzstrahl  (m.) 
Gegabeite  Schubstange  (f.) 
Gabelformiger  Kreuzkopf  (m.) 
Form  (f.);  Gestelt  (f.) 
Faserige  Gestalt  (f.) 
Inkrustationsgestalt  (f.) 
Blatterige  Gestalt  (f.) 
Formfaktor  (m.) 
Formation  (f.);  Zusammenstel- 

lung  (f.) 

Geologische  Formation  (f.) 
Briickenschlagen    (n.);    Brii- 

ckenbau  (m.) 
Ameisensaure  (f.) 
Formirung  (f.)  (aer  Akkumu- 

latorenplatten). 

Zusammenstellung  (f. )  eines 

Zuges. 
Formel  (f.) 

Cardanische  Formel  (f.) 
Chemische  Formel  (f.) 
Empirische  Formel  (f.) 
Rationelle  Formel  (f.) 
Frosch    (m.)  ;    Unterlage    (f ) ; 

Dachstuhlpfetten  (m.) 
Fort  (n.) 
Festungswerk  (n.);  Befestigung 

(f.);  Befestigungswerk  (n.) 
Befestigt. 
Versteifen ;  Verstarken. 

Einen  Deich  verstarken. 
WEBBER. 


Forgeage  (m.)  electrique. 
Machine  (f.)  a  forger. 

f.)  a  " 


(f.)  a  forger. 
Fourche  (f.);  Fourchette  (f.) 

Fourchette  (f)  a  desembrayage. 
Fourchette  (f.)  d'excentrique. 
Articulation  (f.)  a  fourche. 
Clef  (f.)  a  fourchette;  Tourne- 

vis  (m.)  a  fourchette. 
Levier  (m.)  coude1  a  fourchette. 

Bifurcation  (f.)  du  courant. 


Tete  (f.)  de  bielle  a  fourche. 
Levier  (m.)  a  fourchette. 

Foudre  (f.)  en  ziczac. 
Bielle  (f.)  a  fourche. 
Grosse  (f.)  en  fourche. 
Forme  (f.) 

Forme  (f.)  fllamenteuse. 
Forme  (f.)  d'incrustation. 
Forme  (f.)  lamellaire. 
Facteur  (m.)  de  forme. 
Formation  (f.) 

Formation  (f.)  geologique. 
Construction  (f.)  d'un  pont. 

Acide  (m.)  formique. 
Formation  (f.)  (des  plaques  des 
accu  mulateurs). 

Formation  (f.)  d'un  train. 

Formule  (f.) 
Formule  (f.)  de  Cardan. 
Formule  if.)  chimique. 
Formule  (f.)  empinque. 
Formule  (f.)  rationnelle. 
Echantignole  (f.) 

Fort  (m.) 
Fortification  (f.) 

Fortifle" ;  Renforce. 
Fortifier;  Renforcer. 

Fortifier  une  digue;  Renforcer 
une  digue. 
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Fortress  (s.) 
Forward-eccentric  (s.)  (Steam- 

eng.) 

Fossil  is.)  (Geol.) 
Fossilization  (s.)  (Geol.) 

Foucalt  currents  (s.  pi.);  Eddy 
currents  (s.  pi.);  Parasitical 
currents  (s.  pi.)  (Electr.) 

to  Found  (v.)  (Found.) 

—  (Build.) 

Foundation  (s.)  (Build.) 


—  on  screw-piles. 

—  (Compressed  air). 

—  (Compressed  air)  by  means 
of  a  crib  without  a  bottom. 

—  (Concrete). 

—  (Piling). 

—  (Sinking)  by  rarefied  air. 

'  Foundation-block  (s.) 
Foundation-bolt  (s.)  (Mach.) 
Foundation-ditch  (s.)  (Build.) 

Foundation-frame  (s.) 
Foundation-pile  (s.)  (Build.) 

—  of  a  grating. 

Foundation-pillar  (s.) 

Foundation-plant  (s.) 

Foundation-plate  (s.):  Founda- 
tion-plates (s.  pi.) 

Foundation-plate  (s.)  of  an  en- 
gine. 

Foundation-sketch  (s.) 
Foundation-stone  (s.)  (Build.) 

Foundation- wall  (s.)  (Build.) 
Foundation  walling  (s.)  (Build.) 


Founder  (s.) 
—  (Brass). 


—  (Copper). 

—  (Yell 


(Yellow  metal*. 


Fortezza  (f.) 

Eccentricq  (m.)  della  marcia 

in  avanti. 
Fossile  (m.) 
Fossilizzazione  (f.) 

Correnti  (f.  pi.)  di  Foucault; 
Correnti  (f.  pi.)  parassite. 

Fondere. 

Fondare  ;  Fare  le  fondazioni; 

Costruire  le  fondamenta. 
Fondazione  (f.);   Fondamento 

(m.);  Fondamenta  (f.  pi.);  Ba- 

samento  (m.) 

Fondazione  (f.)  su  pali  a  vite. 

Fondazione  (f.)  ad  aria  com- 

pressa. 
Fondazione  (f.)  ad  aria  com- 

pressa  con  cassoni. 
Fondazione  (f)  su  calcestruzzo. 
Fondazione  (f.)  su  paliftcate. 
Fondazione  (f.)  ad  aria  rare- 

fatta. 

Trave  (m.)  di  fondazione. 
Bullone  (m.)  di  fondazione. 
Fosso  (m.)  per  le  fondazioni; 

Scavo  (m.)  di  fondazione. 
Telaio  (m.)  di  fondazione. 
Palo  (m.)  di  fondazione;  Aguc- 

chia  (f.) 
Agucchia  (f.);  Palo  (m.) 

Pilastro  (m.)  di  fondazione. 
Piano  (f.)  di  fondazione. 
Piastra  (f.)  di  fondazione;  Pia- 

stra  (f.)  di  basamento. 
Piastra   (f.)  di   fondazione   di 

una  macchina. 

Disegno  (m.)  della  fondazione. 
Pietra  (f.)  di  fondazione. 

Muro  (m.)  di  fondazione. 

Muratura    (f.)  di   fondazione; 

Fondamenta  if.  pi.)  in  mura- 

tura. 

Fonditore  (m.) 
Fonditore  (m.)  in  bronzo. 
Fonditore  (m.)  di  ottone  rosso. 
Fonditore  (m.)  di  ottone. 
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Festung  (f.) 
Vorwartsexcentrik  (m.);  Vor- 

wartsexcenter  (n.) 
Versteinerung  (f.) 
Versteinerung  (f.);  Fossil  we  r- 

den  (n.) 

FoucaLt'  sche  Strome  (m.  pi.) 
Wirbelstrome  (rn.  pi.) 

Giessen. 
Griinden. 

Grundbau  (m.);  Grundung  (f.) 
Fundierung  (f.);  Grundlage 
(f.);  Fundament  (n.);  Funda- 
mentierung  (f.) 

Grundung  (f.)  auf  Schrauben- 
pfahle. 

Luftdruckgrundung  (f.) 


Pneumatische 
griindung  (f.) 


Senkkasten- 


Betongrundung  (f.) 
Pfahlrostgrundu 


lung  (f.) 
Senkvorrichtung  (f.)  mit  ver- 

diinnter  Luft. 
Fundamentbalken  (m.) 
Fundamentbolzen  (m.) 
Grundgraben  (m.);  Grundgru- 

be  (f.);  Baugrube  (f.) 
Fundamentrahmen  (m.) 
Grundpfahl  (m.) 

Rostpfahl  (m.) 

Grundpfeiler  Cm.) 
Fundamentzeichnung  (f.) 
Fundamentplatte  (f.) ;  Grund- 

platte  (f.);  Lagerplatte  (f.) 
Fundamentplatte  (f.)  einer  Ma- 

schine. 

Fundamentzeichnung  (f.) 
Fundamentstein  (m.);  Grund- 

stein  (m.) 
Grundmauer  (f.) 

Fundamentierung  (f.);  Grund- 
mauerwerk  (n.) 

Giesser  (m.);  Schmelzer  (m.) 
Erzgiesser  (m.) 
Rothgiesser  (m.) 
Gelbgiesser  (m.) 


Forteresse  (f.) 

Excentrique  (m.)  de  la  marche 

en  avant. 
Fossile  (m.) 
Fossilisation  (f.) 

Gourants  (m.  pi.)  de  Foucalt; 
Gourants  (m.  pi.)  parasites. 

Fondre;  Couler. 

Fonder;  Jeter  les  fondements. 

Fondation  (f.);  Fondement  (m.) 


Fondation  (f.)  sur  pieux  a  vis. 
Fondation  (f.)  pneumatique. 

Fondation    (f.)    pneumatique 

par  caissons. 
Fondation  (f.)  en  beton. 
Fondation  (f.)  sur  pieux. 
Foncage  (m.)  par  le  vide. 

Poutre  (f.)  de  fondation. 
Boulon  (f.)  de  fondation. 
Fosse  (m.)  pour  les  fondations; 

Fouille  (f.)  de  fondation. 
Cadre  (m.)  de  fondation. 
Pieu  (m.)  de  fondation ;  Pilot 


(m.) 
Pilot 


(m.);  Pieu  (m.) ;  Pilotis 
(m.)  de  grillage. 
Pilier  (m.)  de  fondation. 
Plan  (m.)  de  fondation. 
Plaque  (f.)  de  fondation. 

Plaque  (f.)  de  fondation  d'une 
machine;  Plateau  (m.)  d'une 
machine. 

Plan  (m.)  de  la  fondation. 

Pierre  (f.)  de  fondation. 

Mur  (m.)  de  fondement;  Fon- 
dement (m.) 
Magonnerie  (f.)  de  fondement. 


Fondeur  (m.) 
Fondeur  (m.)  de  bronze. 
Fondeur  (m.)  de  cuivre  rouge. 
Fondeur  (m.)  de  cuivre  jaune. 
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Founding  (s.);  Casting  (s.) 

Foundry  (s.) 

—  (Brass). 

-  (Iron). 

Foundry-goods  (s.  pi.) 
Fountain  (s.) 

—  of  Heron  (Phys.) 

-  (Lighting). 

—  (Artesian);  Artesian  well  (s.) 
Four-phase  (s.) 

Four -phase  mesh -connection 

(s.) 
Four -phase  ring  -  connection 

(s.) 
Four  -  phase  star  -  connection 

Four-pole. 

Four-pole  dynamo  (s.) 

Four- way  box  (s.) 

Four-way-cock  (s.) 
Four-way  juction  piece  (s  ) 

Four  wire  connector  (s.) 

Fox-fcey  (s.);  Fox-wedge  (s.) 
Fox-tail-wedging  (s.) 


Fraction  (s.)  (Math.) 

—  (Algebraic).  . 

—  (Continued). 

—  (Decimal). 

—  (Improper). 

—  (Irrational). 

—  (Partial). 

—  (Proper). 

—  (Rational). 
-  (Single). 

—  (Vulgar). 
Fracture  (s.) 


Fusione  (f.) 

Getto  cm.);  Lavori  (m.  pi.)  di 

getto. 
Fonderia  (f.) 

Fonderia  (f.)  in  bronzo ;  Fon- 
deria (f.)  in  ottone. 

Fonderia  (f.)  in  ferro. 

Lavori  (m.  pi.)  di  getto;  Lavori 

(m.  pi.)  di  fusione. 
Fontana  (f.);  Pozzo  (m.) 

Fontana  (f.)  di  Krone. 
Fontana  (f.)  luminosa. 

Pozzo  (m.)  artesiano. 

Tetrafasico;  Tetrafase. 

Collegamento  (rn.)  ad  anello 
tetrafase. 

Collegamento  (m.)  ad  anello 
tetrafase. 

Collegamento  (m.)  a  stella  te- 
trafase. 

A  quattro  poli ;  Tetrapolare. 

Dinamo  (f.)  tetrapolare. 

Cassetta  (f.)  a  quattro  vie. 

Robinetto  (m.)  a  quattro  vie. 
Pezzo  (m.)  a   croce  per  tubi 

isolanti. 
Morsetto  (m.)  di   giunzione  a 

croce. 

Controchiavetta  (f.) 
Collegamento  (m.)  a  contro- 

chiavetta;  Commettitura  (f.) 

a  controchiavetta. 
Frazione  (f.) 
Frazione  (f.)  algebrica. 

Frazione  (f.)  continua. 
Frazione  (f.)  decimale. 
Frazione  (f.)  impropria. 
Frazione  (f.)  irrazionale. 
Frazione  (f.)  parziale. 

Frazione  (f.)  propria. 

Frazione  (f.)  razionale. 
Frazione  (f.)  comune;  Frazione 

(f.)  semplice. 
Frazione  (f.)  numerica. 
Frattura  (f.) 


German 


-  469  - 


French 


Giessen  (n.);  Guss  (m.) 
Abguss  (m.);  Giissstuck  (n.) 

Giesserei  (f.)l  Schmelzwerk  (n); 

Schmelzhutte  (f.) 
Gelbgiesserei  (f.);  Messinggies- 

serei  (f.) 

Eisengiesserei  (f.);  Eisenhiitte 

(f-) 
Gusswaaren  (f.  pi.) 

Brunnen(m.);  Springbrunnen 

(m.) 

Heronsbrunnen  (m.) 
Beleuchteter    Springbrunnen 

(m.) 

Artesischer  Brunnen  (m.) 
Vierphasig. 
Vierphasenchaltung  (f.);  Vie- 

reckschaltung  (f.) 
Vierphasen-Ringschalfcung  (f.) 

Viereckschaltung  (f.) 
Vierphasen-SternschaHung  (f) 

Vierpolig. 

Vierpolige  Dynamo  (f.) 

Vierwegeverbindungsmuft'e  (f) 


Vierweghahn  (m.) 
Kreuzstiick  (n.)  fiir  Isolierrohr. 

Kreuzformige  Verbindungsk- 

lemme  (f.) 

Gegenkeil  (m.);  Nasenkeil  (m.) 
Verbindung  (f.)  mit  verkeilten 

Zopfen;  Verkeilen  (n.)  eines 

Zapfens. 

Bruch  (m.);  Bruchzahl  (f.) 
Buchstabenbruch  (ra.) 

Kettenbruch  (m.) 
Decimalbruch  (m.) 
Unechter  Bruch  (m.) 
Irrationaler  Bruch  (m.) 
Teiibruch  (m.);  Partialbruch 

(m.) 
Echter  Bruch  (m.) 

Ralionaler  Bruch  (m.) 
Einfacher  Bruch  (m.) 

Zahlenbruch  (m.) 
Bruch  (m.);  Biss  (m.) 


Coulage  (m.);  Fonte  (f.) 

Jet  (m.);  Ouvrage  (ra.)  en  fonte. 

Fonderie  (f.) 

Fonderie  (f.)  en  bronze  ou  de 
bronze;  Fonderie  (f.)  de  cui- 
vre  jaune. 

Fonderie  (f.)'en  fer  ou  de  fer. 

Ouvrages  (m.  pi.)  en  fonte. 
Fontaine  (f.);  Puits  (m.) 

Fontaine  (f.)  de  Heron. 
Fontaine  (f.)  lumineuse. 

Puits  (m.)  artesien. 

Tetraphase. 

Couplage  (m.)  en  carre. 

Couplage  (m.)  en  carre. 

Couplage  (m.)   tetraphase  en 

etoile. 

A  quatre  poles;  Tetrapolaire. 
Dynamo  (f.)  tetrapolaire. 
Boite  (f.)  de  jonction  a  quatre 

voies. 

Robinet  (m.)  a  quatre  voies. 
Croix  (f.)  pour  tubes  isolants. 

Serre-fll  (m.)  pour  quatre  flls. 

Gontre-clavette  (f.) 
Assemblage  (m.)  a  contre-cla- 
vette. 

Fraction  (f.) 

Fraction  (f.)  alge'brique  ou  lit- 

terale. 

Fraction  (f.)  continue. 
Fraction  (f.)  decimale. 
Expression  (f.)  fractionnaire. 
Fraction  (f.)  irrationnelle. 
Fraction  (f.)  partielle. 

Fraction  (f.)  proprement  dite 

ou  pure. 

Fraction  (f.)  rationnelle. 
Fraction  (f.)  simple. 

Fraction  (f.)  numerique. 
Fracture  (f.);  Cassure  (f.) 
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Fracture  (s.)  (Fibrous)  (Miner.) 
—  (Longitudinal)  (Techn.) 
Frame  (s.) 


—  for  overhung  crank. 

—  for  the  reversing  gear. 

—  for  vertical  engine. 

—  of  an  engine. 

—  of  a  locomotive. 

—  of  the  grate. 

—  of  a  saw;  Saw-frame  (s.) 

—  of  a  slide  (Steam-eng.) 

—  with  slide-bar. 

—  (Bayonet.) 

—  (Body  (s.)  of  the) 

-  (Double). 

—  (Double  beam). 

—  (Drawing). 


—  (Dry)  (for  spinning  flax). 

—  (Engine).  •    ;  •  :. 

—  (Foot  (s.)  of) 

—  (Long-ratch  spinning)  (for 
spinning  uncut  Jtase)  (Spinn.) 

—  (Roving)  (Spinn.) 

—  (Spinning). 

—  (Stiff). 

—  (Stretching)  (Spinn.) 

—  (Twisting)  fSpinn.) 


Frattura  (f.)  flbrosa. 

Frattura  (f.)  longitudinale. 

Cavalletto  (m.);  Incavallatura 
(f.);  Telaio  (m.);  Capriata  (f.); 
Incastellatura  (f.);  Intelaia- 
tura  (f );  Quadro  (m.) 

Incastellatura  (f.)  a  guida  sem- 
plice  piana. 

Cavalletto  (m.)  per  la  distri- 
buzione. 

Incastellatura  (f.)  per  mac- 
china  verticale. 

Castello  (m.)  d'una  macchina; 
Incastellatura  (f.)  d'una  mac- 
china; Intelaiatura  (f.)  d'una 
macchina. 

Intelaiatura  (f.)  d'una  locomo- 
tiva. 

Telaio  (m.)  della  graticola; 
Supporto  (m)  della  graticola. 

Telaio  (m.)  d'una  sega;  Castello 
(m.)  della  sega ;  Fusto  (m.) 
della  sega. 

Telaio  (m.)  del  cassette  di  di- 
stribuzione. 

Telaio  (m.)  con  guida;  Intela- 
iatura (f.)  con  guida. 

Incastellatura  (f.)  a  baionetta. 

Raccordo  (m.)  dell'incastella- 
tura  col  cilindro. 

Incastellatura  (f. )  a  doppia 
trave. 

Basamento  (m.)  a  trave  dop- 
pia. 

Laminatoio  (m.) 


Filatoio  (m.)  a  secco. 

Incastellatura  (f.)  della  mac- 
china. 

Piede  (m.)  deH'incastellatura. 

Filatoio  (m.)  per  il  lino  lungo 
o  non  tagliato. 

Filatoio  (m.)  in  grosso. 

Filatoio  (m.) 

Incastellatura  (f.)  rigida. 
Filatoio  (m.)  in  grosso. 

Macchina  (f.)  da  torcere. 
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Faseriger  Bruch  (ra.) 
Langenbruch  (m.) 
Dachstuhl  (m.);  Dachbund  (m.); 

Rahmen  (m.);   Gestell   (n.); 

Gerippe  (n.) 

Rahmen  (m.)  mit  einseitiger 

ebener  Fuhrung. 
Steuerungsgestell  (n.) 

Rahmen  (m.)  fur  stehende  Mas- 
chine. 

Maschinengestell  (n.);  Maschi- 
nenrahmen  (m.) 


Lokomotivgestell  (n.) 

Feuerungsgestell  (n.);  Rostge- 
stell  (n.) 

Sagegestell  (n.);  Sagegatter 
(n.);  Gatterrahmen  (m.) 

Rahmen  (m.)  des  Schiebers. 

Lagerbalken  (m.)  mit  Gerad- 

fuhrung. 

Baionettrahmen  (m.) 
Rahmenrumpf  (m.) 

Doppelrahmen  (in.) 
Doppelbalkenbett  (n.) 

Streckmaschine(f.);  Laminier- 
stuhl  (m.);  Zugmaschine  (f.); 
Strecke  (f.) 

Trockenspinnmaschine  (f.) 
Maschinengestell  (n.);  Maschi- 

nenrahmen  (m.) 
Rahmenfuss  (m.) 
Longratchmaschine  (f.) 

Vorspinnmaschine  (f.) 

Spinnmaschine  (f.);  Spinnstuhl 

(m.) 

Starrer  Rahmen  (m.) 
Vorspinnmaschine  (f.) 

Zwirnmaschine  (f.);  Zwirn- 
muhle  (f.) 


Cassure  (f.)  flbreuse. 

Cassure  (f.)  longitudinale. 

Chassis  (m.);  Ferme  (f.);  Che- 
valet  (m.);  Cadre  (m.);  Char- 
pente  (f.):  Etancon  (m.) 

Bati  (m.)  a   guide   unilateral 

plan. 
Chevalet  (m.)  de  distribution. 

Bati  (m.)  de  machine  verticale. 
Chassis  (m.)  d'une  machine. 


Chassis  (m.)  de  locomotive. 

Chassis  (m.)  de  la  grille;  Sup- 
port (m.)  de  la  grille;  Cadre 
(m.)  de  la  grille. 

Chassis  (m.)  porte-scie;  Chassis 
(m.)  porte-lame;  Put  (m.)  d'une 
scie ;  Argon  (m.)  de  scie. 

Guide  (m.)  de  tiroir. 

Chassis  (m.)  aver  glissiere. 

Bati  (m.)  en  ba'ionnette. 
Corps  (m.)  du  bati. 

Bati  (m.)  double. 

Semelle  (m.)  de  solives  double. 

Laminoir  (m.);  Bane  (m.)  d'eti- 
rage. 

Metier  (m.)  a  flier  a  sec. 
Bati  (m.)  de  machine. 

Pied  (m.)  de  bati. 

Metier  (m.)  pour  le  fllage  du 

lin  non  coupe. 
Metier  (m.)  en  gros;  Machine 

(f.)  a  flier  en  gros. 
Metier  (m.);  Metier  (m.)  a  filer. 

Bati  (m.)  rigide. 

Metier  (m.)  en  gros;  Machine 

(f.)  a  filer  en  gros. 
Machine  (f.)  a  retordre;  Tor- 

doir  (m.) 
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Framing  (s.) 

—  of  an  engine. 

—  (Cast  of  iron). 

—  (Iron). 

Francis  turbine  (s.) 
Franklin's  current  (s.) 
Franklin's  electric  spider  (s.) 

Free-hand  drawing  (s.) 

Free-stone  (s.);  Square-stone 
(s.)  (Build.) 

Free-stone-masonry  (s.);  Free- 
stone-walling (s.)  (Build.) 

to  Freeze  (v.)  (Phys.) 

Freezing-apparatus  (s.);  Free- 
zing-machine (s.) 

Freezing-point  (s.) 
Frequency  (s.);  Periodicity  (s.) 
(Electr.) 

—  of  alternations  (Electr.) 
Fret-saw  (s.);  Turning-saw  (s.); 

Compass-saw  (s.) 

Friability  (s.)  Friableness  (s.) 

Friable  (adj.) 

Friction  (s.);  Rubbing  (s.) 

—  of  axles  or  gudgeons. 

—  of  motion. 

—  (Angle  (s.)  of). 

—  (Coefficient  (s.)  of). 

—  (Immediate). 

—  (Internal). 
-  (Sliding). 

—  (Cone  (s.)  of). 


—  (Loss  (s.)  by). 

—  (Piston). 

—  (Stuffing  box). 

-  (Valve). 

-  (Wheel). 

—  (Work  of). 

—  (Magnetic). 


Incastellatura  (f.);  Intelaiatura 
(f.);  Telaio  (m.);  Cavatletto 
(m.);  Capriata. 

Incastellatura  (f.)  d'una  mac- 
china;  Intelaiatura  (f.)  d'una 
macchina. 

Incastellatura  (f.)  di  ghisa. 

Incastellatura  (f.)  di  ferro. 

Turbina  (f.)  Francis. 
Corrente  (f.)  franclinica. 
Ragnatela  (f.)  di  Franklin. 

Disegno  (m.)  a  mano  libera ; 

Ornato  (m.) 
Pietra  (f.)  da  taglio. 

Muratura  (f.)  in  pietra  da  ta- 
glio. 

Congelare. 

Apparecchio  (m.)  di  congela- 
zione ;  Macchina  (f.)  per  la 
produzione  del  freddp. 

Punto  (m.)  di  congelazione. 

Frequenza  (f.) 

Frequenza  (f)  delle  alternanze. 
Sega  (f.)  molto  flna  per  contor- 


Friabilita  (f.) 

Friabile. 

Frizione  (f.);  Attrito  (m.) 

Attrito  (m.)  dei  perni. 

Attrito  (m.)  di  moto. 
Angolo  (m.)  d'attrito. 
Coefficiente  (m.)  d'attrito. 
Attrito  (m.)  immediate. 
Attrito  (m.)  interne. 
Attrito  (m.)  di  strisciamento. 
Cono  (m.)  di  attrito;  Cono  (m.) 
di  frizione. 

Perdita  (f.)  per  attrito. 
Attrito  (m.)  dello  stantuffo. 
Attrito  (m.)  del  premistoppa. 

Attrito  (m.)  della  valvola  o  del 

cassette. 

Attrito  (m.)  della  ruota. 
Lavoro  (m.)  d'attrito. 
Attrito  (m.)  magnetico. 
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Gestell  (n.) ;  Gerippe  (n.) ;  Ge- 
riist  (n.);  Holzwerk  (n.) 

Maschinengestell  (n.);  Maschi- 
nenrahmen  (m.) 

Gusseisengerippe  (n.);  Gussei- 

sengestell  (n.) 
Eisengerippe  (n.);  Eisengestell 

m.) 

Francisturbine  (f.) 
Franklinscher  Strom  (m.) 
Elektrische  Spinne  (f.) 

Freihandzeichnung  (f.) 

Haustein  (m.);  Werkstein  (m.); 
Quader  (m.) 

Quadermauerwerk  (n.);  Hau- 
stein gernauer  (n.) 

Frieren;  Gefrieren. 

Kalteerzeugungsmaschine  (f.) 


Gefrierpunkt  (m.) 

Frequenz  (f.);  Periodizitat  (f.) ; 

Schwingungszahi  (f.) 
Frequenz  (f.)  der  Wechsel. 
Laubsage    (f.) ;   Frassage   (f.) ; 

Schweifsage   (f.);  Lochsage 

(f.) 

Zerreiblichkeit  (f.) 
Zerreiblich. 

Friktion  (f.) ;  Reibung  (f.) 
Zapfenreibung  (f.) 

Reibung  (f.)  der  Bewegung. 
Reibungswinkel  (m.) 
Reibungskoefflcient  (m.) 
Unmittelbare  Reibung  (f.) 
Innere  Reibung  (f.) 
Gleitende  Reibung  (f.) 
ReibungskegeKm.);  Friktions- 

kegel   (m.) ;   Friktionskonus 

(m,) 

Reibungsyerlust  (m.) 
Kolbenreibung  (f.) 
Stopfbiichsenreibung  (f.) 

Schieberreibung  (f.) 

Radreibung  (f.) 
Reibungsarbeit  (f.) 
Magnetische  Reibung  (f.) 


Gharpente  (f.);  Chevalet  (m.) 

Chassis  (m.)  d'une  machine; 
Batis  (m.)  d'une  machine. 

Gharpente  (f.)  en  fonte. 
Charpente  (f.)  en  fer. 

Turbine  (f.)  Francis. 
Gourant  (m.)  franklinique. 
Araignee    (f.)    electrique    de 

Franklin. 
Dessin  (m.)  a  main  levee. 

Pierre  (f.)  de  taille. 

Maconnage  (m.)  en  pierres  de 

taille. 
Congeler. 
Machine  (f.)  a  produire  le  froid. 


Point  (m.)  de  congelation. 
Frequence  (f.) 

Frequence  (f.)  des  alternances. 
Scie  (f.)  a  decouper;  Scie  (f.) 

a  echancrer;  Scie  (f.)  a  con- 

tourner. 
Friabilite  (f.) 
Friable. 

Friction  (f.);  Frottement  (m.) 
Frottement  (m.)  des  tourillons 

ou  des  pivots. 

Frottement  (m)  de  mouvement. 
Angle  (m.)  de  frottement. 
Coefficient  (m.)  de  frottement. 
Frottement  (m.)  imm^diat. 
Frottement  (m.)  interieur. 
Frottement  (m.)  de  glissement. 
Cone  (m.)  de  frottement. 


Perte  (f.)  par  friction. 
Frottement  (m.)  du  piston. 
Frottement   (m.)    du    presse- 

e"toupe. 
Frottement  (m.)  du  tiroir. 

Frottement  (m.)  de  roue. 
Travail  (m.)  de  frottement. 
Frottement  (m.)  magnetique. 
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Friction-brake  (s.) 
Friction-catch  (s.) 
Friction-clutch  (s.) 


Friction-cone  (s.) 


Friction-coupling-box  (s.) 
Friction-gear    (s.);    Friction- 
gearing  (s.) 
Friction-governor  (s.) 
Friction-loss  (s.) 
Friction-plate  (s.) 


Friction-roller  (s.);  Roller  (s.) 

Friction-sheave  (s.) 
Friction-socket  (s.) 

Friction-  wheel  (s.) 
Frictional  electricity  (s.) 

-  electric  machine  (s). 

Frictional  resistance  (s.) 
Frigorinc  mixture  (s.) 
Fringing  (s.)  of  the  insulation. 

out  (s.)  of  the  lines 
. 
Frog  (s.);  Cross-frog  (s.)  (Railw.) 

—  (Cast-steel);  Cast-steel-cros- 
sing (s.)  (Railw.) 

—  (Double)  (Railw.) 

Front  (s.);  Face  (s.)  of  a  buil- 

ding (Arch.) 
Front  -  elevation   (s.)  ;    Front- 

view  (s.) 


Fringing 

of  force. 


Font-bottom  (s.) 
Front-cylinder-cover  (s.) 


Front-plate  (s.) 

Front-part  (s.)  of  a  building. 

Front- wall  (s.) 


Freno  (m.)  a  frizione. 
Arpionismo(m)  a  sfregamento, 
Manicotto  (m.)  a  frizione. 


Cono  (m.)  di  attrito;  Cono  (m). 
di  frizione. 

Manicotto  (m.)  a  frizione. 
Congegno  (m.)  di  trasmissione 

a  frizione. 

Regolatore  (m.)  a  frizione. 
Perdita  (f.)  per  attrito. 
Disco  (m.)  a  frizione;  Puleggia 

(f.)  a  frizione. 
Puleggia  (f.)  da  freno. 
Rotella  (f.)  o  puleggia  (f.)  di 

frizione. 

Puleggia  (f.)  di  frizione;  Disco 
(m.)  a  frizione 

Cono  (m.)  di  frizione;  Cono  (m.) 
d'attrito. 

Ruota  if.)  di  frizione. 

Elettricita  (f.)  di  stroflnio ;  E- 
lettricita  per  stroflnio. 

Macchina  (f.)  elettrica  a  fri- 
zione. 

Resistenza  (f.)  d'attrito. 

Miscuglio  (m.)  frigorifero. 

Sfllacciamento  (m.)  delPisola- 
mento. 

Dispersione  (f.)  delle  linee  di 
forza. 

Pezzo  (m.)  a  cuore  d'uno  scam- 
bio. 

Lingua  (f.)  di  scambio  in  ac- 
ciaio  fuso ;  Scambio  (m.)  a 
cuore  in  acciaio  fuso. 

Scambio  (m.)  doppio. 

Fronte  (f.);  Facciata  (f.)  d'un 
fabbricato. 

Elevazione  (f.)  di  fronte;  Ele- 
vazione  (f.)  di  testa;  Veduta 
(f.)  di  fronte;  Elevazione  (f.) 
frontale. 

Fondo  (m.)  anteriore. 

Coperchio  (m.)  anteriore  del 
cilindro ;  Fondo  (m.)  ante- 
riore del  cilindro. 

Piastra  (f.)  frontale. 

Avancorpo  (m.)  d'  un  fabbri- 
cato. 

Muro  (m.)  anteriore. 
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Friktionsbremse  (f.) 
Reibsperrvorrichtung  (f.) 
Friktionskupplung  (f.) ;  Reib- 

unprskupplung  (f.) ;  Losbare 

Friktionskupplung  (f.) 
Friktionskegel  (m.):  Friktions- 

konus  (m.) ;   Reibungskegel 

(m.) 

Friktionskupplungsmuff  (m.) 
Friktionsgetriebe   (n.) ;    Frik- 

tionsscheibengetrieb  (n.) 
Friktionsregulator  (m.) 
Reibungsverlust  (m.) 
FrikLionsscheibe  (f.) 

Bremsscheihe  (f.) 
Friktionsrolle  (f.);  Reibungs- 

rolle  (f.);  Leitrolle  (f.);  Fiihr- 

ungsrolle  (f.) 
Friktionsscheibe  (f.) 

Friktionskegel  (m.) 

Friktionsrad  (n.) 
Reibungselektrizat  (f.) 

Reibungselektrisirmaschine 

Reibungswiderstand  (m.) 
Kaltemischung  (f.) 
Ausfasern  (n.)  der  isolation. 

Ausbreitung    (f.)    der    Kraft- 

linien. 
Herstiick  (n.);  Kreuzungsherz- 

stiick  (n.) 
Gussstahlkreuzung   (f.)    Guss- 

stahlherzstuck  (n.) 

•Doppelherzstuck  (n.) 
Front  (f.);  Facade  (f.)  eines  Ge- 

baudes. 
Vorderansicht    (f.) ;    Stirnan- 

sicht  (f.) 


Vorderboden  (m.) 

Vorderer  Cylinderdeckel  (m.) 


Stirnplatte  (f.) 
Vordergebaude  (n.) 
Vordermauer  (f.);  Stirnmauer 
(f.);  Frontmauer  (f.) 


Frein  (m.)  de  friction. 

Encliquetage  (m)  a  frottement. 

Manchon  (m.)  a  friction ;  Em- 
brayage  (m.)  a  c6nes  de  fric- 
tion. 

Cdne  (m.)  de  frottement ;  Cone 
(m.)  de  friction. 

Manchon  (m.)  a  friction. 
Engrenage  (m.)   a   poulie    de 

friction. 

Regulateur  (m.)  a  friction. 
Perte  (f.)  par  frottement. 
Plaque  (f.)  de  friction. 

Poulie  (f.)  a  frein. 
Roulette  (f.);  Galet  (m.):  Poulie 
(f.)  de  friction. 

Plaque  (f.)  de  friction;  Poulie 

(f.)  de  friction. 
Cone  (m.)  de  frottement. 

Roue  (f.)  de  friction. 
Electricite  (f.)  de  frottement. 

Machine  (f.)  electrique  a  fric- 
tion. 

Resistance  (f.)  de  frottement. 
Melange  (m.)  frigorifique. 
Detissage  (m.)  de  1'isclement. 

Diffusion    (f.)    des    lignes   de 

force. 
Cosur  (m.)  d'un  croisement. 

Croisement  (m.)  en  acier  fondu. 


Croisement  (m.)  double. 
Front  (m.) ;  Facade  (f.)   d'  un 
,  batiment. 

Elevation  (f.)  anterieure ;  Ele- 
vation (f.)  du  devant. 


Fond  (m.)  anterieur. 
£ouvercle   (m.)    anterieur   du 

cylindre;  Plateau  (m.)  du  cy- 

lindre. 

Plaque  (f.)  frontale. 
Avant-corps  (m)  d'un  batiment. 
Mur  (m.)  de  face, 
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Frosted  globe  (s.) 
Frosted  glow-lamp  (s.) 

Fuel  (s.);  Combustible  (s.) 

—  (Gaseous). 

—  (Liquid). 

—  (Locomotive). 

-  (Mineral). 

—  (Natural). 

—  burnig  with  long  flame. 

Fulcrum  (s.)  of  a  bala  ce. 


Fulgurite  (s.) 
Fuliginous  (adj.) 
Full  admission  (s.) 

—  admission  turbine  (s.) 

—  piston  (s.) 

—  power  (s.) 
Fulling-machine  (s.) 
Fulminate  (s.)  (Chem.) 

—  of  mercury. 

Fulminic  acid  (s.)  (Chem.) 
Fuming  sulphuric  acid  (s.) 
Fumivorous  (adj.);  Smoke-con- 
suming i  adj.) 
Function  (s.) 

—  (Algebraical). 

-  (Arithmetical). 

—  (Circular). 

—  (Composite);  Compound  func- 
tion (s.) 

—  (Continuous). 

—  (Derived). 

—  (Determinate). 

—  (Discontinuous). 

-  (Elliptic). 

—  (Explicit). 

—  (Exponential). 

—  (Homogeneous). 

—  (Implicit). 

—  (Inverse). 

—  (Inverse  circular). 

—  (Irrational). 

—  (Linear), 


Globo  (m.)  opaco. 

Lampada  (f.)  a   incadescenza 

opaca. 
Combustibile  (m.) 

Combustibili  (m.  pi.)  gassosi. 
Combustibili  (m.  pi.)  liquidi. 
Combustibile  (m.)  di  locomo- 

tiva. 

Combustibile  (m.)  minerale. 
Combustibile  (m.)  naturale. 
Combustibile  (m.)  a  lunga 

flamma. 
Fulcro    (m.)    d' una   bilancia  ; 

Punto(m.)  d'appoggio  d'una 

bilancia. 
Folgorite  (f.) 
Fuliginoso. 

Ammissiqne  (f.)  piena. 
Turbina  (f)  a  distruzione  totale. 
Stantutfo  (m.)  massiccio. 
A  tutto  vapore;  A  tutta  forza. 
Gualchiera  (f.);  Follatura  (f.) 
Fulminato  (m.) 
Fulminate  (m.)  di  mercurio. 

Acido  (m.)  fulminico. 

Acido  (m.)  solforico  fumante. 

Fumivoro. 

Funzione  (f.) 
Funzione  (f.)  algebrica. 
Funzione  (f.)  aritmetica. 
Funzione  (f.)  circolare  o  trigo- 

nometrica. 
Funzione  (f.)  composta. 

Funzione  (f.)  continue. 
Funzione  (f.)  deriyata;  Derivata 

(f.)  prima;  Derivata  (f.) 
Funzione  (f.)  finita ;  Funzione 

(f.)  intera. 

Funzione  (f.)  discontinua. 
Funzione  (f.)  ellittica. 
Funzione  (f.)  esplicita. 

Funzione  (f.)  esponenziale. 
Funzione  (f.)  pmogenea. 
Funzione  (f.)  implicita. 

Funzione  (f.)  inversa. 
Funzione  (f.)  circolare  inversa. 
Funzione  (f.)  irrazionale. 
Funzione  (f.)  lineare, 


German 


Mattierte  Glocke  (f.) 
Mattierte  Gliihlampe  (f.) 

Brennmaterial  (n.);  Brennstoff 

(m.) 

Gasartige  Brennstoffe  (m.  pi.) 
Fliissiger  Brennstoff  (m.) 
Lokoniotivheizmaterial  (n.) 

Mineralbrennstoff  (m.) 
Naturlicher  Brennstoff  (m.) 
Mit  langer  Flamme  brennen- 

des  Material  (n.) 
Stiitzpunkt  (m.)  einer  Wage ; 

Drehpunkt  (in.)  einer  Wage. 

Fulgurit  (m.) 
Rauchfarbig;  Russfarbig. 
Vollf(illung  (f.) 
Vollturbine  (f.) 
Massiver  Kolben  (in.) 
Mit  vollem  Dampf. 
Walkmaschine  (f.);  Walke  (f.) 
Knallsaures  Sal/  (n.) 
Knallquecksilber  (n.) 

Knallsiiure  (f.) 

Rauchende  -Schwefelsaure  (f.) 

Rauchverzehrend. 

Funktion  (f.);  Function  (f.) 
Algebraische  Funktion  (f.) 
Arithmetische  Funktion  (f.) 
Kreisfunktion  (f.);  Goniometri- 

sche  Funktion  (f  ) 
Zusammengesetzte    Funktion 

Stetige  Funktion  (f.) 
Abgeleitete  Funktion  (f.);  De- 

rivirte  Funktion  (f.) 
Bestimmte  Funktion  (f.);  Gan- 

ze  Funktion  (f.) 
Unstetige  Funktion  (f.) 
Elliptische  Funktion  (f.) 
Explicite   Funktion   (f.);  Ent- 

wickelte  Funktion  (f.) 
Exponentialfunktion  (f.) 
Homogene  Funktion  (f.) 
Implicite  Funktion  (f.);  Unent- 

wickelte  Funktion  (f.) 
Reciproke  Funktion  (f.) 
Inverse  Kreisfunktion  (f.) 
Irrationale  Funktion  (f.) 
Lineare  Funktion  (f.) 


French 


Cloche  (f.)  mate. 

Lampe    (f.)    a    incandescence 

mate. 
Combustible  (m.) 

Combustibles  (m.  pi.)  gazeux. 

Combustibles  (m.  pi.)  liquides. 

Combustible  (m.)  de  locomo- 
tive. 

Combustible  (m.)  mineral. 

Combustible  (m.)  natural. 

Combustible  (m.)  a  longue 
flamme. 

Point  (m.)  d'appui  d'une  ba- 
lance; Centre  (m.)  de  rnouve- 
rnent  d'une  balance. 

Fulgurite  (f.) 

Fuligineux. 

Pleine  (f.)  admission. 

Turbine  (f.)  a  pleine  injection. 

Piston  (m.)  plein. 

A  toute  vapeur. 

Machine  (f.)  a  fouler. 

Fulminate  (m.) 

Fulminate  (m.)  de  mercure ; 
Mercure  (m.)  fulminant. 

Acide  (m.)  fulminique. 

Acide(m.)sulfurique  fumante. 

Fumivore. 

Fonction  (f.) 
Fonction  (f.)  alge"brique. 
Fonction  (f.)  arithmetique. 
Fonction  (f.)  circulaire. 

Fonction  (f.)  compose'e. 

Fonction  (f.)  continue. 
Fonction  (f.)  deriveee;  Derivee 

(f-) 
Fonction  (f.)  entiere;  Fonction 

(f.)  flnie. 

Fonction  (f.)  discontinue. 
Fonction  (f.)  elliptique. 
Fonction  (f.)  explicite. 

Fonction  (f.)  exponentielle. 
Fonction  (f.)  homogene. 
Fonction  (f.)  implicite. 

Fonction  (f.)  inverse. 
Fonction  (f.)  circulaire  inverse. 
Fonction  (f.)  irrationnelle. 
Fonction  lineaire. 
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Function  (Logarithmic). 

—  (Potential). 

—  (Rational). 

—  (Transcendental). 
Functionment  (s.)  (Mach.) 

Fundament  (s.);  Basement  (s.) 
Funnel  (s.)  (Techn.) 


Funnel  opening  (s.) 
Funnel  shaft  (s.) 

—  (Hinged). 

-  (Main). 

-  (Ship's). 

—  (Telescopic). 
Funnel-pipe  (s.) 

Fur  (s.)  of  the  boilers. 
Furnace  (s.) 

—  of  a  steam-boiler. 

—  with  adjustable  bridge. 

—  with  adjustable  feeding. 

—  with  combustion  chamber. 

—  with  variable  grate-area. 

-  (Air). 

-  (Blast). 

—  (Calcining). 

—  (Coking). 

—  (Crucible). 

—  (Converting). 


(Draught);  Wind-furnace  (s.) 

(Electric). 

(External). 

(Gas). 

(High). 

(Horizontal). 


Funzione  (f.)  logaritmica. 
Funzione  (f.)  potenziale. 
Funzione  (f.)  razionale. 
Funzione  (f.)  trascendente. 
Funzionamento  (m.);  Marcia  (f.) 

d'una  macchina. 
Fondamento  (m.)  ;  Basamento 

(m.);  Fondazione  (f.) 
Imbuto  (m.) 
Camino  (m.);  Fumaiuolo  (m.) 

Condotto  (m.)  del  fumo. 
Boccaporto  (m.)  del  camino. 
Pozzo  (m.)  del  camino. 
Camino  (m.)  a  cerniera. 
Camino  (m.)  principale. 
Camino  (m.)  di  nave. 
Camino  (m.)  a  telescopic. 
Condotti  (m.  pi.)  del  fumo;  Fu- 

maiuolo (m.) 
Incrpstazioni  (f.  pi.)  della  cal- 

daia. 
Forno(m.);  Fornello  (m.);For- 

nace  (f.);  Focolare  (m.);  Fo- 

colaio  (m.) 
Focolare  (m.)   d'una  caldaia  ; 

Focolaio  (m.)  d'una  caldaia. 
Focolare  (m.)  ad  altare  mobile. 

Focolare  (m.)  regolabile  a  ca- 

ricamento  continue. 
Focolare  (m.)  con  camera  di 

combustione. 
Focolare   (m.)  con    griglia    a 

superflcie  variabile. 
Forno  (m.)  a  vento;  Forno  (m.) 

ad  aria. 
Forno  (m.)  a  tiraggio  forzato. 

Forno  (m.)   di    calcinazione  ; 

Forno  (m.)  calcinatorio. 
Forno  (m.)  a  carbone  coke. 
Fornello  (m.)  a  crogiuolo. 
Forno  (m.)  di  cementazione. 


Forno  (m.)  a  vento. 
Fornello  (m.)  elettrico. 
Focolare  (m.)  esterno;  Focolaio 

(m.)  esterno. 
Forno  (rn.)  a  gas. 
Altoforno  (m.) 
Forno  (m.)  orizzontale. 
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Logarithmische  Funktion  (f.) 
Potentialfuktion  (f.) 
Rationelle  Funktion  (f.) 
Trascendente  Funktion  (f.) 
Arbeit   (f.)  ;   Gang  (m.)   einer 

Maschine. 
Fundament  (n.);  Grundbau  (m) 

Trichter  (m.) 

Kamin  (n.);   Schornstein  (m.) 

Kamin    (m.);    Schornstein- 

kasten  (m.) 
Rauchkanai  (m.) 
Schornsteinluke  (f.) 
Schornsteinschacht  (m.) 
Klappschornstein  (m.) 
Hauptschornstein  (m.) 
Schiffschornstein  (m.) 
Teleskopschornstein  (m.) 
Rauchrohre(f.);Essenrohre(f.); 

Schlot  (m.) 
Kesselstein  (m.) 

Ofen  (m .);  Brennofen(m.);  Feu- 
erung  (f.);  Feuerraum  (m.) 

Kesselfeurung  (f.) 

Feuerung  (f.)  mit  verschieb- 

barer  Feuerbriicke. 
Regulirschiittfeuerung  (f.) 

Kammerfeuerung  (f.) 

Feuerung  (f.)  mit  veranderli- 

cher  Rostflache. 
Zugofen  (m.);  Windofen  (m.) 

Geblaseofen(m.);  Schachtofen 
(m.)  mit  gepresstem  Wind. 

Kalzinierofen  (m.);  Brennofen 
(m.) 

Coaksofen  (m.);  Kokeofen  (m.) 

Tiegelofen  (m.) 

Cementierofen  (m.);  Brenn- 
stahlofen  (m.) 

Windofen  (m.) 

Elektrischer  Schmelzofen  (m.) 

Aussenfeuerung  (f.) 

Gasofen  (m.) 
Hpchofen  (m.) 
Liegender  Ofen  (m.) 


Fonction  (f.)  logarithmique. 
Fonction  (f.)  potentielle. 
Fonction  (f.)  rationnelle. 
Fonction  (f)  trascendante, 
Fonctionnement    (m.)    d'une 

machine. 
Fondement(m.);  Basement  (m.) 

Entonnoir  (m.) 
Cheminee  (f.) 

Carneau  (m.)  pour  la  fume"e. 
Ecoutille  (f.)  de  cheminee. 
Puits  (m.)  de  chemin6e. 
Cheminee  (f.)  rabattable. 
Cheminee  (f.)  principale. 
Cheminee  (f.)  de  bateau. 
Cheminee  (f.)  telescopante. 
Tuyau  (m.)  de  cheminee. 

Incrustations  (f.  pi.)  de  la  chau- 

diere. 
Four   (m.);    Fourneau    (m.): 

Foyer  (m.) 

Fourneau  (m.)  de  chaudiere. 
Foyer  (m.)  a  autel  deplacable. 

Foyer  (m.)  reglable  a  alimen- 
tation continye. 
Foyer  (m.)  a  chambre. 

Foyer  (m.)  a  surface  de  grille 

variable. 

Fourneau  (m.)  a  vent. 

Fourneau  (m.)  a  courant  d'air 
force". 

Fourneau  (m.)  a  calciner ; 
Fourneau  (m.)  de  calcinage. 

Four  (m.)  a  coke. 

Fourneau  (m.)  a  creuset. 

Fourneau  (m.)  a  cementer; 
Fourneau  (m.)  de  cementa- 
tion. 

Fourneau  (m.)  a  vent. 

Fourneau  (m.)  electrique. 

Foyer  (m.)  exterieur. 

Four  (m.)  a  gaz. 
Hautfourneau  (m.) 
Four  (m.)  dormant. 
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Furnace  (Fagotted  iron). 

—  (Internal). 

—  (Iron-blast). 

—  (Melting). 

—  (Plate-heating). 

—  (Portable  air). 

—  (Puddling). 

—  (Refining). 


—  (Refuse  destructor). 

—  (Reheating). 

—  (Roasting). 

—  (Reverberatory). 

—  (Reverberatory). 

—  (Simple). 

—  (Sloping). 

—  (Smoke  consuming). 

—  (Smokeless). 

—  (Smooth). 

—  ( Spraying). 

—  (Steam-fan). 

—  (Smelting). 

—  (Steel  converting). 

—  (to  Clean  (v.)  the). 

-  (to  Supply  (v.)  the). 
Furnace-charge  (s.) 
Furniture  (s.);  Garniture  (s.)  of 

a  boiler. 

Furrow  (s.) 

Fuse  (s.);  Fuze  (s.) 

-  ;  Safety-fuse  (s.)  (Electr.) 


Fuse-block  (s.);  Safety  cut-out 

(s.) 
Fuse-link  (s.) ;  Safety-strip  (s.) 

Fusible  (adj.)  (Techn.) 

—  plug  (s.) 

—  wire  (s.) 
Fusibles  cones  (s.) 


Forno  (rn.)  d'  afflnamento  del 

ferraccio. 
Focolare  (m. )  interne;  Focolaio 

(m.)  interno. 
Altoforno  (m.)  per  ferro. 
Forno  (m.)  di  fusione. 
Forno  (m.)  a  ricuocere  piastre 

o  lamiere. 

Fornello  (m.)  portatile. 
Forno  (m  )  da  pudellare. 
Forno  (m.)  d'afflnamento. 


Focolare  (m.)  a  spazzatura. 

Forno  (m.)  da  saldare. 

Forno  (m.)  di  calcinazione. 

Forno  (m.)  con  flamma  a  ri- 
verbero. 

Forno  (m.)  a  riverbero  per  ri- 
cuocere le  lamiere. 

Focolare  (m.)  semplice. 

Focolare  (m.)  montante. 

Focolare  (m.)  fumivoro. 

Fo'colare  (m.)  fumifugo. 
Tubo  (m.)  focolare  liscio. 
Focolare  (m.)  a  polverizzatore. 
Focolare  (m.)  a  velo  di  vapore. 
Forno  (m.)  di  fusione. 
Forno  (m.)  di  cementazione. 

Attizzare  il  focolaio  o  il  forno. 

Caricare  il  focolaio  o  il  forno. 

Carica  (f.)  d'un  forno. 

Guarnitura  (f.)  d'una  caldaia ; 
Accessor!  (m.  pi.)  d'una  cal- 
daia. 

Gola  (f.);  Incavo  (m.);  Incava- 
tura  (f.);  Scanalatura  (f.) 

Fuso  (m.);  Spoletta  (f.) 

Valvola  (f.)  di  sicurezza ;  Filo 
(m.)  fusibile. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  la- 
mina. 
Fusibile. 

Tappo  (m.)  fusibile. 
Filo  (rn.)  fusibile. 
Tappo  (m.)  fusibile. 
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Alteisen-Scbweissofen  (m.) 
Innere  Feuerung  (f.) 

Eisenhochofen  (m.) 
Schmelzofen  (m.) 
Blechgliihofen  (m.) 

Tragbarer  Ofen  (m.) 

Puddlofen  (m.) 

Treibherd  (m.);  Treibofen  (in.); 
Abtreibofen  (m.);  Raffinier- 
tierd  (m.);  Feineisenfeuer  (n.); 
Feinofen  (m.) 

Miillfeuerung  (f.) 

Schweissofen  (m.) 

Rostofen  (m.) 

Flammofen  (m.) 

Gliihofen  (m.)  zur  Erwarmung 

der  Bleche. 
Einfache  Feuerung  (f.) 
Ansteie;ender  Feuerungsraum 

(m.) 
Rauchverzehrende    Feuerung 

(f.) 

Rauchverhutende  Feuerung(f) 
Glattes  Flammrohr  (n.) 
Zerstaubungsfeuerung  (f.) 
Dampfschleierfeuerung  (f.) 
Schmelzofen  (m.) 
Brennstahlofen  (m.) ;  Cemen- 

tierofen  (m.) 
Die  Feuerung  schuren. 
Die  Feuerung  beschicken. 
Gicht  (f.) 
Dampfkesselarmatur  (f.);  Kes- 

selgarnitur  (f.) 

Rille  (f.);  Nut  (f.)  Rinne  (f.) 

Ziinder  (m.) 

Abschmelzsicherung  (f.)  Blei- 
sicherung  (f.);  Bleipatrone  (f.) 

Abschmelzsicherung  (f.);  Blei- 

sicherung  (f.) 
Abschmelzstreifen  (m.) 

Schmelzbar. 

Schmelzbarer  Slopsel  (m.) 
Abschmelzdraht  (m.) 
Schmelzkegel  (m.);  Segerkegel 
(m.);  Brennkegel  (m.) 
WEBBER. 


Fourneau  (m.)  d'afflnage  de  la 

ferraille. 
Foyer  (m.)  inte"rieur. 

Hautfourneau  (m.)  a  fer. 
Four  (m.)  de  fusion. 
Four  (m.)  dormant  a  t61e. 

Fourneau  (m)portatifott  volant. 

Four  (m.)  a  puddler. 

Fourneau  (m.)  d'  affinage ; 
Fourneau  (m.)  de  flnerie  ou 
de  ramnerie;  Bassin  (m.)  d'af- 
flnage. 

Foyer  (in.)  a  gadoues. 

Four  (m.)  a  souder. 

Fourneau  (m.)  de   grillage. 

Fouijneau  (m.)  a  reverbere. 

Four  (m.)  a  reverbere  pour  re- 

cuire  les  toles. 
Foyer  (m.)  simple. 
Boite  (f.)  a  feu  montante. 

Foyer  (m.)  fumivore. 

Foyer  (m.)  fumifuge. 
Tube-foyer  (in.)  lisse. 
Foyer  (rn.)  a  pulverisation. 
Foyer  (m.)  a  voile  de  vapeur. 
Fourneau -(rn.)  de  fusion. 
Fourneau  (m)  a  cementer;  Four- 
neau (m.)  de  cementation. 
Ringarder  le  fourneau. 
Charger  le  fourneau. 
Charge  (f.)  d'un  fourneau. 
Garniture  (f.)  d'une  chaudiere. 


Gorge  (f.);  Rainure(f.);  Canne- 
lure (f.) 

Fusee  (f.) 

Coupe-circuit  (m.)  a  fll  fusible; 
Coupe-circuit  (m.)  a  lame  de 
plomb. 

Coupe-circuit  (m.)  a  plomb  fu- 
sible. 

Coupe-circuit  (m.)  a  lame  de 
plomb. 

Fusible. 

Bouchon  (m.)  fusible. 

Fil  (m.)  fusible. 

Cone  (m.)  pyrome"trique. 
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Fusibility  (s.) 

Fusion  (s.) ;  Melting  (s.) 

—  (Heat). 

—  (Heat  (s.)  of) 

—  (Oxiding). 

—  (Reducing). 
Fusion- water  (s.) 
Fuze  (s.)  (Art.) 

—  (Double-acting). 

—  (Electric). 

—  (Metal). 

—  (Percussion). 

to  Fuze  (v.);  to  Fuse  (v.): 
Smelt  (v.);  to  Melt  (v.) 


to 


Fusibilita  (f.) 

Fusions  (f.);  Fonditura  (f.) 

Fusione  (f.)  ignea. 

Galore  (m.)  di  fusions;  Calorico 

(m.)  latente  di  fusione. 
Fusione  (f )  ossidante. 
Fusione  (f.)  riduttiva. 
Acqua  (f.)  di  fusione. 
Spoletta  (f.);  Miccia  (f.) 
Spoletta  (f.)  a  doppio  effetto. 
Spoletta  (f.)  elettrica. 
Spoletta  (f.)  metallica. 
Spoletta  (f.)  a  percussione. 

Fondere;  Liquefare. 


Gab  (s.)  of  the  eccentric  ;  Ec- 
centric-gab (s.) 

Gabled  dormer-window  (s.) 
(Arch.) 

Gain  of  work  (s.) 

Galena  (s.)  (Miner.) 

Gallery  <s.)  (Arch.) 

Gallic  acid  (s.)  (Chem.) 

Gallon  (s.) 

Gallotannic  acid  (s.)  Chem.) 

Galloway  boiler  (s.) 

Galloway  tube  (s.) 

Galmey  (s.);  Calamine  (s.) 

Galvanic  (adj.) 

—  apparatus  (s.) 

—  battery  (s.) 

—  cell  (s.);  Galvanic  element  (s.) 

—  pile  (s.) 

—  polarization  (s.) 
Galvanism  (s.);  Voltaic  electri- 
city (s.) 

Galvanization  (s.) 

to  Galvanize  (v.);  to  Zink  (v.) 
Galvanized  (adj.) 

—  iron  (s.) 

—  iron-wire  (&.) 


Forchetta  (f.)  d'eccentrico. 
Abbaino  (m.)  a  colmareccio. 

Lavoro  (m.)  ricuperato. 

Galena  (f.) 

Galleria  (f.) 

Acido  (m.)  gallico. 

Gallone  (m.) 

Acido  (m.)  gallotannico. 

Caldaia  (f.)  Galloway. 

Tubo  (m.)  Galloway. 

Calamina  (f.) 

Galvanico. 

Apparecchio  (m.)  galvanico. 

Batteria  (f.)  galvanica. 

Elemento  (m.)  galvanico. 

Pila  (f.)  galvanica. 

Polarizzazione  (f.)  galvanica. 

Galvanismo  (m.);  Elettricita  (f.) 

galvanica. 
Galvanizzazione  (f.) 

Galvanizzare;  Zincare. 
Galvanizzato;  Zincato. 

Ferro  (m.)  galvanizzato;  Ferro 

(m.)  zincato. 
Filo  (m.)  di  ferro  galvanizzato. 
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Schnielzbarkeit  (f.) 
Schmelzung(f.);  Schmelzen  (n.) 
Zerzschmelzwarme  (f.) 
Schmelzwarme  (f.) 

Oxydierendes  Schmelzen  (n.) 
Reducierendes  Schmelzen  (n.) 
Schmelzwasser  (n.) 
Ziinder  (m.) 
Doppelziinder  (m.) 
Elektrischer  Ziinder  (m.) 
Metallziinder  (m.) 
Perkussionszunder(ni);Schlag- 

zunder  (m.) 
Schmelzen. 


Fusihilite  (f.) 
Fusion  (f.) 
Fusion  (f.)  a  feu. 
Chaleur  (f.)  de  fusion. 

Fusion  (f.)  d'oxydation. 

Fusion  (f.)  reductive. 

Eau  (f.)  de  fusion. 

Fusee  (f.) 

Fusee  (f.)  a  double  effet. 

Fusee  (f.)  electrique. 

Fus6e  (f.)  metallique. 

Fusee  (f.)  a  percussion;  Fusee 

(f.)  percutante. 
Fondre ;  Liquefier. 


Excentergabel  (f.) 
Giebelfenster  (n.) 

Arbeitsgewinn  (m.) 
Galenit  (m.);  Bleiglanz  (m.) 
Gallerie  (f.) 
Gallussaure  (f.) 
Gallone  (f.) 
Gallapfelsaure  (f.) 
Gallowaykessel  (m.) 
Gallowayrohr  (m.) 
Galmei  (m.);  Kalamin  (m.) 
Galvanisch. 

Galvanischer  Apparat  (m.) 
Galvanische  Batterie  (f.) 
Galvanisches  Element  (n.) 
Galvanische  Siiule  (f.) 
Galvanische  Pohirisation  (f.) 
Galvanismus  (m.) 

Galvanisierung  (f.);  Verzink- 

ung  (f.);  Galvanisation  (f.) 
Galvanisieren  ;    Galvanisiren ; 

Verzinken. 
Galvanisiert;  Galvanisirt;  Ver- 

zinkt. 
Galvanisirtes  Eisen  (n.) ;  Ver- 

zinktes  Eisen  (n.) 
Galvanisirter  Eisendraht  (m.) 


Fourchette  (f.)  d' excentrique. 
Lucarne  (f.)  faltie-re. 

Travail  (m.)  r^cupere. 

Galene  (f.);  Plomb  (m)  sulphure. 

Galerie  (f.) 

Acide  (m.)  gallique. 

Gallon  <m.) 

Acide  (m.)  gallotannique. 

Chaudiere  (f.)  Galloway. 

Tube  (m.)  Galloway. 

Calamine  (f.) 

Galvanique. 

Appareil  (m.)  galvanique. 

Batterie  (f.)  galvanique. 

Element  (m.)  galvanique. 

Pile  (f.)  galvanique. 

Polarisation  (f.)  galvanique. 

Galvanisme  (m.);Electricite  (f.) 

galvanique. 
Galvanisation  (f.) 

Galvaniser. 

Galvanis^  ;  Zingue  ;  Zinqu<§. 

Fer  (m.)  galvanise. 

Fil  (m.)  galvanise. 
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Galvanized  iron-plate  (s.) 
Galvanizing  (s.);  Zinking  (s.) 


—  of  iron. 

Galvano-cautery  (s.) 
Galvanometer  (s.) 

—  (Absolute). 

—  (Aperiodic). 

—  (Astatic). 

—  (Ballistic). 


(Differential). 
(Direct  reading). 

(Fan). 
(Marine). 
(Mirror). 
(Reflecting). 

(Registering). 
(Sine). 

(Spring). 
(Tangent). 


—  (Torsion). 

—  (Universal). 

—  (Vertical). 

—  constant  (s.) 

Galvanoplastic  (adj.) 

Galvano-plastics  (s.) ;  Electro- 
deposition  (s.);  Electroplating 
(s.) 

Galvanoscope  (s.) 

—  (Horizontal). 

—  (Vertical). 
Galvano-technics  (s.) 
Galvanothermometer  (s.) 
Galvonotypy  (s.) 

Gap  (s.);  Gaping  place  (s.) 
Garnish-bolt  (s.) 

Garniture  (s.) 

—  of  a  boiler;  Mountings  (s.  pi.) 
of  a  boiler ;  Boiler-furniture 

(s.) 


Lamiera  (f.)  galvanizzata. 
Galvanizzazione  (f.) 


Galvanizzazione  (f.)  del  ferro. 
Galvanocoustica  (f.) 
Galvanometro  (m.) 
Galvanometro  (m.)  assolutp. 
Galvanometro  (m.)  aperiodico. 

Galvanometro  (m.)  astatico. 
Galvanometro  (m.)  balistico. 


Galvanometro  (m)  differenziale 

Galvanometro  (m.)  a  lettura 
diretta. 

Galvanometro  (m )  a  ventaglio. 

Galvanometro  (m.)  marine. 

Galvanometro  (m.)  a  specchio. 

Galvanometro  (m.)  a  rifles- 
sione  o  a  specchio. 

Galvanometro  (m)  registratore. 

Bussola  (f.)  dei  seni;  Galvano- 
metro (m.)  dei  seni. 

Galvanometro  (m.)  a  molla. 

Bussola  (f.)  delle  tangenti ; 
Galvanometro  (m.)  delle  tan- 

Senti. 
vanometro  (m.)  di  torsione. 
Galvanometro  (m.)  universale. 
Galvanometro  (m.)  verticale. 
Costante  (f.)  d'un  galvanome- 

tro. 

Galvanoplastico. 
Galvanoplastica   (f.) ;   Elettro- 
plastica  (f.) 

Galvanoscopio  (m.) 
Galvanoscopio  (m)  orizzqntale. 
Galvanoscopio  (m.)  verticale. 
Galvanotecnica  (f.) 
Termometro  (m.)  galvanico. 
Galvanotipia  (f.) 
Punto  (m.)  di  apertura. 
Bullone  (m.)  a  testa  incastrata. 

Guarnitura  (f.);  Guarnizione 
(f.) ;  Accessori  (m.  pi.) 

Guarnitura  (f.);  d'una  caldaia; 
Armamento  (m.)  d'una  cal- 
daia. 


German 


-  485  - 


French 


Galvanisirtes  Eisenblech  (n.) 
Galvanisiren   (n.) ;   Galvanisa- 
tion (f.);  Galvanisirung  (f.; ; 
Verzinkung  (f.) 
Verzinkung  (f.)  des  Eisens. 
Galvanokaustik  (f.) 
Galvanometer  (n.) 
Absolutes  Galvanometer  (n.) 
Aperiodisches    Galvanometer 

(n.) 

Astatisches  Galvanometer  (n.) 
Bnlistisches  Galvanometer  (n.); 
Ballistisches   Galvanometer 
(n.) 

Differentialgalvanometer  (n.) 
Galvanometer  (n.)  rait  direk- 

ter  Ablesung. 
Fachergalvanometer  (n.) 
Marinegalvanometer  (n.) 
Spiegelgalvanometer  (n.) 
Spiegelgalvanometer  (n.) 

Registriergalvanometer  (nj 
Sinusboussole  (f.) ;   Sinusbus- 

sole  <f.) 

Federgalvanometer  (n.) 
Tangentenboussole  (f.) 


Torsionsgalvanometer  (n.) 
Universalgalvanometer  (n.) 
Vertikalgalvanometer  (n.) 
Galvanometerkostante  (f.) 

Galvanoplastisch. 
Galvanoplastik  (f.) 

Galvanoskop  (n.) 
Horizontals  Galvanoskop  (n  ) 
Vertikales  Galvanoskop  (n.) 
Galvanotechnik  (f.) 
Galvanothermometer  (n.) 
Galvanotypie  (f.) 
Klaffstelle  (f.) 
Bolzen  Cm.)  mit  verschnitte- 

nem  Kopf. 
Garnitur  (f.);  Accessorien  (n. 

pi.);  Zubehor  (n.) 
Armatur  rf.)  eines  Dampfkes- 

sels ;     Darnpfkesselarmatur 

(f.);  Dampfkesselgarnitur  (f.); 

Kesselarmatur  (f.) ;  Kessel- 

garnitur  (f.) 


Tole  (f.)  galvanisee. 
Galvanisation  (f.) 

Galvanisation  (f.)  du  fer. 
Galvanocaustique  (f.) 
Galvanometre  (in.) 
Galvanometre  (m.)  absolu. 
Galvanometre    (m  )    aperiodi- 

crue. 

Galvanometre  (m.)  astatique. 
Galvanometre  (m.)  balistique 

ou  ballistique. 

Galvanometre  (m.)  ditferentiel. 
Galvanometre  <m.)   a  lecture 

directe. 

Galvanometre  (m.)  en  eventail. 
Galvanometre  (m.)  marin. 
Galvanometre  (m.)  a  miroir. 
Galvanometre  (m.)  a  reflexion 

ou  a  miroir. 

Galvanometre(m)  enregistreur 
Boussole  (f.)  des  sinus. 

Galvanometre  (m.)  a  ressort. 
Boussole  (f.)  des  tangentes. 


Galvanometre  (m.)  de  torsion. 
Galvanometre  (m.)  universel. 
Galvanometre  (m.)  vertical. 
Constante  (m.)  d'un  galvano- 

metre. 

Galvanoplastique. 
Galvanoplastie  (f.) 


Galvanoscope  (m.) 
Galvanoscope  (m.)  horizontal. 
Galvanoscojje  (m.)  vertical. 
Galvanotecnnique  (f.) 
Galvano-thermometre  (m.) 
Galvanotypie  (f.) 
Ouverture  (f.)  beante. 
Boulon  (m)  a  tete  chanfreinee. 

Garniture  (f.);  Accessoires  (m. 

pi.);  Armature  (f.) 
Garniture  (f.)  d'une  cliaudiere 

a  vapeur;  Armature  (f.)  d'une 

chaudiere  a  vapeur. 
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Gas  (s.) 

-  (Air.) 

—  (Ammoniacal). 

—  (Azotic). 

-  (Coal). 

—  (Coercible). 

—  (Chloric). 

—  (Combustible). 

—  (Dowson). 

—  (Heating). 

—  (Inert). 

—  (Lighting);  Illuminating-gas 
(s.) 

-  (Marsh). 

-  (Nitrogen). 

—  (Hydrogen). 

—  (Incombustible). 

—  (Inflammable;. 

—  (Oxygen). 

—  (Oxyhydrogen). 

—  (Permanent). 

—  (Producer). 

—  (Water). 
Gas-apparatus  (s.) 
Gas-bleaching  (s.) 

Gas-burner  (s.) 
Gas-coke  (s.) 

Gas-conduit  (s.);  Conduit  (s.)  of 

gas. 
Gas-burning-chamber  (s.) 

Gas-engine  (s.) 
Gas-furnace  (s.) 

(Regenerative). 

Gas-generator  (s.) 

Gas-go vernator  (s.) 
Gasholder  (s.);  Gasometer  (s.) 


with  counter-poise. 

(Free). 

(Telescope). 

Gas-lamp  (s.) 
Gas-light  (s.) 


Gas  (m.);  Gaz  (m.) 

Gas  (m.)  di  aria. 

Gas  (m.)  ammoniaco  o  ammo- 

niacale. 
Gas  (rn.)  azoto. 
Gas  (m.)  di  carbon  fossile. 
Gas  (m.)  coercibile. 
Gas  (m.)  cloro. 
Gas  (m.)  combustibile. 
Gas  (m.)  Dowson. 
Gas  (m.)  caldo. 
Gas  (m.)  inerte. 
Gas  (m.)  illuminante. 


Gas  (m 
Gas  (m 
Gas  (m 
Gas  (m 
Gas  (m 
Gas  .(m 
Gas  (m 
Gas  (m 


.)  delle  paludi. 
.    azoto. 
.)  idrogeno. 
.)  incombustiblle, 
.)  infiammabile. 
.)  ossigeno. 
..)  esplosivo. 
i.)  permanente. 


Gas  (m.)  di  generatore. 
Gas  (m.)  di  acqua. 
Apparecchio  (m.)  a  gas. 
Sbianca  (f.)  al  gas  di  cloro. 

Becco  (m.)  a  gas. 

Coke  (m.)  (ottenuto  dalla  fab- 

bricazione  del  gas). 
Condotto  (m.)  del  gas ;  Tuba- 

zione  (f.)  del  gas. 
Camera  (f.)  di  combustione  dei 

gas. 
Macchina  (f.)   a   gas ;  Motore 

(m.)  a  gas. 
Focolaio  (m.)  a  gas;  Forno  (m.) 

a  gas. 
Forno  (m.)  rigeneratore  e  gas; 

Forno  (m.)  Siemens. 
Generatore  (m.)  del  gas;  Ga- 

sogeno  (m.) 

Regolatore  (m.)  del  gas. 
Serbatoio  (m.)  del  gas ;  Gaso- 

metro  (m.);  Gassometro  (m.); 

Gazometro  (m.) 
Gasometro  (m.)  a  contrappeso. 

Gasometro  (m.)  a   movimenti 

liberi. 

Gasometro  (m.)  a  telescopic. 
Lampada  (f.)  a  gas. 
Luce  (f.)  del  gas. 
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Gas  (n.) 
Luftgas  (n.) 
Ammoniakgas  (n.) 

Stickstoffgas  (n.) 
Steinkohlengas  (n.) 
Einschliessbares  Gas  (n.) 
Chlorgas  (n.) 
Brennbares  Gas  (n.) 
Dowsongas  (n.);  Mischgas  (n.) 
Heizgas  (n.) 
Indifferentes  Gas  (n.) 
Leuchtgas  (n.) 

Grubengas  (n.) 
Stickstoffgas  (n.) 
Wasserstoffgas  (n.) 
Unverbrennbares  Gas  (n.) 
Wasserstoffgas  (n.) 
Sauerstoffgas  (n.) 
Knallgas  (n.) 
Permanentes  Gas  (n.);  Bestan- 

diges  Gas  (n.) 
Generatorgas  (n.) 
Wassergas  (n.) 
Gasapparat  (ra.) 
Gasbleiche  (f.) 

Gasbrenner  (m.) 

Gascoke  (m.j;  Gascoaks  (m.) 

Gasleitung  (f.) 
Gasverbrennungskammer  (f.) 

Gasmaschine  (f.);  Gasmotor 

(m.) 
Gasfeuerung  (f.);  Gasofen  (m.) 

Siemens'scher  Ofen  (m.);  Re- 

generatorofen  (m.) 
Gaserzeugungsapparat  (m.) 

Gasregulator  (m.) 
Gasbehalter  (m.);  Gasometer 
(m.,  n.);  Gasglocke  (f.) 

Gasometer  (m.)  mit  Gegenge- 

wicht. 
Freier  Gasometer  (m.) 

Teleskop-Gasometer  (m.) 
Gaslampe  (f.) 
Gaslicht  (n.) 


Gaz  (m.) 
Gaz  (m.)  a  1'air. 
Gaz  (in.)  ammoniacal  ou  am- 
moniac. 
Gaz  (m.)  azote. 
Gaz  (m.)  de  houille. 
Gaz  (m.)  coercible. 
Gaz  (m.)  chlore. 
Gaz  (m.)  combustible. 
Gaz  (m.)  Dowson. 
Gaz  (m.)  chaud. 
Gaz  (m.)  inerte. 
Gaz  (in.)  d'eclairage. 

Gaz  (m.)  des  marais. 

Gaz  (m.)  azote. 

Gaz  (m.)  hydrogene. 

Gaz  (m.)  incombustible. 

Gaz  (m.)  inflammable. 

Gaz  (m.)  oxygene. 

Gaz  (m.)  explosif  ou  tonnant. 

Gaz  (m.)  permanent. 

Gaz  (m.)  de  gazogene. 

Gaz  (m.j  a  1'eau. 

Appareil  (m.)  a  gaz. 

Blanchiment  (m.)  au  chlore 
gazeux. 

Bee  (m.)  a  gaz. 

Coke  (m.)  (obtenu  par  la  fa- 
brication du  gaz). 

Conduite  (f.)  de  gaz. 

Chambre    (f.)    a    combustion 

des  gaz. 
Machine  (f.)  a  gaz. 

Foyer  (m.)  a  gaz;  Four  (m.)  a 

gaz. 
Four  (m.)  regenerateur  au  gaz. 

Generateur  (m.)  du  gaz. 

Regulateur  (m.)  du  gaz. 
Gazometre  (m.);  Reservoir  (m.) 
a  gaz. 

Gazometre  (m.)  a  contre-poids. 

Gazometre  (m.)  a  mouvements. 

libres. 

Gazometre  (m.)  a  lunette. 
Lampe  (f.)  a  gaz. 
Lumiere  (f.)  du  gaz. 
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Gas-lighting  (s.) 
Gas-meter  (s.) 

(Dry);  Dry-meter  (s.) 

-  (Wet);  Wet-meter  (s.) 
Gas-pipe  (s.) 

Gas-power-engine  (s.);  Gas-mo- 
tor (s.) 
Gas-pressure  (s.) 

Gas-puddling  (s.) 
Gag-thread  (s.) 
Gas- valve  (s.) 
Gas-welding  (s.) 

Gas-works  (s.) 
Gaseous  (adj.) 

Gasiform  (adj.) ;  Aeriform  (adj.) 
Gasoline  (s.) 
Gasometer  (s.) 


Gases  (s.  pi.)  of  combustion. 
Gassing  (s.) 

—  (Electr.) 

Gate  valve  (s.)  (Auxiliary). 

—  (Main). 

—  (Balanced). 

—  (Steam). 

Gauge  (s.) 


—  of  way;  Width  (s.)  between 
the  rails. 

—  (Caliper). 

-  (Ring). 

—  (Standard)  (Railw.) 

—  (Steam). 

—  (Steam)  case  (s. 

—  (Spring  pressure). 

—  (Vacuum). 

-  (Wire). 

to  Gauge  (v.) 

—  cement  (Build). 

Gauge-cock  (s.);  Gauge-tap  (s.) 


Illuminazione  (f.)  a  gas. 
Contatore  (m.)  del  gas. 
Contatore  (m.)  a  secco. 
Contatore  (m.)  idraulico. 
Tubo  (m.)  del  gas. 
Motore  (in.)  a  gas;  Motrice  (f.) 

a  gas. 
Pressione  (f.)  dei  gas. 

Puddellatura  (f.)  a  gas. 
Passo  (m.)  per  tubi  da  gas. 
Valvola  (f.)  per  il  gas. 
Saldatura  (f.)  a  gas. 

Fabbrica  (f.)  del"  gas. 
Gasoso;  Gassoso;  Gazoso. 

Gasoso;  Aeriforme. 
Gasolina  (f.);  Benzina  (f.) 
Gasometro   (m.);   Gassometro 

(m.);  Gazometro  (m.);  Serba- 

toio  (m.)  del  gas. 
Gas  (m.  pi.)  della  combustione. 
Abbrustolimento  (m.)  al  gas. 

Sviluppo   (m.)   dei    gas    negli 

accumulatori. 
Cassetto  (m.)  ausiliare. 
Cassetto  (m.)  principale  di  di- 

stribuzione. 

Cassetto  (m.)  equilibrato. 
Valvola  (f.)  d'arresto  del  va- 

pore. 
Calibro  (m.) 

Stazza  (f.);  Misura  (f.)  normale. 
Scartamento    (m.)    delle    ro- 

taie;  Scartamento  (m.)  delle 

guide. 

Calibro  (m.)  a  mascelle. 
Anello  (m.)  di  calibro. 
Scartamento  (m.)  normale. 
Manometro  (m);  Indicatore  (m) 

della  pressione  del  vapore. 
Scatola  (f.)  del  manometro. 
Manometro  (m.)  a  molla. 
Indicatore  (m.)  del  vuoto. 
Traflla  (f.)  campione. 

Graduare;  Stazzare;  Calibrare. 
Stemperare  il  cemento. 

Robinetto  (m.)  indicatore  del 
livello  d'acqua. 
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Gasbeleuchtung  (f.) 
Gasmesser  (m.);  Gasuhr  (f.) 
Trockener  Gasmesser  (m.) 
Nasser  Gasmesser  (m.) 
Gasrohr  (n.) 
Gaskraftmaschine  (f.);  Gasmo- 

tor  (in.) 
Gasdruck  (m.);  Gasspannung 

Gaspuddeln  (n.) 
Gasgewinde  (n.) 
Gasschieber  (m.) 
Schweissen  (n.)  mit  Gasfeuer- 

ung. 

Gasanstalt  (f.);  Gasfabrik  (f.) 
Gtsartig;  Gasformig;  Gashal- 

tig. 

Gasformig. 

Gasolin  (n.) ;  Benzin  (n.) 
Gasometer  (m.  n.) ;  Gasbehal- 

ter  (m.);  Gasglocke  (f.) 

Verbrennungsgase  (n.  pi.) 
Gasen  (n.)  der  Zeuge;  Sengen 

(n.)  mit  Gas. 
Gasentwicklung  (f.)  der  Akku- 

mulatoren. 
Hilfsschieber  (m.) 
Hauptschieber  (m.) 

Entlasteter  Schieber  (m  ) 
Dampfabsperrschieber  (m.) 

Lehre  (f.) ;  Kaliber  (n.) ;  Aich- 

mass  (n.) 

Eichmass  (n.);  Aichmass  (n.) 
Spurweite   (f.)  des   Schienen- 

gleises. 

Rachenlehre  (f.) 
Kaliberring  (m.) 
Normalspurmass  (n.) 
Manometer  (n.);   Dampfspan- 

nungsmesser  (m.) 
Manometergehause  (n.) 
Federmanometer  (n.) 
Vakuummesser  (m.) 
Drahtlehre  (f.) 

Eichen;  Kalibrieren. 

Den  Cement  anmachen;  Den 

Cement  einruhren. 
Wasserstandshahn  (m.) ;  Pro- 

bierhahn  (m.) 


Eclairage  (m.)  au  gaz. 
Compteur  (m.)  au  gaz. 
Compteur  (m.)  sec. 
Compteur  (m.)  hydroulique. 
Tuyau  (m.)  a  gaz. 
Moteur  (m.)  a   gaz ;  Gazomo- 

teur  (m.) 
Pression  (f.)  des  gaz. 

Puddlage  (m.)  au  gaz. 
Pas  (m.)  a  gaz. 
Soupape  (f.)  a  gaz. 
Soudage  (m.)  au  gaz. 

Usine  (f.)  a  gaz. 
Gazeux ;  Gazeiforme. 

Gazeux ;  Gazeiforme. 
Gazoline  (f.) ;  Benzine  (f) 
Gazometre  (m.);  Reservoir  (m.) 
a  gaz. 

Gaz  (m.  pi.)  de  la  combustion. 
Gazage  (m.) ;  Grillage  (in.)  au 

gaz. 
Developpement  (m.)   des    gaz 

dans  les  accumulateurs. 
Vanne  (f.)  auxiliaire. 
Vanne  (f.)  principale. 

Vanne  (f.)  equilibree. 
Vanne  (f.)  d*arret  de  vapeur. 

Calibre  (m.);  Jauge  (f.);  Echan- 

tillon  (m.) 
Jauge  (f.) 
Ecartement  (m)  entre  les  rails; 

Largeur  (f.)  de  voie. 

Calibre  (m  )  a  machoire. 
Lunette  (f.)  a  calibrer. 
Gabarit  (m.)  normal. 
Manometre  (m.) 

Boite  (f.)  du  manpmetre. 
Manometre  (m.)  a  ressort. 
Jauge  (f.)  du  vide. 
Jauge  (f.)  a  trefller ;  Jauge  (f.) 

des  flls. 

Jauger;  Calibrer;  Etaionner. 
Gacher  le  ciment. 

Robinet  (m.)  de  jauge;  Robinet 
(m.)  d'epreuve. 
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Gear  (s.) 


—  (Adjusting). 

—  (Balance). 

—  (Barring). 

—  (Bevel);  Conical  gear  (s.) 


—  (Cam). 

—  (Cylindrical). 

—  (Friction). 

—  (Internal). 

-  (External). 

—  (Reversing)  (Mach.) 

-  (Starting)  (Mach.) 

—  (Toothed). 

—  (To  put  (v.)  in). 


to  Gear  (v.) 

Geared  feed  pump  (s.) 

Gearing  (s.) 


—  for  driving  the  valve  gear. 

—  of  worm  and  worm-wheel. 

—  (External);  Spur  gearing  (s.) 

—  (Inside);   Internal   gearing 
(s.) 

—  (Intermediate). 


Ingranaggio  (m);  Trasmissione 
(f.)  ad  ingranaggio;  Cornuni- 
cazione  (f.)  di  movimento ; 
Congegno  (m.);  Meccanismo 
(m.);  Apparecchio  (m.) 

Meccanismo  (m.)  regolatore 
dei  giri. 

Compensatore  (m.) 

Arpionismo  (m.) 

Ingranaggio  (m.)  conico;  Im- 
boccamento  (m.)  conico;  In- 
granaggio (m.)  a  ruote  co- 
niche. 

Distribuzione  (f.)  a  camme  o 
boccioli.  • 

Ingranaggio  (m.)  cilindrico; 
Imboccamento  (m.)  cilindri- 
co; Rotismo  (m.)  cilindrico; 
Trasmissione  (f.)  cilindrica. 

Congegno  (m.)  di  trasmissione 
a  frizione. 

Ingranaggio  (m.)  interno;  Den- 
tatura  (f.)  interna. 

Dentatura  (f.)  esterna  ;  Ingra- 
naggio (m.)  esterno. 

Apparecchio  (m.)  d'inversione 
della  marcia. 

Apparecchio  (m.)  di  messa  in 
marcia. 

Ingranaggio  (m.) 

Ingranare;  Imboccare;  Adden- 
tare. 

Ingranare. 

Pompa  (f.)  di  alimentazione 
comandata  da  ingranaggi. 

Ingranaggio  (m.);  Trasmissio- 
ne (f.)  ad  ingranaggio; Imboc- 
camento (m.);  Rotismo  (m.); 
Albero  (m.)  di  rinvio ;  Con- 
tralbero  (m.) 

Meccanismo  (m.)  della  distri- 
buzione. 

Ingranaggio  (m.)  a  vite  senza 
fine. 

Dentatura  (f.)  esterna ;  Ingra- 
naggio (m.)  esterno. 

Dentatura  (f.)  interna  ;  Ingra- 
naggio (m.)  interno. 

Ingranaggio  (m.)  intermedio. 
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Zahnradubersetzug  (f.) ;  Inei- 
nandergreifen  (n.);  Getriebe 
(n.);  Triebwerk  (n.);  Trans- 
mission (f.);  Raderwerk  (n.); 
Geschirr  (n.);  Uebersetzung 
(f.);  Vorrichtung  (f.) 

Tourenstellzeug  (n.) 

Kompensator  (m.) 

Schaltwerk  (n.);  Stellwerk  (n.) 

Konisches  Getriebe  (n.);  Koni- 
sche  Verzahnung  (f );  Koni- 
sches Raderwerk  (n.);  Ke- 
gelraderpaar  (n.) 

Knaggensteuerung  (f.);  Hock- 
ersteuerung  (f.) 

Cylindrische  Verzahnung  (f.); 
Stirnraderwerk  (n.);  Stirn- 
radergetriebe  (n.);  Getriebe 
(n.)  mit  cylindrischer  Ver- 
zahnung. 

Friktionsscheibengetriebe  (n.) 

Innere  Verzahnung  (f.) 
Aeussere  Verzahnung  (f.) 
Umsteuerung  (f.) 
Anlassvorrichtung  (f.) 

Zahnraderwerk  (n.) 

Eingreifen;  Ineinandergreifen; 
Einzahnen;  Verzahnen;  Ein- 
greifen lassen. 

Eingreifen;  Verzahnen. 

Speisepumpe  (f.)  mit  Ra'der- 
antrieb. 

Getriebe  (n.);  Raderwerk  (n.) ; 
Vorgelege  (n.);  Raderuber- 
setzung  (f.);  Zahnradiiber- 
setzung  (f.);  Triebwerk  (n.>; 
Verzahnung  (f.);  Vorgelege- 
welle  (f.) 

Steuerungsgetriebe  (n.) 

Zahnrad    (n.)    mit     Schraube 

ohne  Ende. 
Aeussere  Verzahnung  (f.) 

Innere  Verzahnung  (f.) 
Vermittelndes  Getriebe  (n.) 


Engrenage  (m.);  Communica- 
tion (f)de  mouvement;  Trans- 
mission (f.);  Appareil  (m.); 
Mecanisme  (m.)  * 


Mecanisme  (m.)  regulateur  de 

tours. 

Gompensateur  (m.) 
Appareil  (m.)  de  de"marrage. 
Engrenage  (m.)  conique. 


Distribution  (f.)  a  cames. 
Engrenage  (m.)  cylindrique. 


Engrenage   (m.)   a   poulie   de 

friction. 
Engrenage  (m.)  interieur. 

Engrenage  (m.)  exterieur. 

Disposition  (f.)  de    renverse- 

ment  de  la  marche. 
Appareil  (m.)  de  mise  en  train. 

Engrenage  (m.) 
Engrener. 


Engrener. 

Pompe  (f.)  d'alimentation  a  en- 

grenage. 
Engrenage  (m.);  Trasmission 

(f.);   Rouage   (m.);   Dentage 

(m.) 


Mecanisme  (m.)  de  la  distri- 
bution. 
Engrenage  (m.)  a  vis  sans  fln. 

Engrenage  (m.)  exterieur. 
Engrenage  (m.)  interieur. 
Engrenage  (m.)  intermediaire. 
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Gearing  (Screw-wheel);  Worm- 
wheel  gearing  (s.) 
—  (Wheel-work  with  conical). 


—   (Wheel-work 
drical). 


with    cylin- 


Geissler  tubes  (s.  pi.) 
Gelatine  (s.) 

—  (Explosive). 
General  plan  (s.) 

—  register  (s.) 

to  Generate  (v.)  steam. 

Generation  (s.);  Production  (s.) 
(Techn.) 

—  (Steam) ;  Production  (s.)  of 
steam. 

Generator  (s.) 

—  of  current;  Current- Genera- 
tor (s.) 

—  of  steam;  Steam-boiler  (s.) 

-  (Gas). 

—  (Secondary). 

—  (Turbo). 
Generator-gas  plant  (s.) 

Generatrix  (s.);  Generating-line 

(s.) 
Geodesy  (s.) 

Geodetic  (adj.);  Geodetical(adj.) 
Geognosy  (s.) 
Geography  (s.) 

—  (Mathematical). 

—  (Physical). 

Geologian  (s.);  Geologer  (s.) 
Geology  (s.) 

Geometer  (s.) 

Geometric  (adj.);  Geometrical 

(adj.) 

Geometrically  (adj.) 
Geometry  (s.) 

—  of  kinematics. 


Ilngranaggio  (m.)  a  vite  senza 
fine, 
i    Ingranaggio(m)conico;Imboc- 
camento  (m.)  conico;  Ingra- 
naggio(m.)a  ruote  coniche. 
Ingranaggio    (m.)    cilindrico ; 
Imboccamento  (m.)  cilindri- 
co; Rotismo  (m.)  cilindrico. 


Tubi  (m.  pi.)  di  Geissler. 

Gelatina  (f.) 

Gelatina  (f.)  esplodente. 

Pianta  (f.)  generate  o  d'insie- 
me. 

Registro  (m.)  o  libretto  di  vi- 
sita. 

Generare  il  vapore  ;  Produrre 
il  vapore. 

Generazione  (f.) ;  Produzione 
(f.) 

Generazione  (f.)  di  vapore;  Pro- 
duzione (f.)  di  vapore. 

Generatore  (m.) 

Generatore  (m.)  di  corrente. 

Generatore    (m.)    di    vapore ; 

Galdaia  (f.)  a  vapore. 
Generatore  (m.)  di  gas. 

Generatore  (m.)  secondario. 
Turho-generatore  (m.) 
Impianto  (m.)  di   gas;   Gaso- 

geno  (m.) 
Generatrice  (f );  Linea  (f.)  ge- 

neratrice. 
Geodesia  (f.) 

Geodetico. 
Geognosia  (f.) 
Geografia  (f.) 

Ge6grafia  (f.)  matematica. 
Geografia  (f.)  fisica. 
Geologo  (m.) 
Geologia  (f.) 
Geometra  (m.) 

Geometrico. 

Geometricamente. 
Geometria  (f.) 

Geometria  (f.)  dei  inovimenti; 
Foronomia  (f.) 
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Sohraubenradgetriebe  (n.) ; 
Schneckenradgetriebe  (n.) 

Konisches  Getriehe  (n.);  Koni- 
sclies  Raderwerk  (n.);  Koni- 
sche  Verzahnung  (f.) 

Cyiindrische  Verzahnung  (f.); 
Getriebe  (n.)  mit  cylindri- 
scher  Verzahnung;  Stirnra- 
derubersetzung(f.);  Stirnra- 
dergetriebe  (n.);  Stirnrader- 
werk  (n.) 

Geissler'sche  Rohren  (f.  pi.) 

Gelatine  (f.):  Gallerte  (f.) 

Sprenggelatine  (f.) 

Uebersichtsplan  (m.) 

Revisionsbuch  (n.) 
Dampferzeugen. 
Erzeugung  (f.) 
Dampferzeugung  (f.) 

Generator  (m.);  Erzeuger  (m.) 
Stromgenerator    (m.);    Stro- 

merzeuger  (m.) 
Dampfkessel   (m.) ;    Dampfer- 

zeuger  (m.) 
Gasgenerator  (rn.) ;  Gaserzeu- 

gungsapparat  (m.) 
Sekundargenerator  (m.) 
Turbogenerator  (m.) 
Gaserzeugungsanlage  (f.);  Gas- 

generatoranlage  (f.) 
Erzeugende   (f.) ;   Erzeugende 

Linie  (f.) 
Geodasie    (f.) ;    Vermessungs- 

kunde  (f.) 
Geodatisch. 
Geognosie  (f.) 
Geographic  (f.) 

Mathematische  Geographic  (f.) 
Physisclie  Geographic  (f.) 
Geologer  Cm.) 
Geologic  (f.) 
Geometer    (m.)  ;    Landmesser 

(m.) ;  Feldmesser  (m.) 
Geometrisch. 

Auf  geometrische  Weise. 
Geometric  (f.) 

Geometrische  Bewegungs- 
lehre  (f.);  Phoronomie  (f.) 


Engrenage  (m.)  a  vis  sans  fln. 
Engrenage  (m.)  conique. 

Engrenage  (m.)  cylindrique. 


Tubes  (m.  pi.)  de  Geissler. 

Gelatine. 

Gelatine  (f.)  explosive. 

Plan  (m.)  d'ensemble. 

Registre  (m.)  de  visite. 
Produire  de  la  vapeur. 
Generation  (f.) 
Generation  (f.)  de  vapeur. 

G6nerateur  (m.) 
Generateur  (m.)  de  courant. 

Generateur   (m.)    de    vapeur ; 

Ghaudiere  (f.)  a  vapeur. 
Generateur  (m.)  du  gaz. 

Generateur  (m.)  secondaire. 

Turbogeneratrice  (f ) 

Installation  (f.)  pour  la  pro- 
duction de  gaz. 

Generatrice  (f.);  Ligne  (f.)  ge- 
neratrice. 

Geodesic  (f.) 

Geodesique. 

Geognosie  (f.) 

Geographic  (f.) 

Geographic  (f.)  mathematique. 

Geographic  (f.)  physique. 

Geologue  (m.) 

Geologic  (f.) 

Geometre  (m.) 

Geometrique. 

Geometriquement. 
Geometric  (f.) 

Cinematique  (f.)  geometrique; 
Phoronomie  (f.) 
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Geometry  (Analytic). 

—  (Analytic)  of  three  dimen- 
sions. 

—  (Analytic)   of  two  dimen- 
sions. 

—  (Descriptive). 

—  (Elementary). 

—  (Higher). 

—  (Projecting). 

German  silver  (s.) 

to  Get  (v.)  hot  (Mach.) 
to  Get  off  (v.)  the  rails. 
Getting-hot  (s.)  (Railw.) 

Getting-off(s.)  the  rails  (Railw.) 
Getting-up    (s.)    the    steam 

(Steam-eng.) 
Gib  (s.) 

—  and  cotter  (s.) 
Gibbet  (s.)  of  a  crane. 

to  Gild  (v.) 
Gilder  (s.) 
Gilding  (s.) 
-  by  amalgamation. 

—  in  distemper 

—  (Gold). 

—  (Dry);  Hot-gilding  (s.) 

—  (Electro). 

—  (Pigment). 

—  (Water) 

Gill  (s.)  (English  measure  of 

capacity}. 
Gilled  superheater  tube  (s.) 

—  tube  superheater  (s.) 

Gimbals  (s.  pi.) 
Gimblet  (s.);  Gimlet  (s.) 

Gin  (s.);  Cotton-gin  (s.)  (Ma- 
chine for  separating  the  seed 
from  the  cutton-iouol). 
— ;  Triangle-gin  (s.)  (Carp.) 
Gin-saw  (s.)  (fur  cotton-clea- 
ning). 


Geometria  (f.)  analitica. 

Geometria  (f.)  analitica  dello 
spazio;  Geometria  (f.)  anali- 
tica a  tre  dimension!. 

Geometria  (f.)  analitica  del 
piano;  Geometria  (f.)  anali- 
tica a  due  dimensioni. 

Geometria  (f.)  descrittiva. 

Geometria  (f.)  elementare. 

Geometria  (f.)  superiore. 
Geometria  (f.)  proiettiva;  Geo- 
metria (f.)  di  posizione. 
Argentana  (m.) 

Riscaldarsi. 
Deragliare;  Deviare. 
Riscaldamento  (m.) 

Deragliamento  (m.) 
Generazione   (f.)   del   vapore  ; 

Formazione  (f.)  del  vapore. 
Gontrochiavetta  (f.) 

Galettamento  (m.)  a  chiavetta 

o  a  vite  di  richiamo. 
Rraccio  (m.)  d'una  gru. 

Indorare. 
Indoratore. 

Indoratura  (f.);  Doratura  (f.) 
Doratura  (f.)  a  mercurio. 
Doratura  if.)  a  tempera. 
Doratura  (f.)  a  freddo. 
Doratura  (f.)  a  fuoco. 
Doratura  (f.)  galvanica. 
Doratura  (f.)  a  mordente. 
Doratura  (f.)  a  bagno. 
Misura    inglese     di     capacit;'i 

=  0,142  I. 
Tubo  (m.)   di  surriscaldatore 

a  nervature. 
Surriscaldatore  (m.)  con  tubi 

a  nervature. 

Sospensione  (f.)  cardanica. 
Foratoio  (m.);  Succhiello  (m.); 

Trivella  (f.) 
Macchina    (f.)   per  sgranare ; 

Sgranatrice  (f.) 

Argano  (m.);  Capra  (f.) 
Sega  (f.)  per  sgranare  il   co- 
tone. 
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Analytische  Geometrie  (f.) 
Analytische  Geometrie  (f.)  im 
Raume. 

Analytische  Geometrie  (f.)  in 
der  Ebene. 

Darstellende  Geometrie  (f.) 
Elementare  Geometrie  (f);  Nie- 

dere  Geometrie  (f.) 
Hohere  Geometrie  (f.) 
Projektivische  Geometrie  (f.) ; 

Geometrie  (f.)  der  Lage. 
Neusilber  (n.) 

Heisswerden ;  Heisslaufen. 

Entgleisen. 

Warmlaufen  (n.);  Warmgehen 

(n.);  Heisslaufen  (n.) 
Entgleisen  (n.) 
Dampfentwicklung  (f.) 

Gegenkeil  (m.):  Hakenkeil  (m.); 

Zwischenkeii  (m.) 
Stellbare  Keilverbindung  (f.) 

Krahnarm  (m.);  Krahnbalken 

(m);  Kranarm  (m.) 
Vergolden. 
Vergolder  (m.) 
Vergoldung  (f.i;  Vergolden  (n.) 

euecksilbervergoldung  (f.) 
eimvergoldung  (f.; 
Kalte  Vergoldung  <f.) 
Feuervergoldung  (f.) 
Galvanische  Vergoldung  (f.) 
Beizvergoldung  (f.) 
Nasse  Vergoldung  (f.) 
Englisches  Hohlmass  von 

0,142  L 
Ueberhitzerippenrohr  (n.) 

Rippenrohriiberhitzer  (m.) 

Cardanische  Aufhangung  (f.) 
Nagelbohrer  (m.);  Hohlbohrer 

(m.) 
Egreniermaschine    (f.);    Ent- 

kornungsmaschine  (f.) 

Hebebock  (m.);  Hebezeug  (n.) 
Egreniersage  Cf.) 


Geometrie  (f.)  analytique. 
Geometrie    (f.)   analytique    a 
trois  dimensions. 

Geometrie  (f.)  analytique  a 
deux  dimensions. 

Geometrie  (f.)  descriptive. 
Geometrie  (f.)  elementaire. 

Geometrie  (f.)  superieure. 

Geometrie  (f.)  projective;  Geo- 
metrie (f.)  de  position. 

Argentan  (m.);  Argent  (m.)  al- 
lemand. 

S'echauffer. 

Derailler. 

Chauffage  (m.) 

Deraillement  (m.) 
Generation  (f.)  de  la  vapeur. 

Gontre-clavette  (f.) 
Clavetage  (m.)  reglable. 
Volee  (f.)  d'une  grue. 

Dorer. 

Doreur  (m.) 

Dorure  (f ) 

Dorure  (f.)  au  mercure. 

Dorure  (f.)  en  detrempe. 

Dorure  (f.)  a  froid. 

Dorure  (f.)  au  feu. 

Dorure  (f.)  galvanique. 

Dorure  (f.)  a  mordant. 

Dorure  (f.)  par  immersion. 

Mesure  de  capacite  de  0,142  I. 

Tube  (m  )  surchauffeur  a  ai- 

lettes. 
Surchauffeur  (m.)  a  tubes   a 

ailettes. 

Suspension  (f.)  a  la  Cardan. 
Vrille  (f.);  Foret  (m.)  a  bois. 

Machine  (f.)  a  egrener;  Egre- 


neuse 


>  (f.)  n 
(f.) 


Ghevre  (f.) 

Scie  (f.)  a  egrener  le  coton. 
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Ginning  (s.)  the  cotton  ;  Clea- 
ning (S.)  the  cotton  (Spinn.) 
Giration  (s.)  (Tech.) 
Girder  (s.);  Beam  (s.) 


-(I). 
-  (T). 

—  (Bowstring). 

—  (Foundation). 

—  (Frame). 

—  (Main). 

—  (Secondary). 

—  (Trellis);  Lattice-girder  (s.) 

—  (Truss) ;  Armed  beam  (s.) 

Girder-armature  (s.);  Siemens  - 
armature  (s.);  H-armature ; 
Shuttle-armature  (s.)  (Electr.) 

Girder-bridge  (s.) 

Girder-steel  (s.) 
Girth  seam  (s.) 
Giving  up  (s.)  of  heat. 
Glance-coal  (s.) 
— ;  Anthracite  (s.) 
Gland  (s.);  Gland-box  (s.) 


Gland-bolt  (s.) 

Gland  bush  (s.) 

Gland  (s.)  of  a  stuffing-box. 

—  of  the  rod;  Rod-collar  (s.) 
-  (Packing  (s.)  of  the). 

Glass  (s.) 

—  (Cast). 

—  (Coloured). 

—  (Concave);  Concave  lens  (s.) 

—  (Weather) ;  Glass  (s.) 
Glass-blower  (s.) 
Glass-blowing  (s.) 
Glass-gauge  (s.) 

Glass-oven  (s.) 
Glass-paper  (s.) 


Glass-tube  (s.) 
Glass-tube  protector. 


Sgranare  il  cotone. 

Rotazione  (f.) 

Trave  (m.);  Trave  (f.);  Sopporto 

(ID.);   Sostegno  (m.) ;    Trave 

(m.)  di  sopporto. 
Trave  (m.)  a  doppio  T. 
Trave  (m.)  a  T. 
Trave  (m.)  ad  arco. 
Trave  (f.)  di  fondazione. 
Trave  (f.)  dell'incastellatura. 
Trave  (m.)  principale. 
Trave  (m.)  secondario. 
Trave   (m.)    a    graticola   o    a 

griglia. 
Trave  (f.)  armata. 

Armature  (f.)  Siemens;  Indotto 
(m.)  a  doppio  T. 

Ponte  (rn.)  a  travij  Ponte  (m.) 

di  travi. 

Verghe  (f.  pi.)  d'acciaio  a  V. 
Chiodatura  (f.)  circolare. 
Cessione  (f.)  di  calore. 
Carbone  (m.)  fossile  magro. 
Antracite  (m.) 
Scatola  (f.)  a  stoppa ;  Premi- 

stoppa  (m.) ;   Premibaderne 

(m.) 
Bullone  (in.)  della  scatola    o 

stoppa. 

Fodero  (m.)  del  coperchio. 
Coperchio  (m.)  del  premistop- 

pa. 
Coperchio  (m.)  del  premistop- 

pa. 
Guarnizione  (f.)  del  premistop- 

pa. 

Vetro  (m.) 
Vetro  (m.)  fuso 
Vetro  (m.)  colorato. 
Lente  (f.)  concava. 
Barometro  (m.) 
Soffiatore  (m.) 
Sofflamento  (m.) 
Livello  (m.)  a  tubo  di  vetro. 

Forno  (m.)  di  vetreria. 
Carta  (f.)  smerigliata;  Carta  (f.) 
smeriglio;  Carta  (f.)  vetrata. 

Tubo  (m.)  di  vetro. 
Vetro  (in.)  protettore. 
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Egrenieren  (n.);  Entkornen  (n.) 

Drehung  {f.) 

Trager  (m.);  Tragbalken  (m.); 
Unterzug  (m.) 

Doppel-T-Trager  (m.) 
T-Trager  (m.) 
Bogentrager  (m.) 
Fundamenttrager  (m.) 
Rahmenbalken  (m.) 
Haupttrager  (m.) 
Zwischentrager  (m.) 
Gittertrager  (m.) 

Armierter  Balken  (m.);  Verst- 

arkter  Trager  (m.) 
Siemensanker  <m.):  Doppel-T- 

Anker  (m.);  H-Anker  (m.) 

Balkenbriicke  (f.) 

Y-Stahl  (m.) 
Rundnaht  (f.) 
Warmeabgabe  (f.) 
Magere  Steinkohle  (f.) 
Anthracit  (m.) 

Stopfbuchse(f.);  Stopfbiichsen- 
gehause  (n.) 

Stopfbiichsenschraube  (f.) 

Brillenfutter  (n.) 
Stopfbiichsendeckel  (m.) 

Stopfbiichsendeckel  (m.) 
Stopfbiichsenpackung  (f.) 

Glas  (n.) 

Gegossenes  Glas  (no 
Farbiges  Gias  (n.) 
Konkavlinse  (f.) ;  Hohllinse  (f.) 
Barometer  (n.) 
Glasblaser  (n.) 
Glasblaserei  (f.) 
Wasserstandsglas  (n.) ;  Was- 

serstandsrrohre  (f.) 
Glasofen  (m.) 
Glaspapier  (n.) ;  Schmirgelpa- 

pier  (n.) 

Glasrohre  (f.) 
Schutzglas  (n.) 
WEBBER. 


Egrenage  (m.) 

Rotation  (f.) 

Poutre  (f.);  Poitrail  (m.);  Sup- 
port (m.);  Sous-poutre  (f.) 

Poutre  (f.)  en  double  T. 

Poutre  (f.)  en  T. 

Poutre  (f.)  en  arc. 

Poutre  (f.)  de  fondation. 

Poutre  (f.)  de  bati. 

Poutre-maitresse  (f.) 

Poutre  (f.)  intermediaire. 

Poutre  (f.)  en  treillis  ou  a  gril- 
lage. 

Poutre  (f.)  armee;  Poitrail  (m.) 
arme. 

Armature  (f.)  de  Siemens;  In- 
duit  (m.)  de  Siemens. 

Pont  (m.)  a  poutres;  Pont  (m.) 

a  longerons. 
Barres  (f.  pi.)  a  V. 
Rivure  (f.)  circulaire. 
Cession  (f.;  de  chaleur. 
Houille  (f.)  seche  ou  maigre. 
Anthracite  (m.) 
Presse-etoupe  (m.);  Boite  (f.) 

du  presse-etoupe. 

Boulon  (m.)  de  boite  a  hour- 
rage. 

Fourrure  (m.)  de  chapeau. 

Chapeau  (m.)  d'une  boite  a  6- 
toupe. 

Collet  (m.)  de  la  tige  du  pi- 
ston. 

Garniture  (f.)  du  presse-etou- 
pe. 

Verre  (m.) 

Verre  (m.)  coule. 

Verre  (m.)  colore. 

Lentille  (f.)  concave. 

Barometre  (m.) 

Souffleur  (m.) 

Souffle  ge  (m.) 

Niveau  (m.)  a  tube  de  verre. 

Four  (m.)  de  verrerie. 
Papier  (m.)  de  verre;  Papier 

(m.)  verre;  Papier  (m.)  a  1'e- 

meri. 

Tuyau  (m.)  de  verre. 
Verre  (m.)  protecteur. 

32 
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Glass-work  (s.);   Glass-house 

(s.) 
Glauber's  salts  (pi.) 

to  Glaze  (v.)  (Pap.) 
Glazing-machine  (s.) 


Glimmer  (s.) ;  Mica  (s.) 
Globe  (s.)  (for  arc-lamps). 


(s.);    Incadescent 


Glow-lamp 

lamp  (s.) 

Glucose  (s.) 

Glue  (s.) 
-  (Liquid), 
to  Glue  (v.) 
Gluten  (s.) 


Glycerine  (s.) 

Glycium  (s.);  Beryllium  (s.) 

Gneiss  (s.) 

—  (Granitic). 

—  (Porphyroid). 
Goffering-machine  (s.);  Embos- 
sing-machine (v.)  (Weaw.) 

Going  backwards. 

—  forwards. 
Gold  (s.) 

—  (Fulminating). 

—  (Refining  (s.)  of). 

—  (Massive). 

—  (Purest). 
Gold-amalgam  (s.) 
Gold-balance  (s.) 
Gold-beater  (s.) 
Gold-dust  (s.) 

Gold-foil  (s.) ;  Gold-leaf  (s.) 

Gold-leaf-electrometer   (s.) ; 

Goldleaf-electroscope  (s.) 
Gold-plating  (s.) 
Gold-wire  (s.) 

Goniometer  (s.) 

—  (Reflecting). 
Goniometry  (s.) 


Vetreria  (f.) 

Sale  (m.)  di  Glauber;   Solfato 

(m.)  di  sodio. 

Satinare;Calandrare;  Lisciare. 
Macchina  (f.)  da  satinare;  Ga- 

landra  (f.) 

Mica  (f.) 

Globo  (m.)  di  vetro  (per  lam- 

pade  ad  arco,  ecc.) 
Lampada  (f.)  ad  incandescen- 

za. 
Zucchero  (m.)  glucosio. 

Colla  (f.);  Colla  (f.)  forte. 
Colla  (f.)  liquida. 
Incollare. 
Glutine  (m.) 

Glicerina  (f.) 

Glucinio  (m.);  Berillo  (m.) 

Gneiss  (m.) 
Gneiss  (m.)  granitico. 
Gneiss  (m.)  porflroide. 
Imbozzimatrice  (f.);  Macchina 

(f.)  a  imbozzimare. 
Moto  (m.)  alFindietro. 
Moto  (m.)  in  avanti. 
Oro  (m.) 

Fulminate  (m.)  d'oro. 
Affinamento  (m.)  dell'oro. 

Oro  (m.)  massiccio. 

Oro  (m.)  di  coppella. 

Amalgama  (f.)  d'oro. 

Bilancia  (f.)  per  oro. 

Battiloro  (m.) 

Polvere  (f.)  d'oro. 

Fogli  (m.  pi.)  d'oro;  Foglie  (f. 


'0--    \ f" 

pi.)  d'oro. 
illel 


Elettrometro   (m.)    a    foglie 

d'  oro. 

Doratura  (f.) 
Filo  (m.)  d'argento  dorato. 

Goniometro  (m.) 

Goniometro  (m.)  a  riflessione. 

Goniometria  (f.) 
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Glashiitte  (f.) 

Glaubersalz  (n.)  ;  Natriumsul- 

fat  (n.) 
Satinieren. 
Satiniermaschine  (f.);  Satinier- 

walzwerk  (n.);  Glattmaschi- 

ne  (f.);  Glanzmaschine  (f.) 
Glimmer  (m.);  Mica  (f.) 
Glasglocke  (f.)  (fur  Bogenlam- 

pen  u.  s.  w.) 
Gliihlampe  (f.) 

Traubenzucker  (m.)  ;  Glukose 

(f.) 

Leim  (m.) 

Flussiger  Leim  (m.) 
Leimen;  Einleimen. 
Kleber  (m.);  Gluten  (n.);  Leim- 

stoff  (m.) 
Glycerin  (n.) 
Glycium  (n.);  Beryllium  (n.) 

Gneis  (m.);  Gneiss  (m.) 
Granitischer  Gneis  (m.) 
Porphyrartiger  Gneis  (m.) 
Gaufriermaschine  (f.) 

Biickwartsgang  (m.) 
Vorwartsgang  (m.) 
Gold  (n.) 
Knallgold  (n.) 
Goldscheidung  (f.);  Goldlautern 


(n.) 
Kla 


lammgold  (n.)  ;  Derbes  Gold 

(n.) 

Kapellengold(n);  Treibgold  (n) 
Goldamalgam  (n.) 
Goldwage  (f.) 
Goldschlager  (m.) 
Goldstaub  (m.) 
Goldblattchen  (n.) 

Goldblattelektrometer  (n.) 

Vergoldung  (f.) 
Golddraht  (m.) 

Goniometer  (n.)  ;  Winkelmes- 

ser  (m.) 
Reflexionsgoniometer    (n.)  ; 

Winkelspiegel  (m.) 
Goniometrie  (f.);  Winkelmess- 

kunde  (f.) 


Verrerie  (f.) 

Sel  (m.)  de  Glauber;  Sulfate 

(m.)  de  sodium. 
Satiner ;  Glacer. 
Satineuse   (f.);   Calandre   (f.) ; 

Lissoir  (m.) 

Mica  (m.) 

Globe  (m.)  de  verre  (pour  lam- 

pes  a  arc,  etc.) 
Lampe  (f.)  a  incandescence. 

Sucre  (m.)  de  raisin. 

Golle  (f.);  Colle  (f.)  forte. 

Colle  (f.)  liquide. 

Coller. 

Gluten  (m.);  Colle  (f.)  vegetale. 

Glycerine  (f.) 

Glycium  (m.);  Glucinium  (m.); 

Beryllium  (m.) 
Gneiss  (m.) 

Gneiss  (m.)  granitoide. 
Gneiss  (m.)  porphyroide. 
Machine  (f.)  a  gaufrer. 

Marche  (f.)  en  arriere. 
Marche  (f.)  en  avant. 
Or  (m.) 

Or  (m.)  fulminant. 
Afflnage  (m.)  de  Tor. 

Or  (m.)  massif. 

Or  (m.)  de  coupelle. 
Amalgarne  (m.)  d'or. 
Balance  (f.)  a  or. 
Batteur  (m.)  d'or. 
Poudre  (f.)  d'or. 
Feuille  (f.)  d'or. 

Electrometre  (m.)  a  feuilles 
d'  or. 

Dorure  (f.) 

Or  (m.)  trait ;  Trait  (m.)  d'  ar- 
gent dore.  . 

Goniometre  (m.) 

Goniometre  (m.)  a  reflexion. 
Goniometrie  (f.) 
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Good  conducting  (s.) 

Good  conductor  (s.) 

Good  earth  (s.) 

Goods-locomotive  (s.);  Lugga- 
ge-engine (s.) 

Goods-station  (s.) 

Goods-train  (s.) 

Gorge  (s.)  of  a  pulley;  Score  (s.) 
of  a  pulley. 

Gothic  (adj.) 

—  architecture  (s.) 
Governor  (s.) 

—  (Centrifugal) ;  Conical  pen- 
dulum (s.) 

—  (Eccentric). 

—  (Friction). 

—  (Gas). 

—  (Hydraulic). 

—  (Isochronous). 

—  (Pneumatic). 

—  (Turbine). 

—  (Watt's). 

-  (Axle  (s.)  of  the). 

—  (Collar  (s.)  of  the). 

—  (Head  (s.)  of  the). 

—  (Spindle  (s.)  of  the). 

—  (Support  (f.)  of  the);  Throttle- 
support  (s.) 

Governor-balls  (s.  pi.) 
Governor  fly  wheel  (s.) 

Governor-stuffing-box  (s.) 


Gradient  (s.);  Ascent  (s.) 

—  of  a  sloped  wall. 

—  (Greatest)  of  a  railway-line. 

—  (Indicator  (s.)  of). 

—  (Low);   Easy   gradient   (s.) 
(Railw.) 

-  (Step.)  (Railw.) 

to  Graduate  (v.) 


Buon  conduttore  (m.) 
Buon  conduttore  (m.) 
Terra  (f.)  perfetta. 
Locomotiva  (f.)  per  treni  mer- 

ci. 

Stazione  (f.)  merci. 
Treno  (m.)  merci. 
Gola  (f.)  d'una  puleggia. 

Gotico. 

ArchiteUura  (f.)  gotica. 

Regolatore  (m.) 

Regolatore  ( m.)  centrifugo  ; 
Pendolo  (m.)  conico. 

Regolatore  (m.)  eccentrico. 
Regolatore  (m.)  a  frizione. 
Regolatore  (in.)  a  gas. 
Regolatore  (m.)  idraulico. 
Regolatore  (m.)  isocrono  o  a- 

statico. 
Regolatore  (m.)  pneumatico. 

Regolatore  (m.)  della  turbinn. 
Regolatore  (m.)  di  Watt. 
Asse  (m.)  del  regolatore. 
Collare  (m.)  del  regolatore. 
Testa  (f.)  del  regolatore. 
Albero  (m.)  del  regolatore. 

Sostegno  (m.)  del  regolatore; 
Cavalletto  (m.)  del  regolato- 
re; Arco  (m.)  del  regolatore. 

Palle  (f.  pi.)  del  regolatore. 

Regolatore  (m.)  ad  eccentrico 
spostabile. 

Bossolo  (m.)  a  stoppa  del  re- 
golatore; Scatola  (f.)  del  re- 
golatore. 

Ascesa  (f.);  Inclinazione  (f.); 
Pendenza  (f.) 

Angolo  (m.)  d'inclinazione  di 
una  scarpata. 

Massima  inclinazione  d'  una 
ferrovia. 

Indicatore(m.)  dellependenze. 

Inclinazione  (f.)  debole;  Pen- 
denza (f.)  debole. 

Inclinazione  (f.)  forte  ;  Pen- 
denza (f.)  forte. 

Graduare  ;  Tarare. 
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Gut  leitend  (adj.) 
Outer  Leiter  (m.) 
Voller  Erdschluss  (m.) 
Lokomotive  (f.)  fiir  Giiterziige. 

Giiterbahnhof  (m.) 
Giiterzug  (m.) 
Scheibenrinne  (f.) 

Gothisch;  Gotisch. 
Gothische  Architectur  (f.) 
Regulator  (m.) 

Centrifugalregulator  (m.) 
Schwungkugelregulator  (m); 
Konisches  Pendel  (n.) 
Eccentrikregulator  (m.) 
Friktionsregulator  (m.) 
Gasregulator  (m.) 
Hydraulischer  Regulator  (m.) 
Astatischer  Regulator  (m.) 

Pneumatischer  Regulator  (m*) 

Turbinenregulator  (m.) 
Watt'scher  Regulator  (m.) 
Regulatorachse  (f.) 
Regulatorhulse  (f.) 
Regulatorkopf  (m.) 
Regulatorspindel  (f.);  Regula- 

torwelle  (f.) 
Regulatorbock  (m.) 


Regulatorkugeln  (f.  pi.) 
Achsenregulator  (m.) 

Regulatorstopfbiiche  (f.) 


Steigung  (f.);  Neigung  (f.);  Gra- 
dient (m.) 
Boschungswinkel  (in.) 

Maximalgefulle  (n)  einer  Bahn. 

Gradientenpfahl  (m.) 
Schwache  Steigung  (f.) 

Starke  Steigung  (f.) 
Graduiren;  Einlieilen;  Aichen. 


Bon  conducteur  (m  ) 
Bon  conducteur  (m.) 
Contact  (m.)  de  terre. 
Machine  (f.)  a  marchandises. 

Gare  (f.)  des  marchandises. 
Train  (m.)  de  marchandises. 
Gorge  (f.)  d'une  poulie. 

Gothique. 

Architecture  (f.)  gothique. 

Regulateur  (m.);  Moderateur 
(m.) 

Regulateur  (m.)  a  force  centri- 
fuge ;  Pendule  (m.j  conique. 

Regulateur  (m.)  excentrique. 
Regulateur  (m.)  a  friction. 
Regulateur  (m.)  a  gaz. 
Regulateur  (m.)  hydraulique. 
Regulateur  (m.)  isochrone. 

Regulateur  (m.)  a  action  pneu- 

matique. 

Regulateur  Cm.)  de  turbine. 
Regulateur  (m.)  de  Watt. 
Axe  (m.)  du  regulateur. 
Collier  (m.)  du  regulateur. 
Tete  (f.)  du  regulateur. 
Arbre  (m.)  du  regulateur. 

Support  (m.)  du  regulateur ; 
Arc  (m.)  du  regulateur. 

Balles  (f.  pi.)  du  regulateur. 
Regulateur  (m.)  axial. 

Boite  (f.)  a  garniture  du  regu- 
lateur. 

Pente  (f.);  Inclinaison  (f.) 

Angle  (m.)  d'inclinaison  d'un 

talus. 
Maximum  (m.)  de  pentes  d'une 

ligne. 

Indicateur  (m.)  de  declivete. 
Pente  (f.)  faible. 

Pente  (f.)  forte. 
Graduer. 
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Graduation  (s.) 


Gramme  (s.)  (equal  to  15,43248 

grains  troy). 
Gramophone  (s.) 

Granate  (s.);  Garnet  (s.)  (Miner.) 
Granite  (s.) 

—  (Grey). 
-  (Red). 

—  (White  and  black). 

Grant  (s.)  (Railvv.) 


Graphic  (adj.);  Graphical  (adj.) 

—  calculus  (s.) 

—  interpolator  (s.) 

—  solution  (s.) 

—  statics  (s.) 
Graphical  integration  (s.) 
Graphite  (s.) ;  Black  lead  (s.) ; 

Plumbago  (s.) 

Graphite  resistance  (s.)  (Elec- 
tric). 

-  (Flaky). 

—  (Retort). 

—  (Starter). 

Graphometer  (s.) 

Graphophone  (s.) 

to  Grapple  (v.)  (Build.) 

—  the  steam-boiler. 
Grapplers  (pi.) 

Grappling  (s.)  of  a  submarine 
cable. 

—  (Techn.) 

Grate  (s.);  Grating  (s.)  (Build.) 
— ;  Fire-grate  (s.)  (Mach.) 

—  with  water  circulation. 


—  (Construction  (s.)  of  the). 

—  (Horinzontal). 

-  (Inclined). 

—  (Plane). 

—  (Revolving). 


Graduazione  (f.);  Taratura  (f.) 

Gramma  (m.);  Grammo  (m.) 

Gramofono  (m.);  Grammofono 

(m.) 

Granato  (m.) 
Granito  (m.) 
Granito  (m.)  grigio. 
Granito  (m.)  rosso. 
Granito  (m.)  bianco  e  nero. 


Concessione  (f.)  di  una  ferro- 
via;  Concessione  (f.)  della  co- 
struzione  d'una  linea  ferrata. 

Graflco. 

Calcolo  (m.)  graflco. 

Interpolator  (m.)  graflco. 

Soluzione  (f.)  graflca. 

Statica  (f  )  graflca. 

Integrazione  (f.)  graflca. 

Graflte  (f.);  Piombaggine  (f.) 

Resistenza  (f.)  di  graflte. 

Graflte  (f.)  scagl'iosa. 
Grafite  (f.)  di  storta. 
Avviatore  (m.)  a  grafite. 

Grafometro  (m.) 

Grafofono  (m.) 
Fissare  con  tiranti, 

Fissare  la  caldaia  con  tiranti. 
Staffe  (f.  pi.)  per  salire  sui  pali. 
Elevamento  (m.)  d'un  cavo  sot- 

tomarino. 
Fissamento  (m.)  con  tiranti  ; 

Ancoraggio  (m.) 
Armatura  (f.) 
Griglia  (f.);  Graticola  (f.) 
Griglia  (f.)  a  circolazione  d'ac- 

qua. 

Disposizione  (f.)  della  griglia. 
Graticola  (f.)  orizzontale;  Gri- 

glia (f.)  piana. 
Griglia  (f.)  inclinata. 

Griglia  (f  )  piana. 

Griglia  (f.)  mobile  o  girante. 
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Graduirung  (f.);  Aichung  (f.); 

Gradtheilung  (f.);  Gradein- 

theilung  (f.) 
Gramm  (n.) 

Grammophon  (n.) 

Granat  (m.) 

Granit  (m.) 

Grauer  Granit  (m.) 

Rother  Granit  (m.) 

Weisser  und  schwarzer  Granit 

(ra.) 
Konzession  (f.)  zur  Erbauung 

einer  Eisenbahn;  Eise,nbahn- 

verleihung  (f.) 
Graphisch;  Zeichnerisch. 
Graphisches  Rechnen  (n.) 
Graphischer  Einschalter  (m.> 
Graphische  Losung  (f.) 
Graphische  Statik  (f.) 
Graphische  Integration  (f.) 
Graphit  (m.);  Wasserblei  (n.); 

Reissblei  (n.) 
Graphitwiderstand  (m.) 

Schuppengraphit  (m.) 
Retortengraphit  (m.) 
Graphitanlasser  (m.) 

Graphometer  (n.);  Winkelmes- 

ser  (m.) 

Graphophon  (n.) 
Verankern  ;    Anklammern  ; 

Verklammern. 
Den  Kessel  verankern. 
Klettereisen  (n.  pi.) 
Hebung  (f.)  eines  unterseeis- 

chen  Kabels. 
Verankerung  (f.) 

Balkenrost(m.);  Pfahlrost  (m.) 
Rost  (m.);  Feuerrost  (m.) 
Rost  (m.)  mit  Wassercircula- 

tion;  Rost  (m.)  mit  Wasser- 

umlauf. 

Rosteinrichtung  (f.) 
Planrost  (m.) 

Schrager  Rost  (m.);  Geneigter 

Rost  (m.) 
Planrost  (m.) 
Beweglicher  Rost  (m.);  Dreh- 

rost  (m.) 


Graduation    (f.);   ^talonnage 
(m.) 

Gramme  (m.) 
Gramophone  (m.) 

Grenat  (m.) 
Granit  (m.) 


Granit 
Granit 
Granit 


m.)  gris. 

m.)  rouge. 

m.)  blanc  et  noir. 


Concession  (f.)  de  chemin  de 
fer. 

Graphique. 

Calcul  <m.)  graphique. 
Interpolateur  (m.)  graphique. 
Solution  (f.)  graphique. 
Statique  (f.)  graphique. 
Integration  (f.»  graphique. 
Graphite  (f.);  Plombagme  (f.) 

Resistance  (f.)  de  graphite. 

Graphite  (f.)  ecailleux. 
Graphite  (f.)  de  cornue. 
Demarreur  (m.)  de  graphite. 

Graphometre  (m.) 

Graphophone  (m.) 

Ancrer;  Fermer  avec  des  an- 

cres. 

Ancrer  une  chaudiere. 
Grappins  (m.  pi.) 
Relevement   (m.)   d'  un   cable 

sousmarin. 
Ancrage  (m.) 

Grillage  (m.) 

Grille  (f.) 

Grille  (f.)  a  circulation  d'  eau. 


Disposition  (f.)  de  la  grille. 
Grille  (f.)  horizontale. 

Grille  (f.)  inclinee. 

Grille  (f.)  horizontale. 

Grille  (f.)  mobile  ou  tournante. 
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Grate  (Smoke-consuming). 
—  (Step);  Grate  (s.)  with  steps. 


—  (Story);  Grate  (s.)  with  sto- 
nes. 

Grate-area  (s.) 

Grate-bar  (s.);  Fire-bar  (s.) 

Grate-bar-bearer  (s.) 
Grate-surface  (s.) 

Grating  (s.)  (Build.) 

—  (Protective). 
Gravel  (s.) 
Gravel-ground  (s.) 
Gravitation  (s.) 
Gravity  (s.) 

—  (Centre  (s.)  of). 

-  (Specific);  Specific  weight 

(s.) 
Gravity  ammeter  (s.) 

Grease  (s.)  (Techn.) 

to  Grease  (v.);  to  Lubrificate 

(Techn.) 
Grease-box   (s.);   Oil-box  (s.); 

Oil-cup  (s.) 

Grease-box  (s.)  of  the  cylinder. 
Grease-cock  (s.) 

Grease-cup  (s.) 

Grease  lubrification  (s.) 
Grease-tap  (s.) 
Greasing  (s.) 

—  substances  (s.  pi.) 
Great  auger  (s.) 

—  calorie  (s.) 

—  circle  (s.) 

Grid  (s.)  (of  an  accumulator} 
(Electr.) 

—  with  expansion  slits. 

—  (Interstice  (s.)  of). 

to  Grind  (v.)  with  emery. 


Griglia  (f.)  fumivora. 

Griglia  (f.)  a  gradini ;  Griglia 
(f.)  a  gradinata;  Griglia  (f.)  a 
scalini. 

Griglia  (f.)  a  piani. 

Area  (f.)  della   griglia ;  Area 

(f.)  delia  graticola. 
Sharra  (f.)  di  graticola;  Sbarra 

(f.)  di  griglia. 

Cavalletto  (m.)  della  griglia. 
Superflcie   (f.)  della    griglia; 

Area  (f.)  della  griglia. 
Armatura  (f.)  a  traliccio. 
Grata  (f.)  protettrice. 
Ghiaia  (f.) 

Te-rreno  (m.)  ghiaioso. 
Gravitazione  (f.) 
Gravita  (f.) 

Centre  (m.)  di  gravita. 
Peso  (m.)  speciflco. 

Amperometro  (m.)  a  contrap- 

peso. 

Grasso  (m.) 
Lubriflcare  ;    Oliare  ;    Ingras- 

sare. 
Boccola  (f.)  da  grasso;  Bossolo 

(m.)  per  il  grasso;  Lubriflca- 

tore  (m.) ;  Oliatore  (m.) ;  In- 

frassatore  (m.) 
atore  (m.)  del  cilindro. 
Robinetto  (m)  di  lubriflcazione. 

Bossolo  (m.)  lubriflcatore. 

Lubriflcazione  (f.)  a  grasso. 
Robinetto  (m)  di  lubriflcazione. 
Lubriflcazione  (f.) 

Materia  (f.)  lubriflcante ;  So- 

stanze  (f.  pi.)  lubriflcanti. 
Allargatoio  cm.) ;  Trivella  (f.) ; 

Trivello  (m.);  Succhiello  (m.) 
Caloria  (f.)  grande. 
Circolo  (m.)  massimo. 
Sopporto  (m.)  di  piombo  (delle 

piastre  cl'un  accumulator *e). 
Griglia  (f.)  con  fessura  di  di- 

latazione. 
Maglia  (f.)  della  griglia  nelle 

piastre  d'accumulatori. 
Smerigliare. 
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Rauchverzehrender  Rost  (m.); 
Rauchverzehrungsrost  (m.) 
Treppenrost  (m.) 


Etagenrost  (m.);  Langen'scher 

Etagenrost  (m.) 
Rostflache  (f.) 

Roststab  (m.) 

Rosthalken  (m.);  Rosttrager  (m.) 
Rostfliiche  (f.) 

Rostwerk  (n.) 
Schutzgitter  (n.) 
Kies  (m.) 
Kiesboden  (m.) 

Gravitation  (f.);  Schwerkraft(f) 
Schwere  (f.) 
Schwerpunkt  (m.) 
Specifisches  Gewicht  (n.) 

Strommesser  (m.)  mit  gegen- 

wirkender  Schvvere. 
Fett  (n.) 
Schmieren. 

Schrnierbuchse  (f.);  Schmier- 
behalter  (m.);  Schmiergefass 
(n.);  Oelkanne  (f.) 

Cylinderschmierbuch.se  (f.) 
Schmierhahn  (m.) 

Schmierschale  (f.);   Schmier- 

biichse  (f.) 
Fettschmierung  (f.) 
Schmierhahn  (m.) 
Schmieren   (n.) ;    Schmierung 

(f );  Oelen  (n.) 
Schmiermaterial  (n.) 

Stangenbohrer  (m.) 

Kilogrammkalorie  (f.) 

Grosster  Kreis  (m.) 

Gitter  (n.);  Bleigitter  (n.)  (der 

Akkun\ulatorenplatten\. 
Gitter    (f.)    mit    Expansions- 

schlitzen. 
Gitteroffnung  (f.) 

Schmirgeln. 


Grille  (f.)  fumivore. 

Grille  (f.)  en  escalier;  Grille  (f.) 
a  gradins. 

Grille  (f.)  etagee;  Grille  (f.)  en 

etages. 
Surface  (f.)  de  la  grille. 

Rarreau  (m.)  de  la  grille. 

Chevalet  (m.)  d'une  grille. 
Surface  (f.)  de  la  grille. 

Grillage  (m.)  en  charpente. 

Treillis  (m.)  de  protection. 

Gravier  (m.) 

Terrain  (m.)  graveleux. 

Gravitation  (f.) 

Gravite  (f.) 

Centre  (m.)  de  gravite. 

Poids  (m..)  speciflque. 

Amperemetre  (m.)  a  gravite. 

Graisse  (f.) 

Graisser;  Lubrifler;  Huiler. 

Rolte  (f.)  a  graisse  ;  Reservoir 
(m.)  a  graisse ;  Godet  (m.) 
a  huile ;  Lubriftcateur  (m.); 
Graisseur  (m.) 

Bolte  (f.)  a  graisse  du  cylindre. 

Robinet  (m.)  graisseur;  Robi- 
net  (m.)  de  graissage. 

Godet  (m.)  graisseur. 

Graissage  (f.) 

Robinet  (m.)  de  graissage. 

Graissage  (m.) 

Matieres  (f.  pi.)  lubriflcantes. 
Tariere  (f.) 

Grande  calorie  (f.) 

Grand  cercle  (m.) 

Support  (m.)  de  plomb  (des 
plaques  d'un  accumulateur). 

Grillage  (f.)  a  fentes  de  dila- 
tation. 

Alveole  (m.)  de  grillage. 

Polir  avec  de  l'emeri. 
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Grinding-mill  (s.) ;   Grinding- 
wheel  (s.) 

Grit  (s.);  Gravel  (s.) 

—  (Coal). 
Groove  (s.) 

—  (Insulator). 
Grooved  tile  (s.) 

—  (The  insulator  is), 
to  Groove  (v.)  (Techn.) 
Grooving-machine  (s.) 
Ground  (s.) 

—  (Electr.) 

—  (Building). 


—  (Gravelly). 

—  (Sandy). 

—  (Stony). 

to  Ground  (v.);  to  Earth  (v.);  to 
Connect  to  earth  (Electr.) 

Grounded  (adj.);  Connected  to 
earth  (Electr.) 

Ground-auger  (s.);  Earth-borer 
(s.) 

Ground-connection  (s.)  of  sen- 
ding antenna. 

Ground-detector  (s.)  (Electr.) 

Ground-circuit  (s.);  Earth-cir- 
cuit (s.);  Earth-return  (s.) 
(Electr.) 

Ground-floor  (s.)  (Build.) 

Ground-plan  (s.)  (Draw.) 

Ground-plate  (s.) 

— ;  Earth-plate  (s.)  (Electr.) 

Ground  -  switch  (s.) ;  Earth- 
switch  (s.) 

Ground-wire  (s.);  Earth- wire 
(s.) 

Ground-work  (s.) 


Group  switch  (s.)  for  charging 
accumulators. 

Grove's  battery  (s.)  (Electr.) 
—  gas  battery  (s.)  (Electr.) 


Mola  (f.)  da  arruotare ;  Mola 
(f.)  da  arrotare;  Pietra  (f.)  da 
arrotare. 

Ghiaia  (f.);  Arenaria  (f.) 

Arenaria  (f.)  carbonifera. 

Scanalatura  (f.);  Incavatura  (f.); 
Incavo  (m.) 

Scanalatura  (f.)  dell'isolatore. 

Tegola  f.)  scanalata 

L'isolatore  e  scanalato. 

Scanalare;  Incavare. 

Macchina  (f.)  da  scanalature. 

Terreno  (m.);  Suolo  (m.) 

Terra  (f.);  Gontatto  (m.)  di 
terra. 

Terreno  (m.)  fabbricabile;  Ter- 
reno (m.)  da  fabbricare;  Suo- 
lo (m.)  fabbricabile. 

Terreno  (m.)  ghiaioso. 

Terreno  (m.)  sabbioso. 

Terreno  (m.)  pietroso. 
Mettere  a  terra;  Congiungere 

colla  terra. 
Messo  a  terra;  Gongiunto  colla 

terra. 
Trivella  (f.) 

Comunicazione  (f.)  colla  terra 
dell'antenna  trasmettente. 

Indicatore  (m.)  di  contatto 
colla  terra. 

Circuito  (m.)  di  ritorno;  Ritor- 
no  (m.)  per  la  terra. 

Pianterreno  (m.) ;  Piano  (m.) 

terreno;  Parterre  (m  ) 
Pianta  (f.) 

Piastra  (f.)  di  fondo. 
Piastra  (f.)  di  terra. 
Commutatore  (m.)  di  terra. 

Filo  (m.)  di  terra. 

Lavori  (m.  pi.)  di  fondazione ; 

Basamento(m.);  Fondamento 

(m.);  Fondazione  (f.) 
Inseritore  (m.)  a  gruppi  per  ca- 

rica  di  batteria  d'accumula- 

tori. 
Elemento  (m.)  di  Grove;  Pila 

(f.)  Grove. 
Batteria  (f.;  a  gas  di  Grove. 
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Schleifstein  (m.);  Schleifmuhle 
(f.) 

Kies  (m.) 

Kohlensandstein  (m.) 
Nute  (f.) ;  Nute  (f.);  Rille  (f.) 

Isolatornute  (f.) 

Falzziegel  (m.) 

Die  Gloke  ist  ausgekehlt. 

Nuten;  Kehlen. 

Nutmaschine  (f.) 

Boden  (m.);  Erdboden  (m.) 

Erdschluss  (m.);  Erde  (f.) 

Baugrund  (m.) ;  Baustelle  (f.) ; 
Bauplatz  (m.) 

Kiesiger  Boden  (m.) 
Sandiger  Boden  (m.);  Sandbo- 

den  (m.) 

Steiniger  Boden  (m.) 
An  Erde  legen ;  Mit  der  Erde 

verbinden. 
An  Erde  gelegt;  Mit  der  Erde 

verbunden. 
Bohrer(m.);  Erdbohrer  (m.) ; 

Stangenbohrer  (m.) 
Erdverbindung  (f.)  des  Sende- 

drahtes. 
Erdschlussanzeiger  (m.) 

Erdleitung  (f.);  Riickleitung  (f.) 


Erdgeschoss  (n.);  Parterre  (n.) 

Grundriss  (m.):  Plan  (m.) 
Unterlagsplatte  (f.) 
Erdplatte  (f.) 
Erdumschalter  (m.) 

Erddraht  (m.);  Erdleitung  (f.); 

Erdverbindung  (f.) 
Unterbau  (m.) 


Gruppenschalter  (m.)  zur  La- 
dung  yon  Akkumulatoren- 
batterie. 

Grove-Element  (n.) 

Grove'sche  Gasbatterie  (f.) 


Meule  (f.) 


Gravier  (m.) 
Gres  (m.)  houiller. 
Rainure  (f.);  Cannelure  (f.) 


Fente  (f.j  de  isolateur. 
La  cloche  a  tete  fendue. 


Brique  (r.)  cannelee. 


Bainer;  Canneler. 
Machine  (f.)  a  rainures. 
Terrain  (m.);  Sol  (m.) 
Terre  (f.);  Contact  (m.)  terres- 

tre. 
Terrain  (m  )  de  construction. 


Terrain  (m.)  graveleux. 
Terrain  (m.)  sablonneux. 

Terrain  (m.)  pierreux. 
Mettre  a  la  terre ;  Relier  a  la 

terre. 
Mis  a  la  terre. 

Sonde  (f.)  a  tariere. 

Prise  (f.)  de  terre  de  1'antenne 

de  transmission. 
Indicateur  (m.)  de  contact  avec 

la  terre. 
Retour  (m.)  par  la  terre. 


Bez-de-chaussee  (m.) 

Plan  (m.);  Plan  (m.)  horizontal. 
Semelle  (f.)  de  palier. 
Plaque  (f.)  de  terre. 
Commutateur  (m.)  de  terre. 

Fil  (m.)  de  terre. 

Sousceuvre  (m.) ;  Fondement 
(m.) 

Reducteur  (m.)  a  groupes  pour 
la  charge  des  batteries  d'ac- 
cumulateurs. 

Element  (m.)  Grove;  Pile  (f.) 
Grove. 

Batterie  (f.)  a  gas  de  Grove, 
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Guard-bar  (s.) 

Guard-iron-work  (s.) 

Guard-plate  (s.) 

Guard-rail  (s.);  Safety-rail  (s.) 

(Railw.) 
Guard-ring  (s.) 
Guard-rod  (s.) 

Guard-tube  (s.) 
Gudgeon  (s.) 


—  of  a  beam. 

-  (Ball). 

—  (Lower)  of  an  upright  shaft. 

—  (Upper)  of  an  upright  shaft. 
Guide  (s.)  (Mach.) 

—  for  axle-boxes. 

—  of  the  piston-rod. 

—  of  the  reversing  lever. 
Guide-bar  (s.);  Guide-rod  (s.) 
Guide-blade  (s.) 

Guide-block  (s.) ;   Cross-head- 
block  (s.)  ^ 

Guide-bucket  (s.);  Guide-box  (s.) 

Guide-fork  (s.) 
Guide-pulley  (s.) 

Guide-rod  (s.) 

Guide-roll  (s.) 
Guide-spindle  (s.) 
Guide-wheel  (s.) 
Gum  (s.) 

—  (Arabic). 

-  (Elastic);  India-Rubber  (s.) 
Gum-elastic  (s.)t  Caoutchouc  (s.) 
Gum-lack  (s.) 


Asta  (f.)  di  difesa  ;  Sbarra  (f.) 

di  riparo. 

Ferramento  (m.)  di  riparo. 
Piastra  (f.)  di  g.uardia. 
Binario  (m.)  di  sicurezza. 

Anello  (m.)  di  guardia. 

Asta  (f.)  di  difesa;  Stanga  (f) 

di  difesa. 

Tubo  (m.)  di  guardia. 
Perno  (m.);  Bollone  (m.);  Bul- 

lone  (m.);  Chiavarda  (f.);  Ca- 

vigiia  (f.) 

Perno  (m.)  d'un  bilanciere. 
Perno  (m.)  a  palla;  Perno  (m.) 

sferico. 
Perno  (m.)  d'appoggio  d'un  al- 

bero  verticals. 
Perno  (m.)  superiore  d'un  al- 

bero  verticale- 
Guida  (f.);  Condotta  (f.);  Cou- 

lisse (f.) 
Guida   (f.)    della    boccola    ad 

olio. 
Guida  (f.)  dell'asta  dello  stan- 

tuftb. 
Settore  (m.)  di  leva  del  cam- 

biamento  di  marcia. 
Asta  (f.)  di  guida. 

Paletta  (f.)  direttrice  o  distri- 

butrice. 
Cuscinetti  (m.  pi.)  delle  guide. 


Gella  (f.)  distributrice. 

Forchetta  (f.)  di  guida. 
Botella  (f.)  di  guida;  Puleggia 

(f.)  di  guida. 
Asta  (f.)  di   guida;  Barra  (f.) 

direttrice. 

Rotella  (f.)  di  guida. 
Albero  (m.)  di  guida. 
Buota  (f.)  direttrice. 
Gomma  (f.) 
Gomma  (f.)  arabica. 

Gomma  (f.)  elastica  ;  Caout- 
chouc (m.);  Caucciii  (m.) 

Gomma  (f.)  elastica  ;  Caout- 
chouc (m.);  Caucciu  (m.) 

Lacca  (f.) 
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Schutzstange  (f.) 

Schutzbeschlag  (m.) 
Schutzplatte  (f.) 
Schutzschiene  (f.);Leitschiene 

(f );  Sicherheitsschiene  (f.) 
Schutzring  (m.) 
Schutzstange  (f.) 

Schutzrohre  (f.) 

Bolzen  (m.);  Zapfen  (m.) 

Balancierzapfen  (m.) 
Kugelzapfen  (m.) 

Spurzapfen  (m.) 
Halszapfen  (m.) 
Fiihrung  (f.);  Leitung  (f.) 

Achsenbuchsenfuhrung    ( f. )  ; 

Achsbiichsenfuhrung  (f.) 
Kolbenstangenfiihrung  (f.) 

Fuhrungsbogen    (m.)    des 

Steuerhebels. 
Fuhrungsstange     (f.);     Leit- 

stange  (f.) 
Leitschaufel  (f.);  Coulisse  (f.) 

Gleitbacken  (m.) ;  Gradffih- 
rungsbacken  (m.  pi.);  Gleit- 
klotz  (m.) 

Leitzelle  (f.) 

Fiihrungsgabel  (f.) 
Lenkrolle  (f.) ;  Fiihrungsrolle 

Fuhrungsstange    ( f. ) ;    Leits- 

stange  (f.) 
Fiihrungsrolle  (f.) 
Leitspindel  (f.) 
Leitrad  (n.) 
Gummi  (n.) 
Arabisches  Gummi  (n.);  Gummi 

arabicum  (n.) 
Gummi  elasticum  (n.) ;  Kaut- 

schuk  (m.) 
Gummi  elasticum  (n.) ;  Kaut- 

schuk  <m.) 
Schellack  (m.);  Lack  (m.);  Gum- 

milack  (m.) 


Barre  (f.)  de  surete. 

Ferrement  (m.)  de  protection. 
Plaque  (f.)  de  garde. 
Rail  tm.)  de  surete. 

Anneau  (m.)  de  garde. 
Barre  (f.)  de  surete. 

Tube  (m.)  de  garde. 
Goujon  (m.);  Boulon  (m.);  Che- 
ville  (r.)  en  fer;  Pivot  (m.) 

Pivot  (m.)  d'un  balancier. 
Tourillon  (m.)  a  boulet. 

Tourillon  (m.)  inferieur  d'un 

arbre  vertical. 
Tourillon  (m.)  superieur  d'  un 

arbre  vertical. 
Guide  (m.) ;  Coulisse  (f.) :  Con- 

duite  (f.) 
Guide    (m.)    d'  une     bolte     a 

graisse. 
Guide  (m.)  de  la  tige  du  piston. 

Secteur  (m.)  du  levier  de  chan- 

gement  de  marche. 
Tige  (f.)  conductrice;  Barre  (f.) 

directrice. 
Aube  (f.)  directrice;  Direotrice 

(f.) 
Coulisseau  Cm.)  des  glissoires; 

Patin  (m.) 

Godet  (m.)  distributeur;  Auget 

(m.)  distributeur. 
Fourchette  (f.)  conductrice. 
Poulie  (f.)  conductrice. 

Tige  (f.)  conductrice;  Barre  (f.) 

directrice. 

Poulie  (f.)  conductrice. 
Arbre  (m.)  a  ecrou. 
Roue  (f.)  directrice. 
Gomme  (f.) 
Gomme  (f.)  arabique. 

Gomme  (f.)  elastique ;  Caout- 
chouc (m.) 

Gomme  (f.)  elastique;  Caout- 
chouc (m.) 

Gomme-laque  (f.) 
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English 
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Guttapercha  (s.) 
Guttapercha  cable  (s.) 
Gutter  (s.) 
Guy-rod  (s.) 

Gymnotus  (s.)  electricus. 
Gyn  (s.);  Gin  (s.)  (Mech.) 

Gypsum  (s.) 
Gyroscope  (s.) 
Gyrotrope  (s.) 


Guttaperca  (f.) 
Cavo  (m.)  con  guttaperca. 
Gunetta  (f.)  di  scolo. 
Contropalo  (m.)  metallico. 
Ginnoto  (m.)  elettrico. 
Capra  (f.) 

Gesso  (m.) 
Giroscopio  (m.) 
Girotropio  (m.) 


Racket  (s.) 

Hackethal  wire  insulator  (s.) 
Hackle  (s.);  Heckle  (s.)  (Spinn.) 

to  Hackle  (v.);  to  Heckle  (v.) 

(Spinn.) 
Hackled  flax  (s.);  Heckled  flax 

(s.)  (Spinn.) 
Hackling-machine  (s.);  Heck- 

ling-machine  (s.) 
Half-coiled  winding  (s.) 

Half-crossed  belt  (s.) 
Half-grid  (s.) 
Half-round  (adj.) 

bar-iron  (s.) ;  Half-round 

iron  (s.) 

-  file  (s.) 
Hammer  (s.) 

-  (Ball). 

—  (Caulking). 

—  (Copper). 

—  (Dead-stroke). 

—  (Hand). 

—  (Hydraulic). 

—  (Lever). 

—  (Pointed). 

—  (Sledge). 

—  (Steam). 


Ascia  (f.) 


Isolatore  (m.)  per  flli  Hacke- 
thal. 
Pettine  (m.) 

Pettinare. 

Lino  (m.)  pettinato. 

Macchina  (f.)  a  pettinare. 

Avvolgimenti   (m.   pi.)   a   fasi 

emitropiche. 

Cinghia  (f.)  semiincrociata. 
Mezza  griglia  (f.) 
Semirotondo. 
Ferro  (m.)  semirotondo. 

Lima  (f.)  semirotonda. 
Martello  (m.);  Mazzetta  (f.);  Ma- 

glio  (m.) 

Martello  (m.)  a  palla. 
Maglio  (m.)  da  calafato. 

Mazza  (f.)  di  rame. 
Martello  (m.)  a  molla. 
Martello  (m.)  a  mano. 

Maglio  (m.)  idraulico. 
Martello  (m.)  a  leva. 
Martello  (m.)  a  punta. 
Mazzetta  (f.)  da  fabbro. 
Maglio  (m.)  a  vapore. 
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Guttapercha  (f.) 

Guttaperchakabel  (n.) 

Rinne  (f.) 

Metallstrebe  (f.) 

Zitteraal  (m.) 

Windebock  (m.);  Hebebock(m.); 

Hebezeug  (n.) 
Gyps  (m.) ;  Gips  (m.) 
Gyroskop  (n.) 
Gyrotrop  (m);  Strom vvender  (m) 


Guttapercha  (f.) 

Cable  (m.)  sous  guttapercha. 

Ruisseau  (m.)  de  Rue. 

Etai  (m.)  metallique. 

Gymnote  (f.) 

Engin  (m.) 

Gypse  (m.) 
Gyroscope  (m.) 
Gyrotrope  (m.) 


Handbell   (n.);   Tischlerhacke 
(f.) 

Hackethaldrohtisolator  (m.) 

Hechel  (f.) 

Hecheln. 

Hechelflachs  (m.) ;  Kernflachs 
(m.);  Gehechelter  Flachs  (m.) 
Hechelmaschine  (f.) 

Hemitropische  Phasenwiklung 

Halbgekreuzter  Riemen  (m.) 
Halbgitter  (n.) 
Halbrund. 
Halbrundeisen  (n.) 

Halbrundfeile  (f.) 
Hammer  (m.) 

Rallhammer  (m.) 
Kalfathammer  (m.) 

Kupferhammer  (m.) 
Federhammer  (m.) 
Fuusthammer  (m.);  Schmiede- 

hammer  (m.) 

Hydraulischer  Hammer  (m.) 
Hebelhammer  (m.) 
Spitzhammer  (m.) 
Vorschlaghammer  (m.) 
Dampfhammer  (m.) 


Hachette  (f.);  Hache  (f.)  a  poing; 

Hacheron  (m.);  Hachon  (m.); 

Hachot  (m.) 
Peigne  (m.)  a  chanvre ;  Serin 

(m.);  Serancoir  (m.);  Seran  (m) 
Feigner;  Serincer;  Serancer. 

Feigner;  Serincer;  Serancer. 

Brin  (rn.)  de  lin  peigne ;  Fi- 
lasse  (f.)  de  lin  peigne. 

Machine  f.)  a  peigner;  Pei- 
gneuse  (f.) 

Bobinage  (m.)  a  phases  emitro- 
piques. 

Courroie  (f.)  mi-croisee. 

Demi-grillage  (m.) 

Demi-rond. 

F^er  (m.)  demi-rond. 

Lime  (f.)  demi-ronde. 
Marteau  (m.) 

Marteau  (m.)  a  balle. 
Marteau  (m.)  de  calfat;  Maillet 

(m.)  de  calfat. 
Massette  (f.)  de  cuivre. 
Marteau  (m.)  a  ressort. 
Marteau  (m.)  a  main. 

Marteau  (m.)  hydraulique. 
Marteau  (m.)  a  leyier. 
Marteau  (m.)  a  pointe. 
Marteau  (m.)  a  devant. 
Marteau  (rn.)  a  vapeur ;  Mar- 
teau-pilon  (m.) 
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Hammer  (Stamp);  Block-ham- 
mer (s.) 

-  (Tappet). 

—  (Tilt);  Tail-hammer  (s.) 

—  (Wagner's  magnetic)  (Elec- 
tric). 

—  (Wooden). 
Hammer-eye  (s.) 
Hammer-frame  (s.) 

Hammer-mill  (s.) 

Hammer-scales  (s.  pi.);  Ham- 
mer-slag (m.) 

Hammer-smith  (s.);  Black-smith 

(s.) 

to  Hammer  (v.);  to  Forge  (v.) 
Hammered  iron  (s.) 

-  plate  (s.) 

Hammering  (s.)  in  an   engine 

(Steam-eng.) 
Hand-bracke  (s.) 
Hand-brace  (s.);  Breast-borer 

(s.) 

Hand-crane  (s.) 
Hand-distributing-lever  (s.) 

Hand-drag  (s.) 
Hand-drawing  (s.) 

Hand-driven  dynamo  (s.) 
Hand-feed-pump  (s.) 

Hand-file  (s.) 

Hand-gear  (s.) 
Hand-hammer  (s.) 

Hand-lathe  (s.) 
Hand-lever  (s.) 

Hand-lever  power  (s.) 
Hand-mill  (s.) 
Hand-pile-driver  (s. 


Ariete  (m.);  Maglio  (m.) 

Maglio  (m.)  a  bocciuolo. 
Maglio  (m.)  a  leva. 

Interruttore  (m.)  a  martello  di 

Wagner. 
Mazzetta  (f.)  di  legno. 

Castello  (m.)  del  maglio. 
Fucina  (f.);  Forgia  (f.) 

Scaglie  (f.  pi.)  di  ferro;  Battl- 
ture  (f.  pi.)  di  ferro. 

Fabbroferraio  (m.) 

Martellare ;  Forgiare.  . 
Ferro  (m.)  forgiato;  Ferro  (m.) 

martellato. 
Lamiera  (f.)  battuta. 

Colpi  (m.  pi.)  in  una  macchina 

a  vapore. 

Freno  (m.)  a  mano. 
Trapano  (m.)  a  mano. 

Gru  (f.)  a  mano. 

Leva  (f.)  a  mano  della  distri- 

buzione. 
Cavafango  (m.)  a  mano;  Draga 

(f.)  a  mano. 
Disegno  (m.)  a  mano;  Disegno 

(m.)  a  mano  libera. 
Dinamo  (f.)  azionata  a  mano. 
Pompa  (f.)  d'  alimentazione  a 

mano. 
Lima    (f.)  a   mano ;  Lima   (f.) 

piatta. 

Distrihuzione  (f.)  a  mano. 
Martello  (m.)  a  mano. 

Tornio  (m.)  a  mano. 

Leva    (f.)   a   mano;   Manubrio 

(m.)  a  leva. 
Movimento   (m.)   con    leva    a 

mano. 
Molino  (m.)  a  mano;  Macina  (f.) 

a  mano. 
Battipalo  (m.)  a  braccia  o  a 

impugnature. 
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Rammhammer  (m.);  Rahmen- 
hammer  (m.);  Sternpelham- 
mer  (m.) 

Daumenhammer  (m.) 

Schwanzhammer  (m.) 

Wagner'scher  Hammer  (m.); 

Neef's  Hammer  (m.) 
Holzhammer  (m.) 

Hammergeriist  (n.) 

Schmiede  (f.);  Hammerwerk 

(n.);  Eisenhiitte  (f.) 
Hammerschlag  (m.) 


Hammerschmied  (m.) 

Schmieden. 
Hammereisen  (n.) 

Hammerblech   (n.) ;    Geschla- 

genes  Eisenblech  (n.) 
Schlag  (m.);  Stoss  (m.) 

Handhremse  (f.) 
Rrustleier  (f.) 

Handkralm  (m.);  Handkran  (m.) 
Handsteuerungshebel  (m.) 

Handbagger  (m.) 

Handzeichnung(f.);  Freihand- 

zeichnung  (f.) 

Dynamo  (f.)  mit  Handbetrieb. 
Handspeisepumpe  (f.) 

Handfeile  (f.);  Flachfeile  (f.) 

Handsteuerung  (f.) 
Handhammer  (m.);  Schmiede- 

hammer  (m.) 
Handdrehbank  (f.) 
Handhebel  (m.) 

Handhebelbetrieb  (m.) 
Handmiihle  (f.) 

Handramme   (f.);   Rammbock 
(m.) 

WEBBER. 


Marteau-pilon  (m.);  Marteau 
(m.)  a  mouton. 

Marteau  (m.)  a  cames;  Mar- 
teau-pilon (m.)  a  cames. 

Marteau  (m.)  a  bascule;  Mar- 
teau (m.)  a  queue. 

Interrupteur  (m.)  a  marteau 
de  Wagner. 

Marteau  (m.)  en  bois. 

Ordon  (m.)  du  marteau  a  le- 

vier. 
Forge  (f.) 

Failles  (f.  pi.)  de  fer;  Ecailles 
(f.  pi.)  de  fer;  Battitures  (f. 
pi.)  de  fer. 

Forgeron  (m.) 

Forger. 

Fer  (m.)  forge. 

Tole  (f.)  martelee. 
Choc  (m.) 

Frein  (m.)  a  main. 

Drille  (m.)  a  arcon;  Vilebre- 

quin  (m.) 
Grue  (f.)  a  bras. 
Levier  (m.)  de  distribution  a 

main. 

Drague  (f.)  a  main. 
Dessin  (m.)  a  main;  Dessin  (m.) 

a  main  levee. 
Dynamo   (f.)    actionnee    a    la 

main. 
Pompe   (f.)   d' alimentation    a 

main. 
Lime  (f.)  plate;  Lime  (f.)  a  main. 

Distribution  (f.)  a  main. 
Marteau  (m.)  a  main. 

Tour  (m.)  a  la  main. 

Levier  (m.)  a  manche;  Levier 

(m.)  a  main. 
Mouvement  (m.)  avec  levier  a 

main. 
Moulin  (m.)  a  bras. 

Mouton  (m.)  a  bras;  Demoi- 
selle (f.) 

33 
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Hand-pile-driver  (s.)  with  lea- 
der. 
Hand-power  (s.) 

Hand-press  (s.) 
Hand-pump  (s.) 
Hand-pump  piston  (s.) 
Hand-punching  machine  (s.) 

Hand-regulator  (s.) 

Hand-saw  (s  ) 

Hand-shears  (s.  pi.)  (for  cutting 

sheet-metal). 
Hand-shuttle  (s.)  (Weaw.) 
Hand-starting-lever  (s.)  (Mach.) 

Hand-work  (s.) 
Hand- wheel  (s.) 

Handle  (s.) 
Handle-discharger  (s.) 

—  drum-(s.) 

—  of  a  cock  (Mach.) 
Hanger  (s.);  Hanging-bearing 

(s.) 

Hard  (adj.)  (Techn.) 
Hard  carbon  (s.) 
Hard-lead  (s.) 
Hard-drawn  copper-wire  (s.) 

Hard-nickel-plating  (s.) 

Hard-rubber  (s.) 

Hard-solder  (s.) 

Hard-steel  (s.) 

to  Harden  (v.) 

to  Hard-solder  (v.);  to  Braze 

(v.) 
to  Harden  (v.)  steel. 

Hardened  (adj.) 

—  caoutchouc  (s.) 

Hardening  (s.)  of  steel. 

-  (Electric) 

H-armature  (s.);  Shuttle-arma- 
ture (s.);  Siemens-armature 
(s.)  (Electr.) 

Harmonic  (adj.);  Harmonical 
(adj.)  Techn. 


Berta  (f.)  a  mano. 

Movimento  (m.)  a  mano;  Forza 

(f.)  a  mano. 
Strettoio  (m.)  a  mano;  Torchio 

(m.)  a  mano. 
Pompa  (f.)  a  mano. 

Stantuffo  (m.)  d'una  pompa  a 

mano. 
Punzonatrice  (f.)  a  mano. 

Regolatore  (m.)  a  mano. 

Sega  (f.)  a  mano. 

Cesoie  (f.  pi.)  a  mano;  Forbici 
(f.  pi.)  a  mano. 

Navetta  (f.)  a  mano. 

Leva  (f.)  a  mano  della  distri- 
buzione. 

Lavoro  (m.)  manuale. 

Ruota  (f.)  a  mano ;  Volantino 
(m.);  Manubrio  (m.)  a  volante. 

Maniglia  (f.);  Manico  (m.);  Ma- 
nubrio (m.);  Braccio  (m.) 

Scaricatore  (m.)  a  mano. 

Ghiave  (f.)  del  tamburo. 
Ghiave  (f.)  d'un  robinetto. 
Sopporto  (m.)  pendente. 

Duro. 

Garbone  (m.)  duro. 
Piombo  (m.)  indurito. 
Filo  (m.)  di  rame  duro. 

Nichelatura  (f.)  forte. 
Caoutchouc  (m.);  Gaucciu  (in.) 
Saldatura  (f.)  forte. 
Acciaio  (m.)  duro. 
Temprare. 
Saldare  a  forte. 

Temprare  Pacciaio. 

Temprato. 

Caucciu  (m.)  indurito;  Caout- 
chouc (m.) 

Tempra  (f.)  dell'acciaio 

Teinpra  (f.)  per  1'elettricita. 

Indouo  (m.)  Siemens;  Indotto 
(m.)  a  doppio  T;  Armatura  (f.) 
a  doppio  T. 

Armonico. 
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Handramme   (f.) 
Handbetrieb  (m.) 
Handpresse  (f.) 
Handpumpe  (f.) 
Handpumpenkolben  (m.) 
Handlochmaschine  (f.) 

Handregulator  (m.) 
Handsage  (f.) 
Handschere  (f.) 

Handschiitze  (f.) 
Handsteuerungshebel  (m.) 

Handarbeit  (f.) 
Griffrad  (n.) 

Griff  (m.) 
Handentlader  (m.) 

Handgriff  (m.) 
Hahnschliissel  (m.) 
Hangelager  (n.);  Saulenhange- 

lager  (n.) 
Hart. 

Harte  Kohle  (f.) 
Hartblei  (n.) 
Hartkupferdraht  (m.);  Hartge- 

zogener  Kupferdraht  (m.) 
Hartvernicklung  (f.) 
Hartgummi  (n.) 
Harthlot  (n.);  Schlaglot  (n.) 
Harter  Stahl  (m.) 
Ilarten. 
Hart  loten. 

Den  Stahl  hiirten  Oder  abbren- 

nen. 

Gehiirtet;  Eingesetzt. 
Hartgummi  (n.) 

Stahlhartung  (f.) 
Hartung  (f.)  durch Elektrizitat. 
Siemens-Anker  (m.);  Doppel-T- 
Anker  (m.) 

Harmonisch. 


Mouton  (m.)  a  bras. 

Mouvement  (m.)  a  main;  Force 

(f.)  a  main. 
Presse  (f.)  a  main;  Presse  (f.) 

a  bras. 
Pompe  (f.)  a  bras;  Pompe  (f.)  a 

main.   . 
Piston  (m.)   d'une    pompe    a 

bras. 
Coupoir  (m.)  a  main;  Decou- 


poir  (m.; 
lee 


Regulateur  (m.)  a  main. 
Scie  (f.)  a  main. 
Gisailles  (f.  pi.)  a  main. 

Navette  (f.)  a  main. 

Levier  (m.)  de  distribution  a 

main. 

Travail  (m.)  manuel. 
Roue  (f.)  poigne"es. 

Manette  (f.);  Manivelle  (f.);  Mari- 

che  (m.);  Bras  (m.) 
Excitateur  (m.)  a  manches  de 

verre. 

Manette  (f.)  du  barillet. 
Clef  (f.)  d'un  robinet. 
Support  (m.)  pendant;  Palier 

(m.) 
Dur. 

Gharbon  (m.)  dur. 
Plombe  (m.)  aigre. 
Fil  (m.)  de  cuivre  dur. 

Nickelage  (m)  au  nickel  cobalt. 
Caoutchouc  <m.)  durci. 
Soudure  (f.)  forte. 
Acier  (m.)  dur;  Acier  (m.)  vif. 
Tremper;  Endurcir. 
Souder;  Hraser. 

Tremper  1'acier. 

Trempe. 

Caoutchouc  (m.)  durci. 

Trempe  (f.)  de  1'acier. 
Trempe  (f.)  par  Pele'ctricite. 
Induit  (m.)  Siemens;  Armatu- 
re (f.)  de  Siemens. 

Harmonique. 
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Harmonic  curve  (s.) 

—  group  (s.) 

—  mean  (s.) 

—  pencil  (s.) 

—  proportion  (s.) 

—  series  (s.  pi.) 
Hatchet  (s.) ;  Small  axe  (s.) 
to  Hatch  (v(  a  drawing. 
Hatching  (s.) 

to  Haul  (v.)  (Mar.) 
Hauling  (s.);  Towing  (s.) 

Hauling-motor  (s.) 
Head  (s.)  iTechn.) 

—  of  a  bolt. 

—  of  a  hammer. 

—  of  a  nail. 

—  of  a  plane. 

-  of  a  rail. 

—  of  a  rivet. 

-  of  the  capstan. 

—  of  the  connecting-rod;  End 
(s.)  of  the  connecting-rod. 

—  of  the  insulator. 

-  of  the  regulator. 

—  of  the  train  (Railw.) 

—  (Cross). 

-  (Buffer;  (Railw.) 

—  (Diamond). 

—  (Forked)  of  a    connecting- 
rod. 

—  (Great); Great  end  (s.)(Mach.) 

—  (Screw). 

-  Small);  Small  end (s.)(Mach.) 
Head-mason  (s.) 
Head-circle  (s.)  (Mach.) 


Head-pan  (s.) 

Head-stock  (s.) ;  Mandril-stock 

(s.)  (Turn.) 
Head-stock  (s.)  (Spinn.) 

Head  (s.)  (T) 

Head-valve  (s.)  (Steam.-eng.) 


Sinusoide  (f.) 

Gruppo  (m.)  armonico. 

Media  t,f.)  armonica;  Medio(m.) 

armonico. 

Fascio  (m.)  armonico. 
Proporzione  (f.)  armonica. 
Serie  (f.)  armonica. 
Ascia  (f.):  Accetta  (f.) 
Tratteggiare  un  disegno. 
Tratteggio  (m.) 

Alare;  Tirare. 
Alaggio  (m.) 

Motore  (m.)  d'estrazione. 

Testa  (f.) 

Capocchia  (f.)  d'una  chiavarda. 

Testa  (f.)  di  martello. 

Capocchia  (f.)  di  chiodo 

Testa  (f.)  della  pialla. 

Testa  (f.)  della   rotaia ;  Fungo 

(m.)  della  rotaia. 
Capocchia  (f.)  d'un  chiodo. 
Cappello  (m.)  dell'argano. 
Testa  (f.)  della  biella. 

Testa  (f.)  della  campana. 
Testa  (f.)  del  regolatore- 
Testa  (f.)  d'un  treno;  Testa  (f.) 

d'un  convoglio. 
Testa  (f.)  a  croce;  Testa  (f.)  cro- 

ciata. 
Testa  (f.)  del  respintore. 

Testa  (f.)  di  diamante. 
Testa  (f.)  di  biella  a  forcella. 

Testa  (f.)  grande  della  biella. 
Testa  (f.)  della  vite. 
Testa  (f.)  piccola  della  biella. 
Capo  lavorante  (m.) 
Circonferenza  (f.)  o  periferia  (f.) 

esterna    della  dentatura  di 

una  ruota  dentata. 
Collare  (m.)  superiore  d'un  al- 

bero  verticale. 
Scpporto  (m.)  di  tornio. 

Testa  (f.)  di  cavallo. 

Testa  (f.)  a  T. 

Valvola  (f.)  di  testa ;  Valvola  (f.) 
superiore. 
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Sinuskurve  (f.) 
Harmonische  Gruppe  (f.) 
Harmonisches  Mittel  (n.) 

Harmonischer  Biischel  (m.) 
Harmonisches  Verlmltniss  (n.) 
Harmonische  Reihe  (f.) 
Beil  (n.) ;  Handbell  (n.) 
Schraffleren. 
Schraffleren(n.);  Schraffierung 

Holen;  Ziehen;  Schleppen. 
Ziehen  (n.)  am  Seil ;  Verholen 

m.) 

Fordermotor  (m.) 
Kopf  (m.) 
Bolzenkopf  (m.) 
Hammerkopf  (rn.) 
Nagelkopf  (m.) 
Hobelkopf  (m.) 
Schienenkopf  (m.) 

Nietkopf  (m.) 

Kopf  (rn.)  des  Gangspills. 

Kurbelstangenkopf  (m.) ;  Pleu- 

elstangenkopf  im.) 
Glockenkopf  (m.)    • 
Regulatorkopf  Cm.) 
Kopf  (m.)  eines  Zuges 

Kreuzkopf  (rn.) 

Bufferkopf  (m.);  Bufferkissen 

(n.);  Stosskissen  (n.) 
Diamantkqpf  (m.) 
Gabelformiger  Pleuelkopf  (m.) 

Grosses  Kopfende  (n.) 
Schraubenkopf  (m.) 
Kleines  Kopfende  (m.) 
Maurerpolier  (m.) 
Kopfkreis  (m.) 


Halslager  (n.);  Zapfenlager  (n.) 

Spindelstock  (m.);  Spindeldo- 
cke  (f.);  Spindelkasten  (m.) 

Trieb^ock  (m.);  Triebwerkge- 
stell  (n.)einer  Mulemaschine. 

Hammerkopf  (in.) 

Oberes  Druckventil  (n.) 


Sinusoide  (f.) 

Groupe  (m.)  harmonique. 

Moyen  (m.)  harmonique;  Mo- 

yenne  (f.)  harmonique. 
Faisceau  (m.)  harmonique. 
Proportion  (f.)  harmonique. 
Serie  (f.)  harmonique. 
Hache  (f.) 
Hacher  un  dessin. 
Hachure  (f.) 

Haler. 

Halage  (m.);  Touage  (m.) 

Moteur  (m.)  d'extraction. 
Tete  (f.) 

Tete  (f )  d'une  cheville. 
Tete  (f.)  de  marteau. 
Tete  (f.)  de  clou. 
Tete  (f.)  de  rabot. 
Tete  (f.)  de  champignon  d'un 
rail;  Champignon  (m.)  de  rail. 
Tete  (f.)  d'un  rivet. 
Chapeau  (m.)  du  cabestan. 
Tete  (f.)  de  bielle. 

Tete  (f.)  de  cloche. 
Tete  (f.)  du  regulateur. 
Tete  (f.)  d'un  train. 

Tete  (f.)  croisee. 
Tete  (f.)  du  tampon. 

Tete  (f.)  de  diamant. 

Tete  (f.)  de  bielle  a  fourche. 

Grosse  tete  (f.)  de  bielle. 
Tete  (f.)  de  vis. 
Tete  (f.)  petite  de  bielle. 
Maitre-ouvrier  (m.) 
Cercle  (m.)  des  tetes. 

Collet  (m.)  superieur  d'un  ar- 

bre  vertical. 
Poupee  (f.)  de  tour. 

Tete  (f.)  d'un  mull-jenny. 

Tete  (f.)  en  T. 
Clapet  (m.)  de  tete. 
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Heading  (s.);  Passage-way  (s.) 

in  advance  of  the  main-work 

(Railw.) 

Headless  screw  (s.) 
Heap-coking  (s.);  Coking  (s.)  in 

heaps  (s.);  Roasting    (s.)  in 

heaps. 

Heart  (s.)  (Techn.) 
Heart-wheel  (s.) 
Hearth  (s.) 

Heat  (s.) 

—  of  fusion. 

—  of  vaporization. 

—  (Absorption  (s.)  of). 

—  (Atomic  attraction). 

—  (Attraction). 

—  (Analytic  theory  (s )  of)- 

—  (Combining). 

-  (Conductibility  (s.)  of). 

—  Boiling). 

—  (Dark). 

—  (Evolution  (s.)  of). 

—  (Generated). 

—  (Latent). 

—  (Liquefaction). 

-  (Internal). 

—  (Loss  (s.)  of). 

—  (Lost). 

—  (Molecular  attraction). 

—  (Molecular  combining). 

—  (Mechanical  theory  (s.)  of). 

—  Radiating):  Radiant  heat  (s.) 

-  (Red). 

—  (Reflected*. 

—  (Refracted). 

—  (Sensible). 

—  (Radiation  (s.)  of)' 

—  (Sidereal). 

—  (Soltwelding). 
--  (Solar). 


Galleria  (f.)  d'avanzamento. 


Caviglia  (f.)  prigtoniera  a  vite. 
Abbrustolimento  (m.)  in  muc- 

chi ;  Carbonizzazione  (f.)   a 

pagliaio. 

Cuore  (m.) ;  Anima  (f.);  Ani- 

mella  (f.) 
Eccentrico  (m.)  a  cuore ;  Ruo- 

ta  (f.)  a  cuore. 
Focolare  (in.);  Forno  (m.);Fu- 

cina  (f.) 

Galore  (in.);  Caldo  (m.);  Calo- 

rico  (m.) 

Calorico  (m.)  di  fusione. 
Calorico  (rn.)divaporizzazione. 
Assorbimento  (m.)  di  calore. 
Calorico  (m.)  d'attrazione  ato- 

mica. 

Calorico  (m.)  d'attrazione. 
Teoria  (f.)  analitica  del  calore. 

Calorico  (m.)  di  combinazione. 
Conducibilita  (f.)  del  calore. 
Temperatura  (f.)  d'ebollizione. 
Calorico  (m.)  oscuro. 
Sviluppo  (m.)  di  calore. 
Calore  (m.)  sviluppato. 
Calorico  (m.)  latente. 

Calorico  (m.)  di  liquefazione. 

Calorico  (m.)  interno;  Calore 
(m.)  statico. 

Perdita  (f.)  di  calore. 

Calore  (m.)  perduto. 

Calorico  (m.)  d'attrazione  mo- 
lecolare. 

Calorico  (m.)  di  combinazione. 

Teoria  (f.)  meccanica  del  ca- 
lore; Termodinainica  (f.) 

Calorico  (m.)  raggiante. 

Calore  (m.)  rosso. 

Calorico  (m.)  riflesso. 

Calorico  (m.)  rifratto. 

Calore  (m.)  sensibile ;  Calore 
(m.)  attuale.  • 

Radiazione  (f.)  caloriflca. 

Calore  (m.)  siderale. 

Calda  (f.)  grassa. 

Calore  (m.)  solare. 
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Richtstollen  (n.)  beim  Tunnel- 
bau. 

Schnittschraube  (f.) 

Verkokung  (f.)  in  Haufen ;  Hau- 
fenrostung  (f.);  Meilerverko- 
kung  (f.)  der  Steinkohlen. 

Herz  (n.);  Mittelstiick  (n.) ;  Kern 

(m.) 
Herzrad  (n.);  Herzscheibe  (f.); 

Herzformiges  Excentrik  (n.) 
Herd  (rn.);Feuerraum  (m.);  Es- 

se  (f.);  Schmiedesse  (f.) 

Hitze  (f.) ;  Warme  (f.) 

Schmelzwarme  (f.) 
Verdampfungswarrne  (f.) 
Warmeaufname  (f.) 
Atomistische  Attraktionswar- 

me  (f.) 

Attraktionswarme  (f.) 
Analytische  Wiirmetheorie  (f.) 

Verbindungswarme  (f.) 
Warmeleitungsfahigkeit  (f.) 
Siedehitze  (f.) 
Dunkle  Warme  (f.) 
Warmeentwickelung  (f.) 
Entwickelte  Warme  (f.) 
Latente    Warme    (f.);   Gebun- 

dene  Warme  (f.) 
Schmelzungswarme  (f.) 
Innere  Warme  (f.) 

Warmeverlust  (m.) 
Verlorene  Warme  (f.) 
Molekularattraktionswarme 

(f.) 

Verbindungswarme  (f.) 
Mechanische     Warmetlieorie 

(f.) 

Strahlende  Warme  (f.) 
Rothgluhhitze  (f.) 
Ruckstrahlende  Warme  (f.) 
Gebrochene  Warme  (f.) 
Fiihlbare  Warme  (f.) 

Warmeausstrahlung  (f.) 
Sideralwarrne  (f.) 
Starke  Schweisshitze  (f.) 
Sonnenwarme  (f.) 


Galerie  (f.)  d'avancement. 


Cheville  (f.)  flletee. 

Carbonisation  (f.)  en  tas;  Gril- 
lage (m.)  en  tas;  Rdtissage 
(m.)  en  tas;  Carbonisation  (f.) 
de  la  houille  en  meules. 

Noyau  (m.) 

Roue  (f.)  en  cosur ;  Excentri- 

que  (m.)  en  cosur. 
Foyer  (m.);  Four  (m.);  Forge 

(f.);  Feu  (m.)  de  forge ;  Chauf- 

ferie  (f.) 
Chaleur. 

Chaleur  (f.)  de  fusion. 
Chaleur  (f.)  d'evaporation. 
Absorption  (f.)  de  chaleur. 
Chaleur  (f.)  d'attraction  atomi- 

que. 

Chaleur  (f.)  d'attraction. 
Theorie  (f.)  analytique  de  la 

chaleur. 

Chaleur  (f.)  de  combinaison. 
Conductibilite  (f.)de  la  chaleur. 
Temperature  (f.)  d'ebullition. 
Chaleur  (f.)  obscure. 
Degagement  (m.)  de  chaleur. 
Chaleur  (f.)  degagee. 
Chaleur  (f.)  latente. 

Chaleur  (f.)  de  liquefaction. 
Chaleur  (f.)  statique. 

Perte  (f.)  de  chaleur. 

Chaleur  (f.)  perdue. 

Chaleur  (f.)  d'attraction  mole- 

culaire. 
Chaleur  (f.)  de  combinaison. 


Chaleur  (f.)  rayonnante. 
Chaleur  (f.)  rouge. 
Chaleur  (f.)  reflechie. 
Chaleur  (f.)  refractee. 
Chaleur  (f.)  sensible. 

Emanation  (f.)  de  chaleur. 
Chaleur  (f.)  siderale. 
Chaude  (f.)  au  rouge  blanc. 
Chaleur  (f.)  solaire. 
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Heat    (Specific)    at    constant 
pressure. 

—  (Specific)  at  constant  volu- 
me. 

—  (Specific). 

—  (Terrestrial). 

—  (Total). 

—  (Total)  of  steam. 

-  (Useful). 

—  (Virtual). 

-  (Welding). 

-  (White). 
Heater  (s.) 
Heating  (s.) 

—  of  the  axle. 

—  by  hot  air ;  Hot-air  heating 
(s) 

-  by  gas. 

-  by  steam. 

-  (Electric). 

—  (Hot-air)  apparatus. 

—  (Hot-water). 

Heating-apparatus  (s.) 

Heating-capacity  (s.) 
Heating-cock  (s.) 

Heating-coil  (s.) 
Heating-coils  (s.  pi.)  (Mach.) 

Heating-pipe  (s.) 
Heating-power  (s.) 

—  of  coals. 

-  of  fuel. 

Heating-spiral  (s.) 
Heating-surface  (s.)  (of  a  steam- 
boiler). 

Heating-test  (s.) 
Heavy  body  (s.) 
Heavy  current  (s. );  Strong 

current  (s.) 
Heavy-spar  (s.);  Heavy-barytes 

(s.) 


Calorico  (m.)  speciflco  a  pres- 

sione  costante. 

Calorico  (m.)  specifico  a  vo- 
lume costante. 
Calorico  (m.)  specifico. 
Galore  (m.)  terrestre. 
Galore  (m.)  totale. 
Galorico  (m.)  totale  di  un  va- 

pore. 

Galore  (m.)  utile. 
Galore  (m.)  virtuale. 
Caldo  (m.)  sudante;  Galore  (m.) 

bianco;  Calda  (f.)  bianca. 
Galore  (rn.)  bianco  ;  Caldo  (m.) 

bianco;  Calda  (f.)  bianca. 
Apparecchio  (m.)  di  riscalda- 

mento;  Calorifero  (m.) 
Riscaldamento  (m.);  Calorifero 

(in.) 
Riscaldamento  (m.)  dell'asse ; 

Riscaldamento  (m.)  del  fuso. 
Riscaldamento   (m.)    ad    aria 

calda. 

Riscaldamento  (m.)  a  gas. 
Riscaldamento  (m.)  a  vapore. 
Riscaldamenfco  (m.i  elettrico. 
Calorifero  (m.)  ad  aria   calda. 
Riscaldamento  (m.)  ad  acqua 

calda. 

Apparecchio  (m  )  di  riscalda- 
mento; Calorifero  (m.) 
Capacita  (f.)  termica. 
Robinetto    (m.)    di    riscalda- 

mento. 
Serpentine   (m.)   di    riscalda- 

mento. 
Elemento  (m.)di  riscaldamen- 

to  ad  alette. 

Tubo  (m.)  di  riscaldamento. 
Potere  (m.)  calorifico. 
Potere  (m  j  calorifico  dei  car- 

boni. 
Potere  (m.)  calorifico  dei  com- 

bustibili. 

Spirale  (f.)  di  riscaldamento. 
Superficie  (f.)  di  riscaldamen- 
to; Superficie  (f.)  riscaldata; 

Area  (f.)  di  riscaldamento. 
Prova  (f.)  delle  Caldaie. 
Grave  (m.) 
Corrente  (f.)  di  grande   inten- 

sita. 
Spato  (m.)  pesante. 
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Speciflsche  Warme  (f.)  fur  con- 

stanten  Druck. 
Speciflsche  Warme  (f.)  fiir  con- 

stanten  Volumen. 
Specifische  Warme  (f.) 
Erdwarme  (f.) 
Gesamrnte  Warme  (f.) 
Gesammte   Warme   (f.)   eines 

Damfpes. 

Nutzbare  Warme  (f.) 
Virtuelle  Warme  (f.) 
Schweisshitze  (f.);  Schweiss- 

gluhhHze  (f.) 
Weissgliihhitze  (f.) ;  Weissglii- 

hen  (n.) 
Heizapparat  (m.) 

Heizung   (f.);   Erhitzung    (f.) ; 

Erwarmung  (f.) 
Heisslaufen  (n.)  der  Achse. 

Warmluftheizung  (f.);  Heiss- 

luftheizung  (f.) 
Gasheizung  (f.) 
Dampfheizurg  (f.) 
Elektrische  Heizung  (f.) 
Heissluftheizungsofen  (m.) 
Heisswasserheizung  (f.) 

Heizapparat  (m.);  Heizvorrich- 

tung  (f.; 

Heizfahigkeit  (f.) 
Warmehahn  (m.) 

Heizschlange  (f.)    . 
Rippenrohren  (f.  pi.) 

Heizrohre  (f,) 

Heizwert  (m.);  Heizkraft  (f.) 

Heizwert  (m.)  der  Kohlen. 

Heizvvert  (m.)  der  Brennmate- 

rialien. 
Heizpirale  (f.) 
Heizflache  (f.) 


Heizprobe  (f.) 
Schwerer  Korper  (m.) 
Starkstrom  (rn.) 

Schwerspat  (m.) 


Chieleur  (f.)  speciflque  a  pres- 
sion  constante. 

Ghaleur  (f.)  speciflque  a  volu- 
me constant- 

Ghaleur  (f.)  speciflque. 

Chaleur  (f.)  terrestre. 

Ghaleur  (f.)  totale. 

Chaleur  (f.)  totale  d'une  va- 
peur. 

Chaleur  (f.)  utile. 

Ghaleur  (f.)  virtuelle. 

Chaleur  (f.)  soudante  ou  suan- 
te. 

Chaleur  (f.)  blanche ;  Chaude 
(f.)  blanche. 

Appareil  (m.)  de  chauft'age; 
Calorifere  (m). 

Chauffage  (m). 

Ecbauffement  (m.)  de  1'essieu. 
Chauffage  (m.)  a  air  chaud. 

Chauffage  (m.)  au  gaz. 
Chauffage  (m.)  a  la  vapeur. 
Chauffage  (m.)  electrique. 
Calorifere  (m.)  a  air  chaud. 
Calorifere  (m.)  a  eau  chaude. 

Appareil   (m.)    de   chautfage; 

Calorifere  (m.) 
Capacite  (f.)  de  chautfe. 
Robinet  (m.)  rechauffeur. 

Serpentin  (m.)  rechauffeur. 

Tuyaux  (m.  pi.)  de  Chauffage 

a  ailettes. 

Tuyau  (rn.)  de  chauffage. 
Puissance  (f.)  caloriflque. 
Puissance  (f.)  caloriflque  des 

charbons. 
Puissance  <f.)  caloriflque  des 

combustibles. 
Spirale  (f.)  de  chauffage. 
Surface  (f.)  de  chauffe. 


Eprenve  (f.)  de  chauffe. 

Grave  (m.) 

Courant  (m.)  de  grande  inten- 

site. 
Spath  (m.)  pesant. 


HEC 


English 


-  522  — 


Italian 


Heckled  flax  (s.)  (Spinn.) 
Heckling-machine  (s.)  (Spinn.) 

Hectare  (s.) 

Hectogramme  (s.);  Hectogram 

(s.) 

Hectograph  (s.) 
Hectolitre  (s.) 
Hectometre  (s.) 
Hedgehog  transformer  (s.)  (E- 

lectr.) 

Hefner  candle  (s.) 
Height  (s.) 

—  of  an  arch ;  Pitch  (s.)  of  an 
arch. 

—  of  antenna. 

-  of  fall  (Mech.) 

—  of  flame. 

—  of  projection  (Mech.) 

—  of  resistance  (Hydr.) 

—  of  suction. 

—  of  swell. 

—  of  the  points. 

—  of  velocity. 

"—  of  the    thermometric    co- 
lumn. 

—  of  water. 

—  of  water  above  the  weirstill. 


—  Buffer). 

—  Compensation). 

—  (Barometric). 

—  (Drawing). 

—  (Metacenter). 

—  (Rail). 

Helical  line  (s.);  Helical  cur- 
ve (s.) 

—  springs  (s.) 

Helicoidal    (adj.) ;     Helicoidic 

(adj.);  Helical  (adj.) 
Helicoid  (s.) 
Heliocentric  (adj.) 
Heliograph  (s.) 
Heliographic  (adj.) 

—  engraving  (s.) 
Heliometer  (s.) 
Helioscope  (s.) 


Lino  (m.)  pettinato. 

Macchina  (f.)  a  pettinare  il  li- 
no; Pettinatrice  (f.) 
Ettaro  (m.) 
Ettogramma  (m.);  Ettogram- 

mo  (m.) 

Ettogrofo  (m.);  Poligrafo  (m.) 
Ettolitro  (m.) 
Ettometro  (m.) 
Trnsformatore  (m.)  a  riccio ; 

Trasformatore  (m.)  a  istrice. 
Candela  (f.)  Hefner. 
Altezza  (f.);  Elevazione  (f.) 
Saetta  (f.)  d'un  arco;  Freccia 

(f.)  d'un  arco;  Freccia  (f.)  di 

una  vdlta. 

Altezza  (f.)  dell'antenna. 
Altezza  (f.)  di  caduta. 
Altezza  (f.)  della  flamma. 
Altezza  (f.)  del  getto. 
Altezza  (f.)  di  resistenza.. 
Altezza  (f.)  di  aspirazione. 
Altezza  (f.)  del  ngurgito. 
Altezza  (f.)  delle  punte. 
Altezza  (f.)  di  velocita. 
Altezza  (f.)  del   termometro; 

Altezza  (f.)  della  colonna  del 

termometro. 
Altezza  (f.)  della  colonna  d'ac- 

qua. 
Altezza  (f.)  dello  stramazzo. 


Altezza  (f.)  dei  respingenti. 
Altezza  (f.)  ragguagliata. 
Altezza  (f.)  barometrica. 

Altezza  (f.)  d'elevazione. 
Altezza  (f.)  metacentrica. 
Altezza  (f.)  della  rotaia. 
Spirale  (f.);  Elica  (f.) 

Molla  (f.)  elicoidale. 
Elicoidale;  Elicoidico. 

Elicoide  (f.) 
Eliocentrico. 
Eliografo  (m.) 
Eliograflco. 
Eliografla  (f.) 
Eliometro  (m.) 
Elioscopio  (m.) 
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Hechelflachs  (m.);  Kernflachs 
(m.);Gehechelter  Flachs(m.) 
Hechelmaschine  (f.) 

Hektar  (n.) 
Hektogramm  (n.) 

Hektograph  (m.) 
Hektoliter  (n.) 
Hektometer  (n.) 
Igeltransformator  (m.) 

Hefnerkerze  (f.) 

Hohe  (f ) 

Pfeilhohetf.);  Stich  (m.)  eines 

Bogens;  Stich  (m.)  eines  Ge- 

wolbes. 

Luftdrahthohe  (f.) 
Fallhohe  (f.) 
Flamrnenhohe  (f.) 
Steighohe  (f,);  Wurfhohe  (f.) 
Widerstandshohe  (f.) 
Saughohe  (f.) 
Stauhohe  (f.) 
Spitzenhohe  (f.) 
Geschwindigkeitshohe  (f.) 
Thermometerstand  (m.) 


Druckhohe  (f.) 

Wasserhohe    (f.)    ii  b  e  r    d  e  r 
Schwelle. 

Bufferhohe  (f.) 
Ausgleichungshohe  (f.) 
Barometerhdhe  (f.);  Barome- 

terstand  (m.) 
Forderhohe  (f.) 
Metacenterhohe  (f.) 
Schienenhohe  (f.) 
Spirale  (f. ) ;  Schraubenlinie  (f.); 

Schneckenlinie  (f.) 
Schraubenfeder  (f.) 
Schraubenformig;      Spiral; 

Sclmeckenformig. 
Schraubenflache  (f.) 
Heliocentrisch. 
Heliograph  (m.) 
Heliographisch. 
Heliographie  (f.) 
Heliometer  (n.) 
Helioskop  (n.) 


Brin  (m.)  de  lin  peigne". 

Machine  (f.)  a  peigner  le  lin ; 

Peigneuse  (f.) 
Hectare  (m.) 
Hectogramme  (m.) 

Hectographe  (m.) 
Hectolitre  (m.) 
Hectometre  (m.) 
Transformateur  (m.)  a  heris- 

son. 

Bougie  (f.)  de  Hefner. 
Hauteur  (f). 
Montee  (f.)   d'un   arc;  Fleche 

(f.)  d'un  arc ;  Fleche  (f.)  d'une 

voute. 

Hauteur  (f.)  d'antenne. 
Hauteur  (f.)  de  chute. 
Hauteur  (f.)  de  la  flamme. 
Heuter  (f.)  du  jet. 
Hauteur  (f.)  de  resistance. 
Hauteur  (f.)  de  1'aspiration. 
Hauteur  (f.)  de  remou, 
Hauteur  (f.)  des  pointes. 
Hauteur  (f.)  due  a  une  vitesse. 
Hauteur  (f.)de  la  colonne  ther- 

rnometrique. 

Hauteur  (f.)  de  la  chute;  Char- 
Hauteur  (f.)  de  niveau  de  Teau 

au  dessus  du  seuil  du  de"ver- 

soir. 

Hauteur  (f.)  de  tampon  de  choc. 
Hauteur  (f.)  proportionelle. 
Hauteur  (f.)  barometrique. 

Hauteur  (f.)  d'elevation. 
Hauteur  (f.)  du  metacentre. 
Hauteur  (f.)  du  rail. 
Helice  (f.) 

Bessort  (m.)  he"licoidal. 
Helicoide ;  Helicoidal. 

Helicoide  (f.) 
Heliocentrique. 
Heliographe  (m.) 
Heliographique. 
Heliographie  (f.) 
Heliornetre  (m  ) 
Helioscope  (m.) 
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Helix  (s.);  Helical  line  (s.) 

—  ot  wire  (A  coil  of  wire)  (E- 
lectr.) 

—  (Left-handed). 

—  (Right-handed). 

Hellesen  cell  (s.) 
Hematite  (s.)  (Miner.) 
Hemicyclic  electrometer  (s.) 

Hemihedral  form  (s.)  of  a  cry- 
stal. 

Hemihedrism  (s.);  Hemihedral 
forms  (s.  pi.)  (Miner.) 

Hemispherical  reflector  (s.) 

Hemitropic  winding  (s.) 

Hemp  (s.)  (Spinn.) 
Hemp-coiling  (s.)  (Mach.) 
Hemp-covering  (s.) 
Hemp-heckle  (s.)  (Spinn.) 
Hemp-insulation  (s.) 
Hemp-linen  (Weav.) 
Hemp-packed  piston  (s.)  (Mach.) 

Hemp-packing  (s.)  (Mach.) 

Hemp-strap  (s.) ;  Hemp-belt  (s.) 
(Mach.) 

Henley's  universal  discharger 
(s.)  (Electr.) 

Henry  (s.);  Sechom  (s.);  Quad 
(s.);  Quadrant  is.)  (Electr.)  ( the 
practical  unit  of  electro-ma- 
gnetic or  magnetic  induc- 
tance). 

Heptagon  (s.) 

Heptahedron  (s.) 

Hermetic  (adj.) ;  Hermetical 
(adj.);  Air-proof  (adj.) 

Hertz-oscillation  (s.) 

Hertz  resonator  (s.) 

Heterostatic  method  (s.)  (Elect.) 

Hexahedron  (s.);  Cube  (s.) 

Hexagon  (s.) 

—  (Regular). 

Hexagonal(adj-);  Hexagon  (adj.) 
High  (adj.)  (Techn.) 


Elica  (f.);  Spirale  (f.) 

Robina  (f.)  di  fllo;  Spirale  (f.) 

di  fllo. 
Elica  (f.)  di  sinistra  o  sinistror- 

sa. 
Elica  (f.)  di  destra  o  destror- 

sa. 

Pila  (f.)  (di)  Hellesen. 
Ematite  (f.) 
Elettrometro  (m.)  ad  emicicli. 

Forma  (f.)  emiedrica  d'un  cri- 
stallo. 

Emiedria  (f.);  Forma  (f.)  emie- 
drica. 

Riflettore  (m.)  emisferico. 

Avvolgimenti  (m.  pi.)  a  fasi 
emitropiche. 

Canapa  (f.) 

Treccia  (f.)  di  canapa. 

Rivestimento  (m.)  con  canapa 

Pettine  (m.)  per  la  canapa. 

Isolamento  (m.)  di  canapa. 

Tel  a  (f.)  di  canapa. 

Stantuffo  (m.)con  guarnizione 
di  canapa. 

Guarnizione  (f.)  di  canapa; 
Guarnitura  (f.)  di  canapa. 

Ginghia  (f.)  di  canapa. 

Scaricatore  (m.)  universale  di 

Henley. 
Henry(m.);  Secohm  (m.)  (Unita 

pratieadelcoejflciente  di  au- 

toinduzione). 

Ettagono  (m.) 
Ettaedro  (m.) 
Ermetico ;  Impermeabile  al- 

1'aria. 

Oscillazione  (f.)  hertziana. 
Risonatore  (m.) 
Metodo  (m.)  eterostatico. 
Esaedro  (m.);  Gubo  (m.) 

Esagono  (m.) 
Esagono  (m.)  regolare. 
Esagono:  Esagonale. 
Alto. 
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Spirals  (f.);  Schraubenlinie  (f.) 

Schneckenlinie  (f.) 
Drahtspirale   (f.) ;   Drahtspule 

(f.) 
Linkschneckenlinie  (f.);  Links- 

gangige  Spirale  (f.) 
Rechtschneckenlinie     (f.); 

Rechtsgangige  Spirale  (f.) 
Hellesen-Element  (n.) 
Hamatit  (m.) 
Halbkreiselektrometer  (n.) 

Heraiedrische  Krystallform  (f.) 

Hemiedrie  (f.);  Hemiedrischen 

Formen  (f.  pi.) 
Halbkugelreflector  (m.) 
Hemitropische     Phasenwick- 

lung. 
Hanf  (m.) 
Hanfzopf  (m.) 
Hanfumspinnung  (f.) 
Hanfheckel  (f.) 
Hanflsolation  (f.) 
Hanfleinwand  (f.) 
Kolben  (m.)mit  Hanfliderung. 

Hanfliderung  (f.) 
Hanfgurte(f-);  Hanfriemen(m.) 
Henley'scher  Entlader  (m.) 

Henry  (n.);Secohm(n.)  (dieEin- 
heit  dcs  Selbstinduktions- 
koefflcienten). 


Siebeneck  (n.) 
Siebenflachner  (m.) 
Hermetisch ;  Luftdicht. 

Hertzche  Schwingung  (f.) 
(Hertzscher)  Resonator. 
Heterostatische  Methode  (f.) 
Hexaeder    (n.);    Kubus    (m.): 

Wurfel  (m.) 
Sechseck  (n.) 

Regelmassiges  Sechseck  (n.) 
Sechseckig:  Sechsseitig. 
Hoch. 


Helice  (f.) 
Bobine  (f.)  de  fll. 
Helice  (f.)  sinistrorsum. 
Helice  (f.)  dextrorsum. 

Element  (m.)  (de)  Hellesen. 

Hematite  (f.) 

Electrometre  (rn.)  a  hemicy- 

cles. 
Forme  (f.)  he'mie'drique. 

H^miedrie  (f.) 

Reflecteur  (m.)  he"  mispherique. 

Bobinage  (m.)  a  phases  hemi- 
tropiques. 

Chanvre  (m.) 

Tresse  (f.)  de  chanvre. 

Guipage  (m.)  de  chanvre. 

Regayoir  (m.) 

Isolement  (m.)  de  chanvre. 

Toile  (f.)  de  chanvre. 

Piston  (m.)  a  garniture  de  chan- 
vre. 

Garniture  (f.)  de  chanvre. 

Courroie  (f.)  de  chanvre. 
Dechargeur  (m.)  de  Henley. 

Henry  (m.)  (Unite pratique  du 
coefficient  de  self-induction). 


Heptagone  (m.) 
Heptaedre  (m.) 
Hermetique;  Impermeable  a 

1'air. 

Onde  (f.)  hertzienne. 
Resonateur  (m.)  (de  Hertz) 
Methode  (f.)  heterostatique. 
Hexaedre  (m.);  Cube  (m.) 

Hexagone  (m.) 
Hexagone  (m.)  regulier. 
Hexagonal. 
Haut. 
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High  bars  (s.  pi.)  of  commu- 
tator (Electr.) 

—  frequency  (s.)  (Electr.) 
High-furnace  (s.) 
High-pressure  (s.) 

—  boiler  (s.) 

—  cylinder  (n.) 

—  engine  (s.) 

—  steam  (s.) 

High-speed  steam-engine  (s.) 


High  temperature  (s.) 
-  tension  (s.)  (Electr.) 
—  circuit  (s.) 
High  dynamo  (s.) 


Highest  water  (s.);  Highest  le- 
vel (s.)  of  the  water  (Hydr. ) 

Hinge  (s.) ;  Hinge-joint  (s) ;  Tur- 
ning-joint (s.)  (Mach.) 

-  with  pin;  Pin-hinge  (s.) 

—  with  loops. 

-  (Rising). 

Hinge-joint  (s.)  (see  Hinge) 

—  in  the  key. 

—  with  two  or  three  eyes. 

-  (Keeper). 

-  (Single). 

—  (Three-leaves). 
Hip  (s.)  (Build.) 

H-iron  (s.) ;  Double  T-iron  (s.) 
Hissing  (s.)  (of  the  voltaic  arc) 

(Electr.) 
Hittorf's  resistance  tube  (s.) 

Hoist  (s.) 


Segmenti  del  collettore  d'una 
dinamo  divenuti  piii  prospi- 
cienti  a  causa  ditrattamento 
irregolare. 

Alta  frequenza  (f.) 

Altoforno  (m.) 

Alta  pressione  (f). 

Caldaia  (f.)  a  vapore  ad  alta 
pressione. 

Gilindro  (m.)  ad  alta  pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  ad  alta 
pressione. 

Vapore  (m.)  ad  alta  pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  gran- 
de  velocita;  Motore (m. lava- 
pore  a  grande  velocita. 

Temperature    (f.)    alta ;    Alta 

temperatura  (f.) 
Alta  tensione  (f.);  Alto  poten- 

ziale(m.);  Alto  voltoggio(m.) 
Conduttore  (m.)  ad  alto  poten- 

ziale  o  voltaggio. 
Dinamo  (f.)  ad  alto  potenziale 

u  voltaggio;  Dinamo  (f.)  ad 

alta  tensione. 
Acque  (f.  pi.)  piene ;  Pelo  (m.) 

delle  massime  piene. 
Cerniera  (f.);  Giunto  (m.):  Ar- 

ticolazione  (f.) 

Cerniera  (f.)  a  doppio  snodo. 

Cerniera  (f.)  a  bandella. 
Cerniera  (f.)  ad  elicoide. 


Gerniera  (s.)  di  chiave. 
Cerniera  (f.)  a  due  o  tre  anelli. 

Cerniera  (f.)  a  gallo. 
Cerniera  (f )  comune. 

Cerniera  (f.)  a  tre  ali. 

Punto  (m.)  d'appoggio  di  un 

tetto. 

Ferro  (m.)  a  doppio  T. 
Sibiio  (m.)  dell'arco  voltaico. 

Tubo    (m.)    di    resistenza    di 

Hittorf. 
Elevatore  (m.);    Montacarichi 

(m.) 
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Die  durch  unregelmassige  Ab- 
nutzung  hervorstehend  ge- 
wordenen  Streifen  eines  Kol- 
lektors. 

Hohe  Frequenz  (f.) 

Hochofen  (m.);  Blahhaus  (n.) 

Hochdruck  (m-.) 

Hochdruckkessel  (m.);  Hoch- 
drukdampfkessel  (m.) 

Hochdruckcylinder  (m.) 

Hochdruckmaschine  (f.);  Hoch- 
drucckdampfmaschine  (f.) 

Hochdruckdampf  (m.) 

Schnelllaufende  Dampfrnaschi- 
ne  (f.);  Schnellgehende 
Dampfmaschine(f.);  Schnell- 
laufer  (m.) 

Hohe  Temperatur  (f.) 

Hochspannung  (f.) 
Hochspannungsleitung  (f.) 
Hochspannungsdynamo  (f.) 

Hochwasser    (n.);     Hochster 

Wasserstand  (m.) 
Gelenk   (n.);    Scharnier   (n.); 

Drehgelenk  (n.);  Scharnier- 

band  (n.) 
Nussband  (n.);  Scharnierband 

(n.)  mit  Vorstecker. 
Lappenband  (n.) 
Schraubenscharnier  (n.); 

Springscharnier  (n.) 

Scheitelgelenk  (n.);  Mittelge- 

lenk  (n.) 
Scliarmer  (n.)  mit  zwei  oder 

drei  Gewinden. 
Nasenscharnier  (n.) 
Gewohnliches   Scbornierband 

(n.) 

Scharnier  (n.)  mit  drei  Lappen. 
Anfallspunkt  (m.)   hei   einem 

Walmdache;  Gratanfall  (m.) 
Doppel-T-Eisen  (n  ) 
Zischen  (n.)  eines  Lichtbogens. 

Hittorfs  Widerstandrohre  (n. 

pi.) 
Aufzug  (m.) 


Lame  (f.)oa  touche  (f.)  de  col- 
lecteur  saillante. 


Haute  frequence  (f.) 
Haut-fourneau  (m.) 
Haute  pression  (f.) 
Chaudiere  (f.)  a  haute  pression. 

Cylindre  (m.)  a  haute  pression. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  haute 
pression. 

Vapeur  (f.)  a  haute  pression. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  grande 
vitesse;  Moteur  (m.)  a  va- 
peur a  grande  vitesse. 

Haute  temperature  (f.) 

Haute  tension  (f.) ;  Haut  volta- 
ge (m-);  Haut  potentiel  (m.) 

Gonducteur  (m.)  a  haute  ten- 
sion. 

Dynamo  (f.)  a  haute  tension. 


Niveau  (m.)  des  plus  hautes 
eaux. 

Charniere  (f.);  Joint  (m.);  Ar- 
ticulation (f.) 

Gharniere  (f.)  a  coq. 

Charniere  (f.)  a  branches. 
Charniere  (f.)  a  gond  u  helice. 


Gharniere  (f.)  de  clef. 

Charniere  (f.)  a  deux  ou  trois 

charnons. 

Charniere  (f.)  a  mentonnet. 
Gharniere  (f.)  ordinaire. 

Charniere  Cf.)  a  trois  bandes. 
Point  (m.)  d'assaut ;  Point  (m.) 

d'appui. 

Fer  (m.)  en  T-double. 
Sifilement  (m.)'  de  Tare  volta'i- 


que. 
'ub( 


Tube   (m.)    de    resistance   de 

Hittorf. 
Elevateur  (m.);  Monte-charge 

(m.) 
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Hoisting-engine  (s.) 
Hoisting-rope  (s.) 

Hoisting-motor  (s.) 
Holder  (s.)  (Brush)  (Electr.) 

—  (Carbon)  (Electr.) 

—  (Hand  lamp) 

—  (Mandrel) 
Holdfast  (s.) 


Holding-bolt  (s.)  (Build.,  Mach.) 


Holding-down  bolt  (s.)  (Mach.) 


Hole  (s.) 

—  of  the  bolt. 

—  (Blown);  Flaw  (s.)  (Found.) 
-  (Man). 

Hole-armature  (s.) 
Holes  (s.  pi.)  (Mud.) 

Hollow  (s.) ;  Groove  (s.)  in  wood. 

—  arbor  (s.) 

—  column  (s.) 

—  core. 

—  cylinder  (s.) 

—  piston  (s.) 

—  shaft  (s ) 

Homogeneity  (s.)  (Techn.) 
Homogeneous  (adj.) 

—  function  (s.) 

—  iron  <s.) 

—  steel  (s.) 

Homological  figures  (s.  pi.) 
Homopolar  dynamo  (s.) 

Homothetical  figures  (s.  pi.) 
Homotethy  (Axis  (s.)  of). 
Hood  (s.)  (Techn.) 

Hook  (s.) 

—  (Towing). 

—  (Draw)  (Railw.) 

—  and  eye  joint  (s.) 
Hook-block  (s.) 


Gru  (f.)  di  caricamento. 
Corda   (f.)   per  sospensione  a 

saliscendi. 

Motore  (m.)  per  ascensore. 
Portaspazzole  (m.) 
Portacarboni  (m.)  (d'una  Lam- 

pada  ad  arco). 
Portalampada  (m.)  a  mano. 

Porta-mandrino  (m.) 
Morsettodn.);  Morsa  (f.);  Ser- 

gente  (m.) ;   Rampone    (m.) ; 

Gancio  (m.) 
Bullone  (m.)  di  congiunzione ; 

Chiavarda  ( f.)  di  collegamen- 

to;   Perno  (m.)   di   collega- 

mento. 
Bullone    (m.)    di    fondazione; 

Chiavarda  (f.)  di  fondazione; 

Perno  (m.)  di  fondazione. 
Foro  (m.j;  Buco  (m.) 
Buco  (m.)  della  Chiavarda. 
Sofflature  (f.  pi.) 
Buco  (m.)  d'uomo  (d'una  cal- 

daia  a  capore). 
Indotto  (m.)  a  fori. 
Portelle  (f.  pl.)o  Bocche  (f.  pi.) 

di  spurgo. 
Scanalatura  (f.)  o  incavatura 

(f.)  nel  legno. 
Albero  (m.)  cavo. 
Colonna  (f.)  vuota. 
Nucleo  (m.)  cavo  del  magnete. 
Cilindro  (m.)  cavo. 
Stantuffo  (m.)  cavo. 
Albero  (m.)  cavo. 
Omogeneita  (f.) 
Omogeneo. 

Funzione  (f.)  omogenea. 
Ferro  (m.)  omogeneo. 
Acciaio  (m.)  omogeneo. 

Figure  (f.  pi.)  omologiche. 
Dinamo  (f.)  omopolare  a  cor- 

rente  continua. 
Figure  (f.  pi.)  omotetiche. 
Asse  (m.)  di  omotetia. 
Coperchio    (m.);    Cuffia    (f.); 

Cappa  (f.) 

Gancio  (m.);  Uncino  (m.) 
Gancio  (m.)  di  rimorchio. 
Gancio  (m.)  di  trazione. 
Giunzione  (f.)  delle  funi. 
Bozzello  (m.)  con  gancio. 
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Ladekrahn  (m.) 
Aufzugseil  (n.) 

Aufzugmotor  (m.) 
Biirstenhalter  (m.) 
Kohlenhalter  (m.)  (der  Bogen- 

lampe). 
Handlampenhalter  (m.) 

Dornhalter  (m.) 

Kloben  (m.);  Leimzwinge  (f.) ; 
Schraubenzwinge(f.);Kla  na- 
me r  (f.) 

Verbindungsbolzen  (in.);  Ver- 
bandbolzen  (m.) 


Fundamentbolzen  (m.) 


Loch  (n.) 

Bolzenloch  (n.) 

Gussblase  (f.) 

Mannloch  (n.);  Einsteigloch  (n.) 

Lochanker  (m.) 
Schlammlocher  (n.  pi.) 

Auskehlung  (f.);  Einsteigloch 

(n.) 

Hohle  Welle  (f.) 
Hohle  Saule  (f.) 
Hohler  Magnetkern  (m.) 
Hohlcylinder  (m.) 
Durchbrochener  Kolben  (m.) 
Hohle  Welle  (f.) 
Homogenitat  (f.) 
Homogen. 

Homogene  Funktion  (f.) 
Homogeneisen  (n.) 
Homogenstahl(m.);  Gussstahl 

(m.) 

Homologische  Figuren  (f.  pi.) 
Unipolare     Gleichstromdyna- 

mo  (f.) 

Homothetische  Figuren  (f.  pi.) 
Homotbetische  Achse  (f.) 
Kappe  (f.);  Haube  (f ) 

Haken  (m.) 
Schlepphaken  (m.) 
Zughaken  (m.) 
Seilschloss  (n.) 
Hakenblock  (m.) 
WEBBER. 


Grue  (f.)  de  chargement. 
Gable  (m.)  de  hissage. 

Moteur  (m.)  d'ascension. 
Porte-balais  (m.) 
Porte-charbon  (m.)  (d'une  lam- 

pe  a  arc}. 
Support  (m.)    pour    lampe    a 

main. 

Porte-mandrin  (m.) 
Glameau  (m.);  Sergent  (m.) ; 

Serrejoint  (m.);  Crampon  ( m.) 

Boulon  (m.)  d'assemblage. 


Boulon  (m.)  de  fondation. 


Trou  (m.) 

Trou  (m.)  de  boulon. 

Soufflure  (f.) 

Trou    (m. )    d'homme    (d'une 

chaudiere  a  capeur). 
Induit  (m.)  a  trous. 
Trous  (m.  pi.)  a  nettoyage. 

Cannelure  (f.)  dans  le  bois. 

Arbre  (m.)  creux. 
Colonne  (f.)  creuse. 
Noyau  (m.)  creux. 
Cylindre  (m.)  creux. 
Piston  (m.)  perce". 
Arbre  (m.)  creux. 
Homogeneite  (f.) 
Homogene. 

Fonction  (f.)  homogene. 
Fer  (m.)  homogene. 
Acier  (m.)  homogene. 

Figures  (f.  pi.)  homologiques. 
Dynamo  (f.)  unipolaire  a  cou- 

rant  continu. 

Figures  (f.  pi.)  homothetiques. 
Axe  (m.)  homothetique. 
Capot   (m.);    Capuchon    (m.); 

Chapeau  (m.) 
Croc  (m.);  Crochet  (m.) 
Croc  (m.)  de  remorque. 
Crochet  (m.)  de  traction. 
Attache  (m.)  de  cables. 
Poulie  (f.)  a  croc. 
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Hook-bolt  (s.) 
Hook-screw  (s.) 

Hooked  key  (s.) 

Hoop  (s.)  (Techn..  Mach.) 


—  (Mach.) 

—  (Eccentric). 

—  (Wooden). 

Hoop-guard  (s.) 
Hoop-iron  (s.) 

H.  P.  (Abbr  eolation  for  «  Hor- 
se Power  »). 
Horizon  (s.)  (Apparent). 

—  (Artificial). 
Horizontal  (adj.) 

—  cylinder  (s.) 

—  drilling  machine  (s.) 
-  grate  (s.)  (Mach.) 


—  intensity  (s.) 

—  line  (s.) 

—  magnetometer  (s.) 

—  projection  (s.) 

—  saw  (s.) 

—  section  (s.) 

—  steam-engine  (s.) 

—  water-wheel  (s.) 
Horse-power  (s.) 

—  (Actual);  Effective  horse-po- 
wer (s.);  E.  H.  P. 

—  (Electric). 

—  (Indicated);  I.  H.  P. 

—  (Nominal) ;  N.  H.  P. 

—  (Hour). 

Horse-shoe-arch  (s.)  (Build.) 
Horse- shoe-magnet  (s.) 
Horse-tramway  (s.);  Horse-rail 

road  (s.) 


Chiavarda  (f.)  ad  uncino;  Per- 
no  (m.)  ad  uncino. 

Uncino  im.)  a  vite;  Gancio  (m.) 
a  vite. 

Chiave  (f.)  a  uncino. 

Anello  (m);  Cerchio  (m.);  Fa- 
scia (f.);  Cerchione(m );  Orlo 
(m.);  Gollare  (m.) 

Traversa  (f.) ;  Staffa  (f.);  Bri- 
glia  (f.) 

Collare  (m.)  dell'eccentrico. 

Anello  (m.)  di  legno;  Cerchio 

(m.)  di  legno. 
Staffa  (f.)  di  riparo. 
Ferro  (m.)  piatto;  Ferro  (m.)  a 

nastro. 
H.  P. ;  P.  S.:  Cav.-vap.  (m.);  C.  V 

Orizzonte  (m.)  apparente. 

Orizzonte  (m.)  artiflciale. 

Orizzontale. 

Cilindro  (m.)  orizzontale. 

Trapano  (m.)  orizzontale. 

Griglia  (f.)  piana  ;  Graticola  (f.) 
piana;  Graticola  (f.)  orizzon- 
tale. 

Intensita  (f.)  orizzontale. 

Linea  (f.)  orizzontale. 

Magnetometro  (in.)  orizzon- 
tale. 

Proiezione  (f.)  orizzontale. 

Sega  (f.)  orizzontale. 

Sezione  (f.)  orizzontale. 

Macchina  (f.)  a  vapore  oriz- 
zontale. 

Gavallo  (m.);  Gavallo- vapore 
(m.) 

Gavallo-vapore  (m.)  effettivo; 
Cavallo  (m.)  effettivo. 

Cavallo  (m.)  elettrico. 

Gavallo-vapore  (m.)  indicate. 

Cavallo-vapore  (m.)  nominale  ; 
Forza(f.)nominalein  cavalli. 

Cavallo-vapore-ora  (m.) 

Arco  (m.)  a  ferro  di  cavallo. 

Magnete  (m.)  a  ferro  di  cavallo. 

Tramwai  (m.)  a  cavalli;  Tram 
(m.)  a  cavalli;  Tramvia  (f.)  a 
cavalli ;  Guidovia  (f.)  a  ca- 
valli. 
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Hakenbolzen  (m.) 
Hakenschraube  (f.) 

Hakenschlussel  (m.) 
Reif  (m.);  Ring  (m.);  Band  (n.); 
Reifen  (m.);  Rand  (m.) 

Bugel  (m.) 

Excentrikring  (m.);  Halsring 
(m.)  des  Excentriks;  Excen- 
terbugel  im.) 

Holzerner  Reifen  (m.) 

Schutzbugel  (m.) 
Bandeisen  (n.) ;  Reifeisen  (n.) 

P.  S.;  H.  P. 

Scheinbarer  Horizont  (m.) 

Kiinstlicher  Horizont  (m.) 

Horizontal. 

Horizontaler  Cylinder  (m.) 

Horizontalbohrmaschine  (f.) 

Planrost  (m.) 


Horizontalintensitat  (f.) 
Horizontallinie  (f.) 
Horizontalmagnetometer  (n.) 

Horizontalprojection  (f.) 
Horizontalsage  (f.) 
Horizontalschnitt  (m.) 
Horizontale     Dampfmaschine 

(f.) 

Pferdestarke  (f.) ;  Pferdekraft 

(f-) 
Effektive  Pferdestarke  (f.) 

Elektrische  Pferdestarke  (f.) 
Indicirte  Pferdestarke  (f.) 
Nominelle  Pferdestarke  (f.) 

Pferdestarke-Stunde  (f.) 
Hufeisenrundbogen  (m.) 
Hufeisenmagnet  (m.) 
Pferdebahn(f.);  Trambahn  (f.) 


Boulon  (m.)   a   croc;   Boulon 

(m.)  6  crochet. 
Crochet  (m.)  a  vis;  Vis  (f.)   a 

crochet. 

Clef  (f:)  a  crochet. 
Anneau  (m.);  Boucle  (f.);  Cer- 

cle  (m.);  Collier  (m.) 

Bride  (f.);  Traverse  (f.) 
Collier  (m.)  de  1'excentrique. 

Cercle  (m.)  de  bois. 

Per  (m.)  feuillard;  Fer(m.)  en 

rubans. 
H.  P.;  Chev.-vap.  (m.);  C.  V. 

Horizon  (m.)  apparent. 

Horizon  (m.)  artiflciel. 

Horizontal. 

Cylindre  (m.)  horizontal. 

Perceuse  (f.)  horizontale. 

Grille  (f.)  horizontale. 


Intensite  (f.)  horizontale. 
Ligne  if.)  horizontale. 
Magnetometre  (m.)  horizontal. 

Projection  (f.)  horizontale. 
Scie  (f.)  horizontale. 
Coupe  (f.)  horizontale. 
Machine  (f.)  a  vapeur  horizon- 
tale. 

Cheval  (m.);  Cheval-vapeur(m.) 
Cheval-vapeur  (m.)  effectif. 

Cheval-vapeur  (m.)  electrique. 
Cheval-vapeur  (m.)  indique. 
Cheval-vapeur  (m.)  nominal. 

Cheval-vapeur-heure  (m.) 
Arc  (m.)  en  fer  a  cheval. 
Aimant  (m.)  en  fer  a  cheval. 
Tramway  (m.)  a  chevaux. 
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Hose  (s.)  (Techn.) 

—  (Delivery);  Forcing-hose  (s.) 

—  (Fire). 

—  (Suction)  (Mach.) 

Hose  coupling  (s.);  Union  hose- 
screw  (s.) ;  Union-nut  (s.) 
Hot  (adj.)  (Tech.) 
Hot  air  (s.)  (Techn.) 

Hot-air  engine  (s.);  Caloric  en- 
gine (s.) 
Hot-air  heating-apparatus  (s.) 

Hot  gilding  (s.) 

—  plate  (s.) 

Hot-short  (adj.);  Red-short  (s.) 
Hot  test  (s.) 

—  vulcanisation  (s.) 
Hot-water  heating  apparatus 

(s.) 

—  —  cistern  (s.) 

heating  (s.) 

pump  (s.) 

Frame   (s.);   Short-ratch 

spinning-frame  (s.)  (Spinn.) 
Hour  (s.)  (Ampere) 

—  (Candle) 

House  installations  (s.) 
Hughes  electro-magnet  (s.) 

Hundred-weight  (s.)  (Abbrevia- 
tion :  cwt.)  (English,  measure 
of  weight  =  4  quarters  = 
112  Ibs.  avoir  dupois). 

Hydracid  (s.) 

Hydrant  (s.) 

Hydrate  (s.) 

Hydraulic  (adj.);  Hydraulical 
(adj.) 

—  architecture  (s.) 

—  brake  (s.) 

—  canal  (s.) 

—  cement  (s.) 

—  closure  (s.) 

—  compressor  (s.) 

—  coupling  (s.) 

—  engine  (s.) ;  Hydraulic  mo- 
tor (s,) 

—  engineer  (s.) 
-  lift  (s.) 


Tuho  (m.)  di   gomma ;  Mani- 

chetta  (f.) 

Tubo  (m.)  premente. 
Manichetta  (f.)  da  incendio. 
Tuho  (m.)  aspirante. 
Manicotto  (m.)  per  tubi. 

Caldo. 

Aria  (f.)  calda. 

Macchina  (f.)  ad   aria  calda ; 

Motore  (m.)  ad  aria  calda. 
Calorifero  (m.)  ad  aria  calda. 

Doratura  (f.)  a  caldo. 
Scaldiglia  (f.) 
Fragile  a  caldo. 
Prova  (f.)  a  caldo. 
Vulcanizzazione  (f.)  a  caldo. 
Calorifero  (m.)  ad  acqua  calda. 

Serbatoio  (m.)  delPacqua  calda. 
Riscaldarnento  (m.)  ad  acqua. 
Pompa  (f.)  per  acqua  calda. 
Telaio  (m.)  ad  acqua  calda. 

Ampere-ora  (m.) 
Candela-ora  (f.) 
Impianto  (m.)  domestico 
Elettrocalamita  (f.)  dell'appa- 

recchio  di  Hughes. 
Quintale  (m.)  inglese  (eguale  a 

Kg.  50,802). 


Idracido  (m.) 
Idrante  (m.) 
Idrato  (m.) 
Idraulico. 

Architettura  (f.)  idraulica. 
Freno  (m.)  idraulico. 
Canale  (m.)  di  derivazione. 
Cemento  (m.)  idraulico. 
Chiusura  (f.)  idraulica. 
Compressore  (m.)  idraulico. 

Accoppiamento  (m.)  idraulico. 
Motore  (m.)  idraulico. 

Idraulico  (m.) 

Ascensore  (m.)  idraulico;  Ele- 
vatore  idraulico. 


German 


—  533  - 


French 


Schlauch  (m.) 

Drucksclauch  (m.) 
Spritzenschlauch  (in.) 
Suugschlauch  (m);Saugrohr(n) 
Schlaucbkupplung  (f.) 

Heiss;  Warm. 

Heisse  Luft  (f.) ;  Warme  Luft 

Heissluftmaschine  (f.);  Calori- 

sche  Maschine  (f.) 
Heissluftheizungsofen  (m.); 


Luftheizungsapparat  (m.) 
Warme  Vergoldung  (f.) 
Heizplatte  (f.) 


Warmbriichig. 
Warme  Probe  (f.) 
Heisse  Vulkanisation  (f.) 
Heisswasserheizungsofen  (m.) 

Warmwassercisterne  (f.) 
Warmwasserheizung  (f.) 
Warmwasserpumpe  (f.) 
Spinnmaschine(f.)mit  beissem 

Wasser. 

Amperestunde  (f.) 
Kerzenstunde  (f.) 
Hausinstallation  (f.) 
Elektromagnet  (m.)ini  Hugbes- 

Apparat. 
Englischen  Centner  (m.)  (gleich 

50,802  Kg.} 


Wasserstolfsaure  (f.) 

Hydrant  (m.) 

Hydrat  (n.)';  Hydroxyd  (n.) 

Hydrauliscn. 

Wasserbankunst  (f.) 
Hydrouiische  Bremse  (f.) 
Triebwerkskanal  (m.) 
Hydraulischer  Cement  (m.) 
Hydraulischer  Abscbluss  (m.) 
Hydraulischer     Luftkoinpres- 

sor  (m.) 
Hydrauliscbe  Kupplung  (f.) 

Hydrauliscber    Motor    (m.) ; 

Wassermotor  (m.) 
Hydrauliker  un.) 
Hydraulischer  Aufzug  (m.) 


Manche  (f.) 

Manche  (f.)  foulante. 
Manche  (f.)  a  incendie. 
Manche  (f.)  aspirante. 
Joint  (m.)  pour  manche;  Rac- 

cord  (m.) 
Chaud. 
Air  (m.)  cbaud. 

Machine  (f.)  a  air  chaud;  Mo- 

teur  (m.)  a  air  chaud. 
Calorifere  <m.)  a  air  chaud. 

Borage  (m.)  a  chaud. 
Rechaud  (m.) 
Cassant  a  chaud. 
Epreuve  (f.)  a  chaud. 
Vulcanisation  (f.)  a  chaud. 
Calorifere  (m.)  a  eau  cbaude. 

Reservoir  (m.)  a  eau  chaude. 

Chaufflage  (m.)  a  eau  chaude. 

Pompe  (f.)  a  eau  chaude. 

Metier  (m.)  a  eau  chaude;  Me- 
tier (m.)  a  decomposition. 

Ampere-heure  (f.) 

Bougie-heure  (f.) 

Installation  if.)  d'appartement. 

Electro-aimant  (m.)  de  1'appa- 
reil  de  Hughes. 

Quintal  (m.)  anglais  (egat  a 
50,802  Kg.) 


Hydracide  (m.) 
Hydrante  (m.) 
Hydrate  (m.) 
Hydraulique. 

Architecture  (f.)  hydratilique. 
Frein  (m.)  hydraulique. 
Canal  (m.)  d'amenee. 
Ciment  (m.)  hydraulique. 
Fermeture  (m.)  hydraulique. 
Compresseur  (m.)  hydraulique. 

Accouplement  (m.)  hydrauli- 
que. 
Moteur  (m.)  hydraulique. 

Hydraulicien  (m.) 
Ascenseur   (m.)   hydraulique; 
Elevateur  (m.)  hydraulique. 
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Hydraulic  lime  (s.) 

—  machine  (s.) 
Hydraulic  mortar  (s.) 

—  motor  (s.) 

—  power  (s.) 

—  press  (s.) 

—  pressure  (s.) 

—  ram  (s.) 
Hydraulics  (s.) 

—  (Fluviatlc;. 

—  (Maritim). 

Hydrocarburet  (s.) ;  Hydrocar- 
bon (s.) 

Hydrochloric  acid  (s.) 

Hydrocurrent  (s.) 
Hydrocyanic  acid  (s.) 

Hydrodynamic  (adj.);  Hydro- 
dynamical  (adj.) 

Hydrodynamics  (s.) 

Hydro-electric  (adj.);  Hydro- 
electrical  (adj.) 

—  cell  (s.) 

—  machine  (s.) 

Hydro-extractor  (s.):  Centrifu- 
gal drying-machine  (s.) 

Hydrofluoric  acid  (s.) 
Hydrogen  (s.) 

—  solderings  (s ) 

—  sulphide  (s.) 

Hydrographic    (adj.);    Hydro- 
graphical  (adj.) 

Hydrography  (s.) 
Hydrology  (s.) 

Hydromechanics  (s.) 
Hydrometer  (s.) 

Hvdrometrical  pendulum  (s.) 
Hydrometry  (s.) 

Hydrophore  (s.) 
Hydro-plastics  (s.) 
Hydropneumatic  (adj.) 
-  blow-pipe  (s.) 

—  compressor  (s.) 

—  (Pump)  compressor  (s.) 

Hydrostatic  (adj.);  Hydrosta- 
tical  (adj.) 


Calce  (f.)  idraulica. 
Macchina  (f.)  idraulica. 
Malta  (f.)  idraulica ;  Betone  (m.) 

Motore  (m.)  idraulico. 
Forza  (f.)  idraulica. 
Torchio  (m.)  idraulico. 
Altezza  (f.)  idraulica. 
Ariete  (m.)  idraulico. 
Idraulica  (f.) 
Idraulica  (f.)  fluviale. 
Idraulica  (f.)  marittima. 
Idrocarburo  (m.) 

Acido  (m.)  idroclorico  o  clori- 

drico. 

Idrocorrente  (f.) 
Acido  (m.)  idrocianico;  Acido 

(m.)  prussico. 
Idrodinamico. 

Idrodlnamica  (f.) 
Idroelettrico. 

Pila  (f.)  idroelettrica. 
Macchina  (f.)  idroelettrica. 
Essicatoio  (m.)  a  forza  centri- 

fuga. 

Acido  (m.)  fluoridrico. 
Idrogeno  (m.) 
Saldatura  (f.)  ad  idrogeno. 
Idrogeno  (m.)  solforato. 
Idrograflco. 

Idrografia  (f.) 
Idrologia  (f.) 

Idromeccanica  (f.) 
Idrometro  (m.) 

Pendolo  (m.)  idrometrico. 
Idrometria  (f.) 

Idroforo  (m.) 

Idroplastica  (f.) 

Idropneumatico. 

Cannello  (m.)  idropneumatico. 

Compressore  (m.)  idropneuma- 
tico. 

Compressors  (m.) idropneuma- 
tico a  tromba, 

Idrostatico, 
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Hydraulischer  Kalk  (ra.) 
Hydraulische  Maschine  (f.) 
Hydraulischer  Mortel  (m.);  Be- 

ton  (m.) 

Hydraulische  Kupplung  (f.) 
Wasserkraft  (f.) 
Hydraulische  Presse  (f.) 
Hydraulische  Druckhohe  (f.) 
Hydraulischer  Widder  (m.) 
Hydraulik  (f.) 
Flusswasserbau  (m.) 
Seewasserbaukunde  (f.) 
Hydrocarbur  (n.) 

Hydroclorsaure  (f.);  Chlorwas- 

serstoffsaure  (f.) 
Stromungsstrom  (m.) 
Cyanwasserstoffsaure  (f.); 

Blausaure  (f.) 
Hydrodynamisch. 

Hydrodynamik  (f.) 
Hydroelektrisch. 

Hydroelektrische  Saule  (f.) 
Hydroelektrisiermaschine  (f.) 
Centrifugal-Trockenmaschine 
(f.);  Schleudermaschine  (f.) 
Fluorwasserstoffsaure  (f.) 
Hydrogen  (n.) ;  Wasserstoff(m.) 
Wasserstofflotung  (f,) 
Schwefelwasserstoff  (m.) 
Hydrographisch. 


Hydrographie  (f.) 
Hydrologie  (f.);  G 


Gewasserkun- 

de  (f.) "" 
Hydromechanik  (f.) 
Hydrometer  (n.);  Wassermes- 

ser  (m.) 

Hydrometrisches  Pendel  (n.) 
Hydrometrie  (f.) ;  Wassermess- 

kunst  (f.) 
Hydrophor  (m.) 
Hydroplastik  (f.) 
Hydropneumatisch. 
Hydropneumatisches    Blase- 

rohr  (n.) 
Hydropneumatischer      Kom- 

pressor  (in.) 
Hydropneumatischer  Pumpen- 

kompressor  (m.) 
Hydrostatisch. 


Chaux  (f.)  hydraulique. 

Machine  (f.)  hydraulique. 
Beton   (m.);  Mortier   (m.) 

Moteur  (m.)  hydraulique. 
Force  (f.)  hydraulique. 
Presse  (f.)  hydraulique. 
Charge  (f.)  hydraulique. 
Belier  (m.)  hydraulique. 
Hydraulique  (f.) 
Hydraulique  (f.)  fluviale. 
Hydraulique  (f.)  maritime. 
Hydrocaroure  (m.) 

Acide  (m.)  chlorhydrique  ou 
hydrochlorique. 

Hydrocourant  (m.) 

Acide  (m.)  cyanhydrique ;  Aci- 
de (m.)  prussique. 

Hydrodynamique. 

Hydrodynamique  (f.) 
Hydroelectrique. 

Pile  (f.)  hydroelectrique. 
Machine  (f.)  hydroelectrique. 
Hydro-extracteur  (m.) 

Acide  (m.)  fluorhydrique. 
Hydrogene  (m.) 
Soudure  (f.)  a  1'hydrogene. 
Sulfure  (m.)  d'hydrogene. 
Hydrographique. 

Hydrographie  (f.) 
Hydrologie  (f.) 

Hydromecanique  (f.) 
Hydrometre  (m.);   Echelle  (f.) 

d'eau. 

Pendule  (m.)  hydrometrique. 
Hydrometrie  (f.) 

Hydrophor  (m.) 
Hydroplastique  (f.) 
Hydropneumatique. 
Chalumeau    (m.)    hydropneu- 

matique. 
Gompresseur  (m.)  hydropneu- 

matique. 
Gompresseur  (m.)  hydropneu- 

motique  a  pompe. 
Hydrostatique. 


HYD 


English 


—  536  — 


Italian 


Hydrostatic  amplitude  (s.)  of 
swell. 

—  balance  (s,) 

—  motion  (s.) 

—  stability  (s.) 
Hydrostatics  (s.) 
Hydro statimeter  (s.) 
Hygroelectrometer  (s.) 
Hygrometer  (s.) 

—  (Absorption). 

—  (Condensation). 

Hygrometric  state  (s.) 
Hygrometry  (s.) 
Hygroscope  (s.) 
Hygroscopic  (adj.) 
Hyperbola  (s.) 

—  (Cubical). 

—  (Equilateral). 

—  (Inscribed). 

Hyperbolae(s.  pi.)  (Conjugated). 
Hyperbolic  (adj.) ;  Hyperbolical 

(adj.) 

—  involution  (s.) 

—  space  (s.) 

—  spiral  (s.) 
Hyperboloid  (s.) 

—  of  revolution. 

—  with  one  surface. 

—  with  two  surfaces. 

Hypercblorate  (s.) 
Hypercompound-dynamo  (s.) 

Hypersynchronous  speed  (s.) 

Hypochlorite  (s.) 
Hypocycloid  (s.) 

Hypophosphate  (s.) 

Hypophosphorous  acid  (s.) 
Hyposulphate  (s.) 
Hyposulphite  (s.) 

—  of  soda. 

Hypotenuse  (s.) 
Hypothesis  (s.) 


Ampiezza  (f.)  idrostatica   del 

rigurgito. 

Bilancia  (f.)  idrostatica. 
Movimento  idrostatico. 
Stabilita  (f.)  idrostatica. 
Idrostatica  (f.) 
Idrostatimetro  (m.) 
Igroelettrometro  (m.) 
Igrometro  (m.) 

Igrometro    (m.)    ad    assorbi- 

mento. 
Igrometro    (m.)   a    condensa- 

zione. 

Stato  (m.)  igrometrico. 
Igrometria  (f.) 

Igroscopio  (m.);  Igroscopo  (in.) 
Igroscopico. 
Iperbole  (f.) 
Iperbole  (f )  cubica. 
Iperbole  (f.)  equilatera. 
Iperbole  (f.)  inscritta. 
Iperbole  (f.  pi.)  coniugate. 
Iperbolico. 

Involuzione  (f.)  iperbolica. 
Spazio  (m.)  iperbolico. 
Spirale  (f.)  iperbolica. 
Iperboloide  (m.,  f.) 

iperboloide  (m.)  di  rivoluzione. 

Iperboloide  (m.)  a  una  falda. 
Iperboloide  (m.)  a  due  falde. 


Iperclorato  (m.) 
Ms 


[acchina  (f.)   ad   eccitazione 

ipercqmposta. 
Velocita   (f.)  con    sovreccita- 

zione. 

Ipoclorito  (m.) 
Ipocicloide  (f.) 

Ipofosfato  (m.) 

Acido  (m.)  ipofosforoso. 
Iposolfato  (m.) 
Iposolflto  (m.) 

Iposolflto  (m.)  di  soda. 

Ipotenusa  (f.) 
Supposizione  (f.);  Ipotesi  (f.) 
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Hydrostatische  (f.)  Stauweite. 

Hydrostatische  Wage  (f.) 
Hydrostatische  Bewegung  (f.) 
Hydrostatische  Stabilitat  (f.) 
Hydrostatik  (f.) 
Hydrostatimeter  (m.  n.) 
Hygroelektrometer  (m.  n.) 
Hygrometer  (m.  n.);  Feuchtig- 

keitmesser  (m.) 
Einsaugungshygrometer  (n.) 

Condensationshygrometer  (n.) 

Hygrometrischer  Zustand  (m.) 
Feuchtigkeitsmesskunst  (f.) 
Hygroskop  (n.) 
Hygroskopisch. 
Hyperbel  (f.) 
Kubisclie  Hyperbel  (f.) 
Gleichseitige  Hyperbel  (f.) 
Eingeschriebene  Hyperbei  (f.) 
Konjugierte  Hyperbeln  (f.  pi.) 
Hyperbolisch. 

Hyperbolische  Involution  (f.) 
Hyperbel raum  (m.) 
Hyperbolische  Spirale  (f.) 
Hyperboloid  (n.);  Hyperbolo'id 

(n.) 
Rotationshyperboloid  (n.) 

Einschaliges  Hyperboloid  (n.) 
Zweischaliges  Hyperboioid(n.) 

Ueberchlorsaures  Salz  (n.) 
Hypercompoundmaschine  (f.) 

Uebersynchrone  Gesch  windig- 

keit  (f.) 

Hypochlorit  (m.) 
Hypocycloide  (f);  Hypociclo'ide 

Unterphosphorigsaures     Salz 

(n.) 

Unterphosphorige  Suure  (f.) 
Unterschwefelsaures  Salz  (n.) 
Hyposulfit  (n.);   Unterschwe- 

fligsaures  Salz  (n.) 
Natriumhyposulflt  (n.);  Unter- 

schwefligsaures  Natron  (n.) 
Hypotenuse  (f.) 
Annahme  (f.) 


Amplitude  (f.)  hydrostatique 

du  remou. 

Balance  (f.)  hydrostatique. 
Mouvement(m.)  hydrostatique. 
Stabilite  (f.)  hydrostatique. 
Hydrostatique  (f.) 
Hydrostatimetre  (m.) 
Hygroelectrometre  (m.) 
Hygrometre  (m.) 

Hygrometre  (m.)  a  absorption. 

Hygrometre  (m.)  a  condensa- 
tion. 

Etat  (m.)  hygrometrique. 
Hygronometrie  (f.) 
Hygroscope  (m.) 
Hygroscopique. 
Hyperbole  (1) 
Hyperbole  (f.)  cubique. 
Hyperbole  (f.)  equilatere. 
Hyperbole' (f.)  inscrite. 
Hyperboles  (f.  pi.)  conjuguees, 
Hyperbolique. 

Involution  (f.)  hyperbolique. 
Espace  (m.)  hyperbolique. 
Spirale  (f.)  hyperbolique. 
Hyperbolo'ide  (m.) 

Hyperbolo'ide  (rn.)  de  revolu- 
tion. 

Hyperbolo'ide  (m.)  a  une  nappe. 

Hyperbolo'ide  (m.)  a  deux  nap- 
pes. 

Hyperchlorate  (m.) 

Machine  (f.)  dynamo-electri- 
que  hypercompounde. 

Vitesse  (f.)  hypersynchrone. 

Hypochlorite  (m.) 
Hypocycloide  (f.) 

Hypophosphate  (m.) 

Acide  (m.)  hypophosphoreux. 
Hyposulphate  (m.) 
Hyposulphite  (m.) 

Hyposulphite  (m.)  de  soude. 

Hypotenuse  (f.) 

Supposition  (f.;;  Hypothese  (f.) 
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Hypsometer  (s.) 

Hypsometry  (s.) 
Hysteresis  (s.)  (Electr.) 

—  (Magnetic). 

—  (Static). 

—  (Viscous) ;    Magnetic    cree- 
ping (s.) 

—  tester  (s.) 


Ipsometro  (m.) 

Ipsometria  (f.) 
Isteresi  (f.) 

Isteresi  (f.)  magnetica. 
Isteresi  (f.)  statica 
Isteresi  (f.)  viscosa. 

Isteresimetro  (m.) 


I  (A  symbol  sometimes  used  to 
indicate  current  intensity). 

I -iron  (s.) ;  Double  T-iron  (s.) 

Ice-calorimeter  (s.) 
Ice-machine  (s.) 

Icosahedron  (s.);  Icosaedron(s.) 

Identity  (s.)  (Math.) 
Idioelectric  (adj.) 
Idiostatic  (adj.) 

—  electrometer  (s.) 

—  method  (s.) 

Idle  coils  (s.  pi.)  Electr.) 

—  current  (s.) ;  Wattless  cur- 
rent (s.) 

-  poles  (s.  pi.)  (Electr.) 

—  turn  (s.) 

—  wire  (s.)  (Electr.) 

Ignition  (s.) 

—  by  spark. 

—  (Spontaneous). 
Ignition-heat  (s.) 

I.  H.  P.  (Abbreviation  for  «  in- 
dicated horse  power  »). 


Simbolo  usato  qualche  volta 
per  indicare  1'intensita  di 
corrente. 

Ferro  (m.)  a  doppio  T ;  Ferro 
(m.)  a  I. 

Calorimetro  (m.)  a  ghiaccio. 

Macchina  (f.)  per  fare  il  ghiac- 
cio. 

Icosaedro  (m.) 

Identita  (f.) 

IdioeJettrico. 

Idiostatico. 

Eiettrometro  (m.)  idiostatico. 

Metodo  (m.)  idiostatico. 
Bobine  (f.  pi.)  morte;   Bobine 

(f.  pi.)  inattive. 
Corrente  (f.)  inerte;  Corrente 

(f.)  swattata. 
Elettrodi  (m.pl.)  non  congiunti 

nei«tubi  di  Crookes. 
Spira  (f.)  morta. 

Filo  (m.)   morto ;  Fili  (m.  pi.) 

inattivi. 

Ignizione  (f.);  Accensione  (f.) 
Accensione  (f.)  a  scintilla. 
Accensione  (f.)  spontanea. 
Temperatura  (f.)  d'ignizione. 
Abbreviazione  per  «  caoallo- 

oapore  indicate  > ;  C.  V.  I. ; 

P.  S.  indicato. 
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Hohenmesser  (m.);  Hohenther- 

mometer  (n.);   Hypsometer 

(n.) 
Hypsometrie   (f.)    Hohenmes- 

sung  (f.) 
Hysteresis    (f.) ;    Magnetische 

Reibungsarbeit  (f.) 
Mognetische  Hysteresis  (f.) 
Statische  Hysteresis  (f.) 
ViskoseHysteresis(f.);Kriech- 

ende  Hysteresis  (f.) 
Hysteresismessapparat  (m.) 


Hypsometre  (m.) 


Hypsometrie   (f.);    Ipsometrie 

(f.) 
Hysteresis  (f.) 

Hysteresis  (f.)  magnetique. 
Hysteresis  (f.)  statique. 
Hysteresis  (f.)  visqueuse. 

Hysteresimetre  (m.) 


Das  Zeichen   fur   die   Strom- 
starke. 

Doppel  T  Eisen  (n.);  I  Eisen 

(n.) 

Eiskalorimeter  (n.) 
Eismachine  (f.) 

Ikosaeder  (n.);  Ikosaeder  (n.); 

Zwanzigflachner  (m.) 
Identitat  ^(f.) 
Idioelektrisch. 
Idiostatisch. 
Idiostatisches    Elektrometer 

(n.) 

Idiostatische  Methode  (f.) 
Todte  Spulen  (f.  pi.);  Inaktive 

Spuleri  (f.  pi.) 
Wattloser  Strom  (m.) 

Unverbundene  Elektroden  (f. 
pl.)inCrookes'schenR6hren. 
Tote  Windung  (f.) 

Todter  Dralit  (m.) ;  Inaktiver 

Draht  <m.) 

Entziindung  (f.) ;  Ziindung  (f.) 
Funkenziindung  (f.) 
Selbstentziindung  (f.) 
Entziindungstemperatur  (f.) 
Abkiirzung  fiir«indicirte  Pfer- 

destdrke  » ;  I.  P.  S. 


Symbole  pour 
courant  ». 


intensite"  de 


Fer  (m.)  [en]  double  T. 

Calorimetre  (m.)  a  glace. 
Machine  (f.)  a  glace. 

Icosaedre  (m.) 

Identite  (f.) 

Idioelectrique. 

Idiostatique. 

Electrometre  (m.  )  idiostatique. 

Methode  (f.)  idiostatique. 
Bohines  (f.  pi.)  mortes. 

Courant  (m.)  dewatte. 

Electrodes  (f.  pi.)  separees  dans 
les  tubes  de  Crookes. 

Tour  (m.)  mort;  Spire  (f.)mor- 
te. 

Fil  (m.)  mort. 

Ignition  (f.) 

Allumage  (m.)  par  etincelle. 
Ignition  (f.j  spontanee. 
Temperature  (f.)  d'ignition. 
Abreviation  pour  «  cheoai-oa* 
peur  indique"  ». 
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Illuminated    dial    instrument 

(8.) 

Illuminating  apparatus  (s.) 

—  effect  (s.) 

—  gas  (s.) 

—  power  (s.) 

Illumination  (s.) 

—  (Electr.) 

—  (Unit  (s.)  of). 
Image  (s.)  (Electr.) 
Imaginary  (adj.)  (Math.) 

—  equation  (s.) 

to  Imbibe  (v.)  (Techn.) 

Imbibition  (s.) 
Immersion  (s.) 

—  of  the  paddle-wheels;  Dip 
(s.)  of  the  floats. 


Immersion-battery  (s.)  (Electr.) 

Immersion-pipe  (s.) 

to  Immure  (v.) 

Immuration  (s.) 

Impact  is.)  (Mech.) 

Impedance  (s.);  Apparent  resi- 
stance (s.);  Virtual  resistan- 
ce (s.)  (Electr.) 

-  coil  (s.);  Arc  lamp  choking 
coil ;  Reactance  coil  (s.) 

—  (Oscillatory);  Impulsive  im- 
pedance (s.)  (Electr.) 

—  starter  (s.) 
Impediment  (s.)   on   the    line 

(Railw.) 

Impelling-power  (s.) ;  Propel- 
ling-power (s.) 

Impenetrable  (adj.)  (Techn.) 
Imperfect  brush  contact  (m.)% 

—  tuning  (s.) 

Impermeability    ( s. ) ;    Tight- 
ness (s.) 

Impermeable  (adj.) 

—  material  (s.) 

—  rings  (s.  pi.) 
Implicit  function  (s.) 
Imponderability  (s.) 


Strumento  (m.)  con  scala  illu- 

minata. 
Apparecchio  (m.)  d'illumina- 

zione. 

Ettetto  (m.)  illuminante. 
Gas  (m.)  illuminante. 
Forza  (f.)  illuminante:  Potere 

(m.)  illuminante. 
Illuminazione  (f.) 
Illuminamento  (m.) 
Unita  (f.)  d'illuminazione. 
Immagine  (f.)  elettrica. 
Immaglnario. 

Equaziome  (f.)  immaginaria. 
Imbevere;  impregnare;  Inca- 

tramare. 
Imbibizione    (f.) ;    Incatrama- 

zione  (f.) 
Immersione  (f.) 

Immersione  (f.)  delle  palette 
di  una  ruota  idraulica  ;  Im- 
mersione (f.)  d'  una  ruota  a 
palette. 

Pila  (f.)  a  immersione. 

Tubo  (m.)  d'immersione. 

Murare. 

Muratura  (f.) 

Scossa  (f.);  Colpo  (m.) 

Impedenza  (f ) ;  Impedanza  (f.) ; 
Resistenza  (f.)  apparente ;  Re- 
sistenza  (f )  virtuale. 

Rocchetto  (m.)  induttivo  d'una 
lampada  ad  arco. 

Impedanza  (f.)  oscillatoria;  Im- 
pedenza (f.)  oscillatoria. 

Avviatore  (m.)  a  impedenza. 

Impedimento  (m.)  sulla  linea; 
Ostacolo  (m.)  sulla  linea. 

Forza  (f.)  impulsiva;  Forza  (f.) 
motrice  ;  Forza  (f.)  d'  impul- 
sione. 

Impenetrable. 

Contatto  (m.).  imperfetto  delle 
spazzole. 

Sintonizzazione  (f.)  imperfetta. 

Impermeabilita  (f.) 

Impermeabile. 

Sostanza   (f. )    impermeabile; 

Materia  (f.)  impermeabile. 
Anelli  (m.  pi.)  impermeabili 
Funzione  (f.)  implicita. 
Jmponderabilita  (f.) 
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Instrument  (n.)  mit  beleuchte- 

ter  Skala. 
Leuchtapparat  (m.) 

Beleuchtungswirkung  (f.) 
Leuchtgas  (n.) 
Leuctkraft  (f.) 

Beleuchtung  (f.) 

Belichtung  (f.) 

Beleuchtungseinheit  (f.) 

Elektrisches  Bild  (n.) 

Imaginar. 

Imaginare  Gleichung  (f.) 

Tranken;  Impragnieren. 

Trankung  (f.);  Impragnierung 
(f.);  Eintrankung  (f.) 

Eintauchung  (f.);  Eintauchen 
(n.) 

Eintauchung  (f.)  der  Schaufeln 
eines  Wasserades ;  Eintauch- 
ung (f.)  der  Schaufelrader. 

Tauchbatterie  (f.) 

Eintauchrohr. 

Einmauern. 

Einmauerung  (f.) 

Stoss  (m.) 

Impedanz    (  f . ) ;    Scheinbarer 

Widerstand  (m.) ;  Virtueller 

Widerstand  (m.) 
Bogenlampendrosselspule  (f.) 

Oscillirende  Impedanz  (f.) 

Impedanzanlasser  Cm.) 
Hindernis  (n.)  auf  freier  Stre- 

cke. 
Treibkraft  (f.) ;   Triebkraft  (f.) 


Undurchdringlich. 
Unvollkommener  Biirstenkon- 

takt  (m.) 

Unscharfe  Abstimmung  (f.) 
Undurchdringlichkeit    (f.): 

Dichtheit  (f.) 

Undurchdringlich;  -dicht. 
Verdichtungsmaterial  (n.) 

Verdichtungsringe  (m.  pi.) 
Unentwickelte  Funktion  (f.) 
Unwagberkeit  (f.) 


Instrument  (m.)  a  cadran  6- 

claire. 
Appareil  (m.)  d'eclairage. 

Effet  (m.)  d'illumination. 

Gaz  (m.)  d'eclairage. 

Force  (f.)  d'eclairage ;  Pouvoir 

(m.)  e"clairant. 
Eclairage  (m.) 
Eclairement  (m.) 
Unite  (f.)  d'eclairement. 
Image  (f.)  electrique. 
Imaginaire. 

Equation  (f.)  imaginaire. 
Imbiber;  Impregner. 

Imbibition  (f.) ;  Impregnation 

(f.) 
Immersion  (f.) 

Immersion  (f.)  des  pales  d'une 
roue  hydraulique;  Immer- 
sion (f.)  d'une  roue  a  aubes. 

Pile  (f.i  d'immersion. 

Tuyau  (m.)  a  immersion. 

Emmurer. 

Murage  (m.) ;  Muraillement  (m.) 

Choc  (m.) 

Impedance  (f.);  Resistance  (f.) 

apparente;    Resistance    (f.) 

virtuelle. 
Bobine  (f.)  de  reaction  de  lam- 

pe  a  arc. 
Impedance  (f.)  oscillatoire. 

Demarreur  (m.)  a  impedance. 
Obstacle  (m.)  sur  la  route. 

Force  (f.)  d'impulsion;  Force 
(f.)  impulsive;  Force  (f.)  mo- 
Impenetrable. 

Contact  (m.)  imparfait  des  ba- 
lais. 

Accord  (m.)  imparfait. 

Impermeabilite  (f.);  Etancheite 
(f.) 

Impermeable;  Etanche. 

Materiel  (m.)  impermeable. 

Anneaux(m.pi.)impermeables. 
Fonction  (f.)  implicite. 
Impond^rabilite  (f.) 
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Imponderable  (adj.)  (Phys.) 
Impoverishment  (s.)  of  the  a- 

cid. 

to  Impregnate  (v.) 
Impregnated  wood  tank  (s.) 

Impregnation  (s.) 

—  of  wood  with  creosote. 


—  of  wood  with  sulfate  of  cop- 
per. 

Impression  (s.) 

Impulsion  ( s. ) ;  Impulse   ( s. ) ; 

(Techn.) 
Incandescence  (s.) 

Incandescent  (adj.) 

—  lamp  (s.);  Glow  lamp  (s.) 


Incandescent  carbon  (s.) 

—  light  (s.) 
Inch  (s.)  (Techn.) 

—  (Cubic). 

—  (Square). 

Inch-plank  (s.) 

—  (3/4);  Thin  board  (s.) 

-  (1  V4);  Thick  board  (s.) 


—  (1  Vi);  1 3A  inch-plank  (s.) 

Inch-plank   (Half.);   Half-inch 
board  (s.) 


Incidence  (s.) 

—  (Angle  (s.)  of). 
Inclination  (s.) 

—  compass  (s.) 

—  (Magnetical). 

—  (Terrestrial  magnetic  (s.) 

to  Incline  (s.)  (Techn.) 
Inclinometer  (s.) 
Incoercibility  (s.) 
Incombustibility  (s.) 


Imponderabile. 
Indebolimento  (m.)  dell'acido. 

Impregnare;  Iniettare. 
Tinozza  (f.)di  legno  impregna- 
te. 
Iniezione  (f.) 

Iniezione  (f.)  del  legno  al  creo- 
soto. 

Iniezione  (f.)  del  legno  al  sol- 
fa  to  di  rame. 
Impressione  (f.) 
Impulse  (m.) ;  Impulsione  (f.) 

Incandescenza  (f.) 

Incandescente. 
Lampada(f.)ad  incandescenza. 


Carbone  (m.)  della  lampada  ad 
incandescenza. 

Luce  (f.)  ad  incandescenza. 

Pollice  (m.)  (=  25,4  mm.) 

Pollice  (m.)  cubo  (=  16,386  cmc.) 

Pollice  (m.)  quadrato  (=  6,451 
omq.} 

Asse  (f.)  di  1  pollice  di  spes- 
sore:  Asse  (f.)  di  un  pollice. 

Asse  (f.)  di  tre  quorti  di  polli- 
ce; Asse  (f.)  di  3/4  di  pollice. 

Asse  (f.)  di  un  pollice  e  un 
quarto. 


Asse  (f.)  di  un  pollice  e  mezzo 
a  un  pollice  e  tre  quarti. 

Asse  (f.)  di  mezzo  pollice  di 
spessore ;  Asse  (f.)  di  mezzo 
pollice. 

Incidenza  (f.) 

Angolo  (m.)  d'incidenza. 

Inclinazione  (f.) 

Bussola  (f )  di  inclinaziqne. 

Inclinazione  (f.)  magnetica. 

Inclinazione  (f.)  del  magneti- 

smo  terrestre. 
Inclinare. 
Inclinometro  (m.) 
Incoercibilita  (f.) 
Incombustibilita  (f.) 
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(n.; 
Weis 


Unwaerbar. 
Saureverarmung  (f.) 

Tranken;  Impriignieren. 
Impragnierte  Holzwanne  (f.) 

Trankung  (f.)-  Impragnierung 

(f.);  Impregnation  (r.) 
Impragnierung  (f.)  des  Holzes 

mit   Kreosot ;   Kreosotirung 

(f.)  des  Holzes. 
Impragnierung  (f.)  des  Holzes 

mit  Kupfervitriol. 
Drucken  (n.);  Abdrucken  (n.) 
Antrieb  (rn.);  Impuls  (m.);  Stoss 

(m.) 
Inkandescenz  (f.)  Weissgliihen 

(n.) 

reissgluhend. 
Gluhlampe  (f.);  Inkandescenz- 

lampe    (f.);    Gliihlichtlampe 

Gluhlampenkohle  (f.) 

Gluhlicht  (n.) 
Zoll  (m.)  (=25,4  mm.) 
Kubikzoll  (m.)  (=  16,386  com.) 
Quadratzoll  (m.)  (—  6,454  qcm.) 

Mittelbrett  (n.) ;  Gemeinbrett 
(n.) 

Sattelbrett  (n.);  Kisbenbrett 
(n.);  Mainbrett  (n.) 

Halbes  Spiindbretr,  (n.);  Bank- 
lade  (f.);  Tischlerbrett  (n.); 
Ganzes  Brett  (n.);  Dickbrett 
(n.) 

Ganzes  Spimdbrett  (n.) ;  Falz- 
brett  (n.) 

Halbzqlliges  Brett  in.);  Durch- 
schnittsbrett  (n.);  Dunnbrett 
(n.);  Halbbrett  (n.);  Herren- 
brett  (n.);  Tafelbrett  (n.) 

Einfall  (in.) 

Einfallswinkel  (m.) 

Neigung  (f.);  Inklination  (f.) 

Neigungskompafz  (m.) 

Magnetiichc  Inklinotion  (f.) 

Erdmagnetische  Inklination  (f) 

Neigen. 

Inklinometer  (n.) 
Unzusammenhaltbarkeit  (f.) 
Unverbrennbarkeit  (f.) 


Imponderable. 
Appauvrissement  (m.)  de  1'a- 

cide. 

Impregner;  Imbiber. 
Euve  (f.)  en  bois  impregne. 

Injection  (f.);  Impregnation  (f.) 
Imbibition  (f.) 

Injection  (f.)  du  bois  au  creo- 
sote. 

Injection  (f.)  du  bois  au  sulfate 

de  cuivre. 
Impression  (f.) 
Impulsion  (f.) 

Incandescence  (f.) 

Incandescent. 

Lampe  (f.)  a  incandescence. 

Carbon  (m.)  d'une  lampe  a  in- 
candescence. 

Lumiere  (f.)  a  incandescence. 
Pouce  (m.)  (=  25,4  mm.) 
Pouce  (m.)  cube  (=  16,386  cm3). 
Pouce  (m.)  carre  (=  6,451  cm3). 

Planche  (f.)  de  1  pouce  d'epais- 

seur. 
Planche  (f.)  de  3/4  pouce  d'epais- 

seur. 
Planche  (f.)  de  1 V4  pouce  d'e- 

paisseur. 


Planche  (f.)  de  \  V2  -  1 3/4  pouce 

d'epaisseur. 
Planche  (f.)  de  V«  pouce  d'  e- 

paisseur;  Feuillet  (m.) 

Incidence  (f.) 

Angle  (m.)  d'incidence. 

Inclinaison  (f.) 

Boussole  (f.)  d'inclinaison. 

Inclinaison  (f.)  magnetique. 

Inclinaison  (f.)magnetique  ter- 

restre. 
Incliner. 

Inclinometre  (m.) 
Incoercibilite  (f.) 
Incombustibilite  (f.) 
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Incombustible  (adj.) 

—  insulating  material  (s.) 

Incoming  current  (s.) 
Incommensurability  (s.) 
Incommensurable  (adj.) 
Incompressibily  (s.) 
Incompressible  (adj.) 
Inconstancy  (s.)  of  cell. 
Increase  (s.)  of  current  ;  Rise 
of  current. 

—  of  speed  (s.) 
Increment  (s.)  (Techn.) 
Incrustation  is.);  Sediment  (s.) 

(Steam-eng.) 

—  of  porous  cells. 

Indecomposable  (adj.)  (Tech.) 
Indefinite  (adj.)  (Techn.) 

—  integral  (s.) 
Indented  (adj.) 

—  bar  (s.) 

Indeterminate  (adj.) 
Indetermination  (s.) 
Index  (s.) 

India-rubber  (s.)  ;  Caoutchouc 

(s.) 

-  buffer  (s.) 

--  covered  wire  (s.) 

—  ferrule  (s.) 

-  gloves  (pi.) 

—  packing  (s.) 

--  pipe  (s.) 


--  plate  (s.) 
--  ring  (s.  pi.) 

--  tape  (s.);  Rubber-tape  (s.) 
--  tube  (s.) 

--  valve  (s.) 

Indicated  horse-power  (s.)  ;  I. 
H.  P. 


Incombustibile. 

Isolante  (m.)  incombustibile. 

Gorrente  (f.)  d'arriyo. 
Incommensurabilita  (f.) 
Incommensurable. 
Incompressibilita  (f.) 
Incompressible. 
Incostanza  (f.)  della  pila. 
Accrescimento  (m.)  della  cor- 

rente. 

Aumento  (m.)  di  velocita. 
Increment©  (m.) 
Incrostazioni  (f.  pi.)  nelle  cal- 

daie  a  vapore;  Sedimenti  (m. 

pi.)  delle  caldaie  a  vapore. 
Incrostazione  (f.)  dei  vasi  d'ar- 

gilla  porosi. 
Indecomponibile. 
Indefinite. 

Integrale  (m.)  indefinite. 
Dentato. 
Asta  (f.)  dentata. 
Indeterminate. 
Indeterminazione  (f.) 
Indice  (m.) 

Gomma  (f.)    elastica ;  Caout- 
chouc (m.);  Caucciu  (m.) 
Respintore  (m.)  di  caucciu. 

Conduttore  (m.)  ricoperto  di 

caucciu. 
Rosetta  (f.)  di  caucciu;  Anello 

(m.)  di  caucciu. 
Guanti  (m.  pi.)  di  gomma. 

Guarnizione  (f.)  di  caucciu. 

Tubo  (m.)  di  gomma;  Tubo  (m.) 
di  caucciu;  Manichetta  (f.)  di 
caucciu. 

Piastra  (f.)  di  caoutchouc;  Pia- 
stra  (f.)  di  caucciu. 

Anelli  (m.  pi.)  di  gomma ;  A- 
nelli  (m.  pi.)  di  caucciu. 

Nastro  (m.)  di  caucciu. 

Tubo  (m.)  di  caucciu ;  Mani- 
chetta (f.)  di  gomma. 

Valvola  (f.)  di  gomma. 

Cavallo-vapore  (m.)  indicate. 
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Unverbrennbar:  Unverbrenn- 
lich. 

Unverhrennbores  Isolations- 
material  (n.) 

Aukommender  Strom  (m.) 

UnmessbnrkHit  (f.) 

Unt-rmesslich. 

Unverdichtbarkeit  (f.) 

Unziisammendruckbar. 

Inkostnnz  (f.)  des  Elementes. 

Anschwellen  (n  )  des  Stromes. 

Geschwindigkeitszunahme  (f.) 
Zuwaclis  on.);  Inkrement  (n.) 
Kesselstein  (m.) 

Durch  wachsen  (n.)  der  porosen 

Tonzellen. 
Unzerlegbar. 
Unendlich. 

Unhestimmtes  Integral  (n.) 
Gezalmt. 
Zahnstnnge  Cf.) 
Unbestimmt. 
Unbestinmitheit  (f.) 
Zeiger  (m.) 

Kautschuk  (m.) 
Kautschukbuffer  (m.) 
Kautschukdraht  (m.) 
Kautschukring  (m.) 
Gummihandschuhe  (m.  pi.) 

Kautschukpackung  (f);  Kaut- 
schukdichtung  (f.) ;  Kauts- 
chukliderung  (f.) 

Kautschukrohrm):Kautsckuk- 
schlauch  (m.) 

Kautsohukplatte  (f.) 

Gummidichtungsringe  Cm.  pi.); 

Kautschukringe  (m.  pi.) 
Kautschukband  (n.) 
Kautscliukrohr  (n);  Kautschuk- 

scfilauch  (m.) 
Gummiventil  (n  ) 
Indicirte  Pferdestarke  (f.);  I. 

P.  S. 
WEBBER. 


Incombustible. 

Isolant  (m.)  incombustible. 

Cournnt  (m.)  d'arrive. 
Incommensurabilite  (f.) 
Incommensurable. 
Incompressibilite  (f.) 
Incompressible. 
Inconstance  (f)  de  Telement. 
Accroissement   (m.)  [d' inten- 

site]  du  courant. 
Acceleration  (f.)  de  vitesse. 

Incrustations  (f.  pi.)  dans  les 
chaudieres  a  vapeur. 

Incrustation  (f.)  des  vases  po- 
reux. 

In<lecomposable. 

Indeflni. 

Integrale  (f.)  indeflnie. 

Dente;  Endente. 

CremMillere  (f.) 

Indeterrnine. 

Indeterminntion  (f.) 

Index  (m.);  Indice  (in.);  Aiguil- 
le (f.) 

Caoutchouc  (m.);  Gomme  (f.) 
elastique. 

Tampon  (m  )  a  rondelles  de 
caoutchouc. 

Gonducteur  (m.)  recouvert  de 
caoutchouc. 

Anneau  (m.)  de  caoutchouc. 

Gants  (m.  pi.)  en  cautchouc. 
Garniture  (f.)  en  caoutchouc. 


Tuyau  (m.)  en  caoutchouc. 

Plaque  (f.)  de  caoutchouc. 
Anneaux  (in.  pi.)  de  gomme. 

Ruban  (m.)  de  caoutchouc. 
Tuyau  (m.)  en  caoutchouc. 

Soupape  (f.)  en  caoutchouc. 
Cheval-vapeur  (m.)  indique. 
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Indicator  (m.) 

—  of  curves. 

—  of  gradient. 

—  of  the  current  direction. 

—  of  Watt. 

—  (Electric  speed)  (Railvv.) 

—  (Electric  water-level). 

-  (of  field  direction). 

—  (Paper-cylinder  (s.)  of  the). 

—  (Screw  (s.)  of  an). 

—  (Phasis). 

—  (Vacuum). 

—  (Test  (s.)  with  the). 

—  (Speed). 
Indicator-cord  (s.) 
Indicator-diagram  (s.) 
Indicator-motion  (s.) 
Indicator-paper  (s.) 
Indicator-pencil  (s.) 
Indicator-piston  (s.) 
Indicator-scale  (s.) 

Indicator-screw  (s.) 
Indicator-thermometer  (s.) 
to  Induce  (v.)  (Electr.) 
Induced  (adj.)  (Electr.) 

—  charge  (s.) 

—  circuit  (s.) 

—  current  (s.) 

-T  electrisation  (s.)  of  the  first 
species. 

—  electrisation  (s.)  of  the  se- 
cond species. 

—  magnetism  (s.) 

—  wire  (s.);  Secondary-wire  (s.) 

Inducing  (adj.) 
—>  circuit  (sj 

-  wire  (s.;;  Primary  wire  (s.) 

Inductance  (s.)  (Electr.) 

Inductance-balance  (s.);  Induc- 
tance-bridge (s.) 
Induction  (s.) 


Indicatore  (m.) 

Indicatore  (m.)  delle  curve. 

Indicatore  (m.)  delle  pendenze. 

Indicatore  (m.)  della  direzione 

della  corrente. 
Indicatore  (m.)  di  Watt. 
Indicatore  (m.)  elettrico  della 

velocita  d'un  treno. 
Indicatore  (m.)  elettrico  di  li- 

vello. 
Indicatore  (in.)  della  direzione 

delle  linee  di  forza. 
Tamburo  (m.)  delPindicatore. 

Vite  (f.)  dell'indicatore. 
Indicatore  (in.)  di  fase. 
Indicatore  (m.)  del  vuoto. 

Prove  (f.  pl.i  coll'indicatore. 

Tacometro  (m.) 
Cordone  (m.)  dell'indicatore. 
Diagramma  (m)  dell'indicatore. 
Moto  (m.)  dell'indicatore. 
Cartn  (f.)  dell'indicatore. 
Matita  <f.j  dell'indicatore. 
Stantuffo  (m.)  dell'indicatore. 
Scala  (f.)  dell'indicatore. 

Vite  (f.)  dell'indicatore. 

Termometro  (m.)  indicatore. 

Indurre. 

Indotto. 

Garica  (f.)  indotta. 

Circuito  (m.)  indotto. 

Corrr nte  (f.)  indotta;  Corrente 
(f.»  d'induzione. 

Elettrizzazione  (f.)  indotta  del- 
la  prima  specie. 

Elettrizzazione  (f.)  indotta  del- 
la  seconda  specie. 

Magnetismo  (m.)  indotto. 

Filo  un.)  indotto;  Filo  (m.)  se- 
condario. 

Inducente;  Induttore. 

Circuito  (in.)  induttore. 

Filo  (m.)  induttore ;  Filo  (m.) 
primario. 

Induttanza  (f ):  Coefflciente  (m.) 
di  autoinduzione. 

Bilancia  (f.)  d'induzione. 

Induzione  (f.) 
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Indicator  im.) 
Kurvenzeiger  (m.) 
Neigungszeiger  (in.);  Gradien- 

tenpfjml  (in.) 
Stromrichtungsanzeiger  (m.) 

Watt'scher  Indikator  (m.) 
Elektrischer  Zuggeschwindig- 

keitsinesser  (m.) 
Elektrischer   Wasserstandan- 

zeiger  in.) 
Kraftlinienrichtungszeiger  (m) 

Indikatortrommel  (f.) 

Indikatorschraube  (f.) 
Phaseindikator  (m.) 
Vakuutnineter  (n.);  Luftleere- 

messer  (in.  > 
Indikatorversuch  (m.) 

Tachometer  (n.) 
Indikatorsctinur  (f.) 
Indikatordiagramm  (n.) 
Indikatorhewegung  (f.) 
Indikntorpapier  (n.) 
Indikatorstift  (in.) 
Indikatorkolhen  (m.) 
Indikatorskala  (f.) 

Indikatorschraube  (f.) 
Indikatorthennometer  (n.) 
Induzieren ;  Inducieren. 
Induziert;  Induciert. 
Inducierte  Ladung  (f.) 
Inducierter  Stroiukreis  (m.) 
Induktionsstrorn  (m.) 

Inducierte   Flektrisierung  (f.) 

der  ersten  Art. 
Inducierte   Elektrisierung  (f.) 

der  zweiten  Art. 
Inducierter  Magnetismus  (m.) 
Inducierter  Druht  (m.) 

Inducierend. 

Inducierender  Stromkreis  (m.) 

Inducierender  Druht  (m.) 

Induktanz   (f.);    Selhstinduk- 

tionskoefflcient  (m.) 
Induktionswaage  (f.) 

Induktion  (f.) 


Indicateur  (m.) 

Indicateur  -(m.)  des  courbes. 

Indicateur  (m.)  de  declivete. 

Indicateur  (m.)  de  direction. 

Indicateur  (m.)  de  Watt. 
Indicateur  (in.)  eiectrique  de 

la  vitesse  d'un  train. 
Indicateur  (in.)  eiectrique  de 

niveau  d'eau. 
Indicateur  (in.;   de    sens    des 

lignes  de  force. 
Cylindre  (m.)  poter-papier  de 

I'indicateur. 
Vis  (f.)  de  I'indicateur. 
Indicateur  <m.)  de  phase. 
Indicateur  (m.)  du  vide. 

Preuves  (f  pi.)  avec  I'indica- 
teur. 

Tachometre  (m.) 

Cordon  (m.)  de  Pindicateur. 

Diagramme<m.,)de  I'indicateur. 

Mouvement  (m  )  de  1  indicateur. 

Papier  (in.)  de  I'indicateur. 

Crayon  (in.)  de  I'indicateur. 

Piston  (m.)  de  1'indicateur. 

Echelle  (f.)  de  pression  de  I'in- 
dicateur. 

Vis  (f..  tie  I'indicateur. 

Thermometre  (m.)  indicateur. 

Induire. 

Induit. 

Charge  (f.)  induite. 

Circuit  (m.)  induit. 

Courant  (in.)  induit;  Courant 
(m.t  d'induction. 

Electrisation  (f.)  induite  de  la 
premiere  espece. 

Electrisntion  (f.)  induite  de  la 
seconde  espece. 

Magnetisme  (in.)  induit. 

Fil  (m.)  induit;  Fil  (m.)  secon- 
daire. 

Induisant ;  Inducteur. 

Circuit  (in.)  inducteur. 

Fil  (in.)  inducteur;  Fil  (m.)  pri- 
maire. 

Inductance  (f.);  Coefficient  (m.) 
de  self-induction. 

Balance  (f.)  d'induction. 

Induction  (f.) 
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Induction  (Armnture). 
—  (Coefficient  (s.)  of  Self). 


-  (Couple  (s.)  of). 

-  (Cross);  Cross-magnetizing 
effect  (s.) 

-  (Dynamic). 

-  (Dynamo-electric). 

-  (Electricity  (s.)  by). 

-  (Electro-dynamic). 


—  (Electro-magnetic). 


—  (Electromotive  force  (s.)  of). 

—  (Electrostatic). 

—  (Flow  (s.)  of  induction). 

—  (Magnetic).  " .-:. 

—  (Magneto-electric). 

-  (Mutual). 

—  (Coefficient  (s.)  of  mutual). 

—  (Peristaltic). 

-  (Self). 

—  (Static). 

—  (Unipolar). 

—  (Unit  (s.)   of  Self-);  Henry 

—  (Vertical). 

Induction-balance  (s.) 
Induction-coil  (s.);  Induction- 
bobbin  (s.) 

Induction-current  (s.) 
Inductive-capacity  (s.) 

Inductive  load  (s.) 
Inductometer  (s.) 

—  (Differential). 
Inductor  (s.) 

—  alternator  (s.) 

—  (Differential). 

—  (Ringing). 


Induzione  (f.)  nell'indotto. 

Coefficiente  (m  )  di  autoindu- 
zioi.e ;  Coefficiente  '  m  )  di  in- 
duzione propria;  Coefficiente 
(m.)  di  selflnduzione. 

Coppia  (f.)  di  indu/ione. 

Induzione  (f.)  neH'anuatura  di 
un;»  dinnmo. 

Induzione  (f.;  dinamica. 

Induzione  (f.    dinamoelettrica. 

Elettricita  if.)  per  induzione. 
Induzione  (f.)  elettrodinamica. 


Induz.one  (f.)  elettromagne- 
tica. 

Forza  (f.)  elettromotrice  d'in- 
duzione. 

Induzione  (f.)  elettrostatica. 

Flusso  (in.)  d'induzione. 

Induzione  (f.)  mngnetica. 

Induzione  (f.)  magnetoelettri- 
ca. 

Induzione  Cf.)  mutua. 

Coefficiente  (m.)  d'induzione 
mutua. 

Induzione  (f.)  peristaltica. 

Induzione  (f.)  propria;  Autoin- 
duzione  <fj;  Selflnduzione  (f.) 

Induzione  (f.)  statica. 

Induzione  (f.)  unipolnre. 

Unita  (f.)  di  selflnduzione;  Hen- 


ry (m.) 
Indu 


uzione  (f.)  verticale. 


Bilancia  (f.)  d'induzione. 
Rocchetto  (m.)  d'induzione. 

Corrente  <f.)  d'induzione. 
Capacitn  (f.)  d'induzione;  Po- 

tere  (m.)  d'induzione. 
Carico  (m.)  induttivo. 
Induttometro  tm.) 

Induttometro(m.)difterenziale 

Induttore  (m.) 

Alternatore  (m.)  a  riluttanza 

variahile  a  ferro  girevole. 
Induttore  (m.)  differenziale. 
Induttore  (m.)  magneto-elet- 

trico. 
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Kraftlinienricbtungszeiger  (m) 
Selbstinduktionskoefficient  (m) 


Induktionselement  (n.) 
Ankerinduktion  (f.) 

Dynamische  Induktion  (f.) 
Dynamoelektrische  Induktion 

Induktionselektricitnt  (f.) 
Elektmmagnetiscbe  Induktion 

(f.);  Elektrodynamische  Wir- 

kung  (f.) 
Elektrodynamiscbe    Wirkung 

(f.);  Elektromagnetiscbe  In- 
duktion (f.) 
Indnktionselektromotorische 

Kraft  (f.) 

Elpktrostatische  Induktion  (f.) 
Induktionsflux  (m  ) 
Mngnetiscbe  Induktion  (f.) 
Magnetelektriscbe    Induktion 

(f.) 

Gegenseitige  Induktion  Cf.) 
Koefficient  (m.)  der  gegenseiti- 

gen  Induktion. 
Peristaltisi-he  Induktion  (f.) 
Selbstinduktion  (f.) 

Statische  Induktion  (f.) 
Unipolarinduklion  if) 
Einheit  (f.)   der   Selbstinduk- 
tion ;  Henry  (n.> 
Vertikale    Deviationsvvirkung 

Induktionswage  (f ) 
Induktionsrolle  (f.);  Induktions- 

spule  Cf.) 

Induktionsstrom  (m.) 
Induktionsvermogen  (n.) 

Induktive  Belastung  (f.) 
Induktometer  (n.);  Induktions- 

messer  (in.) 

Differentia  induktometer  (n.) 
Induktor  <m.) 
Induktormaschine  (f.) 

Ditferentialinduktor  (m.) 
Lauteinduktor  (m.) 


Induction  (f.)  dans  r  induit. 

Coefficient  (f.)  d'induction  pro- 
pre;  Coefficient  (m.)  de  self- 
induction. 

Couple  (m.)  d'induotion. 
Induction   f.)  dans  1' armature 

d'une  dynamo. 
Induction  <f )  dynamique. 
Induction  (f.)  dynamo-electri- 

que. 

Electricite  Cf.)  par  induction. 
Induction  (f.)  electro-dynami- 

que. 

Induction  (f.)  electromagneti- 
que. 

Force  (f.)  electromotrice  d'in- 
duction. 

Induction  (f.)  electrostatique. 

Flux  Cm.)  d'induction. 

Induction  Cf.)  magnetique. 

Induction  (f.)  magneto-electri- 
que. 

Induction  (f.)  mutuelle. 

Coefficient  im.)  d'induction  mu- 
tuelle. 

Induction  (f.)  peristaltique. 

Induction  (f.)  propre;  Self-in- 
duction (f.) 

Inductjon  (f.)  statique. 

Induction  (f.)  unipolaire. 

Unite  (f.)  self-iuduction. 

Induction  (f.)  propre. 

Balance  Cf.)  d'induction. 
Bobine  (f.)  d'induction. 

Courant  (m.)  d'induction. 
Capacite  (f.)  inductive. 

Charge  (f.)  inductive. 
Inductometre  (m.) 

Inductometre  (m.)  differentiel. 

Inducteur  (m.) 

Alternateur  (m.)  a  reluctance 

variable. 

Inducteur  (m.)  differentiel. 
Inducteur  (m.)  magneto-elec- 

trique. 
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Inductor  (Weber's  earth). 

—  wheel  (s.) 

Inductophone  <s.)  (Electr.) 
Industrial  <adj.)  (Techn.) 

—  exhibition  (s.) 

—  rheostat  Cs.) 

Inertia  (S.);  Vis  inertia  (s.) 

—  (Momentum  (s.)  of). 
Inexplosive  (adj.) 

Inferior  boiler  (f.) 
Infiltration  (s.) 

Infinitesimal  calculus  (s.) 
Inflammable  (adj.) 

—  gas  (s.)  (Chem.) 

Inflammation  (s.)  (Techn.) 
Inflexibility  (s.)  (Techn.) 

Inflexion  (s.) ;  Inflection  (s.) 

Influence  (s.);  Electric  influence 
(s.) 

Influence  (s.)  (alternating  ma- 
chine). 

—  (Double). 

—  (Electricity  (s.)  by). 

~  machine  (s.)  (Wimshurst's). 

—  magnetic  (adj.) 

Influence-machine  (s.) 
Infusibility  (s.) 
Infusible  (adj.) 
Ingot  (s.) 
Ingot-iron  (s.) 
Ingot-iron  plate  (s.) 
Ingot-steel  (s.) 

Initial  intensity  (s.)  of  emitted 
waves. 

—  position  (s.) 

—  pressure  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  temperature  (s.) 

—  velocity  (s.) 
to  Inject  (v.) 


Induttore  (m.)  terrestre  di  We- 
ber. 
Ruota  (f.)  dell'induttore. 

Induttofono  (m.) 

Industriole. 

Esposizione  (f.)  industrial. 

Reostato  (m.)  industriale. 
Inerzia  (f.);  Forza  (f.)  d'inerzin. 

Momento  (m.)  d'inerzia. 
Inesplodibile. 

Tubo  (m.)  bollitore  inferiore ; 

Bollitore  (m.)  inferiore. 
Inflltrazione  (f.) 

Calcolo  (m.)  inflnitesimale. 

Infiammabile. 

Gas  (m.)  idrogeno;  Gas  (m.)  in- 

flammabile. 
Accensione  (f.) 
Inflessibilita  (f.) 

Inflessione  (f.) 

Influenza  (f.);  Induzione  (f.)  sta- 
tica. 

Macchina  (f.)  ad  influenza  a 
corrente  alternata. 

Influenza  (f.)  doppia. 

Elettricita  (f.)  per  influenza. 

Macchina  (f)  elettrica  di  Wims- 
hurst. 

Influenza  (f.)  magnetfca;  In- 
duzione (f.)  magnetica. 

Maccliina  (f.)  d' influenza. 

Infusibilita  (f.) 

Infusibile. 

Verga  (f.);  Sbarra  (f.). 

Ferro  (m )  fuso. 

Lamiera  (f.)  di  ferro  fuso. 

Acciaio  (m.)  fuso. 

Intensita  (fj  iniziale  delle  oride 
emesse. 

Posizione  (f.)  iniziale. 

Pressione  (f.)  iniziale. 

Resistenza  (f.)  inizinle. 

Temperaturn  (f.)  iniziale. 

Velocita  (f.)  inizinle. 

Iniettare ;  Impregnare- 
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Erdinduktor  (m.) 
Induktorrad  (n.) 

Induktophon  (n.) 
Industriell. 
Industrieausstellung  (f.);   Ge- 

werbeausstellung  (f.) 
Industriellrheostat  (m.) 
Tragheit  (f.);  Tragheitsvermo- 

gen  (n.) 

Tragheitsmoment  (n.) 
Unexplodierbar;  Nicht  explo- 

dierend. 
Darunter  liegender  Sieder  (m.) 

Durchsickern  (n.) ;  Einsicker- 

ung  (f.) 

Inftnitesimalrechnung  (f.) 
Entzundlich. 
Wasserstoffgas  (n.) 

Entziindung  (f.);  Ziindung  (f.) 
Unhiegsamkeit(f.);  Unbiegbar- 

keit  (f.) 
Inflexion    (f.);    Biegung    (f.) ; 

Wendung  (f.) 
Influenz  (f.) 

Wechselstrominfluenzmaschi- 

ne  (f ) 
Doppelinfluenz  (f.) 

ifluenzelektricitat 


(f.) 
Influenzmaschi- 


In 

Wimshursts 

ne  (f.) 
Magnetische  Influenz  (f.) 

Influenzmaschine  (f.) 
Unschmelzharkeit  (f.) 
Unschmelzbar. 
Barren   m.) 
Flusseisen  (n.) 
Flusseisenblech  (n.) 
Flussstahl  (m.) 
Anfangsintensitat  (f.)  der  aus- 

gesandten  Wellen. 
Anfangstellung  (f.) 
Anfangsdruck  (m.) 
Initial widerstand  (m.) 
Anfangtemperatur  (f.) 
Anfangsgeschvvindigkeit  (f.) 
Einspritzen ;  Tranken ;  Impra- 

gnieren. 


Inducteur    (m.)    terrestre    de 

Weber. 
Roue  (f.)  des  inducteurs;  Roue 

(f.)  inductrice. 
Inductophone  (m.) 
Industriel. 
Exposition  (f.)  industrielle. 

Rheostat  (m.)  industriel. 
Inertie  (f.);  Force  (f.)  d'inertie. 

Moment  (m.)  d'inertie. 
Inexplosible. 

Bouilleur  (m.)  inferieur. 
Infiltration  (f.) 

Calcul  (m.)  infinitesimal. 

Inflammable. 

Gaz  (m.)  hydrogene. 

Inflammation  (f.) 
Inflexibility  (f.) 

Inflexion  (f.) 

Influence  (f.);  Induction  (f.)  e- 

lectrostatique. 
Machine  (f.)  a  courant  alter- 

natif. 

Influence  (f.)  double. 
Electricite  (f.)  influence. 
Machine   (f.)    a    influence    de 

Wimshurst. 
Influence  (f.)  magnetique. 

Machine  (f.)  influence. 

Infusibilite  (f.) 

Infusible. 

Barre  (f.) ;  Lingot  (m.) 

Fer  (m.)  fondu. 

T61e  (f.)  de  fer  homogene. 

Acier  (m.)  fondu. 

Intensite  (f.)  initiale  des  ondes 

emises. 

Position  (f.)  initiale. 
Pression  (f.)  initiale. 
Resistance  (f.)  initiale.  . 
Temperature  (f.)  initiale. 
Vitesse  (f.)  initiale. . 
Injecter;  Impregner;  Imbiber 
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to  Inject  (v.)  telegraph-poles 
(Electr.) 

Injection  (s.);  Injecting  (s.)  (see 


Injection-cock  (s.) 
Injection-pipe  (s.) 
Injection-water  (s.) 


Injector  (s.)  (Mach.) 

—  (Giff'ard's). 

—  (Ma/za's). 

—  (Self-adjusting). 

—  (Sucking). 

—  (Universal). 

Ink  (s.)  ( Lithographic). 

—  (China);  Indian  ink  (s.) 
to  Ink  (v.)  (Draw.) 

Inlet  (s.)  (Mach.) 
Inlet-pipe  (s.) 
Inlet- valve  (s.) 

Inner  coating  or  armature  of 
a  Ley  den  jar  (s.) 

Inscriptible  (adj.);  Inscribable 

(adj.;  (Techn.) 
to  Insert  (v.);  to  Place  (v.)  in 

circuit  (Electr.) 
to  insert  (v.)  the  carbons  (s.) 
Insertion  (s.)  (Electr.) 

Inside  (s.)  of  a  triangle. 
Inside  diameter  (s.) 

—  frame-beam  (s.) 

—  gearing  (s  ) 

—  inspection  (s.)  of  the  boilers. 
Inside-lap  (s.)  (Steam-eng.) 
Inside-lead  (s.)  (Steam-eng.) 

Insolubility  (s.);  Insolubleness 

(s.) 


Iniettare  i  pali  del  telegrafo. 


Iniezione  (f.);  Impregnazione 

Robinetto  Cm.)  d'iniezione. 
Tubo  (m.)  d'iniezione. 
Acqua  (f.)  d'iniezione;  Acqua 
(f.)  ui  condensazione. 

Iniettore  (m.) 

Iniettore  (m.)  Gift's rd. 
Iniettore  mi.)  Mazza. 
Iniettoie  (mj  automotore. 
Iniettore  (m.)  aspirante. 

Iniettore  (m.)  universale. 
Irichinstro  (mj  litograftco. 
Inchiostro  mi.)  di  China. 
Passare  un  disegno  all'inchio- 

slro. 
Amrnissione  (f.) 

Tubo  (m.)  d'ammissione. 
Valvola  (f.)  d'ammissione. 

Armatura  interna  d'una  bot- 
tiglia  di  Leida. 

Inscrivibile. 

Inserire;  Mettere  nel  circuito; 

Intercalare;  Interpolare. 
Mettere  <v.)  a  p.  sto  i  carboni. 
Inserzione  (f.) ;  Interpolazione 

(f.) 
Superflcie  (f)  d'un  triangolo; 

Area  (f.)  d'un  triangolo. 
Diamelro  (m.)  interne. 

Cosciale  (m.)  interne. 
Ingranaggio  un.)  interne;  Den- 

tntura  (f.)  interna. 
Visita   (f)   interna   delle  cal- 

daie  (f.) 
Ricoprimento     (m.)     interne  ; 

Sp^orto  (m.)  interne. 
Anticipazione  (f.)alla  scarica; 

Avanzo  un.)  alia  scarica. 
Insolubilita  (f.) 
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Telegraphenstangen  tranken; 

Telegraphenstangen  irnpra- 

ffnieren. 
Einspritzung  (f );  Trankung  (f.) 

Impragnierung(f.);  Einsprit- 

zen  (n.);  Impregnation  (f.) 
Einspritznnhn  Cm.) 
Einspritzrohr  <n.) 
Einspritzwwsser     (n.);     Injek- 

tionswasser  (n.) ;  Kondensa- 

tionswasser  (m  ) 
Injektor    (m.);    Dampfstrabl- 

pumpe  (f.) 
Giffardinjfktor  (m.) 
Ma/zainjektor  on.) 
Selbsthattiger  Injektor  (m.) 
Saugende   Dampfstrahlpumpe 

Universnlinjektor  Cm.) 
Lithograplnsche  Tinte  (f.) 
Tusc-he  (f.) 
Auszielien. 

Einlass  (m.);  Einstromung  (f.); 
Zufluss  (m.) 

Einlassrohr  (n.) ;  Admissions- 

rolir  (n.) 
Einlassventil    (n.);     Einlass- 

klappe  (f.) 
InnererBelag  (in.)  oderinnere 

Armatur  (f )  einer  Leydener 

Flnsche. 
Einschreibbar. 

Einschalten. 

Die  Kohlen  einsetzen  (v.) 
Einschaltung  <f.) 

Flacheninbalt  (m.;  eines  Drei- 

ecks. 
Lichte  Weite  (f.) 

Innerer  Rabmentrager  (m.) 
Innere  Verzabnung  (f.) 

Innere  Kessel  re  vision  (f.) 
Innere  Ueberdeckung  (f.) 
Innere  Voreilung  (f.) 
Unaufloslichkeit  (f.) 


Injecter  les  poteaux  telegra- 
pbiques. 

Injection  (f.);  Impregnation  (f.); 
Imbibition  (f.) 

Rohinet  (m.)  d'injection. 
Tuyau  (m.)  d'iniection. 
Eau  (f )  d'inj  ction;  Eau  (f.)  de 
condensation. 

Injecteur  (m.) 

Injecteur  Cm.)  Siffard. 
Injecteur  (rn.)  Maz/a. 
Injecteur  (m.)  automoteur. 
Injecteur  (m.)  aspirant. 

Injecteur  cm.)  universel. 
Encre  (f.)  lithograpbique. 
Encre  (f.)  de  Chine. 
Passer  a  Pencre. 

Admission  (f.) 

Tuyou  (m.)  d'admission. 

Soupape  (f.)  d'admission. 

Armature  (f.)  interieure  d'une 
bouteille  de  Leyde. 

Inscriptible. 

Inserer;  Mettre  dans  le  circuit. 

Mettre  en  place  les  cbarbons. 
Intercalation  (f.);  Interpolation 

Surface  (f.)  d'un  triangle. 

Diametre  (m.)  interieur  ou  ca- 
libre. 

Longeron  (m )  interieur. 
Engrenage  (m.)  interieur. 

Visite  (f.)  interieure  des  chau- 

dieres. 
Recouvrement  (m.)  interieur. 

Avance  (f>a  rechappement ; 

Avance  (f.)  interieure. 
Insolubilite  (f.) 
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Insoluble  (adj.) 
Instability  (s.)  (Techn.) 

Installations  (s.) 

—  (Electric)  or  plant  (s.) 

—  (House)  or  wiring. 

Instrument  (s ) 
Instruments  (s.  pi.)  (Optical). 

—  (Refleching). 

—  (Surveying). 

to  Insulate  (v.);  to  Isolate  (v.) 

(Elfctr.) 

Insulated  wire  (s.) 
Insulating  (adj.);  Isolating  (adj.) 
Insulating-arc  <s) 
Insulating  mass  (s.) 

—  material  (Liquid). 

-  material  (Semi-liquid). 

Insulating-stool  (s.) 
Insulating-property  (s.) 
Insulating-tape  (s.) 
Insulation  (s.) 
Insulation-resistance  (s.) 
Insulator  (s.) 

-  (Bell). 

—  (Double-bell-shaped). 

—  (Lightning  rod). 

—  (Shackle). 

—  (Spare). 

—  (Suspended) ;  Swinging  in- 
sulator (s.) 

—  (Stretching);  Terminal  insu- 
lator (s.) 

Integral  (s.) 

—  calculus  (s.) 

—  line  (s.)  of  magnetic  force. 

—  surface  (s.)  of  magnetic  in- 
duction. 

—  (Definite). 

—  (Double). 

—  (Indefinite). 
Integrant  (adj.) 
to  Integrate  <v.) 
Integrated  (Capable)  of  be). 

—  (The  quality  (s.)  of  be). 


Insolubile. 
Instability  (f.) 

Installazione  (f.);  Impianto  (m.) 
Impianto  (m.)  elettrico. 

Impianto  (m.)  domestico;  Istal- 
lazione  (f.)  domestica. 

Istrumento  (in.) 

Istrumenti  im.  pi.)  ottici. 

Istrumenti  (m.  pi.)  a  riflessione. 

Istrumenti  (m.  pi.)  d'agrimen- 
sura. 

Isolare. 

Filo  (m.)  isolate. 

Isolante ;  Isolatore. 

Arco  (m.)  isolatore. 

Mossa  (f.)  isolante. 

Materiale  (m.)  isolante  liquido. 

Isolante  (m.)  semi-liquido. 

Sgabello  (m.)  a  piedi  isolanti. 
Potere  (m.)  isolante. 

Isolamento  (in.) 

Resistenza  (f.)  d'isolamento. 

Isolatore  (m.);  Isolante  (m.) 

Isolatore  (m.)  a  campana. 

Isolatore  (m.)  a  doppia  cam- 
pana. 

Isolatore  (m  )  parafulmine. 

Isolatore  (m.)  lerminale  dop- 
pio. 

Isolatore  (m.)  di  ricambio. 

Isolatore  (m.)  pensile. 

Isolatore  (m.)  terminale. 

Integrale  (m.) 
Calcolo  (m.)  integrale. 
Linea  (f.)  integrale. 
Superficie  (f.)  integrale. 

Integrale  (m.)  definito. 

Integrnle  (m.)  doppio. 

Integrale  (m  )  indefinite. 

Integrante. 

Integrare. 

Integrabile. 

Integrabilita. 
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Unlosbar. 

Unstahilitat  (f.);  Unbestandig- 

keit  (f.) 
Einrichtung    (f.);    Anlage  (f.); 

Aufstellung  (f.) 
Elektrische   Maschinenanlage 

Hausinstailation  (f.) 

Werk/eug  (n.);  Instrument  (n.) 
Optische  Instruments  (n.  pi ) 
Reflexionsinstrumente  (n.  pi.) 
Messinstrumente  (n.  pi.) 

Isolieren;  Isoliren. 

Isolierter  Draht  (m.) 
Isolierend ;  Isolirend. 
Isolierbogen  (m.) 
Isoliermasse  (f.) 
Fliissiges     Isolationsmaterial 

(n.) 
Halbflussiges   Isolationsmate- 

rial  (n.) 

Isolierschemel  (in.) 
Isolationsvermogen  (n.) 
Isolierband  (n.) 
Isolation  (f.) 

Isolationswiderstand  (m.) 
Isolator  (in.) 

Isolierglocke  (f.) 
Doppelglocke  (f.) 

Blitzableiterisolator  (m.) 
Unterbrecliungsisolator  (m.); 

Abspannisolator  (m.) 
Reserveisolator  (m.) 
Pendelisolator  (m.);  Baumtra- 

ger  (m.) 
Spannisolator  (m.) 

Integral  (n.) 
Integralrechnung  (f.) 
Integralcurve  (f.) 
Integralflache  (f.) 

Bestimmtes  Integral  (n.) 
Doppelintegral  (n.) 
Unbestimmtes  Integral  (n.) 
Integrierend. 
Integrieren. 
Integrierbar. 
Integrabilitat  (f.) 


Insoluble. 
InstabUte  (f.) 

Installation  (f.) 

Installation  (f.)  de  machine  e- 

lectrique. 
Installation  (f.)  domestique  ou 

d'apparternent. 
Instrument  (m.) 
Instruments  (m.  pi.)  d'optique. 
Instruments  (m.  pi )  a  reflexion. 
Instruments  (m.  pi.)  d'  arpen- 

teur. 
Isoler. 

Fil  (m.)  isole. 
Isolant ;  Isolateur. 
Arc  (m.)  isolateur. 
Masse  (f.)  isolante. 
Isolant  (m.)  liquide. 

Isolant  (m.)  semi-liquide. 

Tabouret  (m.)  a  pieds  isolants. 
Pouvoir  (m.)  isolant. 

Isolation  (f.) 

Resistance  (f.)  d'isolement. 
Isolateur  (m.) ;  Corps  (m.)  iso- 
lant. 

Cloche  (f.)  isolante. 
Isolateur  (m.)  a  double  cloche. 

Isolateur  (m.)  a  paratonnerre. 
Isolateur  (m.)  a  double  arret. 

Isolateur  (m.)  de  rechange. 
Isolateur  (m.)  a  suspension. 

Isolateur  (m.)  arret. 

Integrale  (f.) 
Calcul  (m.)  integral. 
Ligne  (f.)  integrale. 
Surface  (f.)  integrale. 

Integrale  (f.)  deflnie. 
Integrale  (f.)  double. 
Integrale  (f.)  indeflnie. 
Integrant. 
Integrer. 
Integrable. 
Int^grabilite  (f.) 
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Integration  (s.) 

—  by  parts. 

—  (Conditions  (s.  pi.)  of). 

Integrator  (s.) 

—  (Electric). 

Integrator-dynamometer  (s.) 
Intensity  (s.) 

—  of  combustion;  Burning-po- 
wer is.) 

—  of  current. 

—  of  a  force. 

—  of  a  magnetic  pole. 

—  of  a  sound. 

—  of  field;  Intensity  (s )  of  a 
magnetic  field. 

—  of  irradiation. 

—  of  light. 

—  of  magnetization. 

—  (Electro-magnetic). 

—  (Horizontal). 

—  (Middle)  of  the  alternating- 
current. 

—  (Middle  spherical). 

—  (Relative). 

—  (Vertica  ). 

—  (Unit  (s.)  of). 

Inter-air-space  (s.) ;  Air-gap 
(s.) ;  Interferric  space  (s.) ; 
(Electr  ) 

Intercalation  (s.)  (Electr.) 

Interchange  (to)  (v.) 
Interchangeability  (adj.) 
Interference  (s.) 
Intermittent  discharge  (s.) 
Interior  pole  dynamo  (s.) 


Internal  (adj.) 

—  conductiliility  (s.) 

—  combustion  engine  (s.) 

—  friction  (s.) 


Integrazione  (f.) 

Intfgrnzione  (f.)  parziale. 

Condizioni  (f.  pi.)  d'integrabi- 
litn. 

Integratore  Cm.) 

Integratore  <m.)  elettrico 

Dinamometro  im.i  integratore. 

Intensitn  (f.) 

Forza  (f.)  del  la  combustione  ; 
Potere  <m.)  oalorifico. 

Intensita  'f.>  della  correnle;  In- 
tensita <f.)  di  correrite. 

Intensita  (f.)  d'una  forza. 

Intensita  (f.)  d'un  polo  magne- 

tieo. 

Intensitn  (f.)  d'un  suono. 
Intensita  (f.)  del  campo  magne- 

tico;  Intensita  (f.)  del  campo. 

Intensita  (f.)  di  radiazione. 
Intensitn  (f.)  della  luce. 
Intensita   (f.)   di    magnetizza- 
zione. 

Intensita   (f.)    elettro-magne- 

ticn. 

Intensita  (f.)  orizzontale. 
Intensita  (f )  meiiia  della  cor- 

rente  alternntn 
Intensita  if.)  media  sferica. 

Intensita  (f.)  relative. 
Intensila  (f.i  verticnle. 
Unita  vf.)  d'intensita. 

Interferro  (m.);  Intraferro  (m.) 


Inserzione  (f.) ;  Intercalazione 
(f.);  Interpolazione  (f.). 

Perrnutare  (v.) 

Intercamhiabilita  (f.) 

Interferenza  (f ) 

Scarica  (f.)  intermittente. 

Dinamo  (f.)  a  poli  interni ;  Di- 
namo  (f.)  con  indotto  a  roc- 
chetti  radiali. 

Interno;  Interiore. 

Conducibilita  (f.)  interna. 

Motore  (m.)  a  combustione  in- 
terna. 

Attrito  (m.)  interno. 
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Integration  (f.) 
Partielle  Integration  (f.) 
Integrationsbedingungen    (f. 


pi.) 
Intf 


tegrator  (m.) 
Elektrisclier  Integrator  (m.) 
InteirratordynHinometer  (n.) 
Intensitat  (f.t;  Starke  (f.) 
Brennkraft  (f.) 

Stromstarke  (f.);  Strominten- 

sitat  (f.) 
Krnftgrosse  (f.);  Starke  (f.)  ei- 

ner  Kraft. 
Polstarke  (f.) 

Schallstarke  (f.) 
Magnetische    Feldstarke    (f.); 
Feldstarke  (f.) 

Ausstralilungsintensitat  (f.) 

Lichtstarke  (f.) 

Magnetisierungsstarke  (f.);  In- 
tensitat (f.)  der  Magnetisie- 
rung 

Elektromagnetische  Intensi- 
tat (f.) 

Horizontolintensitat  (f.) 

Mittlere  Wechselstromstarke 
tf.) 

Mittlere  spharische  Helligkeit 
<f.) 

Relativeintensitat  (f.) 

Verticaleintensitiit  (f.) 

Intensitatseinheit  (f.);  Einheit 
(f.»  der  Stromstarke. 

Luftschicht  ^f.i;  Luftraum  (m.); 
Rauin  (in.)  zwisclien  Anker 
und  Polscliuhoherflache. 

Einschaltung  (f.) 

Tauschen  (v.) 
Ausvvechselbarkeit  (m.) 
Interferenz  (f.) 

Intermittierende  Entladung(f.) 
Innenpolmnschine  vf.);  Innen- 
poldynamo  (f.) 

Inner;  Innerlich;  Innen-. 
Innere  Leitungsfahigkeit  (f.) 
Verbrennungsmotor  (m.) 

Innere  Reibung  (f.) 


Integration  (f ) 
Integration  ff.)  par  parties. 
Conditions  a.   pi.)    d'intiSgra- 

tion 

Integrateur  (m.) 
Integrateur  (m.)  61ectrique. 
Dynamometre  (m)  int6grateur. 
Intensite  (f.) 
Intensite  (f.)  de  combustion. 

Intensite  (f.)  de  courant;  Inten- 
site (f.)  du  courant. 
Intensite  (f.)  u'une  force. 

Intensite  (f.)  d'un  pole  magne- 

tique. 

Intensite  (f.)  d'un  son. 
Intensite   (f.)  du   chnmp   ma- 

gn^tique ;    Intensity   (f.)    du 

champ. 

Intensite  (f.)  lumineuse. 
Intensite  (f.)  de  la  lumiere. 
Intensite  (f.)  d'aimantation. 


Intensite  (f.)  electromagneti- 
que. 

Intensite  (f.)  horizontale. 

Intensite  (f )  movenne  du  cou- 
rant nlternatif. 

Intensite  (f.)  moyenne  spheri- 
que. 

Intensite  (f.)  relative. 

Intensite  (f.)  verticale. 

Unite  (f.)  d'intensite". 

Entrefer  (m.) 


Intercalation  (f.);  Interpolation 

(f.) 

Permuter  (v.) 

Interchangeahilite  (f.) 

Interference  (f.) 

Decharjze  (f.)  intermittente. 

Dynamo  rf.)  a  armature  a  po- 
les int^rieurs. 

Interieur;  Interne. 
Conducibilite  (f.)  interieure. 
Moteur  (m.)  a  combustion  in- 
terieure. 
Frottement  (m.)  interieur. 
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Internal  furnace  (s.) 

—  gearing  (s.) 

—  heat  (s.) 

—  lock  (*.) 

—  pressure  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  work  (s.) 

to  Interpolate  (v.)  (Electr.) 
Interpolated  (adj.) 
Interpolation  (s.) 

Interpolator  (s.) 

—  (Graphic). 

Interrupt  (to)  (v.) ;  to  Break  (v.) 
Interruption  &.)  (Electr.) 

—  (Automatic). 

—  of  current. 
Interrupter  (s.) ;  Breaker  (s.) 

—  (Automatic;. 

—  (Electrolytic). 

—  (Mercury);  Mercury-breaker 
(s.) 

Intersection  (s.) 

—  (Point  (s.)  of). 
Intrados  (s.) 

Introduction  (s.)  of  steam;  Ad- 
mission (s.)  of  steam. 

Invariant  (s.)  (Math.) 
Inverse  currents  (s.)  (pi.) 

Involute  (s.) ;  Evolvente  (s.) 

Involution  (s.) 

-  (Klliptic). 

—  (Hyperbolic). 
Iodine  (s.) ;  lod  (s.) 
Ions  is.  pi.) 

Iron  (s.)  (Chem.,  Miner.,  Met.) 

-  bracket  for  insulator. 

—  mantle  (s.) ;  Iron  hood  (s.) 

—  (Arsenical) ;  Mispickel  (s.) 

—  (Angle);  Angle-bar  (s.) 


Focolnre  (m.)  interno;  Foco- 

laio  (m.)  interno. 
Dentntura  (f.)  interna;  Ingra- 

naggio  (m.)  interno. 
Galore    (m.)    interno;    Galore 

(m.)  statico. 
Chiusa  (f.)  interna. 
Tensione  (f.)  interna. 
Resistenza  (f.)  interna. 
Lavoro   m.)  interno. 
Interpolare. 
Interpolate. 
Interpolazione  (f.) 

Interpolator  (m.) 

Interpolotore  (m.)  graflco. 
Interrompere. 
Interruzione  (f.) 
Interruzione  (f.)  automatica. 
Interruzione  (f.)  di  corrente. 
Interruttore  (m.) 
Interruttore  <m.)  automatic©. 
Interruttore  (m.)  elettrolitico. 

Interruttore  (m.)  a  mercurii. 
Intersezione  (f.) 

Punto  (m.)  d'intersezione. 
Intradosso  (m.) ;  Imbotte  (f.) 

Introduzione  (f.)  del  vnpore ; 
Ammissione  (f.)  del  vapore. 

Invariante  (f.) 

Gorrenti  (f.  pi.)  di  senso  oppo- 

sto. 
Evolvente  (f.) ;  Involuta  (f.) 

Involuzione  (f.) 

Involuzione  (f.)  elittica. 

Involuzione  (f.)  iperbolica. 

lodio  (m.) 

lone  (m.);  loni  (m.  pi.) 

Ferro(m.) 

Porta-isolatore  (m.)  di  ferro. 

Involucro  (m.)  di  ferro. 
Ferro  (m.)  arsenicale;  Mispickel 

(m.) 
Ferro   (m.)    d'angolo ;   Canto- 

niera  (f.) 
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Innenfeuerung  (f.) 
Innere  Verzahnung  (f.) 
innere  Warme  (f.) 

Innere  Schleuse  (f.) 

Innere  Spannung  (f.) 

Innerer  Widerstand  (m.) 

Innere  Arbeit  (f.) 

Interpoljeren;  Einschalten. 

Interpoliert. 

Interpolation  (f.);  Einschaltung 

Interpolator  (m.);  Einschalter 

(m.) 

Grnpbiscber  Einschalter  (m.) 
Unterbrechen. 
Unterbrecbung  (f.) 
Selbstunterbrechung  (f.) 
Stromunterbrechung  (f.) 
Unterbrecher  (m.) 
Selbstunterbrecber  (m.) 
Elektrolytischer     Unterbre- 

cber  mi.) 
Quecksilberwippe  (f.);  Queck- 

silberunttrbreclier  (m.) 
Durchscbneidung  (f.);  Kreuz- 

ung  (f.) 

Kreuzungspunkt  (m.) 
Innere  Laioung  (f.; ;   Intrados 

(m.; 
Einstromen  (n.)  des  Dampfes; 

Dumpfeinstromung  (f.;; 

Dampfeintritt  <m.) 
Invuriante  (f.i;  Invariable  (f.) 
Entgegengesetzte  Strome  (m. 

pl.) 
Evolvente  (f.) ;  Abwickelungs- 

kurve  (f.) 
Involution  (f.) 
Elliptiscbe  Involution  (f.) 
Hyperbolische  Involution  (f.) 
.Tod  in.) 

Ion  (n.i;  lonen  (n.  pl.) 
Eisen  (n.) 
Eisenstiitze  (f.)  fiir  Isolatoren. 

Eisenmontel  Cm.) 
Arsenikkies    (m.);    Arsenkies 

<ra  );  Misspickel  (m.) 
Winkeleisen  (n.);  Winkelschie- 

ne  (f.) 


Foyer  (m.)  interieur. 
Engregage  (m.)  interieur. 
Chaleur  (f.)  statique. 

Ecluse  (f.)  interieure. 
Tension   f.)  interieure. 
Resistance  (f.)  interieure. 
Travail  (m.)  interne. 
Interpoler. 
Interpole. 
Interpolation  (f.) 

Interpolateur  (m.) 

Interpolateur  (m.)  graphique. 
Interrompre. 
Interruption  (f). 
Interruption  (f.>  automatique. 
Interruption  (f.)  de  courant. 
Interrupteur  (m.) 
Iriterrupteur  (m.)  automatique. 
Interrupteur   (m.)  electrolyti- 

que. 
Interrupteur  (m.)  a  mercure. 

Intersection  (f.) 

Point  (m.)  d'intersection. 

Intrados  (m.);  Douelle  (f.)  inte- 
rieure. 

Introduction  (f.)  de  la  vapeur; 
Admission  (f.)  de  la  vapeur. 

Invariant  (m.) 

courants  <,m-  plO  inverses. 

Developpante  (f.);  Courbe  (f.) 

developpante. 
Involution  (f.) 
Involution  (f.)  elliptique. 
Involution  (f.)  hyperbolique. 
lode  mi.) 
Ions  (m.  pl.) 
Fer  (m.) 
Support  (m.)  en  fer  pour  isola- 

teur. 

Blindage  (m  )  en  fer. 
Fer  (m.)   arsenical;  Mispickel 

(m.i 
Fer  (m.)  d'angle;  Corniere  (f.) 
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Iron  (Bar);  Rod-iron  (s.) 

—  (Brittle). 

—  (Bulb). 

—  (Carburetted)). 

—  (Cast). 

—  (Chloride  (9.)  of). 

—  (Chromate  (s.)  of);  Chromic 
iron  'S.) 

—  (Cold-short). 

—  (Converter)  (s.) 

—  iCrude);  Raw-iron  (s.) 

-(C). 

—  (Double  T). 

—  (Ductile);  Soft  iron  (s.) 

—  (Enameled). 

—  (Fine-grained). 


—  (Fibrous). 

—  (Forged);  Hammered  iron  (s.) 


-  (Fait). 

—  (Galvanized). 

—  (Half-round). 

—  (Hammered);  Foegrd  iron  (s.) 

—  (Hart). 

—  (Homogeneous). 

—  (Hoop). 

-d). 

—  (Ingot). 

—  (Lattice). 

—  (Malleable). 

—  (Manganesian). 

—  (Meteoric). 

—  (Noil.. 

—  (Native). 

—  (Oligist);  Iron-glance  (s.) 

-  (Pig). 

-  (Puddled). 

—  (Pure). 

—  (Raw). 

—  (Red-short);  Hot-short  iron 
(s.) 

—  (Refined). 


Ferro  (m.)  in  sbarre. 

Ferro  (m.)  aero. 
Ferro  (rn.)  a  bulbo. 
Ferro  (in.)  carburato. 
Ferro  (m.)  fuso;  Ghisa  (f.) 
Cloruro  im.)  ferrico. 
Ferro  (m.)  cromato. 

Ferro  (m.)  fragile  a  freddo. 

Ferro  (m.)  fuso. 

Ferro  (in.)  crudo;  Ferro  (m.) 

grezzo  o  greggio. 
Ferro  (m.)  a  C  o  a  doccia. 
Ferro  (m.)  a  doppio  T. 
Ferro  On.)  duttile. 
Ferro  (m.)  smaltato. 
Ferro  (m.)  acciaioso. 

Ferro  (m.)  flbroso. 
Ferro  (m.)  battuto. 

Ferro  Im.)  piatto;  Ferro  (m.) 

semlpiatto. 

Ferro  (m.;  galvanizzato. 
Ferro  (m.)  semirotondo. 
Ferro  (in.)  battuto;  Ferro  (m.) 

forgiuto. 

Ferro  (m.)  duro  o  di  rocca. 
Ferro  (m.)  omogeneo. 
Ferro  (m.)  da  cerchi. 

Ferro  (m.)  a  I. 
Ferro  (in.)  fuso. 
Ferro  (m.)  da  grate. 
Ferro  (m.)  rnalleabile. 

Ferro  (m.)  manganesifero. 

Ferro  (m.)  meteoricq. 
Ferro  (in.)  per  chiodi. 
Ferro  (m.)  nativo. 
Ferro  (m.)  oligisto. 

Ferro  (m.)  crudo. 

Ferro  (m.»  puddellato  o  di  se- 

condo  afflnamento. 
Ferro  im.)  puro. 
Ferro  (m.)  crudo  o  grezzo. 
Ferro  (m.)  fragile  a  caldo. 

Ferro  (m.)  fino. 
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Staheisen  (n.);   Stangeneisen 

(n.) 

Sprodes  Eisen  (n.) 
Bulheisen  (n.>;  Hirneisen  (n.) 
Geknhites  Eisen  (n.) 
Gusseisen  (n.) 
Eisenchlorid  (n.) 
Ghromeisen  (n.) 

Kalthriichiges  Eisen  (n.) 
Flusseisen  (n.) 
Roheisen  (n.) 

C-Eisen  Cn.) ;  Rinneisen  (n.) 
Doppel-T-Eisen  (n.) 
Weicheisen  «n.) 
Emaillirtes  Eisen  (n.) 
Feinkorneisen  (n.);  Stahlarti- 

ges  Eisen  (n.) 
Faseri^es  Eisen  (n.);  Sehniges 

Eisen   n.) 
Schmiedeisen  (n.) ;  Gehammer- 

tes  Eisen  (n.);  Hammereisen 

(n.) 
Flacheisen  (n.) 

Galvanisirtes  Eisen  (n.) 
Halbrundeisen  tn.) 
Gesclimiedetes     Eisen     (n.); 

Schmiedeisen  (n.) 
Hartes  Eisen  (n.) 
Homogeneisen  (n.) 
Bandeisen  (n.>;  Reifeisen  (n.) 

I  Eisen  (n.) 
Flusseisen  (n.) 
Gittereisen  »n.) 
Hammerbares     Eisen     (n. ); 

Schmiedbares  Eisen  (n.) 
Manganeisen  (n.) :  Ferroman- 

gan  (n.) 

Meteorisches.  Eisen  (n.) 
N.-igeleisen  m.) 
Gediegenes  Eisen  (n.) 
Eisenglanz  (m.);  Eisenglimmer 

(m.> 

Roheisen  (n.) 
Puddeleisen  (n.);  Gepuddeltes 

Eisen  (n.) 
Reines  Eisen  (n.) 
Roheisen  'n.) 
Rothbriichiges  Eisen  (n.) 

Feineisen  (n.) 
WEBBER. 


Fer  (m.)  en  barres. 

Fer  (m.)  aigre. 

Fer  (m.)  a  boudin. 

Fer  <m.)  carbure. 

Fer  (m.)  cou!6;  Fer  (m.)fondu. 

Chlorure  (m.)  ferrique. 

Fer  (m.)  chromate  mineral. 

Fer  (rn  )  cassant  a  froid. 

Fer  (m.)  homogene. 

Fer  (m.)  cru;  Fer  (m.)  brut. 

Fer  (m.)  a  C. 

Fer  (m.)  a  double  T. 

Fer  (m.)  ductile  ou  malleable. 

Fer  (m.)  emaille. 

Fer  (m.)  aciereux. 

Fer  (m.)  flbreux. 

Fer  (m.)  forge;   Fer   (m.)   de 
forge. 

Fer  (m.)plat;  Fer  (m.)  meplat. 

Fer  (m.)  galvanise. 

Fer  (m.)  demi-rond. 

Fer  (m.)  de  forge  ;  Fer  (m.) 

Fer  (m  )  dur. 

Fer  (in.)  homogene. 

Fer  tm.)  en  bandes  ou  en  ru- 

ban. 

Fer  (m.)  en  I. 
Fer  (m.)  fondu. 
Fer  <m.)  pour  grilles. 
Fer  (m.)  malleable. 

Fer  (m.)  manganesien. 

Fer  (m.)  meteorique. 
Fer  (m.)  a  clou. 
Fer  (m.)  natif. 
Fer  (m.)  oligiste. 

Fer  (m.)  cru. 
Fer  (m.)  puddle. 

Fer 

Fer       .  . 

Fer  (m.)  cassant  a  chaud. 

Fer  (m.)  fin. 
Ferrure  (f.)  de  faite. 

36 


(m.)  pur. 

(m.)  cru  ou  brut. 
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Iron  (Ridge)  (s.) 

—  (Roiled). 

—  (Round);  Round  bar-iron  (s.) 

—  (Scrap). 

—  (Screw). 

—  (Sheet);  Iron-plate  (s.) 

-  (Soft). 

—  (Soft  and  brittle). 

—  (Soft  and  fibrous). 

-  (Soft  and  short). 

—  (Spathic). 

—  (Special). 

—  (Specular). 

—  (Spieorel). 

—  (Stretched). 

-  (Tilted). 

—  (Turning   (s.  pi.)  of;    Sha- 
vings (s.  pi.)  of  iron. 

—  (U):  Channel-iron  (s.) 

-(V). 

—  (Weld). 

—  (Wrought). 

-  12}. 
Iron-band  (s.) 

Iron-bar  (s.) 
Iron-casting  (s.) 

Iron -construction  (s.) 

Iron-covering  (s.) 

Iron-building  (s.) 

Iron-cutter  (s.) 

Iron  element  (s.) 

Iron-core  (s.);  Core  (s.)  of  iron. 

Iron-crucible  (s.) 

Iron-filings  (s.  pi.) ;  Iron-dust 

(s.) 

Iron- founder  (s.) 
Iron-foundry  (s.) 
Iron-framing  (s.) 

Iron-glance  (s).:  Oligist-iron  (s.) 
Iron-keel  (s.) 


Porta-isolatore  (m.)  a  ponte. 
Ferro  (m.)  cilindrato  o  laini- 

nato. 
Ferro  (m.)  rotondo;  Ferro  (m.) 

tondo. 
Rottame  (m.)  di  ferro;  Casca- 

me  (in.)  di  ferro. 
Ferro  (m.)  da  madrevite. 

Ferro  (m.)  in  lastre. 

Ferro  (m.)  molle. 

Ferro  (in.)  molle  e  crudo. 

Ferro  (m.)  molle  e  tenace. 

Ferro  (rn.)  molle  e  spezzante. 

Siderite  (f.);  Spa  to  .(m.)  di  ferro. 

Ferro  (m.)  profile  to  o  sagomato. 
Ferro  (m.)  speculare. 

Ferro  (m.)  speculare. 
Ferro  (m.)  da  fili. 
Ferro  (m.)  a  T. 
Ferro  (m.)  forgiato. 
Torniture  (f.  pi.)  di  ferro. 

Ferro  (m.)  ad  U. 
Ferro  (m.)  a  V. 
Ferro  (rn.)  saldato. 
Ferro  (m.)  battuto. 

Ferro  (m.)  a  Z. 

Nastro  (m.)   di    ferro;  Copri- 

giunto  (m.) 
Sbarra  (f.)  di  ferro. 
Getto  (m.)  del  ferraccio. 

Costruzione  (f.)  in  ferro. 

Copertura  (f.)  di  ferro. 

Costruzione  (f.)  in  ferro. 

Fresa  (f.) 

Pila  (f.)  al  ferro.. 

Nucleo  (m.)  di  ferro;  Anima 

(f )  di  ferro. 

Crogiuolo  (m.)  di  ferro. 
Limatura  (f.)  di  ferro 

Fonditore  (m.)  in  ferro. 
Fonderia  (f.)  in  ferro. 
Incastellatura(f )  di  ferro;  In- 

telaiatura  (f.)  di  ferro. 
Ferro  (m.)  oligisto. 
Ghiglia  (f.)  in  ferro;  Ghiglia  (f.) 

di  ferro. 
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Bruokeneisen-  (n.) 
Wulzeisen  (n.) 

Rundeisen  (n.) 

Abfalleisen    (n.);    Brucheisen 

(n.) 
Sclirauheneisen  (n.):  Mutterei- 

sen  m.) 

Eisenhlech  (n.) 
Welches  Eisen  (n.) 
Welches  und  sprodes  Eisen  Cn.) 
Weieh'-s  und  zahes  Eisen  (n.) 
Welches  und  briichiges  Eisen 

(n.) 
Eisenspat  (m.);  Kohlensaures 

Eisen  (n.) 

Protlleisen(n.);  Faconeisen(n.) 
Glnnzeisenstein  (m.);  Glanzei- 

senerx  <n.) 
Spiegeleisen  (n.) 
Reckeisen  (n.) 
T-Eisen  (n.) 
Hammereisen  m.) 
Eisendrehspane  (m.  pi.) 

U-Eisen  (n.) 
V-Eisen  (n.) 
Schwesseisen  (n.) 
Schmiedeisen  in );  Gehammer- 

tes  Eisen  (n.) 
Z-Eisen  m.> 
Eisenband  (n.) 

Eisenstange  (f.) 
Eisenguss  in.) 

Eisenkostruktion  (f.) 
Eisenbedacliung  (f.) 
Eisenbau  (m.) 
Frase  (f.) 
Eisenelement  (n.) 
Eisenkern  <m.) 

Eisentiegel  (m.) 
Eisenstaub  (m.) 

Eisengiesser  (m.) 
Eisengiesserei  (f.) 
Eisengerippe(n.);  Eisengestell 

m.) 

Eisenglanz  (m.)  (Fe,  08) 
Eisenkiel  (m.) 


Per  (m.)  cylindre  on,  lamine. . 
Fer  (m.)  rond. 

Fer  (m.)  de  masse ;  Ferraille 

(f.) 
Fer  im.)  a  ecrous. 

Fer  (m.)  en  feuilles. 
Fer  (m.)  mou. 
Fer  (m.)  mou  et  aigre. 
Fer  (m.)  mou  et  tenace. 
Fer  (m.)  mou  et  cassant. 

Fer  (m.)  oxyde  carbonate. 

Fer  (m.)  profit  <.u  fagonne. 
Fer  (in.)   speculaire;  Oligiste 

(m.)  speculnire. 
Fonte  if.)  speculaire. 
Fer  (in.)  a  etirer. 
Fer  (m.)  a  T. 
Fer  (m.)  forge. 
Tournures  if.  pi.)  de  fer. 

Fer  (m.)  en  U. 

Fer  (m.)  en  V. 

Fer  (rn.)  soude. 

Fer  <m.)  forge ;  Fer  (m.)  de  for- 
ge. 

Fer  (m.)  en  Z. 

Bande  (f.)  de  fer;  Couvrejoint 
(m.; 

Barre  (f.)  de  fer. 

Fonte  (f.) 

Construction  (f.)  en  fer. 
Gouverture  (f.)  en  fer. 
Construction  (f.,  en  fer. 
Froise  (f.) 

Element  (m.)  a  fer. 
Noyau  (m.)  de  fer. 

Creuset  (m.)  en  fer. 
Limaille  (f.)  de  fer. 

Fondeur  (m.)  en  fer. 
Fonderie  (f.)  en  fer. 
Charpente  (f.)  en  fer;  Batis  (m.) 

en  fer. 

Fer  (rn.)  bligiste. 
Quille  (f.)  en  fer. 
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Iron-lintel  (s.) ;  Iron- architrave 

(s.; 

Iron-mill  (s.);  Hammer-mill  (s.) 
Iron- mordant  is) 
Iron-minium  (s.) 
Iron-mine  (s.) 
Iron-ore  (s.) 
Iron-plate  (s.) 

Iron-rail  (s.) 

Iron-rost  cement  (s.) 
Iron  scales  <s.  pi.) 

Iron-sheet  tester  (s.) 
Iron-sheets  (s.  pi. 

Iron-ship  (s.) 
Iron-slag  (s.) 
Iron-tube  (s.) 
Iron-vitriol  (s.) 

Iron-wire  (s.) 
Iron- wire -rope  (s.) 
Irradiation  is.) 

Irrational  (adj.) 

—  fraction  (s.)  * 

—  function  (s.) 

—  number  <s.) 
Irreducibleness  (s.) 

Irregular  curve  (s.) 

—  working  (s.) 

Irreversible  cell  (s.) 
Irrigation  (s.) 

—  by  infiltration. 

—  (Subterranean). 

—  (Undertlowing). 

Isochronal  (adj.) ;  Isochronous 

(S.) 

Isochronism  (s.( 
Isoclmic  line  (s.) 
Isodynamic  (adj.) 

—  line  (s.) 

Isogonic  line  (s.);  Isogonal  line 

(s.);  Halleyan  line  (s.) 
Isomerism  (s.( 


Architrave  (f.)  di  ferro. 

Fucina  (f.i 

Mordente  (m.)  di  ferro. 
Minio  (m.)  di  ferro. 
Miniera  (f)  di  ferro. 
Minerale  (m.)  di  ferro. 
Last,™  (f.)  di  ferro;  Lamiera 

(f.)  di  ferro. 
Guidn  (f.)  di  ferro:  Rotaia  (f.) 

di  ferro. 

Mnstice  (m.)  di  ferro. 
Hattitura  (f..  di  ferro. 

Saggiatore  (m.)  di  lamiere  di 
ferro. 

Ferro  (m.)  in  lamiere;  Lamie- 
re (f  pi. i  di  ferro. 

Nave  (f.  in  ferro. 

Scoria  (f )  di  frrro. 

Tuho  (m.)  in  ferro. 

Vetriolo  (ift.;  verde. 

Filo  (m.)  di  ferro. 
Fune  if.)  di  fll  di  ferro. 
Irradiazione  (f.) 

Irrazionale. 

Prazione  (f.)  irmzipnale. 
Funzione  (f.)  irrazionale. 
Numero  (m.)  irrazionule. 
Irreducibilita  (f.) 

Curva  (fj  dissimrnetrica. 
Marcia  (f.)  irregolare. 

Pila  (f.)  non  riversibile. 
Irrigazione  (f.) 

Irrigazione  (f.)  per  infiltrazio- 

ne. 

Irrigazione  if.)  sotterranea. 
Irrigazione  (f.j  per  inondozio- 

ne. 
Isocrono. 

Isocronfsmo  (m.) 

Linea  (f.)  isoclina. 

Is"dinamico. 

Linea  (f.)  isodinaniica. 

Lineu  ^f.)  isogona. 

Isomerismo  (m.);  Isomeria  (f.) 
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Eisensturz  (m.) 

Eisenhiitte  (f.);  Schmiede  (f.) 
Eisenbeize  (f.) 
Eisenmennige  (m.) 
Eisengruhe  (f.) 
Eisenerz  (n.) 
Eisenblech  (n.) 

Eisenschiene  (f.) 

Eisenkitt  (m.) 
Eisenhammerschlag  (m.) 

Eisenblechpriifer  (m.) 
Eiserne  Bleche  (n.  pi.) 

Ejsernes  Schift  (n.) 
EjsenschlHcke  (f.) 
Ejsernes  Rohr  (n.) 
Eisenvitriol  (n.j;  Griines  Vitriol 

<nj 

Eisendraht  (m.) 
Eisendrahtseil  (n.) 
Irradiation  (f.);  Strahlung  (f.) 

Irrational. 

Irratjonaler  Hruch  (in.) 
Irrationale  Funktion  (f.) 
Irrationalzahl  (f.) 
Unauflosbarkeit  (f.);  Unredu- 

zierbarkeit  (f) 
Unsiininetrische  Kurve  (f.) 
Unruhiger  Gang  (rn.) 

Irreyersibles  Element  Cn.) 
Bevvasserung  (f.);  Berieselung 

Inttltrationsbewasserung  (f.) 

Unterirdische  Bewasserung(f.) 
Bewasserung  (f.)  durch  Ueber- 

flutung. 
Isochron;  Gleichzeitig. 

Isochronisrnus  (m.) 
Isoklinische  Linie  (f.) 
Isoilynamiscli. 
Isodymimisclie  Linie  (f.) 
Isogonische  Linie  (f.) 

IsomeVie  If.);  Isomerismus  (m.) 


Lintenu  (m.)  en  fer;  Architra- 
ve (f.)  en  fer. 
Forge  (f.) 

Mordant  (rn.)  en  fer. 
Minium  (m.)  de  fer. 
Miniere  (f.)  de  fer. 
Mineral  (m.)  de  fer. 
Plaque  (f.)  en  fer. 

Rail  (m.)  en  ,fer. 

Mastic  (m.)  de  limaille  de  fer. 
Battiture  if.)  de  fer;  Faille  (f.) 

de  fer. 
E^sayeur  (m.)  de  tole. 

Tole  (f.)  de  fer. 

Navire  (m.)  en  fer. 

Scorie  (f.)  de  fer. 

Tube  (m.)  en  fer. 

Vitriol  an.)  vert;  Vitriol  (m.) 

de  fer. 

Fil  (m.)  de  fer. 
Cable  (m.)  en  fll  de  fer. 
Irradiation  (f.);  Rayonnement 

(m.) 

Irrationnel. 

Fraction  (f.)  irrationnelle. 
Fonction  (f.)  irrntionnelle. 
Nombre  (in.)  irrationnel. 
Irreducibilite  (f.) 

Courbe  (f.)  asymetrique. 
Fonctionnement  (in.)  irregu- 

lier. 

Element  (m.)  irreversible. 
Irrigation  (f.) 

Irrigation  (f.)  par  infiltration. 

Irrigation  (f.)  souterraine. 
Irrigation  (f.)  par  submersion. 

Isochrone. 

Isochronisme  (m.) 

Ligne  (f.)  isocline. 

Isodynamique. 

Ligne  (f.)  isodynamique. 

Ligne  if.)  isogone. 

Isomerie  (f.);  Isomerisme  (m.) 
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Isometrical  (adj.) ;  Isometric 
(adj.) 

—  perspective  (s.) 
Isomorphism  is.) 

Isomorphous  (adj.) 
Isoscele  (adj )  (Math.) 
Isostatic  (adj.);  Isostatical 

(adj.) 

Isotherm  (s.) 
Isothermal  (adj.);   Isothermic 

(adj.) 

—  compression  (s.) 
-  lines  (s.  pi.) 

Isotropic  (adj.) 

—  conductor  (s.) 
Isotropy  (s.) 

Italian  method  (s.)  of  cutting 
tunnel. 

Ivory  <s.) 

I.  W.  G.  (Contraction  for  «  In- 
dian Wire  Gau'ie  »  the  gau- 
ge adopted  in  British  India). 


Isometrico. 

Proiezone  (f.)  isometrica. 
Isomorflsmo  (m.) 

Isomorfo. 

Isoscele. 

Isostntico. 

Linea  (f.;  isotermica. 
Isotermico. 

Compressione  (f.)  isotermica. 
Linee  (f.  pi.-  isotermiche ;  Iso- 

terme  (f.  pi.) 
Isotropo. 

Conduttore  (m.)  isotropico. 
Isotropia  (f.) 
Attacco  (m.)  col  metodo  ita- 

liano. 

Avorio  (m.) 
I.  W.  G.  (Ahbreoiazione  per 

«  Indian  Wire  Gauge  »). 


J.  (Symbol  for  the  unit  Joule). 
Jablochkoft's  candle  (s.) 
Jack  (s.);  Lever  (s) 
— ;  Lifting-jack  (s.) 

—  (Calling). 

—  (Common  hand). 

—  (Multiple). 

-  (Rack). 


—  (Rack  and  pinion). 

—  (Screw);  Lifting-screw  (s.) 

—  (Spring). 
Jack-connection  cable  (s.) 

Jack-panel  (s.) 


J.  (Ahbreoiazione  per  «  Joule*). 
Candela  (f.)  di  Jablochkoff. 
Leva  (f ) 
Argano  (m.);  Binda  (f.);  Marti- 

netto  (m.);  Cnpra  (f.) 
Jack  'm.)  a  segnale  di  chia- 

mota. 
Binda    (f. )    a    imboccamento 

semplice. 

Jack  (m.)  multiple. 
Argnno(m.);  Martinetto  (m 

a  dentiera. 

Binda    (f. )    a    imboccamento 

doppio. 
Martinetto  (m.)  a  vite;  Gru(f.) 

a  vite;  Binda  (f.)  a  vite. 
Jack  (m.);  Presa  (f.)  a  molla. 
Cavo  (m.)  di  collegamento  del 

jack. 
Quadro  (m.)  dei  jacks. 
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Isometrisch. 

Isometrische  Projektion  (f.) 
Isomorphie  (f.);  Isomorphismus 

(m.) 

Isomorph. 
Gleiclischenklig. 
Isostatisch. 

Isotherme  (f.) 
Isothermisch. 

Isotherme  {Compression  (f.) 
Isothermen  (f.  pi.) 

Isotropisch. 

Isotropischer  Leiter  (m.) 

Isotropie  (f.) 

Italienische  Tunnelbauweise 
(f.) 

Elfenbein  (n.) 

I.  W.  G.  (Ahkdrsung  «  fur  In- 
dian Wire  Gauge  »;. 


Isome'trique. 

Projection  (f.)  isometrique. 
Isomorphie  (f.);  Isomorphisme 

(m.) 

Isomorphe. 
Isocele. 
Isostatique. 

Isotherme  (f ) 
Isotherme. 

Compression  (f.)  isotherme. 
Lignes  (f.  pi.)  isothermes. 

Isotrope. 

Conducteur  (m.)  isotropique. 

Isotropie  (f.) 

Me"  thode  (f.)  italienne  de  perce- 
ment  d'un  tunnel. 

Ivoire  (m.) 

I.  W.  G.  (Abr  eolation pour  « In- 
dian Wire  Gauge  »). 


J.  (Abkurzuna  fur  «  Joule  »). 
Jablochkorffkerze  (f.) 
HeV>el  (in.) 
Bouwinde(f.);Wagenwinde(f.); 

Lastwinde  (f.) 
Rufzeichenklinke  (f.) 

Einfache  Wngenwinde  (f.) 

Vielfachklinke  (f.) 

Winde  'f.);    Aufzugwinde  (f.); 

Lastwinde  (f.)  mit  Zahnstan- 

ge. 
/usammengesetzte      Wagen- 

winde  (f.) 
Heheschraube  (f.);  Schrauben- 

hebewinde  (f.) 
Ausclilussklinke  (f.) 
Klinkenkabel.(n.) 

Klinkenfeld  (n.) 


J.  (Abreoiation  pour  «  Joule  »). 
Bougie  (f.)  de  Jablochkoff. 
Levier  (m.) 
Cric  (m.);  Treuil  (m.);  Chevre 

(f) 
Jack  (m.)  a  signal  d'appel. 

Cric  (m.)  simple. 

Jack  (m.)  multiple. 
Cric  (m.)  a  cremaillere. 

Cric  (m.)  compose. 

Cric  (m.)  a  vis ;  Verin  (m.)  a  vis. 

Jack  (m.)  de  jonction. 

Cable  (m.)  de  jonction  des  jacks. 

Panneau  (m.)  de  jacks. 
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Jacket  (s.)  of  the  cylinder. 

—  of  a  boiler. 
Jacketed  cylinder  (s.) 

Jacquard    (s.)    Jacquard-loom 

(s.) 

Jamin-candle  (s.)  (Electr.) 
Jam-nut  (s.) 

Japan  (c.) 
to  Japan  (v.) 
Japanese  paper  (s.) 
Japanning  (s.) 
Jar  (s.>  (Leyden). 

—  battery  (s.) 

—  capacity  (s.) 

—  excitation  (s.) 

—  of  the  water  (Mach.) 
Jaw- opening  (s.) 
Jaw-vice  is.);  Jaw-vise  (s.) 
J-bracket  is.) 

Jenny  (s.) ;  Spinning-jenny  (s.) 

Jet  (s.) 

—  (Condensing). 

—  (Steam). 

—  of  water  (s.) 
Jet-pump  (s.) 

Jetting-out  (s.);  Projecture  (s.) 
(Arch.) 

Jetty  (s.) ;  Pier  (s.)  (Mar.,  Hydr. 
arch.) 

Jib  (s.) 

Jigger  (s.) ;  Marconi  transfor- 
mer (s.) 

Jigger-winding  (s.) 

Job  -By  the). 

Jockey  pulley  (s.) 

Jodko  current  (s.) 

to  Join  (v.)  (Techn.) 


Joiner  (s.) 


Camicia   (f.) ;    Inviluppo   Cm.) ; 

Rivestimento  (m.) ;  Involucro 

del  cilindro. 
Inviluppo  <m.)  o   Camicia  (f.) 

della  caldaia. 
Cilindro  (in.)  con  camicia   di 

vapore. 
Macchina  (f.)  Jncquard. 

Candela  (f.)  elettrica  di  Jamin. 

Contro-dado  (m.) ;  Controma- 

dre  (O 

Vernice  (f.)  giapponese. 
Verniciare  al  forno. 
Carta  (f.)  del  Giappone. 
Verniciatura  (f.)  al  forno. 
Bottiglia  (f.)  di  Leida. 

Batteria    (f.)    di    bottiglie   di 

Leida. 
Capacita    (f.)   di    bottiglie    di 

Leida. 
Eccitazione  (f.)  con  bottiglie 

di  Leida. 

Colpo  <m.)  d'acqua. 
Apertura  (f.)  dello  strettoio. 
Morsa  (f.) 

Porta-isolatore  (m.)  ad  J. 
Macchina  (f.)  da  filare ;  Fila- 

toio  <m.) 
Getto  (m.) 
Getto  (m.)  di  condensazione. 

Getto  (in.)  di  vnpom 
Getto  (m.)  d'acqua. 
Pompa  (f.)  a  getto. 
Aggetto  (m.) 

Gettata  (f.);  Molo  (m.) 

Contro-chiovetta  (f ) 

Jigger  (m.);  Trasformatore  (m.) 

ricevitore  Marconi. 
Avvolgimento  (m.)  del  jigger. 
A  forfait. 

Puleggia  (f )  fantino. 
Corrente  (f.)  di  Jodko;  Corren- 

te  (f.)  monodica-voltnica. 
Accoppiare;  Unire;  Calettare. 


Falegname  (m.) 
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Umhullung  (f.);  Bekleidung  (f.); 

Mantel  (m.)  des  Dampfcylin- 

ders. 
Kesselhekleidung  (f.);  Kessel- 

inantel  (m.) 
Cylinder  (m.)  mit  Dampfman- 

tel. 
Jacquardstuhl  (m.);  Jacquard- 

maschine(f.);  Jacquard  webe- 

stuhl  (m.);  Jucquard  (m.) 
Elektrische  Kerze  (f.)  von  Ja- 

min. 
Gegenmutter  (f.);  Contremut- 

ter  (f.);  Stellmutter  (f.) 
Japan-Lack  (m.) 
Lackieren. 
Japanpapier  (n.) 
Lackieren  (n.) 
Leidener  Flasche  (f);  Leydener 

Flasche  (f ) 
Flascbenbatterie  (f.) 

Flaschenkapacitat  (f.) 
Flaschenerregung  (f.) 

Wasserschlag  (m.) 
Maulweite  (f.) 
Schraubstock  (n.) 
J-Stuetze  (f.) 
Mulemaschine  (f.);  Mule-Jenny 

(f.) 

Strahl  (m.) 
Einspritzstrahl  (m.)  einerKon- 

densatinnsdampfmaschine. 
Dampfstrahl  (in.) 
Wasserstrahl  (m.) 
Strahlpumpe  (f ) 
Ausladung  (f.);  Vorkrakung  (f.); 

Auskrakung  (f.) 
Hafendamin  fm.);  Ladebriicke 

(f.);  Mole  (f.) 
Keillialler  (m.) 
Jigger  (m.);  Marconi-Transfor- 

mator  (m  ) 

Wicklung  (f.)  des  Jigger. 
Im  Akkord. 
Reitersclieibe  ^f.) 
Jodkostrom  im.);  Monodischer 

Voltastrom  (in.) 
Zusammenkuppeln ;    Festkei- 

len;  Verbinden;  Ankeilen ; 

Anpassen- 
Schreiner  (m.);  Tischler  (m.) 


Chemise  (f.);  Enveloppe  (f.)  du 
cylindre  a  vapeur. 

Chemise  (f.)  on  enveloppe  (f.) 

d'une  chaudiere. 
Cylindre  (in.)  avec  chemise  de 

vapeur. 
Jacquard  (m.);  Machine  (f.)  jac- 

quarde  ou  a  la  Jacquard. 

Bougie  (f.)  electrique  de  Jamin. 
Contre-ecrou  (m.) 

Vernis  (m.)  du  Japon. 
Vernir  au  four. 
Papier  (m.)  du  Japon. 
Vernissage  (m.)  ou  four. 
Bouteille  (f.)  de  Leyde. 

Batterie  (f.)  de  bouteilles  de 
Leyde. 

Capacite  (f.)  de  bouteilles  de 
Leyde. 

Excitation  (f.)par  bouteilles  de 
Leyde. 

Coup  (m.)  d'eau. 

Ouverture  (f.) 

Etau  (m.) 

Support  (m.)  en  J. 

Jenny  (f.);  Jenny  (m.);  Mull- 
jenny  (f.) 

Jet  (in.) 

Jet  (in.)  de  condensation. 

Jet  (m.)  de  vapeur. 
Jet  (m.)  d'eau. 
Pompe  (f.)  a  jet. 
Saillie  (f.);  Projecture  (f.) 

Jetee  (f.);  Remblai  (m.) 

Contre-clavette  (f ) 

Jigger   (m);   Transformateur 

(m.)  recepteur  Marconi. 
Enroulement  (in.)  du  jigger. 
A  forfeit;  a  la  tache. 
Poulie  (f.)  jockey;  Jockey  (m.) 
Courant(m.)  de  Jodko;  Courant 

(m.)  monodico-voltaique. 
Joindre;  Accoupler. 


Menuisier  (m.) 
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Joiner's  bench  (s.) 
Joinery  (s.) 

Joining  (s.);  Assemblage  (s.) 


—  by  mortise  and  tenon. 

—  by  open  mortise  and  tongue. 

—  by  screw. 

—  in  obtuse  angle. 

—  of  two  wires  (Electr.) 

—  the  lugs  by  burning. 

—  the  lugs  by  casting. 

—  up  the  lugs. 

—  with  passing  tenon. 

—  with  key-piece. 

—  with  peg-sboulder. 
-  with  swelled  tenon. 

—  (Sharp-angular). 

—  (Square). 

Joining-piece  (s.) 

Joining-pipe  (s.) 

Joining-up  (s.)  a  battery  (E- 

lectr.) 
Joint  (s.) 


—  of  rails  ;  Rail-bond  (s.) 

—  of  rupture. 

—  with  ring. 


Banco  (m.)  da  falegname. 
Arte  (f.)  del  falegname. 

Giunzione  (f);  Unione  (f.);  Ca- 
lettatura (f.);  Collegamento 
(m.);  Raccordamento  (m); 
Commettitura  (f.) 

Calettatura  (f.)  a  dente  e  in- 
castro. 

Calettatura  (f.)  a  doppio  inca- 
stro. 


Collegamento  (m.)  a  vite. 
Commettitura  (f.)  a  sopra  squa- 

dra. 
Con^iunzione  (f.)  dl  due  fili; 

Raccordo  (m.)  di  due  flli. 
Unione  (f.)  delle  code  mediante 

saldatura. 
Unione  (f.;  delle  code  mediante 

fusione. 
Unione  (f.)  delle  code. 

Calettatura  (f.)  a  dente  passan- 

te. 
Unione  (f.)  a  chiave. 

Calettatura  (f.)  a  battente. 

Calettatura  (f.)  a  doppia  rise- 
ga. 

Commettitura  (f.)  a  sotto  squa- 
dra. 

Calettatura  (f.)a  squadra;  Com- 
mettitura (f.)  a  squadra. 

Giunzione  iff.);  Pezzo  (m.)  di 
C9ngiunzione ;  Tubo  (m.)  di 
giunzione. 

Tuho  (m.)  di  giunzione  o  di 
congiunzione. 

Montaggio  (m.)  d' una  pila  o 
d'una  batt'-ria. 

Giunto  (m.);  Collegamento  (m.); 
Commessura  (f.);  Giuntura 
(f );  Unione  (f.);  Congiunzio- 
ne (f.) 

Commessura  'f.)  di  rotaie. 

Commessura  (f.)  di  rottura. 

Giunto  (m.)  a  doppio  manicot- 
to;  CoHegamento  (m  )  a  dop- 
pio manicotto  o  a  collarino. 
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Hobelhank  (f.) 
Schreinerkunst  (f.);  Tischlerei 

Verbindung  (f.);   Verzapfung 
(f.) 


Verznpfung  (f.) 

Verzapfung  (f.)  durch  Blatt- 
zapfen. 


Schraubenverbindung  (f.) 
Stumpfwinklige     Verbindung 

(f.) 
Verbindung  (f.)  zweier  Drah- 

te;  Drahtverhindiing  (f.) 
Vereinigung  (f.)  der  Platten- 

fahnen  durch  Loten. 
Vereinigung  (f.)  der  Platten- 

fnhnen  durch  Giessen. 
Vereinigung  (f.)  der  Platten- 

fahnen. 
Verzapfung  (f.)  mit  durchge- 

hendem  Zapfen. 
Verhindung(f.)  mit  gebohrtem 

Zapfen. 
Verzapfung  (f.)   mit    gerader 

Achsel. 
Verzapfung  (f.)  mit  verstark- 

tem  Zapfen. 
Spitzwinklige  Verbindung  tf.) 

RechtwinkligeVerhindungff.); 

Rechtwinklige    Verzapfung 

(f.) 
Stutzen  (m.) ;  Anschlussstiick 

(n.);  Ansatzstiick  (n.) 

Anschlussrohr  (n.) 
Schaltung  (f.)  der  Batterie. 

Kupplung  (f.);  Kuppelung  (f.); 
Uelenk  (n.);  Fuge  (f.);  Ver- 
bindung (f.);  Stoss  (m.) 

Schienenstoss  (m.) 

Bruohfuge  (f.) 

Verbindung  (f.)  mit  Doppel- 
muffe ;  Verbindung  (f.)  mit 
Uebermuffe  Oder  mit  Ueber- 
schieber. 


Etabli  (m.)  de  menuisier. 
Menuiserie  (f.) 

Assemblage  (m.);  Jonction  (f.); 
Raccordement  (m.) 


Assemblage  (m.)  a  tenon  et 
mortaise. 

Assemblage  Cm.)  par  embreve- 
ment;  Assemblage  (m.i  par 
enfourchement;  Emhreve- 
mentim.);Enfourchement(m.) 

Assemblage  (m.)  a  vis. 

Assemblage  (m.)  a  angle  obtus. 

Raccordement  (m.)  de  deux  flls. 

Connexion  (f.)  des  queues  des 
plaques  par  soudure. 

Connexion  (f.)  des  queues  des 
plaques  par  cou'ee. 

Jonction  (f.)  des  queues  des 
plaques. 

Assemblage  (m.)  a  tenon  pas- 
sant. 

Assemblage  (m.)  a  clef;  Joint 
(m.)  a  clef. 

Assemblage  (m.)  a  chaperon. 

Assemblage  (m.)  a  tenon  avec 

renfort. 
Assemblage  (m.)  a  angle  aigu. 

Assemblage  (m.)  en  equerre  ; 
Assemblage  (m.)  carre. 

COude  (m.);  Piece  (f.)  de  jon- 
ction;  Tuyau  (m.)  de  ral- 
longe. 

Tuyau  (m.)  de  Jonction. 

Montage   ftn.1   d'une   pile   ou 

d'une  batterie. 
Joint  (m. ) ;  Jonction  (f.) ;  Accou- 

plement  (m.);  Jointure  (f.) 

Joint  (m.)  des  rails. 
Joint  (rn.)  de  rupture. 
Joint  (m.)  a  manchon  ou  a  ba- 
gue. 
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Joint  (American  twist). 

—  <Ball  and  socket). 

—  (Britannia). 

-  (Butt);  Flush  joint  (s.) 

—  (Cable). 

—  (Caulked  yarn  and  redlead). 


-  (Central). 

—  (Concentrical). 

—  (Cross);  Transverse  joint  (s.) 

—  (Double  conical). 

—  (Double  ring). 

—  (Expansion). 

—  (Flange). 

—  (Flexible). 

—  (Flush);  Butt  joint  (s.) 

—  (Hooke's);  Universal  joint  (s.) 


—  (Longitudinal). 

—  (Obtuse  angular). 

—  (Ring). 

—  (Screw);  Screw  coupling  (s.) 

—  (Secret). 

—  (Self-centering). 

—  (Sharp  angular). 

—  (Socket). 

—  (Square). 

—  (Supported). 

—  (Suspended). 

—  (Telescope). 

—  (Transverse) 

—  (Tube). 

-  (Twist). 

—  (Universal);    Hooke's    joint 
(s.);  Hooke's  coupling  (s.) 

-  (Wire). 
Joint-bolt  (s.) 

Joint-coupling  (s.) 


Giunto  (m.)  a  torsione. 
Giunto  fm.)  a  ginorchiera;  Ar- 

ticolazione  if.)  sferica. 
Fascintura  (f.)  saldata. 
Giuntura  (f.)  cirpa  a  cima. 
Giunzione  (f.)  di  CHVO. 
Giunto  (m.)  a   manicotto  con 

guarnizione  di  canapa  e  mi- 

nio. 

Giunto  (m.)  centrale. 
Commessura  (f.)  concentrica. 
Commessura  (f.)  trnsversale; 

Giunzione  (f.)  trasversale. 
Giunto  (m.)  a  manicotto  bico- 

nico. 

Giunto  (m.)  ad  anelli. 
Giunto  (m.)  a  compensazione. 

Collegamento  (m.)  ad  anello. 

Collegnmento(m.)  flessibile. 

Giuntura  (f.i  cima  a  cima. 

Giunto  (m.)  universale  u  di  Car- 
dano;  Cerniera  (f.)  universa- 
le; Giuntura  (f.)  universale  o 
cardanica;  Articolazione  (f.) 
universale. 

Giunzione  (f.)  longitudinale. 

Commessura  (f.)  a  soprasqua- 
dra. 

Giunto  (m.)  a  doppio  manicot- 
to. 

Giuntura  (f.)a  vite  ;  Accoppia- 
mento  (m.)  a  vite. 

Commessura  (f  >  nascosta. 

Giunto  (m.)  a  manicotto  auto- 
centrale. 

Commessura  (f.">sotto  squadra. 

Collegnmento  (m.)  ad  incastro. 

Commessura  (f.>  di  squadra. 

Giunto  (m.)  appog-giato. 

Giunto  (m.)  sospeso. 

Giunto  (m.)  a  cnnnocchiale. 

Commessura  if.)  trasversale; 
Giunzione  if.)  trasversale. 

Giunto  (m.)  di  tuN. 

Giunto  (m.)  a  torsione. 

Giunto  (m.  i  universale  odi  Car- 
dano;  Cerniera  (f.)  univer- 
snle. 

Giunto  (m.)  dei  flli. 

Chin  van  la  (f.>;  Bullone  (m.)  a 
chiavette. 

Accoppiamento  (m.)acerniera 
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French 


Wurgverbindung  (f.) 
Kugelgelenk  (n.) 

Britanniflverbindung  (f.) 
Stutnpfer  Stoss  (m  ) 
Kabefverbindung  (f ) 
Versteiumte    Honfmennige- 
mutlenverbindung  (f.) 

Centrnlfuge  (f.) 
Konceritrische  Fuge  (f.) 
Querfuge  (f.) 

Doppelkegelverbindung  (f.) 

Ringverbindiing  (f.) 

Expjinsionsrohren  —  V  erb  in- 
dun  g  (f.) 

Flanschenverhindung  (f) 

Biegsatne  Verbindung  (f.) 

Stumpfer  Stoss  im.) 

Universalgelenk  m.i;  Univer- 
sal kupplung(f.);Hooke'scher 
Schliissel  ^m.) 


Lanirsfuge  (f.) 
Stumpfwinklige  Fuge  (f.) 

Verhindung  (f.)   mit    Doppel- 

muffe. 
Versolirauhung   (f.) ;    Schrau- 

benverbindung  (f.) 
Versteckte  Fuge  (ft 
Selbstcentrierende  Muffenver- 

bindung  (f.) 
Spitzwinklige  Fuge  (f.) 
Muffenverbindung  (f.) 
Rerbtwiriklige  Fuge  (f.) 
Ruhender  Stoss  (m.) 
Scliwebender  Stoss  (m.) 
Fernrohrverbindung  (f.) 
Querfuge  (f.) 

Robrverbindungsstelle  (f.) 

Wiirgverbindung  (f.) 

Universalgelenk  (n.t ;  Univer- 
sal knpp'ung(f.);Hooke'scher 
Schliissel  mi.) 

Drahtverbindung  (f.) 

Schliessbolzen  (m.) 

Gelenkkupplung  (f.) 


Jonction  (f.)  par  torsion. 
Joint  (m.)  a  boulet. 

Joint  (m.)  Britannia. 

Joint  (in.)  n  franc  bord. 

Joint  (m.)  de  cable. 

Joint  (in.)   a   emboltement   a 

garniture    chanvre-minium 

mate"e. 

Joint  <m.)  central. 
Joint  (in.)  concentrique. 
Joint  (m ;  trasversal. 

Joint  <m.)  a  manchon  biconi- 

que. 

Joint  (m.)  a  double  anneau. 
Joint  (in.)  glissant;  Compensa- 

teur  nn.>;  Fourreau  ^m.) 
Joint  (m.)  a  bride. 
Joint  (m.)  flexible. 
Joint  (m.)  a  franc  bord. 
Joint  (in.)  universel. 


Joint  (m.l  longitudinal. 
Joint  (in.)  gras. 

Joint  (m.)  a  manclion  ou  a  ba- 

gue. 
Joint  (m.)  a  vis;  Accouplement 

<m.»  a  vis. 
Joint  (m.)  derobe". 
Joint  cm.)   a    ernboitement    a 

centrage  autoinatique. 
Joint  <m.)  maigre. 
Jonction    f.)  a  emboitement. 
Joint  (in.)  carre. 
Joint  (in.)  carre. 
Joint  (m.)  en  porte  en  faux. 
Joint  (m.)  a  lunette. 
Joint  (m.)  transversal. 

Joint  (m.)  de  tubes. 
Jonction  (f.)  par  torsade. 
Joint  im.)  universel. 


Joint  (m.)  de  flls. 
Boulon  (m.)  a  clavette. 

Accouplement  (m.)  a  charnie- 
re. 


JOI 
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Italian 


Joint-pipe  (s.) 

Joist  (s.);  Small  beam  (s)  (Carp.) 

-  (Bridging);     Boarding-joist 

(S.) 

Joists  (Framing  (s.)  of). 

Joist-head  (s.)  (Carp.) 
Joule  (s.»  (Electr.) 
Joule's  effect  (s.)  (Electr.) 

Journal  (s.)  of  a  shaft  (Mach.) 
Journal-bearing  (s.)  (Mach.) 

Journal-box  (s.)  (Mach.) 

Jonval  turbine  (s.) 
Jug  (s.)  for  filling  up. 

Jumping  (s.)  over  of  the  arc. 
Junction  (s.) 


Junction-box  (s.) 
— ;  Fishing-box  (s.)  flElectr.) 
Junction-canal (s.)(Hydr  arch.) 
Junction-line  ts.)  (Rnilw.) 
Junction  (s.)  of  the  cross-over 

cable. 
Junction-plate  (s.) 


Junction-point  (s.) 
Jute  (s.) 

Jute  covering  (s.) 
Jute-manufacture  (s.) 
Jute-serving  (s.) 
(Compound). 

(Impregnated). 


Tubo  (m.>  di  giunzione   o  di 

congiunzione. 
Piccola  trave  (f.) 

Correntino(m  )  d'impalcatura. 
Intravata  (f.) ;  Impalcatura  (f.) 

Testa  (f.)  d'una  trave. 

Joule  (m.) 

Eft'etto  (in.)  di  Joule. 

Sopporto  (m.)  dell'albero. 
Cusrinetto  (m.i;  Bronzina  (f.) 

del  sopporto. 
Boccola  if.)  ad   olio;  Bossolo 

(m.)  del  grnsso. 
Turbina  (f )  Jonval. 
Brocca  (f.;  per  aggiungere  o 

riernpire. 
Salto  (in.)  dell'arco. 

Giunzione  <f  >;  Giuntura  (f.);  U- 
nione  (f.  >;  Collet  omen  to  (m.); 
Congiunzione  (f.);  Congiun 
tura  (f.) 

Mu'Tola  (f.)  di  congiunzione. 

Scatoia  (f.>  di  distribuzione. 

Canale  (m.)  di  congiunzione. 

Binnrio  (in.)  d'nllacciamento. 

Raccordo  (m  )  del  cavo  di  at- 
tra  versa  mento. 

Piastra  if.)  di  congiunzione; 
Lnstra  (f.)  di  giunzione;  La- 
miera  (f.)  di  congiunzione. 

Punto  (m.)  di  giunzione. 

Juta  (f.) 

Rivestimento  (m.)  con  juta. 

Fabhricazione  (f.)  della  juta. 

Rivestimento  (m.)  di  juta. 

Rivestimento  (m.)  di  juuta  com- 
pound. 

Rivestimento  (m.)  di  juta  im- 
pregnate. 
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French 


Verbindungsrolire  (f.) 

Kleiner  Balken  (m.);  Decken- 

hnlken  (m.) 
Polsterl^lz  (n.);  Dielentrager 

(m.>;  Dielenlager  (n.) 
Balkenlage  (f.) 

Balkenkopf  (m.) 

Joule  (n.) 

Joule's  Effekt  (m.);  Joule's  Wir- 

kung  (f.) 
Wellenlager  (n.) 
Achsenlager  (n.) 

Achsenbuchse  (f.);  Lagerbiich- 

se  (f.) 

Jon vnl turbine  (f.) 
Nachfullkrug  (rn.) 

Ueherspringen  (n.)  des  Licht- 

bogens. 
Verbindung  (f.) 


Verbindungsmuff  (m.) 
Vertheilungsknsten  (m.) 
Ver!>indungskanal  (m.) 
Verbindungsgleis  in.) 
Anschluss  (m.)  des  Uberfiihr- 

ungskabels. 
Verbindungsplatte  (f.) 


Knotenpunkt  Cm.) 
Jute  (f.) 

Juteumspinnung  (f.) 
Jutefabrikation  (f.) 
Juteumhiiilung  (f.) 
Compoundjuteumhullung  (f.) 

Impragnierte    Juteumhiillung 
(f.) 


Tuyau  (m.)  de  jointure. 
Solive  (f.) ;  Poutrelle  (f.) 
Soliveau  (m.) 

Solivure  (f);  Empoutrerie  Cf.); 
Pontraison  (f.i;  Plancher(m.) 
Bout  (in.)  d'une  solive. 
Joule  (m.) 
Effet  (m.)  de  Joule. 

Palier  (m.)  de  1'arbre. 
Coussinet  (m.) 

Boite  (f.)  a  graisse. 

Turbine  (f.»  Jonval. 
Jarre  (f.)  pour  ajouter. 

Passage  (m.)  de  1'arc. 

Jonction  (f.)  du  cable  de  tra- 
versee. 


Bolte  (f.)  de  branch ement. 
Boite  (f.)  de  distribution. 
Canal  (m.)  de  jonction. 
Voie  if.)  de  raccordement. 
Jonction  (f.)  du  cable  de  tra- 

versee- 
Plaque  (f.)  de  jonction;  Plaque 

(f.)  d'assemblage. 

Point  (m.)  de  jonction. 
Jute  (f.) 

Guipage  (m.)  de  jute. 
Fabrication  (f.)  de  jute. 
Enveloppe  (f.)  de  jute. 
Enveloppe   (f.)   de    jute    com- 

pounde. 
Enveloppe  (f.)  de  jute  impre- 

gnee. 
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Italian 


K.  (Electr.)  (Symbol  for  «  Capa- 
city »). 
Kaolin  (s.) 

Kapp  lines  (s.  pi.)  (Electr.) 
Kathion  (s.) 

Kathode  (s.);  Cathode  (s.) 

—  'Concave  mirror;. 
Kathodic  (adj.) 

—  current  density  (s.) 


—  precipitation  (s.) 

Keel  (-.)  iSliipb.) 

Keene's  marbre-cement  (s.) 

Keeper(s.)of  a  magnet  (Electr.) 


Kettle  (s.);  Pan  (s.);  Boiler  (s.); 

Caldron  (s.);  Copper  (s.;  (Cop- 

per-sm.) 
—  (Pump). 

Kettle-maker  (s.);  Copper-smith 

(S.) 

Key  (s.)  (Techn.) 


—  (Answering). 

—  (Band). 

-  (Bridge). 

—  (Calling). 

—  (Double  contact). 

-  (Fibre). 

—  (Fish-bolt). 

—  (Hooked). 

—  (Morse's). 

—  (Nose);  Nose-wedge  (s.) 

—  (Pivot). 

—  (Plug). 

—  (Record). 


(Abbreoiazionedi «  Capacita*). 

Caolino  (m.) 

Linne  if.  pi )  di  Kapp. 

Catione   m.) 

Catodo  (m.) 

Catodo  (s  )  a  specchio  concavo. 

Catodico. 

Densita  (f.)  c,atodica  della  cor- 

rente. 

Prei-ipitazione  (f.)  catodica. 
ChipllH  (f.) 
Cemento  (m.)  marmoreo  ingle- 

se. 
Ancora    (f)    d'una  calamita; 

Armatura  (f.)  d'un  magnete. 

Caldaia  (f.);  Caldaio  (m.);  Cal- 
derone  (m.);  Calderotto  (m.) 

Calderotto  (m.)  di  pompa. 
Calderaio  (m.»;  Ramaio  (m.) 


Chiave  (f.);   Tasto(m.);  Chia- 
vetta  (f.);  Spina  (f.);  Bietta  (f.) 

Tasto  (m-)  di  richiamo. 
Serrntura  (f.)  a  cliiavetta. 
Tasto  (m.)  del  ponte  di  Weat- 

stone. 

To'sto  (m.)  d    chinmata. 
Tasto  (m.)   a  doppio  contatto 

successivo. 
Ghiavetta  (f.)  di  flbra. 
Cliiave  (f.)  a  gruccia  per  chia- 

varde. 

Chiave  (f.)  a  gancio. 
Tasto  irn.)  Morse. 
Bietta  (f.)  zeppa  ;  Controchia- 

vetta. 

Cliiave  (f.)  per  perni  a  dado. 
Chiave  (f.)  a  spina. 
Leva  (f.)  di  prenotazione. 


German 


French 


(Das  Zeichen  fur  «  Kapazitat »). 

Kaolin  (n.) 
Kapp-Linien  (f.  pi.) 
Kathion  (n.) 

Kathode  (f.) 
Hohlspiegelkathode  (f.) 
Kathodisch ;  Kathoden-. 
Kathodische  Stromdichte  (f.) 

Kathodische  Fiiilung  (s.) 

Kiel  (m.) 

Keene'scher     Marmorcement 

(m.) 
Bewaffnung(f.);  Armierung(f.); 

Armatur  (f.) ;  Anker  (m.)  ei- 

nes  Magnets. 
Kessel  (m.);  Pfanne  (f.);  Blase 

Pumpenkessel  (m.):  Saugkes- 

sel  (m.) 
Kupferschmied  (m.);    Kessel- 

schmied(m.);  Kesselschlager 

(m-> 
Schliissel  (m.):   Klammer  (f.); 

Taster  (m.);  Taste  (f.);  Stopsel 

(m);  Splint  (m.);  Zapfen  (m.); 

Keil  (m.) 
Riickruftaste  (f.) 
Keilschloss  (m.) 
Briickentaste  (f.) 

WecktasLe  (f.) 
Doppelcontacttaste  (f.) 

Fiberkeil  (m.) 
Laschenbolzenschlussel   (m.) ; 

Hakenschliissel  (m.) 
Morse'sche  Taste  (f.) 
Hackenkeil  (m.) ;  Nasenkeil  (m.); 

Gegenkeil  (m.) 
Zapfenschliissel  (m.) 
Stoepselschluessel  (m.) 
Vormerkhebel  (m.) 
WEBBER. 


(Abre'oiation  pour  «.  Capacite*) 

Caolin  (m.) 

Lignes  (f.  pi.)  de  Kapp. 

Cathion  (m.);  Cation  (m.);  Ka- 
thion (m.) 

Cathode  (f.);  Kathode  (f.) 

Cathode  (f.)  a  mirolr  concave. 

Cathodique. 

Densite  (f.)  cathodique  du  cou- 
rant. 

Precipitation  (f.)  cathodique. 

Quille  (f.) 

Ciment  (m.)  anglais. 

Armature  (f.)  d'un  aimant. 
Chaudiere  (f.);  Chaudron  (m.) 

Chaudron  (m.)  de  pompe. 
Chaudronnier  (m.) 

Clef  (f.);  Clavette  (f.);  Cheville 

(f.) 


Clef  (f.)  de  rappel. 

Joint  (m.)  a  clavette. 

Clef  (f.)  du  pont  de  Wheatsto- 

ne  (Elect.) 
Touche  (f.)  d'appel. 
Clef  (f.)  a  double  contact  suc- 

cessif. 

Clavette  (f.)  en  fibre. 
Clef  (f.)  a  boulon  d'eclisse. 

Clef  (f.)  a  crochet. 

Clef  (f.)  Morse. 

Clef  (f.)   a  talon;  Contre-cla- 

vette. 

Clef  (f.)  a  pivot. 
Fiche  (m.)  a  manette. 
Levier  (m.)  d'enregistrement. 
37 
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Key  (Reversing). 

—  (Ringing). 

—  (Screw);  Screw-wrench  (s.) 

—  'Speaking): 

—  (Tightening). 

—  (T)  of  a  chain. 

Key-bed  (s.) ;  Key-groove  (s.) ; 

Key-seat  (s.) 
Key-board  (s.);  Switch-board 

(s.)  (Electr.) 
Key-stone  (s.) 
to  Key  (v.);  to  Wedge  (v.) 

Kicking  coil  (s.) ;  Chocking  coil 

(s.)  (Electr.) 
to  Kill  (v.)  the  wire  (Electr.) 

Killed  spirit  (s.);  Spirit  (s.) 
Kiln   ( s. ) ;   Burning-oven   ( s. ) 
(Techn.) 

-  (Rrick). 

-  (Drying). 

-  (File) ;  Filery  (s.) 

—  (Lime). 

—  (Perpetual). 

—  (Ponsard). 

—  (Running). 

—  of  Chinaglia's  system  (s.) 

—  of  Hoffmann's  system  (s.) 

Kiln-brick  (s.);  Fire-brick  (s.) 
Kilo-ampere  balance  (s.) 
Kilo  dyne  (s.) 
Kilogram  (s.) 
Kilogrammeter  (s.) 
Kilometer  (s.) 
Kilometrical  (adj.) 
Kilovolt  (s.) 
Kilovolt-ampere  (s.) 
Kilowatt  (s.) 

—  (Installed). 
Kilowatt-hour  (s.) 
Kinemograph  (s.) 

—  (Electro-). 
Kinemometer  (s.) 


Ghiave  (f.)  di  commutazione. 

Tasto  (m.)  di  suoneria. 

Cacciavite  (m.) 

Commutatore  (m.)  a  conversa- 
zione. 

Chiave  (f.)  di  arresto  o  di  ca- 
lettamento. 

Chiave  (f.)  di  catena. 

Incavatura  (f.)  di  bietta ;  Inca- 
stro  (m.)  di  bietta. 

Quadro  (m.;  di  distribuzione. 

Chiave  (f.) 
Inchiavettare ;  Calettare. 

Bobina  (f.)  di  reazione. 

Raddrizzare  il  fllo  d'una  linea 

elettrica. 
Acqua  (f.)  forte. 
Forno  (m.);  Focolare  (m.);  Fo- 

colaio  (m.) 
Fabbrica  (f.)  di  mattoni. 

Forno  (m.)  di  essicazione. 

Fornace  (f.)  o  Fabbrica  di  te- 

gole. 

Forno  (m.)  di  calce. 
Forno  (m.)  continue. 

Fornace  (f.)  Ponsard. 
Forno  (m.)  continue. 

Fornace  (f.)  Chinaglia. 
Fornace  (f.) 

Mattone  (m.)  refrattario. 
Bilancia  (f.)  chiloampere. 
Chilodina  (f.) 
Chilogrammo  (m.) 
Chilogrammetro  (m.) 
Chilometro  (m.) 
Chilometrico. 
Chilovolt  (m.) 
Chilovoltampere  (m.) 
Chilowatt  (m.) 
Chilowatt  (m.)  installato. 
Chilowattora  (m.) 
Cinemografo  (m.) 
Cinemografo  (m.;  elettrico. 
Cinemometro  (m.) 


German 


Wechseltaste  (f.) 

Liiutetaste  (f.) 
Schraubenschliissel  (m.) 
Sprechumschalter  (m.) 

Gegenkeil  (m.);  Stellkeil  (m.) 

T-Knebel  (m.) 
Keilnute  (f.) 

Schaltbrett  (n.) 

Schlussstein  (m.) 

Keilen;  Aufkeilen;  Festkeilen; 

Verkeilen. 
Drosselspule  (f.) 

Den  Draht  ausrecken. 

Lotsaure  (f.) 

Ofen  (m.);  Brennofen  (m.) 

Ziegelhiitte  (f.) ;  Ziegelbren- 
nerei  (f.) ;  Ziegelofen  (m.) 

Trockenofen  (m.);  Abwarmo- 
fen  (m.) 

Dachziegelofen  (m.) 

Kalkofen  (m.) 

Ofen  (m.)  mit  ununterbroche- 

nem  Gang. 
Ponsard-Ofen  (m.) 
Ofen  (m.)  mit  ununterbroche- 

nem  Gang. 
Chinaglia-Ofen  (m.) 

Hoffmann-Ofen  (m.) 

Ofenziegel  (m.) 
Kiloamperewage  (f.) 
Kilodyn  (n.) 
Kilogramm  (n.) 
Kilogrammeter  (n.) 
Kilometer  (m.) 
Kilometrisch. 
Kilovolt  (n.) 
Kilovoltampere  (m.) 
Kilowatt  (n.) 

Installiertes  Kilowatt  (n.) 
Kilowattstunde  (f.) 
Kinemograph  (m.) 
Elektrokinemograph  (m.) 
Kinemometer  (m.) 


Manipulates  (m.)  de  commu- 
tation. 

Touche  (f.)  de  sonnerie. 

Clef  (f.)  a  ecrous. 

Gommutateur  Cm.)  de  conver- 
sation. 

Glavette  (f.)  de  calage;  Clavet- 
te  (f.)  de  dressage. 

Clef  (f.)  de  chaine. 

Rainure  (f.)  de  calage :  Mor- 
taise  (f.) 

Tableau  (m.)  de  distribution. 

Clef  (f.)  d'une  voute. 
Claveter;  Assembler;  Caler. 

Bobine  (f.)  de  reaction. 
Etirer  le  fil  de  ligne. 

Acide  (m.)  a  souder. 
Four  (m.);  Fourneau  (m.) 

Four  (m.)  a  briques;  Briquete- 

rie  (f.) 
Four  (m.)  a  secher. 

Four  (m.)  a  tuiles. 

Four(m.)  achaux;  Chaufour(m.) 
Four  (m.)  continu. 

Fourneau  (m.)  Ponsard. 
Four  (m.)  continu. 

Fourneau  (m.)  systeme  China 

gila. 

Fourneau  (m.)  systeme  Hoff- 
mann. 

Brique  (f.)  refractaire. 
Balance  (f.)  kiloampere. 
Kilodine  (f.) 
Kilogramme  (m.) 
Kilogrammetre  (m.) 
Kilometre  (m  ) 
Kilometrique. 
Kilovolt  (m.) 
Kilovoltampere  (m.) 
Kilowatt  (m.) 
Kilowatt  (m.)  installe. 
Kilowatt-heure  (f.) 
Cinemographe  (m.) 
Cinemographe  (m.)  electrique. 
I   Cinemometre  (m.) 


KIN 
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Italian 


Kinetic  (adj.) 

Kirchoff's  laws  (s.  pi.)  (Electr.) 

Kneading-macMne  (s.) 

Kneading  process  (s.) 

Knee  (s.);Knee-piece  (s.)  (Teclm.) 

Knee-lever  (s.) 

Knee-pipe  (s.) 

Knife  gap  lightning  protector 
(s.) 

—  lighning  arrester  (s.) 

Knob  dowel  (s.) 

—  of  the  electroscope. 

Knot  (s.)  (Techn.) 

—  (Sliding)  (Techn.) 

Krizik  core  (s.)  (Electr.) 
Kundt's  electrical  figures   (s. 

pi.) 
Kyanization  (s.)  of  wood. 


to  Kyanize  (v.) 

K.  W.  (Abbreviation  Tor  «  Kilo- 
watt »). 


I    Cinetico. 

Leggi  (f.  pi.)  di  Kirch  of  I1. 
!    Impastatrice  (f.) 
j    Processo  (m.)  di  impastatura. 

Pezzo  (m.)  ad  angolo ;  Pezzo 
(m.)  a  gomito ;  Gomito  (m.) 
1    Leva(f.)  a  gomito;  Leva  (f.)  ad 
angolo. 

Tubo  (m.)  a  gomito. 

Scaricafulmine  (m.)  a  lame. 

Scaricafulmine  (m.)  a  lame. 

Tassello  (m.)  a  bottone. 
Bottone   (m.)  dell'  elettrosco- 

pio. 
Nodo  (m.) ;  Annodatura  (f.) 

Nodo  (m.)  scorsoio;  Nodo  (m.) 
corrente. 

Anima  (f.)  di  Krizik. 

Figure  (f.  pi.)  elettriche  di 
Kundt. 

Preparazione  (f.)  del  legno  al 
sublimate;  Iniezione  (f.)  del 
legno  col  sublimato. 

Iniettare;  Impregnare;  Kianiz- 
zare. 

K.  W.  (Abbreoiazione  per  «  Ki- 
lowatt »). 


L.  (Symbol  for  «  length  »  and 
also  for  the  coefficient  of  self 
induction  »). 

Laboratory  (s.) 

—  instrument  (s.) 

Lac  (s.) 

—  (Enamel). 

—  varnish  (s.) 
Lacquered  dull  black. 
Ladle  (s.)  on  wheels, 
to  Lag  (v.) 

Lag  (Angle  (s.)  of). 

-  (Angle  (s.)  of)  Electr.) 

—  (Hysteresis). 


(Simbolo  di  lunghezza  e  del 

coefjlciente    di   seljinduzio- 

ne)'. 

Laboratorio  (m.) 
Strumento  (m.)    di   laborato- 

rio. 

Lacca  (f.) 

Lacca  (f.)  di  smalto. 
Lacca  (f.)  della  Cina. 
Verniciato  in  nero. 
Grogiuolo  (m.)  trasportabile. 
Ritardare. 

Angolo  (m.)  di  ritardo. 
Angolo  (m.)  di  spostamento  di 

fase. 
Isteresi  (f.)  viscosa. 


German 


.  Kinetisch. 

Kirchoff'sche  Gesetze  (n.  pi.) 
Knetmaschine  (f.) 
Knetprocess  (m.) 
Knie  (n.) ;  Winkel  (m.);   Knie- 

stiick  (n.) 
Kniehebel  (m.) 

Knierohr  (n.) 
Schneidenblitzableiter  (m.) 

Schneidenblitzschutzvorriclit- 

ung  (f.) 

Knopfdubel  (m.) 
Knopf  (m.)  des  Elektroskops. 

Knoten  (m.);  Kniipfung  (f.); 
Schleife  (f.) 

Laufknoten(m.);  Blinde  Schlei- 
fe (f.) 

Krizik-Kern  (m.) 

Kundtsche  Klanu-figuren  ( f . 
pi.) 

Impragnirufig  (f.)  des  Holzes 
mit  Quecksilbersublimat; 
Kyanisieren  (n.) 

Kyanisieren;  Mit  Quecksilber- 
sublimat impriigniren. 

K.W.  (Zeichen  fur  «  Kilowatt »). 


Cinetique. 

Loies  (s.  pi.)  de  Kirchoff. 
Malaxeur  (m.) 

Operations(f.pl.)du  malaxage. 
Coude  (m.) 

Levier  (rn.)  brise;  Levier  (m.) 

coude;  Levier  (m.)  courbe. 
Tuyau  (m.)  courbe. 
Parafoudre  (m.)  a  couteaux- 

Parafoudre  (m.)  a  couteaux. 

Goujon  (m.)  a  bouton. 
Bouton  (m.)  de  1'electroscope. 

NoBud  (m.) 

Noeud  (m.)  coulant  ou  courant. 

Ame  (f.)  de  Krizik. 
Figures  (f.  pi.)  de  Kundt. 

Kyanisation  (f.);  Preparation 
(f.)  du  bois  au  sublime  cor- 
rosif. 

Kyaniser;  Injecter. 

K.  W.  (AUreoiation  pour  «  Ki- 
lowatt »). 


(Das  Zeiehetifiir  die  «  Ldncje  » 
utid  fur  den  «  Selbtinduk- 
t  ions  Coefficient »). 

Laboratorium  (n.) 

Laboratoriuminstrument  (m.) 

Lack  (m.) 
Emaillack  (m.) 
Lackfirnis  (m.) 
Mattschwarz  lackiert. 
Wagentiegel  (m.) 
Nacheilen. 

Verzogerungswinkel  (m.) 
Phasenverschiebungswinkel 

(m.) 
Viskose  Hysteresis  (f.) 


(Sytnbole  de  « longueur*  et  du 
«  coefficient  cV 'induction  pro- 
pre  »'). 

Laboratoire  (m.) 

Instrument(m.)de  laboratoire. 

Laque  (f.) 

Laque-email  (m.) 

Vernis-laque  (m.) 

Laque  noir  mat. 

Creuset  (m.)  sur  roues. 

Retarder. 

Angle  (m.)  de  retard. 

Angle    (m.)    de    decalage    de 

phase. 
Hysteresis  (f.)  visqueuse. 
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Lag  (Magnetic). 

—  of  phases. 
Lagging  current  (s.) 

—  electromagnet  (s.) 

—  generator  (s.) 

Lamellar  (adj.) 

to  Laminate  (v.)  the  iron. 

Laminated  (adj.) 
Lamp  (s.) 

—  fixed  on  a  wall. 

-  with  double  draught. 

-  (Aldini). 

—  (Alternating  arc). 

—  (Alternating  current  name 
arc). 

—  (Amy  acetate). 

—  (Arc). 


for  damp  rooms. 

-  with  inclined  carbons. 
-  —  with  metal  reflector. 

with  parabolic  mirror. 

with  shunting  device. 

—  (Argand). 

—  'Blue  printing). 

—  (Pear-shaped  glow). 

—  (Carbon  filament). 

—  (Carcel). 

—  (Continuous  current  arc). 

—  (Continuous  current   flame 
arc). 

—  (Davy). 

—  (Differential). 

—  (Differential  arc). 


Ritardo  (m.)  della   magnetiz- 

zazione. 

Ritardo  (m.)  di  fase. 
Corrente  (f.)  in  ritardo  di  fase. 
Elettromagnete  (m.)  zoppo. 
Generatore  (m.)  in  ritardo  di 

fase. 

Lamellare. 
Laminare  il  ferro  ;  Cilindrare 

il  ferro. 

Laminato ;  Cilindrato. 
Lampada  (f.) 
Lampada  (f.)  a  muro. 
Lampada  (f.)  a  doppia  corrente. 

Lampada  (f.)  di  Aldini. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente alternate. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  fiam- 
ma  per  corrente  alternata. 

Lampada  (f.)  all' acetato  d'a- 
mile. 

Lampada  (f.)  ad  orco  voltaico; 
Lampada  (f.)  ad  arco. 

Lampada  (f.)  ad  arco  per   lo- 

cali  umidi. 
Lampada  (f.)  ad  arco  con  car- 

boni  inclinati. 
Lampada  (f.)  ad  arco  con  ri- 

flettore  metallico. 
Lampada  (f.)  ad  arco  con  spec- 

chio  parabolico. 
Lampada  (f.)  ad  arco  con  di- 

spositivo  in  derivazione. 
Lampada  (f.)  d'Argand. 

Lampada  (f.)  per  tirare  copie. 

Lampada  (f.)  ad  incandescen- 
za  a  pera. 

Lampada  (f.)  a  filamento  di 
carbone. 

Lampada  (f.)  di  Carcel. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente continue. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  cor- 
rente continue  a  fiamma. 

Lampada  (f.)  di  Davy. 

Lampada  (f.)  differenziale. 


Lam 
ziale. 


f.)  ad  arco  differen- 


Verzogerung  (f.)  der  Magne- 

tisirung. 

Phasennacheilung  (f.) 
Nacheilender  Strom  (m.) 
HinkenderElektromagnet(m.) 
Nacheilender  Generator  (m.) 

Blatterformig ;  Blatterig. 
Das  Eisen  walzen. 

Gewalzt ;  Ausgewalzt. 

Lampe  (f.) 

Wandlampe  (f.) 

Lampe  (f.)  mit-doppeltem  Luft- 

zuge. 
Aldini-Lampe  (f.);  Aldini'sche 

Lampe  (f.) 
Wechselstrombogenlampe  (f.) 

Wechselstromeffektbogen- 

lampe  (f.) 
Amylacetatlampe  (f.) 

Volta'sche   Bogenlampe   (f.); 

Bogenlampe  (f.);  Flammen- 

bogenlampe  (f.) 
Bogenlampe   (f.)    fur  feuchte 

Raume. 
Bogenlampe  (f.)   mit   sclirag- 

stelienden  Hohlen. 
Bogenlampe  (f.)  mit  Blechre- 

ttector. 
Bogenlampe  (f.)  rait  Parabol- 

spiegel. 
Bogenlampe  (f.)  mit  Nebens- 

criliesser. 
Argand-Lampe(f);Argand'sche 

Lampe  (f.) 
Kopierlampe  (f.) 
Birnenformige  Gliihlampe  (f.) 

Kohlenfadenlampe  (f.) 

Carcellampe  (f.) 
Gleichstrombogenlampe  (f.) 

Gleichstromeffektbogenlampe 

Davy-lampe  (f.);  Davy's  Lam- 
pe (f.) 

Differentiallampe  (f.);  Differen- 
ziallampe  (f.) 

Differentialbogenlampe  (f.) 


Retard  (m.)  d'aimantation, 

Retard  (m.)  de  phase. 
Courant  (m)  eji  retard  de  phase. 
Electroaimant  (m.)  boiteux. 
Generatrice  (f.)  en  retard  de 

phase. 

Lamellaire;  Lamelleux. 
Laminer  le  fer;  Cylindrer  le  fer. 

Lamine ;  Cylindre. 

Lampe  (f.) 

Lampe  (f.)  a  mur. 

Lampe  (f.)  a  double  courant. 

Lampe  (f.)  d'Aldini. 

Lampe  (f.)  a  arc  a  courant  al- 

ternatif. 
Lampe   (f.)    a    arc   a    flamme 

pour  courant  alternatif. 
Lampe  (f.)  a  acetate  d'amyle. 

Lampe   (f.)   a   arc    voitai'que ; 
Lampe  (f.)  a  arc. 

Lampe  (f.)  a  arc  pour  locaux 

humides. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  charbons 

inclines. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  reflecteur 

metallique. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  miroir  pa- 

rabolique. 
Lampe  (r.)  a  arc  avec  disposi- 

tif  de  mise  en  derivation. 
Lampe  (f.)  d'Argand. 

Lampe  (f.)  a  photocopier. 
Lampe  (f.)  a  incandescence  en 

forme  de  poire. 
Lampe  (f.)  a  filament  de  char- 

bon. 

Lampe  (f.)  Carcel. 
Lampe  (f.)  a   arc   a    courant 

continu. 
Lampe  (f.)  a  arc  a  flamme  pour 

courant  continu. 
Lampe  (f.)  de  Davy. 

Lampe  (f.)  differentielle. 
Lempe(f.)n  arc  differentielle. 
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Lamp  (s.)  (Differential  arc)  for 

alternating  current. 
for  continuous  current. 

—  (Electric). 

—  (Enclosed  arc). 

—  (Flame  arc). 

—  (Focus). 

-  (Frosted  glow). 

—  (Gas). 

—  (Hand). 

—  (Hanging). 

—  (Incandescent) ;  Glow  lamp 
(s.) 

—  (Locomotive). 

—  (Mercury  vapour). 

-  (Metallic  filament), 

—  (Miner's). 

—  (Moderator). 

—  (One-watt). 

—  (Osmium). 

-  (Pilot). 

-  (Portable). 

—  (Regulator). 

—  (Safety). 

—  (Shunt). 

—  (Socket  (s.)  of  a). 

—  (Soldering  . 

—  (Spirit). 

—  (Tubular  glow). 

Lamp-black  (s.) 
Lamp-holder  (s.) 

—  (Annular). 

(Bayonet). 

(Candle). 

(Ceiling). 

(Edison). 

(Inclined  wall). 

—  (Porcelain). 

-  (Straight  wall). 

—  (Suspension). 


Lampada  (f.)  ad  arco  differen- 
zialeper  corrente  alternata. 

Lampada  (f.)  ad  arco  differen- 
ziale  per  corrente  continua. 

Lampada  (f.)  elettrica. 

Lampada  (f.)  a  foco  chiuso. 

Lampada  (f.)  ad  arco  a  flam- 
ma  o  ad  effetti  di  colori. 

Lampada  (f.)  a  fuoco. 

Lampada  (f.)  ad  incandescen- 
za  opaca. 

Lampada  (f.)  a  gas. 

Lampada  (f.)  a  mano. 

Lampada  (f.)  a  sospensione. 

Lampada  (f.)  a  incandescenza. 

Lampada  (f.)  da  locomotiva. 
Lampada  (f.)  a  vapori  di  mer- 

curio. 
Lampada  (f.)  a  filamento  me- 

tallico. 
Lampada  (f.)  da  minatore. 

Lampada  (f.)  a  moderatore. 
Lampada  (f.)  da  un  watt. 
Lampada  (f.)  ad  osmio. 

Lampada  ( f. )  di  controllo  ; 
Lampada  (f.)  pilota. 

Lampada  (f.)  portatile. 

Lampada  (f.)  a  regolatore. 

Lampada  (f.)  di  sicurezza. 

Lampada  (f.)  in  derivazione ; 
Lampada  Cf.)  di  derivazione. 

Armatura  (f.)  della  lampada. 

Lampada  (f.)  da  saldatore. 

Lampada  (f.)  a  spirito. 

Lampada  (m.)  ad  incandescen- 
za tubolare. 

Nero  (m.)  di  fumo. 

Portalampada  (m.) 

Portalampada  (m.)  ad  anello. 

Portalampada  (m.)  abaionetta. 

Portalampada(m.)per  candele. 

Portalampada  (m.)  per  soffitto. 

Portalampada  (m.)  Edison. 

Portalampada  (m.)  obliquo  per 
muro. 

Portalampada  (m.)  di  porcel- 
lana. 

Portalampada  (m.)  da  muro 
diritto. 

Portalampada  (m.)  ad  occhielli. 
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Wecli  selst  romdiff'eren  t  i  a  1  b  o- 

genlampe  (f.) 
Gleichstromdifferentialbogen- 

lampe  (f.) 

Elektrische  Lampe  (f.) 
Lampe  (f.)  mit  geschlossenem 

Lichtbogen. 
Flammenbogenlampe  (f.) ;  Ef- 

fektbogenlampe  (f.) 
Fokuslampe  (f.) 
Mattierte  Gluhlampe  (f.) 

Gaslampe  (f.) 
Handlampe  (f.) 
Hangelampe  (f.) 
Gluhlampe  (f.)  ;  Inkandescenz- 
lampe  (f) ;  Gluhlichtlampe  (f.) 
Lokomotivlampe  (f.) 
Quecksilberdampflampe  (f.) 

Metallfadenlampe  (f.) 
Grubenlampe  (f.) 

Moderateur-Lampe  (f.) 
Einvvattige  Lampe  (f.) 
Auerlampe  (f.);  Osmiumlam- 

pe  (f.) 
Kontrollampe  (f.);  Platzlampe 

Tragbare  Lampe  (f.) 
Regulator-Lampe  (f.) 
Sicherheitslampe  (f.) 
Nebenschlusslampe  (f.) 

Lampenfassung  (f.) 
Lotlampe  (f.) 
Spirituslampe  (f.) 
Robrengliihlampe  (f.) 

Lampenruss  (m.) 
Fassung  (f.) 
Ringfassung  (f.) 
Bajonettfassung  (f.) 
Kerzenfassung  (f.) 
Deckenfassung  (f.) 
Edisqnfassung  (f.) 
Schrage  Wandfassung  (f.) 

Porzellanfassung  (f.) 
Gerade  Wandfassung  (f.) 
Oesenfassung  (f.) 


Lampe  (f.)  a  arc  differentielle 
a  courant  alternatif. 

Lampe  (f.)  a  arc  differentielle 
a  courant  continu. 

Lampe  (f.)  electrique. 

Lampe  (f.)  a  arc  enferme. 

Lampe  (f.)  a  arc  a  flamme. 

Lampe  (f.)  a  foyer. 

Lampe    (f.)    a   incandescence 

mate. 

Lampe  (f.)  a  gaz. 
Lampe  (f.)  a  main. 
Lampe  (f.)  a  suspension. 
Lampe  (f.)  a  incandescence. 

Lampe  (f.)  pour  locomotive. 
Lampe  (f.)  a  vapeur  de  mer- 

cure. 
Lampe  (f.)  a  filament  metalli- 

que. 
Lampe  (f.)  de  mine;  Lampe  (f.) 

pour  mineur. 
Lampe  (f.)  a  moderateur. 
Lampe  (f.)  d'un  watt. 
Lampe  (f.)  a  osmium. 

Lampe  (f.)  de  controle ;  Lam- 
pe (f.)  pilote. 
Lampe  (f.)  portative. 
Lampe  (f.)  a  r^gulateur. 
Lampe  (f.)  de  surete. 
Lampe  (f.)  en  derivation. 

Douille  (f.)  de  la  lampe. 
Lampe  (f.)  a  souder. 
Lampe  (f.»  a  esprit  de  vin. 
Lampe   (f.)    a    incandescence 

tubolaire. 
Noir  (f.)  de  fumee. 
Douille  (f.) 

Douille  (f.)  annulaire. 
Douille  (f.)  a  ba'ionnette. 
Douille  (f.)  a  bougie. 
Douille  (f.)  a  plafond. 
Douille  (f.)  Edison. 
Douille  (f.)  murale  oblique. 

Douille  (f.)  en  porcelaine. 
Douille  (f.)  murale  droite. 
Douille  (f.)  a  ceillets, 
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Lamp-holder  (s.)  (Watertight). 
with  replaceable  nipple. 

-  with  switch. 

without  switch. 

with  wire  guard. 

Lamp-lighter  (s.) 

Lamp-post  (s.) 
Lamp-socket  (s.) 
Lamp-trimmer  (s.) 
Lantern  (s.) 

—  of  signal-disk. 
Lap  (s.)  (Techn.) 

—  of  the  slide-valve  (Steam- 
eng.) 


—  welding  (s.) 

—  winding  (s.) 

—  (Exhaust)  of  the  slide-valve 
(Steam-eng.) 

—  (Inside)  (Steam-eng.) 

—  (Outside)  (Steam-eng.) 

Latch  (s.)  (Lock.-sm.) 
Latent  (adj.) 

—  electricity  (s.);  Bound  elec- 
tricity (s.);  Dissimulated  elec- 
tricity (s.) 

—  heat  (s.) 

Lateral  (adj.) 

—  binding  (s.) 

—  discharge  (s.) 

—  face  (s.) 

—  plates  (s. pi.)  of  the  fire-box. 


—  thrust  (s.) 

—  wall  (s.) 
Lath  (s.) 

Lathe  (s.);  Turning-lathe  (s.) 

—  for  turning  metals. 

—  with  variable  speed. 

—  (Boring). 

—  (Chuck). 

—  (Engine). 


Portalampada  (m.)  impermea- 

bile. 
Portalampada  (in.)  con  raccor- 

do  ricambiabile. 
Portalampada  (m.)  con  <'.hiave. 
Portalampada  (m)senzachiave. 
Portalampada  (m.)  con  gabbia 

di  protezione. 
Accenditore  (m.) 

Lampadario  (m.) 

Armatura  (f.)  d'una  lampada. 

Lampista  (m.) 

Lanterna  (f.) ;  Fanale  (m.) 

Fanale  (m.)  da  disco. 

Ricoprimento  (m.) 

Ricoprimento  (m.)  del  cassette 
di  distribuzione ;  Ayanzo  (m.) 
del  cassetto  di  distribuzione. 

Saldare. 

Avvolgimento  (m.)  a  laccio. 

Ritardo  (m.)  all'introduzione. 

Ricoprimento  (m.)  airinterno. 
Ricoprimento  (m.)  all'esterno. 

Lucchetto  (rn.) 
Latente. 

Elettricita  (f.)  latente;  Elettri- 
cita (f.)  dissimulata. 

Calorico  (m  )  latente. 

Laterale. 

Legatura  (f.)  laterale. 
Scarica  (f.)  laterale. 
Superficie  (f.)  laterale. 
Fianchi  (m.  pi.)  del  focolaio. 


Spinta  (f.)  laterale. 
Parete  (f.;  laterale. 
Correntino  (m.);  Assicella  (f.) 
Tornio  (m.) 
Tornio  (m.)  da  metalli. 

Tornio  (m.)  a  velocita  varia- 

bile. 

Tornio  (m.)  ad  alesare. 
Tornio  (m.)  a  coppaia. 
Tornio(ra.)amotoremeccanico. 


German 


Wasserdichte  Fussung  (f.) 

Fassung  (f.)  mit  auswechsel- 

baren  Nippel. 
Fassung  (f.)  mit  Hahn. 
Fassung  (f.)  olme  Hahn. 
Fassung  (f.)  mit  Schutzkorb. 

Lampenanzunder  (m.);  Lam- 
penmann  (m.) 

Lampengestell  (n.) 

Lampenfassung  (f.) 

Lampenputzer  (m.) 

Laterne  (f.) 

Wendescheibenlaterne  (f.) 

Ueberdeckung  (f);  Ueberlapp- 
ung  (f.);  Deckung  (f.) 

Schieberiiberdeckung  (f.);  Ue- 
berlappung  (f.) ;  Ueberdeck- 
ung (f.)  der  Schieberflachen; 
Schiebervoreilung  (f.) 

Ueberlappt  schweissen. 

Schleifenwicklung  (f.) 

Nacheilen  (n  )  des  Dampfschie- 
bers. 

Innere   Schieberiiberdeckung 

Aeussere    Schieberiiberdeck- 

ung  (f.) 

Klinke  (f.);  Schloss  (n.) 
Latent;  Gebunden. 
Gebundene  Elektricitut  (f.) 

Gebundene    Warme   (f.);   La- 

tente  Warme  (f.) 
Seitlich. 
Seitenbund  (m.) 
Seitenentladung  (f.) 
Seitenflache  (f.) 
Seitenwande  (f.  pi.);    Seiten- 

wandungen  (f.  pi.)  der  Feuer- 

kiste. 

Seitendruck  (m.) 
Seitenwand  (f.) 
Latte  (f.) 

Drehbank  (f.)  Drechselbank  (f.) 
Metalldrehbank  (f.) 

Drehbank  (f.)  mit  wechselnder 

Geschwindigkeit. 
Bohrdrehbank  (f.) 
Scheibendrehbank  (m.) 
Maschinendrehbank  (f.) 


French 


Douille  (f.)  etanche. 

Douille  (f.)  a  raccord  inter- 
changeable. 

Douiile  (f.)  a  clef. 

Douille  (f.)  sans  clef. 

Douille  (f.)  a  corbeille  protec- 
trice. 

Allumeur  (m.) 

Lampadaire  (m.) 
Douille  (f.)  de  lampe. 
Lampiste  (m.) 
Lanterne  (f.) 
Lanterne  (f.)  de  disque. 
Recouvrement  (m.) 

Recouvrement  (m.)  du  tiroir 
de  distribution;  Avance  (m.) 
du  tiroir. 

Souder  a  recouvrement. 
Enroulement  (m.)  a  boucles. 
Retard  (m.)  a  1'introduction. 

Recouvrement  (m.)  interieur 

ou  en  dedans. 
Recouvrement  (m.)  exterieur 

ou  en  dehors. 
Loquet  (m.) 
Latent. 
Electricite  (f.)  latente ;  Elec- 

tricite  (f.)  dissimulee. 

Ghaleur  (f.)  latente. 

Lateral. 

Ligature  (f.)  laterale. 
Decharge  (f.)  laterale. 
Surface  (f.)  laterale. 
Parois  (f.  pi.)  laterales  de  la 
boite  e  feu. 

Poussee  (f.)  laterale. 

Mur  (m.)  lateral. 

Latte  (f.) 

Tour  (m.) 

Tour  (m.)  a  crochet  ou  a  me- 

taux. 
Tour  (m.)  a  vitesse  variable. 

Tour  (m.)  a  aleser. 
Tour  (m.)  a  plateau. 
Tour  (m.)  a  la  mecanique. 
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Lathe  (s.)  (Foot  or  Treadle). 

-  (Hand). 

—  (Long-bed) 

—  (Metal-turning). 

-  (Pivot). 

—  (Screw-cutting). 

—  (Screw-cutting). 

—  (Screw-mandrel). 

-  (Slide). 


—  (Slide). 

-  (Surface). 

—  (Turner's). 
Lathe-chuck  (s.) 

Latitude  (s.) 

—  (Astronomical). 

—  (Geographical). 

—  (Heliocentric). 
Latten  (s.) 

Lattice  (s.) ;  Trellis  (s.) 
Latticed  (adj.);  Trelliced  (adj.) 
Launch  (s.)  (Electric);  Electric 
boat  (s.) 

—  (Steam). 

Law  (s.)  (Techn.) 

—  of  electric  repulsion. 

—  of  induced  currents. 

—  of  gravitation. 

—  (Joule's). 

—  (Ohm's). 

to  Lay  (v.)  a  cable  (Electr.) 
to  Lay  (v.)  the  rails  (Railw.) 
to  Lay  out  (v.)  a  curve  (Railw.) 

to  Lay  out  (v.)  a  road. 
Layer  (s.) ;  Bed  (s.)  (Build.) 

—  of  concrete. 

—  of  gravel. 

—  of  broken  stones. 

—  of  tarred  hemp. 

-  of  tin-foil. 


Tornio  (m.)  a  pedale. 
Tornio  (m.)  a  mano. 
Tornio  (m.)  lungo. 
Tornio  (m.)  per  metalli. 
Tornio  (m.)  a  punte. 
Tornio  (m.)   da  fllettare. 

Macchina  (f.)  da  fllettare;  Irn- 

paccatrice  (f.) 
Tornio  (m.)  a  passo  di  .vite. 

Tornio  (m  )  a  carrello ;  Tornio 

(m.)   parallelo;  Tornio   (m.) 

cilindrico. 

Tornio  (m.)  a  sopporto. 
Tornio  (m.)  a  disco. 
Tornio  (m.) 
Coppaia  (f.)    di   tornio ;    Man- 

drino  (m.) 
Latitudine  (f.) 

Latitudine  (f.)  astronomica. 
Latitudine  (f.)  geograflca. 
Latitudine  (f.)  eliocentrica. 
Ottone  (m.) 

Steccato(m.);  Graticolato  (m.) 
Graticolato. 
Lancia  (f.)  elettrica;  Barcaccia 

(f.)  elettrica. 
Lancia  (f.)  a  vapore;  Barcaccia 

(f.)  a  vapore. 
Legge  (f.);  Principio  (m.) 
Legge  (f.)  delle  repulsioni  elet- 

triche. 
Legge   (f.)  delle   correnti  in- 

dotte. 

Legge  (f.)  di  gravitazione. 
Legge  (f.)  di  Joule  ;  Principio 

(m.)  di  Joule. 
Legge  (f.)  di  Ohm. 
Posare  un  cavo. 
Posare  le  rotaie. 
Segnare  una    curva   coi  pic- 

chetti. 

Tracciare  una  strada. 
Strato  (m.) 

Strato  (m.)  di  betone. 
Strato  (m.)  di  ghiaia. 
Strato  (m.)  di  ghiaia  o  di  pietre. 

Strato  (m.)  di  canapa  incatra- 

mata. 
Armatura  (f.)  in  foglia  di  sta- 

gnola. 


German, 
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French 


Fussdrehhank  (f.) 
Handdrehbank  (fj 
Langdrehbank  (f.) 
Metalldrehbank  (f.) 
Spitzendrebbank  (f.) 
Schraubendrehbank    (f.); 
Schraubenschneidebank  (f.) 
Schraubensclineidmaschine(f) 

Schraubenspindel  (f.);  Patro- 

nenspindel    (f.);    Patronen- 

drehbank  (f.) 
Leitspindelbank  Cf.) ;  Parallel- 

drehbank  (f.);  Cylinderdreh- 

bank  (f.) 

Supportdrehbank  (f.) 
Scheibendrehbank  (f.) 
Drehbank  (f.) 
Drehbankfutter  (n.) 

Breite  (f.) 

Astronomisclie  Breite  (f.) 
Geographische  Breite  (f.) 
Heliocentrische  Breite  (f.) 
Messing  (rn.) 

Gitter  (n.);  Gitterwerk  (n.) 
Gegittert;  Vergittert. 
Elektrisches  Boot  (n.) 

Dampfboot    (n.);    Dampfbar- 

kasse  (f). 
Gesetz  (n.) 
Gesetz  (n.)  der  elektrischen 

Abstossung. 
Gesetz    (n.)    der    inducierten 

Strpme. 

Gravitationsgesetz  (n.) 
Joule'sches  Gesetz  (n.) 

Ohm'sches  Gesetz  (n.) 
Ein  Kabel  legen. 
Schienen  legen. 
Eine  Kurve  abstecken. 

Eine  Strasse  entwerfen. 
Lage  (f.) ;  Schicht  (f.) 
Betonlage  (f.) ;  Betonbett  (f.) 
Kiesbett  (n.) 
Koffer  (m.) 

Schicht  (f.)  von  geteerten  Hanf- 

faden. 
Stanniolbelag  (m.) 


Tour  (m.)  a  pedale  ou  a  pied. 

Tour  (m.)  a  main. 

Tour  (m.)  long. 

Tour  (m.)  a  metaux. 

Tour  (m.)  a  pointes. 

Tour  (m.)  a  flleter. 

Machine  (f.)  a  faire  les  vis. 
Tour  (m.)  a  pas  de  vis. 

Tour  (m.)  a  chariot ;  Tour  (m.) 
parallele;  Tour  (m.)  cylin- 
drique. 

Tour  (m.)  a  support. 

Tour  (m.)  a  plateau. 

Tour  (m.) 

Mandrin  (m.)  de  tour. 

Latitude  (f.) 

Latitude  (f.)  astronomique. 

Latitude  (f.)  geographique. 

Latitude  (f.)  heliocentnque. 

Laiton(ra.);  Cuivre  (m.)  jaune. 

Treillis  (m.);  Grille  (f.) 

Treillisse. 

Bateau  (m.)  electrique;  Cha- 

loupe  (f.)  electrique. 
Bateau  (m.)  a  vapeur;  Chalou- 

pe  (f.)  a  vapeur. 
Loi  (f.) 
Loi  (f.)  des  repulsion  electri- 

ques. 
Loi  (f.)  des  courants  induits. 

Loi  (f.)  de  gravitation. 
Loi  (f.)  de  Joule. 

Loi  (m.)  d'Ohm. 
Poser  un  cable. 
Poser  les  rails. 
Picqueter  une  courbe. 

Tracer  une  route. 
Couche  (f.) ;  Assise  (f.) 
Gouche  (f.)  de  beton. 
Couche  (f.)  de  gravier. 
Goffrage  (m.);  Couche   (f.)  de 

pierres  cassees. 
Couche  (f.)  de  chanvre   gou- 

dronne. 
Armature  (f.)  en   feuille  d'e- 

tain. 


LAY 
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Italian 


Layer  (s.)  (Asbestos). 

—  (Hemp). 

—  (Tape). 

Laying  (s.)  an  underground  ca- 
ble. 

—  a  submarine  cable. 

—  of  a  bridge. 

—  of  lines. 

Laying-out  (s.)  of  roads. 
Lead  (s.)  (Steam-eng.) 

—  of  the  crank. 

—  of  the  slide-valve. 

—  (Exhaust). 

—  (Inside). 

—  (Outside);  Steam-lead  (s.) 


Lead-angle  (s.);  Angle  (s.)  of 
the  lead. 


Lead  (s.) ;  Main  conductor  (s); 
Main  (s.)  (Electr.) 

—  of  brushes  (Electr.) 

—  (Angle  (s.)  of)  (Electr.) 

-  (Met.,  Miner.). 

—  (Acetate  (s.)  of) 

—  (Carbonate  (sJ  of) 

—  (Chromate  (s.)  of) 

—  (Nitrate  (s.)  of). 

—  (Oxide  (s.)  of ) ;  Protoxide  (s.) 
of  lead. 

—  (Peroxide  (s.)  of). 

—  (Sulphate  (s.)  of). 

—  (Metallic). 

—  (Red). 

-  (Rolled). 

-  (Spongy). 

-  (White). 

—  accumulator  (s.) 

—  brush  (s.) 

—  caster  (s.) 

—  colic  (s.) 


Strato    (m.)    d'amianto    <>    di 

asbesto. 

Strato  (m.)  di  canapa. 
Strato  (m.)  di  tela. 
Posa  (f.)  d'un  cavo  sotterra- 

neo. 

Posa  (f.)  d'un  cavo  sottomarino. 
Gostruzione  (f.)  d'un  ponte. 

Posa  (f.)  delle  linee. 

Costruzione  (f.)  delle  strade. 

Anticipazione  (f.);  Avanzo  (m.); 
Precessione  (f.) 

Precessione  (f.)  della  mano- 
vella. 

Anticipazione  (f.)  del  cassetto 
di  distribuzione. 

Precessione  (f.)  dell'evacuazio- 
ne. 

Anticipazione  (f.)  alia  scarica. 

Anticipazione  (f.)  all'introdu- 
zione ;  Precessione~(f.)  all'in- 
troduzione. 

Avanzo  (m)  angolare;  Anticipa- 
zione (f.»  angolare;  Angolo 
(m.)  d'avanzo  o  di  precessio- 
ne. 

Conduttore  (m.)  principale. 

Spostamento  (m.)  delle  spaz- 

zole. 

Angolo  (m.)  di  spostamento. 
Piombo  (m.) 

Acetato  (m.)  di  piombo. 
Carbonato  (m.)  di  piombo. 
Cromato  (m.)  di  piombo. 

Nitrato  (m.)  di  piombo. 

Ossido  (m.)   di  piombo ;  Pro- 

tossido  (m.)  di  piombo. 
Perossido  (m.)  di  piombo. 
Solfato  (m.)  di  piombo. 

Piombo  (m.)  metallico. 
Minio  (m.) 

Piombo  (m.)  laminate. 
Piombo  (m.)  spugnoso. 
Biacca  (f.);  Carbonato  (m.)  di 

piombo. 

Accumulatore  (m.)  al  piombo. 
Spazzola  (f.)  per  pi9mbo. 
Fonditore  (m.)  di  piombo. 
Colica  (f.)  saturnina. 


Gcnncui 


French 


Asbesteinlage  (f.) 

Hanfeinlage  (f.) 
Leineneinlage  (f.) 
Kabellegung  (f.);  Verlegen  (n.) 

eines  unterirdischen  Kabels. 
Eisenken  (n.)  eines  Kabels. 
Aufbriicken  (n);  Briickenschla- 

gen  Cn.1) 

Leitungsverlegung  (f.) 
Wegbau  (m.);  Strassenbau  (m.) 
Voreilen  (n.);  Voreilung  (f.) 

Voreilung  (f.)  der  Kurbel. 

Schiebervoreilung(f);  Voreilen 

(n.)  des  Schiebers. 
Voreilung  (f.)  auf  der  Dampf- 

ausstrittsseite. 

Voreilen  (n.)  auf  der  Luftseite. 
Voreilen  (n.)  auf  der  Dampf- 

seite ;  Voreilung  (f.)  auf  der 

Dampfseite. 

Voreilwinkel  (m.);  Voreilungs- 
•    winkel  (m.) 

Hauptleitung  (f.) 
Burstenverschiebung  (f.) 

Verschiebungswinkel  (m.) 
Blei  (n.) 
Bleiacetat  (n.) 
Bleicarbonat  (n.) 
Bleichromat  (n.);  Chromsaures 

Bleioxyd  (n.; 
Bleinitrat  (n.);  Salpetersaures 

Bleioxyd  (n.). 
Bleioxyd  (n.) 

Bleisuperoxyd  (n.) 
Bleisulphat  (n.);  Schwefelsau- 

res  Bleioxyd  (n.) 
Metallisches  Blei  (n.) 
Bleimennige  (f.) 
Walzblei  (n.) 
Schwammiges  Blei  (n.) 
Bleiweiss  (n.) 

Bleiakkumulator  (m.) 
Bleibiirste  (f.) 
Bleigiesser  (m.) 
Lleikolic  (f.) 


Couche  (f.)  d'amiante  ou  d'  a- 

sbeste. 

Couche  (f.)  de  chanvre. 
Couche  (f.)  de  toile. 
Pose  (f.)  d'un  cable  souterrain. 

Pose  (f.)d'un  cable  sous-marin. 
Construction  (f.)  d'un  pont. 

Pose  (f.)  de  la  ligne. 
Construction  (f.)  des  routes. 
Avance  (f.) 

Avance  (f.)  de  la  manivelle. 
Avance  (f.)  du  tiroir. 
Avance  (f.)  a  1'evacuation. 

Avance  (f.)  n  1'echappement. 
Avance  (f.)  a  1'introduction. 

Avance  (f.)  angulaire. 


Conducteur  (m.)  principal. 
Decalage  (m.)  des  balais. 

Angle  (m.)  de  decalage. 
Plomb  (m.) 

Acetate  (m.)  de  plomb. 
Carbonate  (m.)  de  plomh. 
Chromate  (m.)  de  plomb. 

Nitrate  (m.)  de  plomb. 

Oxyde  (m.)  de  plomb ;   Prot- 

oxyde  (m.)  de  plomb. 
Peroxyde  (n.)  de  plomb. 
Sulphate  (n.)  de  plomb. 

Plomb  (m.)  metallique. 
Minium  (m.)  de  plomb. 
Plomb  (m.)  lamine. 
Plomb  (m.)  spongieux. 
Ceruse  (f.) 

Accumulateur  (m.)  an  plomb. 
Brosse  (f.)  a  plomb. 
Fondeur  (m.)  de  plomb. 
Colique  (f.)  saturnine. 


LAY 
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Italian 


Layer  (s.)  (Asbestos). 

—  (Hemp). 

—  (Tape). 

Laying  (s.)  an  underground  ca- 
ble. 

—  a  submarine  cable. 

—  of  a  bridge. 

-  of  lines. 

Laying-out  (s.)  of  roads. 

Lead  (s.)  (Steam-en  g.) 

—  of  the  crank. 

—  of  the  slide-valve. 

—  (Exhaust). 

—  (Inside). 

—  (Outside);  Steam-lead  (s.) 


Lead-angle  (s.);  Angle  (s.)  of 
the  lead. 


Lead  (s.);  Main  conductor  (s); 
Main  (s.)  (Electr.) 

—  of  brushes  (Electr.) 

—  (Angle  (s.)  of)  (Electr.) 

—  (Met.,  Miner.). 

—  (Acetate  (s.)  of) 

—  (Carbonate  (s.t  of) 

—  (Chromate  (s.)  of) 

—  (Nitrate  (s.)  of). 

—  (Oxide  (s.)  of  )  ;  Protoxide  (s.) 
of  lead. 

—  (Peroxide  (s.)  of). 

—  (Sulphate  (s.)  of). 

—  (Metallic). 

—  (Red). 

—  (Rolled). 


-  ( 


(Spongy). 
White). 


accumulator  (s.) 
brush  (s.) 
caster  (s.) 
colic  (s.) 


Strato    (m.)    d'amianto    o    di 

asbesto. 

Strato  (m.)  di  canapa. 
Strato  (m.)  di  tela. 
Posa  (f.)  d'un  cavo  sotterra- 

neo. 

Posa  (f.)  d'un  cavo  sottomarino. 
Gostruzione  (f.)  d'un  ponte. 

Posa  (f.)  delle  linee. 

Gostruzione  (f.)  delle  strade. 

Anticipazione  (f.);  Avanzo  (m.); 
Precessione  (f.) 

Precessione  (f.)  della  mano- 
vella. 

Anticipazione  (f.)  del  cassetto 
di  distribuzione. 

Precessione  (f.)  dell'evacuazio- 
ne. 

Anticipazione  (f.)  alia  scarica. 

Anticipazione  (f.)  all'  introdu- 
zione;  Precessione~(f.)  all'in- 
troduzione. 

Avanzo  <ro)  angolare;  Anticipa- 
zione (f.)  angolare;  Angolo 
(m.)  d'avanzo  o  di  precessio- 
ne. 

Gonduttore  (m.)  principale. 

Spostamento  (m.)  delle  spaz- 

zole. 

Angolo  (m.)  di  spostamento. 
Piombo  (m.) 

Acetato  (m.)  di  piombo. 
Carbonato  (m.)  di  piombo. 
Cromato  (m.)  di  piombo. 

Nitrato  (m.)  di  piombo. 

Ossido  (m.)   di  piombo;  Pro- 

tossido  (m.)  di  piombo. 
Perossido  (m.)  di  piombo. 
Solfato  (m.)  di  piombo. 

Piombo  (m.)  metallico. 
Minio  (m.) 

Piombo  (m.)  laminate. 
Piombo  (m.)  spugnoso. 
Biacca  (f.);  Carbonato  (m.)  di 

piombo. 

Accumulatore  (m.)  al  piombo. 
Spazzola  (f.)  per  pi9inbo. 
Fonditore  (m.)  di  piombo. 
Colica  (f.)  saturnina. 


German 
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French 


Asbesteinlage  (f.) 

Hanfeinlage  (f.) 
Leineneinlage  (f.) 
Kabellegung  (f.);  Verlegen  (n.) 

eines  unterirdischen  Kabels. 
Eisenken  (n.)  eines  Kabels. 
Aufbriicken  (n);  Briickenschla- 

gen  (n.) 

Leitungsverleeung  (f.) 
Wegbau  (m.);  Strassenbau  (m.) 
Voreilen  (n.) ;  Voreilung  (f.) 

Voreilung  (f.)  der  Kurbel. 

Schiebervoreilung(f);  Voreilen 

(n.)  des  Schiebers. 
Voreilung  (f.)  auf  der  Dampf- 

ausstrittsseite. 

Voreilen  (n.)  auf  der  Luftseite. 
Voreilen  (n.)  auf  der  Dampf- 

seite;  Voreilung  (f.)  auf  der 

Dampfseite. 
Voreilwinkel(m.);  Voreilungs- 

winkel  (m.) 


Hauptleitung  (f.) 
Burstenverschiebung  (f.) 

Verschiebungswinkel  (m.) 
Blei  (n.) 
Bleiacetat  (n.) 
Bleicarbonat  (n.) 
Bleichromat  (n.);  Ghromsaures 

Bleioxyd  (n.) 
Bleinitrat  (n.);  Salpetersaures 

Bleioxyd  (n.). 
Bleioxyd  (n.) 

Bleisuperoxyd  (n.) 
Bleisulphat  (n.);  Schwefelsau- 

res  Bleioxyd  (n.) 
Metallisches  Blei  (n.) 
Bleimennige  (f.) 
Walzblei  (n.) 
Schwammiges  Blei  (n.) 
Bleiweiss  (n.) 

Bleiakkumulator  (m.) 
Bleibiirste  (f.) 
Bleigiesser  (m.) 
Lleikolic  (f.) 


Couche  (f.)  d'amiante  ou  d'  a- 

sbeste.  4 

Couche  (f.)  de  chanvre. 
Couch e  (f.)  de  toile. 
Pose  (f.)  d'un  cable  souterrain. 

Pose  (f.)  d'un  cable  sous-marin. 
Construction  (f.)  d'un  pont. 

Pose  (f.)  de  la  ligne. 
Construction  (f.)  des  routes. 
Avance  (f.) 

Avance  (f.)  de  la  manivelle. 
Avance  (f.)  du  tiroir. 
Avance  (f.)  a  1'evacuation. 

Avance  (f.)  n  1'echappement. 
Avance  (f.)  a  I'introduction. 

Avance  (f.)  angulaire. 


Conducteur  (m.)  principal. 
Decalage  (m.)  des  balais. 

Angle  (m.)  de  decalage. 
Plomb  (m.) 

Acetate  (m.)  de  plomb. 
Carbonate  (m.)  de  plomb. 
Chromate  (m.)  de  plomb. 

Nitrate  (m.)  de  plomb. 

Oxyde  (m.)  de  plomb ;   Prot- 

oxyde  (m.)  de  plomb. 
Peroxyde  (n.)  de  plomb. 
Sulphate  (n.)  de  plomb. 

Plomb  (m.)  metallique. 
Minium  (m.)  de  plomb. 
Plomb  (m.)  lamine. 
Plomb  (m.   spongieux. 
Ceruse  (f.) 

Accumulateur  (m.)  au  plomb. 
Brosse  (f.)  a  plomb. 
Fondeur  (m.)  de  plomb. 
Colique  (f.)  saturnine. 


LEA 


English 


Lead  covered  cable  (s.) 

—  covering  (s.) 

—  dust  (s.) 

accumulator  (s.) 

filling  (s.) 

-  flle  (s.) 

—  foil  (s.) 

—  fuse  (s.) 

—  icons  (s.  pi.) 

-  ladle  (s.) 

—  nail  (s.) 

—  of  phase  (s.) 

—  peroxide  (s.) 
-  plate  (s.) 

—  plate  (s.) 

-  plating  (s.) 

—  poisoning  (s.) 

—  scraper  (s.) 

—  solder  (s.) 

—  sulphide  (s.) 

—  tin  alloy  (s.) 

—  washer  (s.) 
Lead-chamber  (s.)  (Ghem.) 
Lead-coating  (s.) 
Lead-ore  (s.) 
Lead-pencil  (s.) 
Lead-drawing  (s.) 
Lead-pipe  (s.) 

Lead- wire  (s.) 

to  Lead  (v.) 

to  Lead  (v.)  (Techn.) 

Leading-in  bush  (s.) 

-  brush  edge  (s.) 

—  cable  hand  (s.) 

—  current  (s.) 

—  generator  (s.) 

—  of  phase. 

-  voltage  (s.) 
Leaf-valve  (s.)  (Mach.) 
League  (s.) ;  Mile  (s.) 


Italian 


Cavo  (m)  con  involucre  di  piom- 
bo ;  Cavo  (m.)  sotto  piombo. 
Involucro  (m.)  di  piombo. 

Polvere  (f.)  di  piombo. 

Accumulatore  (m.)  a  polvere 
di  piombo. 

Riempimento  (m.)  di  polvere 
di  piombo. 

Lima  (f.)  per  piombo. 

Foglio  (m.)  di  piombo. 

Valvola  (f.)  fusibile  di  piombo. 

loni  (m.  pi.)  di  piombo. 

Cucchiaio  (m.)  da  fonditore. 

Chiodo  (m.)  di  piombo. 

Avanzo  (m.)  di  fase. 

Biossido  (m.)  di  piombo. 

Piastra  (f.)  di  biossido  di  piom- 
bo. 

Piastra  (f.)  di  piombo. 

Piombatura  (f.) 

Avvelenamento  (m.)  saturnino. 

Raschiatoio  (m.)  per  piombo. 

Piombo  (m.)  per  saldare. 

Solfuro  (m.)  di  piombo ;  Gale- 
na (f.) 

Lega  (f.)  di  piombo  e  stagno. 

Ranella  (f.)  di  piombo. 

Camere  (f.  pi.)  di  piombo. 

Inviluppo  (m.)  di  piombo. 

Minerali  (m.  pi.)  di  piombo. 

Lapis  (m.);  Matita  (r.) 

Disegno  (m.)  a  matita. 

Tubo  (m.)  di  piombo. 

Filo  (m.)  di  piombo. 

Impiombare. 

Guidare  ;  Condurre  ;  Dirigere. 

Tubo  ( m. )  per  attraversa- 
menti 

Parte  (f.)  anteriore  della  spaz- 
zola. 

Capo  (m.)  squadra ;  Sorveglian- 
te  (m.) 

Corrente  (f.)  di  precessione. 

Generatore  (m.)  in  avanzo  di 
fase. 

Precessione  (f.)  o  Avanzo  (m) 
di  fase. 

Tensione  (f.)  di  precessione. 

Animella  (f.);  Valvola  (f.) 
Lega  (f.) ;  Miglio  (m.) 


German 
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French 


Bleikabel  (n.) 

Bleihiille  (f.);  Bleimantel  (f.) 

Bleistaub  (m.) 
Bleistaubakkumulator  (m.) 

Bleistaubfiillung  (f.) 

Bleifeile  (f.) 
Bleiblech  (n.) 
Bleisicherung  (f.) 
Bleiionen  (n.  pi.) 
Giessloftel  (m.) 
Bleinagel  (m.) 
Phasenvoreilung  (f.) 
Bleisuperoxyd  (n.) 
Bleisuperoxydplatte  (f.) 

Bleiplatte  (f.) 
Verbleiung. 
Bleivergiftung  (f.) 

Bleischaber  (m.) 
Lotblei  (n.) 
Bleiglanz  (m.) 

Bleizinnlegierung  (f.) 
Bleiunterlegscheibe  (f.) 
Bleikammer  (f.) 
Bleimantel  (m.) 
Bleivorkommen  (n.) 
Bleistift  (m.) 
Bleistiftzeichnung  (f.) 
Bleirohr  (n.) 
Bleidraht  (m.) 
Verbleien ;  Einbleien. 
Fiirhen;  Leiten. 
DurchfiihrungtiUle  (f.) 

Auflaufende  Biirstenspitze  (f.) 
Kabelvormann  (m.) 

Voreilender  Strom  (m.) 
Voreilender  Generator  (m.) 

Phasenvoreilung  (f.) 
Voreilende  Spannung  (f.) 

Ventilklappe  (f.);  Klappenven- 

til  (n.) 
Meile  (f.) 
WEBBER. 


Cable  (m)  a  armature  de  plomb; 
Cable  (m.)  sous  plomb. 

Armature  (f.)  de  plomb  ;  Gai- 
ne  (f.)  de  plomb. 

Plornb  (m.)  pulverulent. 

Accumulateur  (m.)  a  plomb 
pulverulent. 

Pastille  (f.)  de  plomb  pulveru- 
lent. 

Lime  (f.)  a  plomb. 

Feuille  (f.)  de  plomb. 

Plomb  (m.)  fusible. 

Ions  (m.  pi.)  de  plomb. 

Cuiller  (m.)  a  couler. 

Clou  (m.^  en  plomb. 

Avance  (f.)  de  phase. 

Peroxyde  (m.)  de  plomb. 

Plaque  (f.) 

Plaque  (f.)  de  plomb. 

Plombage  (m.) 

Intoxication  (f.)  saturnine;  Sa- 

turnisme  (m.) 
Racloir  (m.) 
Plomb  (m.)  a  souder. 
Protosulfure  (m.)  de  plomb. 

Alliage  (m.)  plomb-etain. 
Bondelle  (f.)  de  plomb. 
Chambre  (f.)  de  plomb. 
Enveloppe  (m.)  de  plomb. 
Mineral  (m.)  de  plomb. 
Crayon  (m.) 
Dessin  (m.)  au  crayon. 
Tuyau  (m.)  de  plomb. 
Fil  (m.)  de  plomb. 
Plomber. 

Conduire ;  Diriger. 
Douille  (f.)  de  traversee. 

Arete  (f.)  anterieure  de  balai. 
Contremaitre-cabliste  (m.) 

Courant  (m.)  en  avance. 
Generatrice  (f.)  en  avance  d£ 

phase. 
Avance  (f.)  de  phase. 

Force   (s.)   electromotrice    en 

avance. 
Clapet  (m.) 

Lieue  (f.);  Mille  (m.) 

38 


LEA 
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Italian 


to  Leak  (v.) 
Leakage  (s.) 

—  (Earth)  (Electr.) 

—  detector  (s.) 

—  flux  (s.) 

—  lines  (s.  pi.) 

—  loss  (s.) 

—  of  current- 
Leaking  Cs.) 

Leather  link  coupling  (s.) 

to  Leather  (v.);  to  Furnish  (v.) 
with  leather;  to  Pack  (v ) 
(Mach.) 

Leather-belt  (s.)  (Mach.) 

Leather-strap  (s.)  (Mach.) 
Leathering   (s. );  Packing  (s.) 
(Mach.) 

—  of  a  piston. 

—  of  a  stuffing-box. 


Leatheroid  (s.) 
Laclanche  battery  (Electr.) 
Ledge  (s.) 
Left-handed  screw  (s.) 

thread  (s.) 

Legal  (adj.)  (Techn.) 

—  ohm  (s.)  (Electr.) 

—  volt  (s.) ;  Congress  volt  (s.) 

Lemniscate  (s.)  (Electr.) 

Length  (s.) 

—  of  arc. 

—  of  armature. 

—  of  coil. 

—  of  journal. 

—  of  pointer. 
-  of  shaft. 

—  of  spark  (Electr.) 

—  of  spark-gap. 

—  of  stroke  of  the  piston. 

—  of  the  magnet. 

—  of  a  tooth  of  a  wheel  (Mach. 


Disperdere;  Perdere. 

Perdita  (.) 

Perdita  (f.)  alia  terra. 

Cerca-perdite  (m.)  di  corrente. 
Flusso  (m.)  di  dispersione. 
Linee  (f.  pi.)  di  dispersione. 


Flusso  (m.)  di  dispersione. 

(f.  pi.. 
Perdita  (f.)  per  colature. 


Perdita  (f.)  di  corrente. 
Derivazione  (f.) 
Innesto  (in.)  a  cinghia. 

Guarnire  di  cuoio;  Guarnire  di 
stoppa. 

Cinghia  (f.)  di  cuoio. 

Cinghia  (f.)  di  cuoio. 
Guarnizione(f.);Guarnitura(f.); 

Armaturo  (f.);  Inviluppo  (m.); 

Rivestimento  (m.) 
Guarnizione(f-)  dello  stantuffo; 

Baderna  (f.)  dello  stantuffo. 
Guarnizione  (f.)  del  premistop- 

pa ;  Guarnizione  (f.)  del  pre- 

mibaderne  o  della  scatola  a 

stoppa. 

Pegamoide  (m.) 
Pila  (f.)  di  Leclanche. 
Lista(f.);Guida(f.);Listello(m.) 
Vite  (f.)  fllettata  a  sinistra. 
Verme  (m.)  a  sinistra. 
Legale. 

Ohm  (m.)  legale. 
Volt   (m.)    legale;   Volta   (m.) 

legale. 
Lemniscata  (f.) 

Lunghezza  (f.) 
Lunghezza  (f.)  dell'arco. 
Lunghezza  (f.)  dell'indotto. 
Lunghezza  (f.)  del  rocchetto. 


Lunghezza 
Lunghezza 
Lunghezza 


f.)  del  perno. 
f.)  dell'ago. 
f.)  dell'albero. 


Lunghezza  (f.)  delle  scintille. 
Distanza   ( f. )   esplosiva    delle 

scintille. 
Lunghezza  (f.)  della  corsa  dello 

stantuffo. 

Lunghezza  (f.)  della  calamita. 
Lunghezza  (f.)  o  altezza  (f.)  del 

dente  d'una  ruota. 


German 
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Streuen ;  Verlieren. 

Verlust  (m.) 

Stromverlust  (m.)  durch  Erd- 

schluss. 

Stromentweichungssucher  (m) 
Streufluss  (m.) 
Streulinien  (f.  pi.) 
Leckverlust  (m.) 
Stromverlust  (m.) 
Ableitung  (f.) 
Lederkupplung  (f.) 

Dichten;  Lidern. 


Lederriemen   (in.);    Treibrie- 

men  (m.) 

Lederriemen  (m.) 
Packung  (f.);  Dichtung  (f.);  Li- 

derung(f);   Liederung  (f.); 

Verpackung  (f.);  Stopfung(f ) 
Dampfkolbenliderung  (f.) ;  Li- 

derung  (f.)  eines  Kolbens. 
Stopfbiichsenpackung  (f.);  Li- 

derung(f.)einerStopfbiichse. 


Leatheroid  (n.) 
Lec-lanche-Element  (n.) 
Leiste  (f.) 
Linksgewinde  (n.) 
Linksgewinde  (n.) 
Legal. 

Legales  Ohm  (n.) 
Legales  Volt  (n.) 

Lemniscate   (f. ):   Schleifenli- 

nie  (f.) 
Lange  (f.) 

Lichtbogenlange  (f.) 
Ankerlange  (f.) 
Spulenlange  (f.) 
Zapfenlange  (f.) 
Zeigerlange  (f.) 
Wellenlange  (f.) 
Funkenlange  (f.) 
Funkenstrecke  (f.) 

Lange  (f.)  des  Kolbenhubs. 

Poldistanz  (f.) ;  Polabstand  (f.) 
Zahnlange  (f.);  Zahnhohe  (f.) 


Disperser;  Perdre. 

Perte  (f.) 

Perte  (f.)  a  la  terre. 

Cherche-perte  (m.)de  courant. 
Flux  (m.)  de  dispersion. 
Lignes  (f.  pi.)  de  dispersion. 
Perte  (f.)  par  coulage. 
Perte  (f.)  de  courant. 
Derivation  <f.» 
Accouplement  (m.)  flexible  n 

cuir. 
Garnir  de   cuir;    Garnir    d'e- 

toupe. 

Courroie  (f.)  en  cuir. 

Courroie  (f.)  en  cuir. 
Garniture  (f.);  Etoupage  (m.); 
Armature  .(f.) 

Garniture  (f.)  d'un  piston. 

Garniture  (f.)  d'une  boite  n  e- 
toupe. 


Leatheroid  (m.) 

Pile  (f.)  de  Leclanche. 

Listel  (m.) 

Vis  (f.)  flletee  a  gauche. 

Filet  (m.)  renverse. 

Legal. 

Ohm  (m.)  legal. 

Volt  (m.)  legal. 

Lemniscate  (f.) 

Longueur  (f.) 
Longueur  (f.)  de  1'arc. 
Longueur  (f.)  d'induit. 
Longueur  (f.)  de  bobine. 
Longueur  (f.)  du  tourillon. 
Longueur  (f.)  d'aiguille. 
Longueur  (f.)  de  1'arbre. 
Longueur  (f.)  de  Petincelle. 
Distance  (f.)  explosive  des  e- 

tincelles. 
Longueur  (f.)  de  la  course  du 

piston. 

Longueur  (f.)  de  1'aimant. 
Longueur   (f.)  d'une  dent   de 

roue ;  Hauteur  (f.)  d'une  dent 

de  roire. 
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Lengthening  (s.) 

—  coil  (s.) 

Lens  (s.)  (Opt.) 

—  (Achromatic). 

—  (Annular). 

—  (Concave). 

—  (Concavo-concave). 

—  (Converging). 

—  (Convex). 

—  (Convexo-Convex). 

—  (Double-concave). 

—  (Double-convex). 

—  (Diverging). 

Lenticular    (adj.);    Lentiform 

<adj.) 

Letting  (s.)  of  the  main  spring, 
to  Let  the    clock-work    run 

down. 
Level  (s.);  Le veiling-instrument 

(s.) 

-  (Air). 

—  (Circular  bubble). 

—  (Mercurial). 

-  (Spirit). 

—  (Tubular  spirit). 

-  (Water). 

—  of  the  sea. 

—  (Boiler  water). 

—  (Upper-water), 
to  Level  (v.) 

— ;  to  Mark  out  (v.) 

Levelling  screw  (s.) 
Lever  (s.) 

—  of  the  first  order  or  kind. 


Alluagamentk)  (m.) 
Rocchetto  (rn.)  di  allungamen- 

to. 

Lente  (f.) 

Lente  (f.)  acromatica. 
Lente    (f.)    circolare    o    anu- 

lare. 
Lente  (f.)  concava. 

Lente  (f.)  biconcave. 
Lente  (f.)  convergente. 
Lente  (f.)  convessa. 
Lente  (f.)  biconvessa. 
Lente  (f.)  biconcava. 
Lente  (f.)  biconvessa. 

Lente  (f.)  divergente. 
Lenticolare. 

Allentamento  (m.)  della  molla. 
Lasciare   fermare   il   sistema 

di  ruote. 
Livello  (m.);  Livella  (f.) 

Livello  (m.)  a  bolla  d'aria. 
Livelletta  (f.)  circolare. 

Livello  (m.)  a  mercuric. 
Livelletta  (m.) 
Livelletta  (f.)  cilindrica. 

Livello  (m.)  ad  acqua. 
Livello  (m.) 
Livello  (m.)  del  mare. 
Livello  (m.)   d' acqua   in    una 

caldaia. 

Livello  (m.)  d'arrivo. 
Livellare. 
Biffare. 

Vite  (f.)  di  regolazione. 

Leva  (f.) 

Leva  (f.)  di  primo  genere. 


—  of  the  second  order  or  kind.    \    Leva  (f.)  di  secondo  genere. 
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Verlangerung  (f.) 
Verlungerungsspule  (f.) 

Linse  (f.) 

Achromatische  Linse  (f.) 
Ringlinse  (f.) 

Koncave  Linse  (f.);  Koncavlin- 

se  (f.) 
Bikonkave  Linse  (f.);  Doppelt 

konkaye  Linse  (f.) 
Gonvexlinse  (f.) ;  Sammellinse 

Konvexe  Linse  (f.);  Konvexlin- 

se  (f.) 
Bikonvexe  Linse  (f.);  Doppelt 

konvexe  Linse  (f.) 
Bikonkave  Linse  (f.) ;  Doppelt 

konkaye  Linse  (f.) 
Bikonvexe  Linse  (f.);   Doppelt 

konvexe  Linse  (f.) 
Zerstreuungslinse  (f.) 
Linsenformig. 

Abspannen  (n.)  der  Feder. 
das  Riiderwerk   ablaufen  las- 

sen. 
Libelle  (f.):  Nivellierinstrument 

(n.) 
Rohrenlibelle  (f.);  Libellemva- 

ge  (f.) 
Dosenlibelle  (f.) 

Quecksilberwage  (f.) 
Libelle  (f.) 
Rohrenlibelle  (f.) 

Wasserwage  (f.) 
Niveau  (n.) 
Meeresspiegel  (in.) 
Kesselwasserspiegel  (m.) 

Oberwasserspiegel  (m.) 

Nivellieren. 

Nivellieren;    Abnivellieren; 

Ausstecken. 
Nivellierschraube  (f.) 
Hebel  (m.) 
Hebel  (m.)  der  ersten  Art;  Dop- 

pelarmiger  Hebel  (m.);  Zwei- 

armiger  Hebel  (m.) 
Hebel  (m.)  der  zweiten   Art ; 

Traghebel  (m.) 


Rallongement  (m.) 

Bobine  (f.)  de  prolongement. 

Lentille  (f.) 

Lentille  (f.)  achromatique. 

Lentille  (f.)  annuloire. 

Lentille  (f.)  concave. 
Lentille  (f.)  biconcave. 
Lentille  (f.)  convergente. 
Lentiile  (f.)  convexe. 
Lentille  (f.)  biconvexe. 

Lentille  (f.)  biconcave  ou  con- 
cavo-concave. 
Lentille  (f.)  biconvexe. 

Lentille  (f.)  divergente. 
Lenticulaire. 

Detente  (f.)  du  ressort. 
Laisser  se  detendre  le  ressort. 

Niveau  (m.) 

Niveau  (m.)  a  bulle  d'air. 

Niveau  (m.)  circulaire  a  bulle 

d'air. 

Niveau  (m.)  de  mercure. 
Niveau  (m.)  a  bulle  d'air. 
Niveau  (m.)  tubulaire  a  bulle 

d'air. 

Niveau  (m.)  a  1'eau. 
Niveau  (m.) 

Niveau  (m.)  de  la  mer. 
Niveau  (m.)  d'eau  d'une  chau- 

diere. 

Niveau  (m.)  amont. 
Niveler. 
Jalonner;  Niveler. 

Vis  (f.)  calante. 
Levier  (m.) 

Levier  (m  )  du  premier  genre; 
Levier  (m.)  a  deux  branches. 

Levier  (m.)  du  second  genre. 


LEV 


English 


Italian 


Lever  (s.)  of  the   third  order 
or  kind. 

—  (Angle) ;  Knee-lever  (s.) 

—  (Brake). 

—  (Brake  angle). 

—  (Controller  contact). 

—  (Detent);  Expansion-lever  (s.) 

—  (Distributin  g);  Starting-lever 
(s.) 

—  (Double-armed). 

—  (Expansion). 

—  (Forked). 

—  (Gear);  Engaging  and  disen- 
gaging-lever  (s.) 

-  (Hand). 

—  (Hand-distributing);   Hand- 
starting  lever  (s.) 

—  (Joint);  Bent-lever  (s.) 

—  (Knee);  Angle-lever  (s.) 

—  (Link);  Reversing-gear  (s.); 
Reversing-handle  (s.) 

—  (Paper  moving). 

—  (Pump). 

—  (Releasing). 

—  (Reversing);  Reversing-gear 

(s.) 

—  (Safety-valve). 


—  (Standard). 

—  (Starting). 

—  (Switch). 

—  (Transmission). 

—  (Valve). 

Lever-arm  (s.) 
Lever-guide  (s.) 
Lever-handle  (s.) 
Lever-safety-valve  (s.) 

Lever-valve  (s.) 
Leverage  (s.) 


Leva  (f.)  di  terzo  genere. 

Leva  (f.)  a  gomito;  Leva  (f.)  ad 

angolo. 

Leva  (f.)  delPalbero  del  freno. 
Leva  (f.)  ad  angolo  del  freno. 
Leva  (f.)  di  controller. 

Leva  (f.)  d'espansione. 
Leva  (f.)  di  distribuzione. 

Leva  (f.)  a   due   bracci ;  Leva 

(f.)  doppia. 

Leva  (f.)  d'espansione. 
Leva  (f.)  a  forcella. 
Leva  (f.)  dell'irnbracatoio. 

Leva  (f.)  a  mano. 

Leva  (f.)  di  distribuzione  a  ma- 
no. 

Leva  (f.)  ad  angolo ;  Leva  (f.) 
a  gomito. 

Leva  (f.)  a  gomito;  Leva  (f.)  ad 
angola. 

Leva  (f.)  del  cambiamento  di 
marcia  o  dell'inversione  di 
moto. 

Leva  (f.)  di  guida  della  carta. 

Leva  (f.)  di  pompa. 
Leva  (f.)  di  disgiunzione. 

Leva  (f.)  del  cambiamento  di 
marcia;  Leva  (f.)  d'inversio-- 
ne  della  marcia 

Leva  (f.)  della  valvola  di  sicu- 
rezza. 

Leva  (f.)  del  regolatore. 
Leva  (f.)   di  messa  in   moto; 

Leva  (f.)  d'avviamento. 
Manovella  (f.)  dello  scambio. 

Leva  (f.)  di  trasmissione. 
Leva  (f.)  della  valvola. 

Braccio  (m.)  di  leva. 
Guida  (f.)  di  leva. 
Manubrio  (m.)  d'una  leva. 
Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  leva. 

Valvola  (f.)  a  leva. 
Rapporto  (m.)  delle  leve. 
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Hebel   (m.)  der   dritten   Art; 

Wurfhebel  (m.) 
Kniehebel  (m.);  Winkelhebel 

(m.) 

Bremshebel  (m.) 
Bremswinkelhebel  (m.) 
Kontrollerkontakthebel  (in.) 

Expansionshebel  (mJ 
Steuerhebel  (m.);  Steuerungs- 

hebel  (m.) 
UoppelhebeL  (m.) 

Expansionshebel  (m.) 

Gabelhebel  (m.) 

Ein-und  Ausriickhebel  (m.) 

Handhebel  (m.) 
Handsteuerungshebel  (m.) 

Kniehebel   (m.) ;  Winkelhebel 

(m.) 
Kniehebel  (m.);  Winkelhebel 

(m.) 
Umsteuerungshebel(m.);  Hebel 

(m.)  zum  Umkehren  der  Be- 

wegung. 
Papierfiihrungshefoel  (m.) 

Pumpenhebel  (m.) 
Auslosehebel  (m.);  Sperrhebel 

(m.) 
Steuerungshebel    (m.);    Um- 

steuerungshebel  (m.) 

Sicherheitsventilhebel     (in. ) ; 

Hebel  (m.)  des  Sicherheits- 

ventil. 

Regulatorhebel  (m.) 
Anlasshebel  (m.) 

Weichenbock  (m.) ;  Weichen- 
hebel  (m.) 

Uebertragungsstange  (f.) 

Ventilgriff  (m.);  Ventilhebel 
(m.) 

Hebelarm  (m.) 

Hebelfurhrung  (f.) 

Hebelhandhabe  (f.) 

Sicherheitsventil  (n.)  mit  He- 
bel. 

Hebelventil  (n.) 

Hebelverhaitnis  (n,) 


Levier  (m.)  du  troisieme  ordre. 
Levier  (m.)  brise. 

Levier  (m.)  de  1'arbre  du  frein. 
Levier  (m.)  coude  du  frein. 
Levier  (m.)  de  contact  du  con- 

troleur. 

Levier  (m.)  de  la  detente. 
Levier  (m.)  de  distribution. 

Levier  (m.)  a  deux  branches. 

Levier  (m.)  de  la  detente. 
Levier  (m.)  a  fourchette. 
Levier  (m.)  d'embrayageet  de 

desembrayage. 
Levier  (m.)  a  main. 
Levier  (m.)   de  distribution  a 

main. 
Levier  (m.)  coude. 

Levier  (m.)  brise. 

Levier  (m.)  de  changement. 


Levier  (m.)  d'entrainement  du 

papier. 

Levier  (m.)  de  pompe. 
Levier  (m.)  de  declanchement. 

Levier  (m.)  de   relevage ;  Le- 
vier (m.)  de  renversement. 

Levier  (m.)  de  soupape  de  su- 
rete. 

Levier  (m.)  du  regulateur. 
Levier  (m.)  de  raise  en  train. 

Levier  (m.)  de  manoeuvre  ;  Ti- 

ge  (f.)  du  croisement. 
Tige  (f.)  de  transmission. 
Levier  (m )  de  soupape. 

Bras  (m.)  de  levier. 
Guide  (f.)  de  levier. 
Manche  (m.)  de  levier. 
Soupape  (f.)  de  surety  a  levier. 

Soupape  (f.)  a  soulevement. 
Rapport  (m.)  des  leviers. 
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Leviathan  (s.)  (Wool-sp.) 
Leyden-jar  (s.)  (Electr.) 

Lichtenberg's    figures  (s.  pi.) 

(Electr.) 
Lid(s.)  (Techn.) 

—  of  a  valve. 

Life  (s.)  of  a  battery. 

—  of  a  plates. 

—  of  rails  (Railw. 

Lift  (s.) 

-  (Electric). 

—  (Hydraulic). 

—  (Pneumatic). 

—  (Telescope). 
Lift-motor  (s.) 

Lift-device  (s.) 

Lift-plate  (s.) 

Lift-pump   (s.);    Lifting-pump 

(s.) 

Lifter  (s.) 
Lifting-lack  (s.) 

Lifting-power  (s.)  of  a  magnet. 

Light  (s.) 

-  (Arc). 

—  (Coloured). 

-  (Diffused). 

-  (Distribution  (s.)  of  the). 

—  (Drummond's). 

—  (Electric). 

-  (Gas). 

—  (Homogeneous). 

—  (Incandescent). 

—  (Intensity  (s.)  of). 

—  (Line  (s.)  of  partition  of). 

—  (Polarized). 

-  (Quantity  (s.)  of). 

-  (Ray  (s.)  of). 

—  (Rontgen-ray). 

—  (Subdivided). 

—  (Ultraviolet). 

—  (Unit  (s.)  of). 

-  (White). 
Light-magnet  (s.) 
Lighter  (s.)  (Electric). 


Sgrassatrice  (f.)  automatica, 
Bottiglia  (f.)  di  Leida. 
Figure  (s.  pi.)  di  Lichtenberg. 

Coperchio  (m.) 

Goperchio  (m.)  d'  una  valvola. 
Durata  (f.)  della  batteria. 
Durata  (f.)  delle  piastre. 
Durata  (f.)  delle  rotaie. 

Ascensore  (m.) ;  Montacarichi 

(m.)  Elevatore  (m.) 
Ascensore  (m.)  elettrico. 
Ascensore  (m.)  idraulico. 
Ascensore  (m.)  pneumatico. 
Ascensore  (m.)  a  canocchiale. 
Motore  (m.)  per  ascensore  o 

elevatore. 

Meccanismo  (m.)  di  levamento. 
Piastra  (f.)  di  copertura. 
Pompa  (f.)  elevatrice. 

Baglio  (m.)  a  martinetto. 
Argan9  (m.);  Martinello  (m.); 

Verricello  (m.) 
Forza  (f.)  portante  di  un  ma- 

gnete. 
Luce  (f.) 
Luce  (f.)  ad  arco. 

Luce  (f.)  colorata. 

Luce  (f.)  diffuse. 

Distribuzione  (f.)  della  luce. 

Luce  (f.)  di  Drummond. 

Luce  (f.)  elettrica. 

Luce  (f.)  del  gas. 

Luce  (f.)  omogenea. 

Luce  (f.)  ad  incandescenza. 

Intensita  (f.)  della  luce;  Inten- 
sita  (f.)  luminosa. 

Linea  (f.) della  ripartizione  del- 
la  luce. 

Luce  (f.)  polarizzata. 

Quantita  (f.)  di  luce. 

Raggio  (m.)  di  luce. 

Luce  (f.)  dei  raggi  Rontgen. 

Luce  (f.)  suddivisa. 


Unita 


di  luce. 


Luce  (f.)  ultravioletta. 

iff.] 

Luce  (f.)  bianca. 
Magnete  (m.)  luminoso. 
Accenditore  (m.)  elettrico. 


German 


French 


Leviathan  (m.);  Selbstthatige 

Wollwaschmaschine  (f.) 
Leidener  Flasche  (f.);  Leyde- 

ner  Flasche  (f.) 
Lichtenberg'sche   Figuren  (f. 

pi.) 

Deckel  (m.) 
Ventildeckel  (m.) 
Lebensdauer  (f.)  der  Batterie. 
Lebensdauer  (f.)  der  Flatten. 
Dauer  (f.)  der  Schienen ;  Halt- 

barkeit  (f.)  der  Schienen. 
Aufziig  (m.) 

Elektrischer  Aufzug  (m.) 
Hydraulischer  Aufzug  (m.) 
Pneumatischer  Aufzug  (m.) 
Teleskopaufzug  (m.) 
Aufzugmotor  (m.) 

Aushebevorrichtung  (f.) 
Abdeckplatte  (f.) 
Hubpumpe  (f.) 

Lichterbiigel  (m.) 
Aufzugwinde  (f.);  Hebewinde 

(f.) 
Tragkraft  (f.)  eines  Magneten. 

Licht  (n.) 
Bogenlicht  (n.) 

Farbiges  Licht  (n.) 
Zerstreutes  Licht  (n.) 
Lichtvertheilung  (f.) 
Drummond'sches  Kalklicht  (n) 
Elektrisches  Licht  (n.) 
Gaslicht  (n.) 
Homogenes  Licht  (n.) 
Gliihlicht  (n.) 
Lichtstarke  (f.) 

Lichtvertheilungscurve  (f.) 

Polarisiertes  Licht  (n.) 
Lichtmenge  (f.) 
Lichtstrahl  (m.) 
Rontgenlicht  (n.) 
Teilungslicht  (n.) 
Ultraviolettes  Licht  (n.) 
Lichteinheit  (f.) 
Weisses  Licht  (n.) 
Lichtmagnet  (m.) 
Elektrischer  Anzunder  (m.) 


Degraisseuse  (f.)  automatique. 
Bouteille  (f.)  de  Leyde. 
Figures  (f.  pi.)  de  Lichtenberg. 

Couvercle  (m.) 

Gouvercle  (m.)  d'une  soupape. 
Dur6e  (f.)  de  la  batterie. 
Duree  (f.)  des  plaques. 
Duree  (f.)  des  rails. 

Ascenseur  (m.);  Elevateur  (m.); 

Monte-charge  (m,) 
Ascenseur  (m.)  electrique, 
Ascenseur  (m.)  hydraulique. 
Ascenseur  (m.)  pneumatique. 
Ascenseur  (m.)  a  lunette. 
Moteur  (m.)  d'ascenseur. 

Dispositif  (m.)  d'enlevement. 
Plaque  (f.)  de  couverture. 
Pompe  (f.)  elevatoire. 

Bride  (f.)  de  dressage. 
Cric  (m.)  ;  Treuil  (m.) 

Puissance  (f.)  d'un  aimant. 

Lumiere  (f.) 

Lumiere  (f.)    a  arc  voltai'que  ; 

Lumiere  (f.)  a  arc. 
Lumiere  (f.)  coloree. 
Lumiere  (f.)  diffuse. 


Distribution  (f.)  de  lumiere 

(f.)  d 
Lumiere  (f.)  electrique. 


Lumiere  (f.)  de  Drummond. 


Lumiere  (f.)  a  gas. 
Lumiere  (f.)  homogene. 
Lumiere  (f.)  a  incandescence. 
Intensite   (f.)   de   la   lumiere  ; 

Intensite  (f.)  lumineuse. 
Ligne  (f.)  de  la  repartition  de 

Peclairage. 
Lumiere  (f.)  polarisee. 
Quantite  (f.)  de  lumiere. 
Rayon  (m.)  de  lumiere. 
Lumiere  (f.)  de  Rontgen. 
Lumiere  (f.)  partage. 
Lumiere  (f.)  ultraviolette. 
Unite  (f.)  de  lumiere. 
Lumiere  (f.)  blanche. 
Aimant  (m.)  lumineux. 
Allumoir  (m.)  electrique. 


LIG 


English 
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Italian 


Lighter  (s.)  (Electric  cigar). 

Lighting  (s.) 

-  (Arc). 

—  (Carriage). 

—  (Direct). 

—  (Electric). 

—  (Electric  ship). 

—  (Emergency). 

—  (Gas). 

—  (Incandescent). 

—  (Indirect). 

—  (Shop-window). 

-  (Sign). 

—  (Stage). 

—  (Stage)  effects. 

—  (Staircase). 

—  (Street). 

—  (Train). 
Lightning  (s.) 

—  (Ball). 

—  (Chain). 

-  (Forked). 

—  (Sheet). 

-  (Zig-zag). 
Lightning-conductor  (s.) 

—  cable  (s.) 
Lightning-arrester  (s.) 

Lightning-discharger  (s.)  with 

isolant  blade. 
Lightning-protector  (s.) 

with  fusible  wire. 

with  opposing  points; 

Comb-protector  (s.) 

(Plate). 

Lightning-rod  (s.) ;  Lightning- 
conductor  (s.) 

Lightning-stem  (s.) ;  Lightning- 
conductor-rod  (s.) 

Lignite  (s.) 

—  (Fibrous). 

—  (Schistous). 

Limb  (s.)  of  the  electromagnet. 

Lime  (s.) 


Accendisigari  (m.)  elettrico. 

Illuminazione  (f.) 
Illuminazione   (m.)   con   lam- 

pade  ad  arco. 

Illuminazione  (f.)  di  vetture. 
Illuminazione  (f.)  diretta. 
Illuminazione  (f.)  elettrica. 
Illuminazione  (f.)  elettrica  di 

navi. 

Illuminazione  (f.)  provvisoria. 
Illuminazione  (f.)  a  gas. 
Illuminazione  (f.)  ad  incande- 

scenza. 

Illuminazione  (f.)  indiretta. 
Illuminazione  (f.)  di  vetrine. 
Illuminazione  (f.^per  reclame 

luminosa. 

Illuminazione  (f.)  scenica. 
Effetti  (m.  pi.)  d'illuminazione 

scenica. 

Illuminazione  (f.)Jdelle  scale. 
Illuminazione  (f.)  delle  strade. 
Illuminazione  (f.)  di  treni. 
Fulmine  (m.)  •  Lampo  (m.) 
Lampo  (m.)  globulare. 
Fulmine  (m.)  a  perle. 
Lampo  (m.)  lineare. 
Fulmine  (m.)  diffuse. 
Lampo  (m.)  a  zig-zag. 
Parafulmine  (m.) 
Cavo  (m.)  di  parafulmine. 
Parafulmine  (m.)per  telegrafo. 

Parafulmine  (m.)  a  lamina  iso- 

lante. 
Parafulmine  (m.)  per  telegrafo. 

Parafulmine  (m.)  a  fllo  preser- 

vatore. 
Parafulmine  (m.)  a  punte. 

Parafulmine  (m.)  a  lastre. 
Parafulmine  (m.) 

Asta  (f.)  del  parafulmine. 

Lignite  (f.) 
Lignite  (f.)  flbrosa. 
Lignite  (f.)  schistose. 
Branca   (m. )   dell' elettroma- 

gnete. 
Calce  (f.) 


German, 
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French 


Elektrischer    Zigarrenziinder 

(m.) 

Beleuchtung  (f.) 
Bogenlichtbeleuchtung  (f.) 

Wagenbeleuchtung  (f.) 
Direkte  Beleuchtung  (f.) 
Elektrische  Beleuchtung  (f.) 
Elektrische       SchitYbeleucht- 

ung  (f.) 

Notbeleuchtung  (f.; 
Gasbeleuchtung  (f.) 
Gliihlichtbeleuchtung  (f.) 

Indirekte  Beleuchtung  (f.) 
Schaufensterbeleuchtung  (f.) 
Reklamebeleuchtung  (f.) 

Biilmenbeleuchtung  (f.) 
Biihnenbeleuchtungseffekte 

(m.  pi.) 

Treppenbeleuchtung  (f.) 
Strassenbeleuchtung  (f.) 
Zugbeleucbtung  (f.) 
Blitz  (m.) 
Kugelblitz  (m.) 
Perlenblitz  (m.) 
Linienblitz  (m.) 
Flachenblitz  (m.) 
Zickzackblitz  (m.) 
Blitzableiter  (m.) 
Blitzableiterseil  (n.) 
Blitzableiter  (m.) 

Isolatorplattenblitzableiter(m) 
Blitzableiter  (m.) 

Blitzableiter  (in.)  mit  Schutz- 

draht. 
Spitzenblitzableiter  (m.) 

Plattenblitzableiter  (m.) 
Blitzableiter  (m.) 

Auffangstange   (f.)   des  Blitz- 

ableiters. 
Braunkohle  (f.) 
Faserbraunkohle  (f.) 
Schiefrige  Braunkohle  (f.) 
Elektrornagnetschenkel  (m.) 

Kolk  (m.) 


Allume-ci  gares  (m. )  electrique. 

Eclairage  (m.) 
Eclairage  (m.)  a  arc. 

Eclairage  (m.)  de  voiture. 
Eclairage  (m.)  direct. 
Eclairage  (m.)  electrique. 
Eclairage  (m.)  electrique  des 

navires. 

Eclairage  (m.)  de  secours. 
Eclairage  (m.)  au  gaz. 
Eclairage  (m.)  a  incandescen- 
ce. 

Eclairage  (m.)  indirect. 
Eclairage  (m.)  de  vitrine. 
Eclairage  (m.)  pour  reclame 

lumineuse. 

Eclairage  (m.)  de  la  scene. 
Effects  (m.  pi.)  d'eclairage  de 

la  scene. 

Eclairage  (m.)  des  escaliers. 
Eclairage  (m.)  des  rues. 
Eclairage  (m.)  des  trains. 
Foudre  (f.);  Eclair  (m.) 
Foudre  (f.)  globulaire. 
Eclair  (m.)  en  chapelet. 
Eclair  (m.)  lineaire. 
Eclair  (m.)  diffus. 
Eclair  (m.)  en  zigzag. 
Paratonnerre  (m.) 
Gable  (m.)  de  parafoudre. 
Paratonnerre  (m.)  pour  appa- 

reil  telegraphique. 
Paratonnerre  (m.)  a  lame  iso- 

lante. 
Paratonnerre  (m.)  pour  appa- 

reil  telegraphique. 
Paratonnerre  (m.)  a  fll  preser- 

vateur. 
Paratonnerre  (m.)  a  pointes. 

Paratonnerre  (m.)  a  plaques. 
Paratonnerre  (m.) 

Tige  (f.)  du  paratonnerre. 

Lignite  (m.) 
Lignite  (m.)  flbreux. 
Lignite  (m.)  chisteux. 
Branche  (f.)  d'electroaimant. 

Ghaux  (f.) 


LIM 
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Lime  (s.)  (Artificial  hydraulic). 

-  (Caustic);  Quick-lime  (s.) 

—  (Dead). 

—  (Drowned). 

—  (Fat) ;  White  lime  (s.) 

—  (Hydrate  (s.)  of). 

—  (Hydraulic);  Water-lime  (s.) 

-  (Little  hydraulic). 

—  (Meagre). 

—  (Mean). 

—  (Middling  hydraulic). 

—  (Nitrate  (s.)  of). 

—  (Phosphate  (s.)  of). 

—  (Quick). 

—  (Slacked);  Slaked  lime  (s.) 

-  (Sulphate  (s.)  of). 

—  (Very  hydraulic). 

Lime-milk  (s.) ;  Lime-water  (s.) 

Lime-quarry  (s.) 
Limit  (s.)  (Techn.) 

—  of  efficiency. 

—  of  elasticity. 

—  of  sensitiveness. 

—  of  voltage. 

Limits  (s.  pi.)  of  a  definite  in- 
tegral. 
Limonite  (s.)  (Miner.) 

Line  (s.) 

—  of  current. 

—  of  double  curvature. 

—  of  force. 

—  of  magnetisation. 

—  of  partition  of  light. 

—  of  resistance. 

—  of  the  intensities. 

—  of  the  poles. 

—  of  the  relative  intensities. 

—  (Aerial). 


Calce  (f.)  idraulica  artificiale. 
Calce  (f.)  caustica. 

Calce  (f.)  sflorata. 
Calce  (f.)  snervata. 
Calce  (f.)  dolce  o  grassa. 
Calce  (f.)  spenta;  Calce  (f.)  i- 

drata. 
Calce  (f.)  idraulica. 

Calce(f.)mediocremente  idrau- 
lica. 

Calce  (f.)  magra. 
Calce  (f.)  mezzana. 
Calce  (f.)  idraulica  ordinaria. 

Nitrato  (m.)  di  calce. 
Fosfato  (m.)  di  calce ;  Apatite 

Calce  (f.)  viva. 

Calce  (f.)  spenta. 

Calce  (f.)  solfata. 

Calce  (f.)  perfettamente  idrau- 
lica. 

Idrossido  (m.)  di  calce;  Calce 
spenta. 

Cava  (f.)  di  calce. 

Limite  (m.) 

Limite  (m.)  del  rendimento. 

Limite  (m.)  di  elasticity. 

Limite  (m.)  di  sensibilita. 

Gradq  (m.)  di  tensione. 

Limiti  (m.  pi.)  d'un  integrale 
definite. 

Limonite  (f.) 

Linea  (f.) 

Linea  (f.)  della  corrente. 

Linea  (f.)  a  doppia  curvatura. 

Linea  (f.)  di  forza. 

Linea  (f.)  o  curva  (f.)  di  magne- 
tizzazione. 

Linea  (f. )  della  ripartizione 
della  luce. 

Linea  (f.)  di  resistenza. 

Linea  (f.)  delle  intensita. 

Linea  (f.)  dei  poli. 

Linea  (f.)  delle  intensita  rela- 
tive. 

Linea  (f.)  aerea. 
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Kiinstlicher  hydraulischer 

Kalk  (m.) 
Aetzkalk  (m.):  Kaustischer 

Kalk  (m.) 
Staubkalk  (m.) 
Ersott'ener  Kalk  (m.) 
Fettkalk  (m.);  Weisskalk  (m.) 
Kalkhydrat  (n.);  Calciumoxy- 

drat  (n.) 
Hydraulischer  Kalk  (m.);  Was- 

serkalk  (m.) 
Leicht  hydraulischer  Kalk  (m.) 

Magerer  Kalk  (m.) 
Mittlerer  Kalk  (m.) 
Mittelmassig      hydraulischer 
Kalk  (m.) 

Salpetersaurer  Kalk  (m.) 
Phosphorsaurer  Kalk  (m.);  A- 

patit  (m.) 
Ungeloschter  Kalk  (m.) ;  Le- 

bendiger  Kalk  (m.) 
Geloschter  Kalk  (m.) 
Schwefelsaurer  Kalk  (m.) 
Serh  hydraulischer  Kalk  (m.) 

Kalkmilch  (f.);  Geloschter  Kalk 

(m.) 

Kalkbruch  (m.) 
Grenze  (f.) 

Wirkungsgradgrenze  (f.) 
Elasticitatsgrenze  (f.) 
Empflndlichkeitsgrenze  (f.) 
Spannungsgrenze  (f.) 
Grenzen  (r.  pi.)  eines  bestimm- 

ten  Integrals. 
Limonit  (m.);  Brauneisenstein 

(m.) 

Linie  (f.) 
Strom kurve  (f.) 
Linie  (f.)  von  doppelterKrumm- 

ung. 

Kraftlinie  (f.) 
Magnetisierungskurve  (f.) 

Lichtvertheilungskurve  (f.) 

Widerstandslinie  (f.) 
Intensitatskurve  (f.) 
Pollinie  (f.) 
Relativeintensitatskurve  (f.) 

Lulftleitung  (f.) ;  Oberirdische 
Leitung  (f.) 


Chuux  (f.)  hydraulique  arliii- 

cielle. 
Chaux  (f.)  caustique. 

Chaux  (f.)  delitee. 
Ghaux  (f.)  noyee. 
Chaux  (f.)  graisse. 
Chaux  (f.)  hydratee. 

Chaux  (f.)  hydraulique. 

Chaux  (f.)  legerement  hydrau- 
lique. 

Chaux  (f.)  maigre. 

Chaux  (f.)  moyenne. 

Chaux  (f.)  moyennement  hy- 
draulique. 

Chaux  (r.)  nitratee. 

Chaux  (f.)  phosphatee;  Apati- 
te (f.) 

Chaux  (f.)  vive. 

Chaux  (f.)  eteinte. 

Chaux  (f.)  sulfatee. 

Chaux  'f.)  hydraulique  parfai- 

te. 
Lait  (m.)  de  chaux;  Chaux  (f.) 

eteinte. 

Carriere  (f.)  de  pierre  a  chaux. 
Limite  (f.) 

Limite  (f.)  de  rendement. 
Limite  (f.)  d'elasticite. 
Limite  (f.)  de  precision. 
Limite  (f.)  de  tension. 
Limites  (f.  pi.)  d'un  integral 

deflni. 
Limonite  (f.) 

Ligne  (f.) 

Ligne  (f.)  de  courant. 

Courbe  (f.)  a  double  courbure. 

Ligne  (f.)  de  force. 

Ligne  (f.)  d'aimantation;  Cour- 
be d'aimantation. 

Ligne  (f.)  de  la  repartition  de 
I'eclairage. 

Ligne  (f.)  de  resistance. 

Ligne  (f.)  des  intensities. 

Ligne  (f.)  des  poles. 

Ligne  (f.)  desintensitees  rela- 
tives. 

Ligne  (f.)  aerienne. 
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Line  (s.)  (Adiabatic). 

—  (Agonic). 

—  (Alternating  current). 

—  (Base; ;  Base  (s.) 

—  (Catenarian); 

—  (Center). 

—  (Circular). 

—  (Continuous  current). 

—  (Curve);  Curve  (s.) 

-  (Direct). 

—  (Dotted). 

—  (Double). 

—  (Electric). 

—  (Equalising). 

—  (Equipotential). 

—  (Expansion). 

—  (External  work). 

—  (Flow). 

—  (Focal). 

—  (Generating);  Generatrix  (s.) 

—  (Geodetic). 

-  (Guide). 

—  (High  tension). 

—  (Horizontal). 

—  (Induction). 

—  (Integral). 

—  (Isoclinic). 

—  (Isodynamic). 

—  (Isogonic). 

—  (Low  tension). 

—  (Main). 

—  (Multiple). 

—  (Neutral). 

—  (Overground);  Overhead  li- 
ne (s.) 

—  (Perpendicular). 

—  (Potential)  at  the  poles. 

—  (Power). 

—  (Power  transmission). 

—  (Primary). 

—  (Railway). 

—  (Return). 

-  (Right). 

—  (Safety). 

—  (Secondary). 


Linea  (f.)  adiabatica., 
Linea  (f.)  agonica. 
Linea  (f.)  a  corrente  alternata. 
Linea  (f.)  di  base;   Linea   (f.) 

fondamentale. 
Catenaria  (f.) 

Linea  (f.)  centrale. 

Linea  (f.)  circolare. 

Linea  (f.)  a  corrente  continue. 

Linea  (f.)  curva;  Curva  (f.) 

Linea  (f.)  diretta. 

Linea  (f.)  punteggiata. 

Linea  (f.)  doppia. 

Linea  If.)  elettrica. 

Linea  (f.)  di  compensazione. 

Linea  (f.)  di  livello ;  Linea  (f.) 

equipotenziale. 
Linea  (f.)  d'espansione. 
Linea  (f.)  del  lavoro  esterno. 
Linea  (f.)  di  flusso. 
Linea  (f.)  focale. 
Linea  (f.)  generatrice  ;    Gene- 

ratrice  (f.) 
Linea  (f.)  geodetica. 
Linea  (f.)  di  fede. 
Linea  (f.)  ad  alta  tensione. 
Linea  (f.)  orizzontale. 
Linea  (f.)  d'induzione. 

Linea  (f.)  integrale. 

Linea  (f.)  isoclina;  Isocline  (f.pl.) 

Linea  (f.)  isodinamica. 

Linea  (f )  isogona. 

Linea  (f.)  a  bassa  tensione. 

Linea  (f.)  principale. 

Linea   (f.)   a   piu    conduttori ; 

Linea  (f.)  multipla. 
Linea  (f.)  neutra. 
Linea  (f.)  aerea. 

Linea  (f.)  perpendicolare;  Per- 

pendicolare. 
Linea  (f.)  dei  potenziali  ai  poli. 


Linea  (f.) 
Linea  (f.) 

forza. 
Linea  (f.) 
Linea  (f.) 
Linea  (f.) 
Linea  (f.) 
Linea  (f.) 
Linea  (f.) 


ad  alta  intensita. 
per  trasmissione 

prim  aria, 
ferrpviaria. 
di  ritorno. 
retta;  Retta  (f.) 
di  sicurezza. 
secondaria. 
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Adiabatische  Linie  (f.) 
Agonische  Karve  (f.) 
Wechselstromleitung  (f.) 
Grundlinie  (f.);  Basis  (f.) 

Kettenlinie  (f.) 

Mittellinie  (f.) 

Kreislinie  (f.) 

Gleichstromleitung  <f.) 

Krumme  Linie  (f.);  Kurve  (f.) 

Direkte  Leitung  (f.) 

Punktirte  Linie  (f.) 

Doppelleitung  (f.) 

Elektrische  Leitung  (f.) 

Ausgleichleitung  (f.) 

Niveaulinie  (f.);  isoelektrisdie 
Kurve  (f.) 

Expansionslinie  (f.) 

Pferdekraftkurve  (f.) 

Stromungskurve  (f.) 

Brennlinie  (f.) 

Erzeugende  Linie  (f.);  Genera- 
trix (f.) 

Geodatische  Linie  (f.) 

Richtlinie(f.);  Fiduciallinie  (f.) 

Hochspannungsleitung  (f.) 

Horizontallinie  (f.) 

Induktionskurve  (f.);  Magneti- 
sche  Kraftkurve  'f.) 

Integralkurve  (f.) 

Isoklinische  Linie  (f.) 

Isodynamische  Linie  (f.) 

Isogonische  Linie  (f.) 

Niederspannungsleitung  (f.) 

Hauptlinie  (f.) 

Mehrfachleitung  (f.) 

Neutrale  Linie  (f.) 
Oberirdische  Leitung  (f.);  Ltift- 

leitung  (f.) 
Senkrechte  Linie  (f.) 

Klemmspannungskurve  (f.) 

Starkstromleitung  (f.) 
Kraftiibertragungsleitung  (f.) 

Primare  Leitung  (f.) 
Eisenbahnlinie  (f.) 
Ruckleitung  (f.) 
Gerade  Linie  (f.);  Gerade  (f.) 
Sicherheitslinie  (f.) 
Zweigbnbn  (f.);  Nebenbahn  (f.) 


Ligne  (f.)  adiabatique. 
Ligne  (f.)  agonique. 
Ligne  (f.)  a  courant  alternatif. 
Ligne  (f.)  de  base;  Base  (f.) 

Ligne  (f.)  de  chainette;  Chai- 

nette  (f.) 

Ligne  (f.)  centrale. 
Ligne  (f.)  eirculaire. 
Ligne  (f.   ii  courant  continu. 
Ligne  (f.   C9urbe;  Courbe  (s.) 
Ligne  (f.    directe. 
Ligne  (f.   pointillee. 
Ligne  (f.)  double. 
Ligne  (f.)  electrique. 
Ligne  (f.)  de  compensation. 
Ligne  (f.)  de  niveau. 

Ligne  (f.)  d'expansion. 

Ligne  (f.)  du  travail  externe. 

Ligne  (f.)  de  flux. 

Ligne  (f.)  focale. 

Ligne  (f.)  generatrice  ;  Gene- 

ratrice  (f.) 

Ligne  (f.)  geodesique. 
Ligne  (f.)  de  foi. 
Ligne  (f.)  a  haute  tension. 
Ligne  If.)  horizontale. 
Ligne  (f.)  d'induction. 

Ligne  (f.)  integrate. 
Ligne  (f.)  isocline. 
Ligne  (f.)  isodynamique. 
Ligne  (f.)  isogone. 
Ligne  (f.)  a  basse  tension. 
Ligne  (f.)  principale. 
Ligne  (f.)  multiple. 

Ligne  (f.)  neutre. 
Ligne  (f.)  aerienne. 

Ligne  (f.)perpendiculaire;  Per- 

pendiculaire. 
Ligne  (f.)  des  potentiels  aux 

homes. 

Ligne  (f.)  a  haute  intensite. 
Ligne  (f.)  pour  le  transport  de 

force  motrice. 
Ligne  (f.)  primaire. 
Ligne  (f.)  de  chemin  de  fer. 
Ligne  (f.)  de  retour. 
Ligne  (f.)  droite ;  Droite  (f.) 
Ligne  (f.)  de  surete- 
Ligne  (f.)  secondaire. 
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English 


Italian 


Line  (s  )  (Single). 

—  (Single  phase). 

—  (Spare  main). 

—  (Straight). 

—  (Subfluvial). 

—  (Submarine). 

—  (Subterranean). 

—  (Telegraphic). 

—  (Telephone). 

—  (Transmutation). 

—  (Three-phase). 

—  (Three-phase  long  distance). 

—  (Three-wire). 

—  (Triple). 

—  (Two-phase). 

—  (Underground). 

—  (Vertical). 

—  (Water). 

Linear  (adj.) ;  Lineal  (adj.) 
-  drawing  (s.) 

—  electro-magnet  (s.) 

—  function  (s.) 

—  magnitude  (s.)  of  the  phasis. 

—  perspective  (s.) 

Lines  (s.  pi.)  (Antiparallel). 

—  (Converging). 

—  (Diverging). 

—  (Parallel). 
Lining-wall  (s.)  (Build.) 
Link  (s.) 

—  of  a  chain. 
Link-bolt  (s.) 

Link-lever  (s.);  Rever sing-lever 

(s.) 
Link-motion  (s.) 


Linsed  oil  (s.) 
Lintel  (s.)  (Iron)  (Build.) 
Listel  (s.);  List  (Arch.) 
Listening  key  (s.) 
—  plug  (s.) 
Litnanode  (s.) 
Litmus-paper  (s.) 

Litre  (s.)  (=  0,220  gallons). 


Linea  (f.)  semplice. 

Linea  (f.)  a  corrente  monofa- 

se. 

Linea  (f.)  di  riserva. 
Linea  (f.)  retta  ;  Retta  (f.) 
Linea  (f.)  sub-fluviale. 
Linea  (f.)  sottomarina. 
Linea  (f.)  sotterranea. 

Linea  (f.)  telegraflca. 
Linea  (f.)  telefonica. 
Linea  (f.)  di  transizione. 
Linea  (f.)  a  corrente  trifase. 

Linea  (f.)  trifase  a  grande  di- 

stanza. 

Linea  (f.)  a  tre  flli. 
Linea  (f.)  tripla. 
Linea  (f.)  a  corrente  bifase. 
Linea  (f.)  sotterranea. 
Linea  (f.)  verticale  ;  Verticale 

(f.) 

Linea  (f.)  d'acqua. 
Lineare. 

Disegno  (m.)  lineare. 
Elettromagnete  (m.)  lineare. 
Funzione  (f.)  lineare. 
Valore  (m.)  lineare  della  fase. 
Prospettiva  (f.)  lineare. 
Rette  (f.  pi.)  antiparallele. 
Linee  (f.  pi.)  convergent!. 
Linee  (f.  pi.)  divergent!. 
Linee  (f.  pi.)  parallele. 
Muro  (m.)  di  rivestimento. 
Giunto  (m.);  Articolazione  (f.); 

Cerniera  (f.) 
Maglia(f.)  d'una  catena;  Anello 

(m.)  d'una  catena. 
Bullone  (m.)  con  giunto  a  sno- 

do;  Perno(m)  d'articolazione. 
Leva  (f.)  del  cambiamento  di 

marcia. 
Apparecchio  (m.)  invertitore ; 

Meccanismo  (m.)  del  cambia- 
mento di  marcia. 
Olio  (m.)  di  lino. 
Architrave  (f.)  di  ferro. 
Listello  (m.) 
Chiave  (f.)  d'ascolto. 
Spina  (f.)  d'ascolto. 
Litanodo  (m.) 
Garta  (f.)  di  laccamuffa;  Tor- 

nasole  (m.) 
Litro  (rn.) 
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Einzelleitung  (f.) 
Einphasenleitung  (f.) 

Reserveleitung  (f.) 
Gerade  Linie  (f.) 
Flussleitung  (f.) 
Unterseeische  Linie  (f.) 
Unterirdische  Leitung  (f.);  Un- 

terirdische  Linie  (f.) 
Telegraphenlinie  (f.) 
Telephonleitung  (f.) 
Uebergangskurve  (f.) 
Dreiphasenleitung  (f.) ;  Dreh- 

stromleitung  (f.)     . 
Drehstromfernleitung  (f.) 

Dreileiterleitung  (f.) 
Dreifachleitung  (f.) 
Zweiphasenleitung  (f.) 
Unterirdische  Leitung  <T.) 
Vertikale  Linie  <f.);  Sclieitel- 

linie  (f.) 
Wasserlinie  (f.) 
Linear. 

Linearzeichnung  (f.) 
Linearer  Elektromagnet  (m.) 
Lineare  Funktion  (f.) 
Linearwerth  (m.)  der  Phase. 
Linearperspektive  (f.) 
Antiparallele  Linien  (f.  pi.) 
Konvergierende  Linien  (f.  pi.) 
Divergierende  (f.  pi.)  Linien. 
Parallele  Linien  (f.  pi.) 
Verkleidungsmauer  (f.) 
Gelenk  (n.) 

Kettenglied  (n.) ;  Schake  (f.) 
Gelenkbolzen  (m.) 
Umsteuerungshebel  (m.) 
Steuerungsmechanisrnus  (m.) 


Leinol  (n.) 
Eisensturz  (m.) 
Leiste  (f.) 
Mithortaste  (f.) 
Mithorstopsel  (m.) 
Lithanode  (n.) 
Lackmuspapier  (s.) 

Liter  (n.) 
WKIJBER. 


Ligne  (f.)  simple. 
Ligne  (f.)  monophasee. 

Ligne  (f.)  de  reserve. 
Ligne  (f.)  droite;  Droite  (f.) 
Ligne  (f.)  sousfluviale. 
Ligne  (f.)  sous-marine. 
Ligne  (f.)  souterraine. 

Ligne  (f.)  telegraphique. 
Ligne  (f.)  telephonique. 
Ligne  (f.)  de  transition. 
Ligne  (f.)  a  courant  triphase. 

Ligne  (f.)  triphasee  a  grande 

distance. 

Ligne  (f.)  a  trois  flls. 
Ligne  (f.)  triple. 
Ligne  (f.)  a  courant  biphase. 
Ligne  (f.)  souterraine. 
Ligne  (f.)  verticale:  Verticale 

(f-) 

Ligne  (f.)  d'eau. 
Lineaire. 

Dessin  Cm.)  lineaire. 
Electro-aimant  (m.)  lineaire. 
Fonction  (f.)  lineaire. 
Valeur  (f.)  lineaire  de  la  phase. 
Perspective  (f.)  lineaire. 
Lignes  (f.  pi.)  antiparalleles. 
Lignes  (f.  pi.)  convergentes. 
Lignes  (f.  pi.)  divergentes. 
Lignes  (f.  pi.)  paralleles. 
Mur  (m.)  de  revetement. 
Joint  (m.) ;    Articulation    (f.) ; 

Gharniere  (f.) 
Maille  (f.)  d'une  chaine ;   An- 

neau  (m.)  d'une  chaine. 
Boulon  (m.)  a  charniere. 

Levier  (m.)  du  changement  de 
marche. 

Mecanisme  (m.)  de  renverse- 
ment  ;  Mecanisme  (m.)  de 
changement  de  marche. 

Huile  (f.)  de  lin. 

Linteau  (m.)  en  fer. 

Listel  (m.);  Bandelette  (f.) 

Clef  (f.)  d'ecoute. 

Fiche  (f.)  d'ecoute. 

Lithanode  (m.) 

Papier  (m.)  de  tournesol. 

Litre  (m.) 

39 
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Live  load  (s.) 

Liver  (s.)  of  sulphur. 

Load  (s.)  (Techn.) 

—  of  armature  (Electr.) 

—  (Apparent). 
-  (Artificial). 

—  (At  full). 

—  (Average). 

—  (Limit  of). 

—  (Maximum). 

—  (Minimum). 

—  (Moving). 

—  (Normal). 

—  (Over). 

—  (Permanent). 

—  (Paying). 

—  (Test). 

—  (Total). 

—  (Total)  of  a  train. 

—  (Traction). 
Load-curve  (s.)  (Electr.) 

to  Load  (v.);  to  Charge  (v.) 

—  a  safety-valve. 

Loam  (s.) 

Loam-casting  (s.)  (Found.) 
Loam-core  (s.) 
Loam-moulding  (s.) 
Lobe-plate  (s.)  of  a  machine ; 

Foundation-plate    (s.)    of    a 

machine. 
Local  battery  (s.) 

—  calls  (s.  pi.) 

—  circuit  (s.) 

—  current  (s.) 

—  currents  (s.  pi.) 

—  telephone  exchange  (s.) 

—  trunk  exchange  office  (s.) 
Localisation  (s.)  of  a  fault. 
Localising  (s.)  of  disturbance. 

Lock  (s.) 

—  (Safety). 
Locking  device  (s.) 

—  tooth  (s.) 

—  wheel  (s.) 


Carico  (m.)  variabile. 

Fegato  (m.)  di  zolfo. 

Carico  (m  ) ;  Carica  (f.) ;  Peso 

(m.) 

Carico  (m.)  dell'armatura. 
Carico  (m.)  apparente. 
Carico  (m.)  artificiale. 
A  pieno  carico. 
Carico  <m.)  medio. 
Limite  (m.)  del  carico. 
Carico  (m.)  massimo. 
Carico  (m.)  minimo. 
Carico  (m.)  mobile. 
Carico  (m.)  normale. 
Sopraccarico  (m.) 
Carico  (m.)  permanente. 
Carico  (m.)  utile;  Carico  (m.) 

netto. 

Carico  (m.)  di  prova. 
Carico  (m.)  totale. 
Carico  (m.)  totale  d'un  treno. 

Carico  (m.)  di  trazione. 

Curya  (f.)  di  carico. 

Caricare. 

Laricare  una   valvola  di  sicu- 

rezza. 
Argilla  (f.) 
Getto  (m.)  in  argilla. 
Anima  (f.)  d'nrgilla. 
Fore  forme  d'argilla. 
Piastre  (f.)  di  fondazione  d'una 

macchina  ;  Piastra  (f.)  di  ba- 

samento  d'una  macchina. 
Batteria  (f.)  locale. 
Servizio  (m.)  locale. 
Circuito  (m.)  locale. 
Corrente  (f.)  locale. 
Correnti  (f.  pi.)  di   Foucault ; 

Correnti  (f.  pi.)  parassite. 
Servizio  (m.)  telefonico  urba- 

no. 
Ufficio   (m.)  telefonico  per   il 

servizio  urbono. 
Locaiizzazione  (f.)  d'un  errore. 

Localizzazione  (f.)   della  per- 

turbazione. 
Serratura  (f.) 

Serratura  (f.)  di  sicurezza. 
Meccanismo  (m.)  d'arresto. 
Dente  (m.)  d'arresto. 
Volantino  (m.)  d'arresto. 
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Wechselnde  Belastung  (f.) 
Schwefelleber  (n.) 
Belastung  (f.) ;  Last  (f.) ;  Lad- 

ung  (f.) 

Ankerbelostung  (f.) 
Scheinbare  Belastung  (f.) 
Kunstliche  Belastung  (f.) 
Mit  voller  Belastung. 
Mittlere  Beanspruchung  (f.) 
Belastungsgrenze  (f.) 
Maximalbeiastung  (f) 
Minimalbelastung  (f.) 
Bewegliche  Last  (f.) 
Normalbelastung  (f.) 
Ueberlast  (m.) 
Ruhende  Last  (f.) 
Nutzlast  (f.) 

Probebelastung  (f.) 

Totallast  (f.);  Gesammtlast  (f.) 

Bruttobelastung  (f.)  eines  Zu- 

ges. 

Zugbelastung  (f.) 
Belastungskurve  (f.) 
Laden;  Beladen;  Belasten. 
EinSicherheitsventil  belasten. 

Lehm  (m.) 
Lehmguss  (m.) 
Lehmkern  (m.) 
Lehmformerei  (f.) 
Fundamentplatte  (f.);   Grund- 
platte  (f.)  einer  Maschine. 

Lokalbatterie  (f.) 
Ortsverkehr  (m.) 
Lokalstromkreis  (ni.) 
Lokal strom  (m.) 
Foucault'sche  Strome  (m.  pi ); 

Wirbelstrome  (m.  pi.) 
Stadtfernsprechbetrieb  (m.) 

Stadtfernvermittlungsamt  (n.) 

Ortsbestimmung  (f.)  eines  Leit- 

ungsfehlers. 
Storungsbestimmung  (f.) 

Schloss  (n.) 
Sicherheitsschloss  (n.) 
Feststellvorrichtung  (f.) 
Arretierzahn  (m.) 
Arretierrad  (n.) 


Charge  (m.)  variable. 
Foie  (f.)  de  soufre. 
Charge  (f.) 

Charge  (f.)  de  1'armature. 
Charge  (f.)  apparente. 
Charge  (f.)  artiflcielle. 
A  pleine  chnrge. 
Charge  (f.)  moyenne. 
Limite  (f.)  de  charge. 
Charge  (f.)  maximum. 
Charge  (f.)  minimum. 
Charge  (f.)  mobile. 
Charge  (f.)  normale. 
Surcharge  (f.) 
Charge  (f.)  permanente. 
Charge  (f.)  utile. 

Charge  (f.)  d'epreuve. 

Charge  (f.)  totale. 

Charge  (f.)  brute  d'un  train. 

Charge  (f.)  de  traction. 

Courbe  (f.)  de  la  charge. 

Charger. 

Charger  une  soupape  de  su- 

rete. 

Argile  (f.);  Glaise  (f.) 
Coulage  (m.)  en  terre. 
Noyau  (m.)  en  terre. 
Moulage  (m.)  en  argile. 
Plaque  (f.;  de  fondation  d'une 

machine. 

Batterie  (f.)  locale. 

Traflc  (m.)  local. 

Circuit  (m.)  local. 

Courant  (m.)  local. 

Courants  (m.  pi.)  de  Foucault. 

Service  (m.)  de  telephonic  ur- 
baine. 

Bureau  (m.)  central  interur- 
bain. 

Localisation  (f.)  d'une  defaut 
de  la  ligne. 

Localisation  (f.)  d'un  derange- 
ment. 

Serrure  (f.) 

Serrure  (f.)  de  surete. 

Dispositif  (m.)  d'arret. 

Dent  (f.)  d'arret. 

Volant  (m.)  d'arret. 
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Locksmith  (s.) 

Locomobile  (s.) 

—  (Fixed). 
Locomotive  (s.) 

—  for  steep  gradients. 

—  with  cross-sliding  axles. 

—  (Double  boiler). 

—  (Eight-wheel). 

—  (Electric). 

—  (Expansion). 

—  (Express). 

—  (Four-wheel). 

-  (Four  wheel  coupled). 

—  (Frame  (s.)  of  a). 

—  (Goods). 

—  (Heilmann's  electric). 

—  (Inside  cylinders). 

—  (Mountain);  Mountain- engi- 
ne (S.) 

—  (Outside  cylinders). 

—  (Passenger). 

—  (Road). 

—  (Six-wheel). 

—  (Switching) ;  Arranging-lo- 
comotive  (s.) 

—  (Tank);  Tank-engine  (s.) 

—  engine  (s.) 

—  furnace  (s.) 

—  jack  (s.) 

-  type  fire  box  (s.) 


Locomotive-boiler  (s.) 
Locomotive-cylinder  (s.) 
Locomotive-fuel  (s.) 

Locomotive-lamp  (s.) 
Locomotive-power  (s.) 

Locomotive-shed  (s.) 


Magnano  (m.);  Fabbroferraio 

(m.) 

Locomobile  (f.) 
Locomobile  (f.)  semi-fissa 
Locomotiva  (f.) 
Locomotiva  (f.)  da  montagnn. 

Locomotiva  (f.)  con  assi  scor- 
revoli  o  radiali. 

Locomotiva  (f.)  a  due  caldaie 
o  a  caldaia  doppia. 

Locomotiva  (f.)  a  otto  ruote. 

Locomotiva  (f.)  elettrica. 

Locomotiva  (f.)  a  espansione. 

Locomotiva  (f.)  a  grande  velo- 
cita  o  a  ruote  libere. 

Locomotiva  (f.)  a  quattro  ruote. 

Locomotiva  (f.)  a  quattro  ruo- 
te accoppiate. 

Intelaiatura  (f.)  della  locorno- 
tiva. 

Locomotiva  (f.)  per  treni  merci. 

Locomotiva   (f. )   eleltrica    di 

Heilmann. 
Locomotiva  (f.)  a   cilindri   in- 

terni. 
Locomotiva  (f.)  da  montagnn. 

Locomotiva  (f.)  a  cilindri  e- 
sterni. 

Locomotiva  (f.)  per  treni  viag- 
giatori. 

Locomotiva  (f.)  stradale. 

Locomotiva  (f.)  a  sei  ruole. 

Locomotiva  <f.)  di  smistamen- 
to. 

Locomotiva  (f.)  tender. 

Macchina  (f.)  a  vapore  di  lo- 
comotiva. 

Focolare(m.)  della  locomotiva. 

Arganetto  (m.)  da  locomotiva. 

Focolare  (m.)  con  camera  di 
combustione  della  locomo- 
tiva. 

Caldaia  (f.)  da  locomotiva. 

Cilindro  (m.)  di  locomotiva. 

Combustibile  (m.)  di  locomo- 
tiva. 

Lampada  (f.)  da  locomotiva. 

Forza  (f.)  di  trazione  della  lo- 
comotiva. 

Deposito  (m.)  di  locomotive. 
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Schlosser  (m.) 

Lokomobile  (f.) 
Feststehende  Lokomobile  (f.) 
Lokomotive  (f.);  Locomotive  (f.) 
Berglokomoti  ve(f.);  Berg!  >ali  n- 

lokomotive  (f.) 
Lokomotive    ( f. )    mil    Lenk- 

achsen. 
Lokomotive  (f.)  rn.it  doppeltem 

Kessel. 

Achtradrige  Lokomotive  (f.) 
Elektrische  Lokomotive  (f.) 
Expansionslokomotive  (f.) 
Eilzugloknmotive  (f.);  Schnell- 

zuglok9motive  (f.) 
Vierradrige  Lokomotive  (f.) 
Lokomotive  (f.)  rnit  vier  gekup- 

pelten  Radern, 
Lokomotivgestell  (n.) 

Lokomotive  (f.)  fur  Giiterzuge. 

Heilmann'sche  elektrische  Lo- 
komotive (f.). 

Lokomotive  (f.)  mit  innern  Cy- 
lindern. 

Berglokomotive(f.);Bergbahn- 
lokomotive  (f.) 

Lokomotive  (f.)  mit  aussern 
Cylindern. 

Lokomotive  (f.)  fiir  Personen- 
ziige. 

Strassenlokomotive  (f.) 

Sechsradrige  Lokomotive  (f.) 

Rangierlokomotive  (f.) 

Tenderlokomotive  (f.) 
Lokomotivdampfmaschine  (f.) 

Lokomotivfeuerung  (f.) 
Lokomotivwinde  (f.) 
Kammerfeuerung  (f.)  einer  Lo- 
komotive. 

Lokomotivkessel  (m.) 
Lokomotivcylinder  (m.) 
Lokomotivheizmaterial  (n.) 

Lokomotivlampe  (f.) 

Zugkraft  (f.)  einer  Lokomoti- 
ve. 

Lokomotivremise  (f.) ;  Loko- 
motiveschuppen  (m.) 


Serrurier  (m.) 

Locomobile  (f.) 
Locomobile  (f.)  demi-flxe. 
Locomotive  (f.) 
Locomotive   (f. )    pour    fortes 

rampes. 
Locomotive   (f.)  avec  essieux 

a  boites  radiales. 
Locomotive  (f.)  a  deux  ehau- 

dieres. 

Locomotive  (f.)  a  huit  roues. 
Locomotive  (f.)  electrique. 
Locomotive  (f.)  a  detente. 
Locomotive  (f.)  a  grande  vites- 

se  ou  a  roues  libres. 
Locomotive  (f.)  a  quatre  roues. 
Locomotive  (f.)  a  quatre  roues 

cpuplees. 
Chassis  (m.)  de  locomotive. 

Locomotive  (f.)  a  merchandi- 
ses. 

Locomotive  (f.)  electrique  de 
Heilmann. 

Locomotive  (f.)  a  cylindres  in- 
terieurs. 

Locomotive  (  f. )  pour  fortes 
rampes. 

Locomotive  (f.)  a  cylindres  ex- 
terieurs. 

Locomotive  (f.)  a  voyageurs. 

Locomotive  (f.)  routiere. 
Locomotive  (f.)  a  six  roues. 
Locomotive  (f.)  a  ranger. 

Locomotive  (f.)  a  tender. 

Machine  (f.)  a  vapeur  de  loco- 
motive. 

Foyer  (m.)  de  la  locomotive. 

Verin  (m.)  de  locomotive. 

Foyer  (m.)  a  chambre  d'une 
locomotive. 

Chaudiere  (f.)  de  locomotive. 

Cylindre  (m.)  de  locomotive. 

Combustible  (m.)  de  locomo- 
tive. 

Lampe  (f.)  pour  locomotive. 

Force  (f.)  de  traction  d'une 
locomotive. 

Remise  (f.)  a  locomotives;  De- 
p6t  (rn.)  des  machines. 
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Locomotive-under-frame  (s.) 
Locomotive-whistle  (s.) 

Logarithm  (s.) 

—  (Brigg's);   Common    loga- 
rithm (s.) 

—  (Nnpier's);    Natural     loga- 
rithm (s.) 

Logarithmic  (adj.) 

—  curve  (s.) 

—  decrement  (s.) 

—  function  (s.) 
Logarithm's  tables  (s.  pi.) 
Long-bend   (s.)-;    Long-sweep 

bend  (s.) 

Long-drawn-out  flame  (s.) 
Long-flaming  coal  (s.) 
Long-pane  (s.)  of  a  roof. 
Longitude  (s.)  (Astron.) 

—  (Degree  (s.)  of). 
Longitudinal  crack  (s.) 

—  cutter  (s.) 

—  fibre  (s.) 

—  groove  (s.) 

—  magnetisation  (s.) 

—  riveting  (s.) 

—  seam  (s.) 

(Double,  Single,   Triple, 

riveted). 

—  section  (s.) 

—  shearing-machine  (s.) 

—  sleeper  (s.) 
Loom  (s.)  (Weav.) 

—  (Electrical). 

—  (Pneumatic) 
Loomery  (s.)  (Weav.) 
Loop  (s.)  (Techn.) 

—  (Diagram). 

—  reversal  of  flow. 
Loop-arrangement  (s.) 
Loop-curve  (s.) 
Loop-system  (s.)  (Electr.) 
Loose  (adj.)  (Techn.) 

—  pulley  (s.) 

—  wheel  (s.) 
Loose-stuffing-box  (s.) 

Loosening-bell  (s.) 

to  Loose  (v.);  to  Make  loose  (v.) 


Carro  (m.)  della  locomotiva. 
Fischio   (m.)   d'  allarme  della 

locomotiva. 
Logaritmo  (m.) 
Logaritmo  (rn.)  ordinario. 

Logaritmo  (m.)  naturale  o  ne- 

periano. 
Logaritmico. 
Curva  (f.)  logaritmica. 
Diminuzione  (f.)  logaritmica. 
Funzione  (f.)  logaritmica. 
Tavole  (f.  pi  )  dei  logaritmi. 
Tubo  (m.)  a  gomito. 

Lunga  fiamma  (f.) 

Garbone  (m.)  a  lunga  fiamma. 

Ala  (f.)  di  tetto. 

Longitudine  (f.) 

Grado  (m.)  di  longitudine. 

Screpolatura(f.)  longitudinale. 

Ghiavetta  (f.)  longitudinale. 

Fibra  (f.)  longitudinale. 

Scanalatura  (f.)  longitudinale. 

Magnetizzazione  (f.)  longitudi- 
nale. 

Ghiodatura  (f.)  longitudinale. 

Fila  (f.)  longitudinale  di  chiodi. 

Ghiodatura  (  f. )  longitudinale 
doppia,  semplice,  tripla. 

Sezione  (f.)  longitudinale. 

Cimatrice  (f.)  longitudinale. 
Longarina  (f.) 
Telaio  (m.) 

Telaio  (m.)  elettrico. 

Telaio  (m.)  pneumatico. 

Sala  (f.)  dei  telai. 

Annodatura  (f.) ;  Nodo  (m.) 

Laccio  <m.)  di  diagramma. 

Guida  (f.)  d'inversione  a  spina. 

Gollegamento  (m.)  en  boucle. 

Curva  (f.)  serpeggiante. 

Sistema  (m.)  en  boucle. 

Folle. 

Puleggia  (f.)  folle. 

Ruota  (f.)  folle. 

Manicotto  (m.)  del  premistop- 

pa. 

Campana  (f.)  d'allentamento. 
Rendere  folle. 
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Lokomotivwagen  (m.) 
Lokomotivpfeife  (f.; 

Logarithmus  (m.) 

Gemeiner    Oder    Brigg'scher 

Lqgarithmus  (m.) 
Natiirlicher  oder  Napier'scher 

Logarithmus  (m.) 
Logarithmisch. 
Logarithmische  Kurve  (f.) 
Logarithmische  Ahnahme  (f.) 
Logarithmische  Function  (f.) 
Logarithmen-Taf'eln  (f.  pi.) 
Knierohr  (n.);  Kniestiick  (n.) 

Langgezogene  Flamme  (f.) 
Langflammige  Kohle  (f.) 
l.angseite  (f.)  eines  Daches. 
Lange  (f.) 
Langengrad  (m.) 
Langsriss  (m.) 
Langssplint  (m.) 
Langsfaser  (f.) 

Langslaufende  Vertiefung  (f.) 
Longitudinale    Magnetisirung 

Langsnietung  (f.) 
Langsnietnaht  (f.) 
Doppelte,  Einfache,  Dreifache 

Langsnietnaht  (f.) 
Langenschnitt  (m.);    Langs- 

schnitt  (m  ) 
Longitudinalscheermaschine 

Langenschwelle  (f. );  Langs- 

schwelle  (f.) 
Stuhl  (m.);  Webstuhl  (m.) 

Elektrischer  Webstuhl  (m.) 
Pneumatischer  Webstuhl  (m.) 
Webstuhlsaal  (m.) 
Schleife  (f.);  Kniipfung  (f.) 
Diagrammschleife  if.) 
Schleifenumkehrung  (f.) 
Schleifenschaltung  (f.) 
Schleifnartige  Kurve  (f.) 
Schleifensystem  (n.) 
Lose. 

Lose  Scheibe  (f.) 
Loses  Rad  (n.) 
Stopfbiichseneinsatz  (m.) 

Losglocke  (f.) 
Losmachen ;  Auslosen. 


Chariot  (m.)  de  la  locomotive. 
Sifttet  (m.)  d'alarme  de  la  lo- 
comotive. 
Logarithme  (m.) 
Logarithme  (m.)  ordinaire. 

Logarithme   (m.)    naturel    ou 

neperien. 
Logarithmique. 
Gourbe  (f.)  logarithmique. 
Diminution  (f.)  logarithmique. 
Fonction  (f.)  logarithmique. 
Tables  (f.  pi.)  des  logaritnmes. 
Coude  (m.) 

Longue  flamme  (f.) 
Gharbon  (m.)  a  longue  flamme. 
Long-pan  (m.)  de  comble. 
Longitude  (f.) 
Degre  (m.)  de  longitude. 
Crevasse  (f )  longitudinale. 
Clavette  (f.)  longitudinale. 
Fibre  (f.)  longitudinale. 
Rainure  (f.)  longitudinale. 
Aimantation  (f.)  longitudinale. 

Rivetage  (m.)  longitudinal. 

Rivure  tf.)  longitudinale. 

Rivure  (f.)  longitudinale  dou- 
ble, simple,  triple. 

Section  (f.)  longitudinale;  Cou- 
pe (f.)  longitudinale. 

Tondeuse  (f.)  longitudinale. 

Longuerine  (f.) 

Metier  (m.);  Metier  (m.)  a  tis- 

ser. 

Metier  (m.)  electrique. 
Metier  (m.)  pneumatique. 
Salle  (f.)  a  metier  a  tisser. 
Noeud  (m.);  Entrelacement  (m.) 
Boucle  (f.)  de  diagramme. 
Inversion  (f.)  en  boucie. 
Assemblage  (m.)  en  boucie. 
Courbe  (f.)  de  lacet. 
Systeme  (m.)  en  boucie. 
Fol ;  Folle. 
Poulie  (f.)  folle. 
Roue  (f.)  folle. 
Tampon  (m.)  de  boite  a  bour- 

rage. 

Cloche  (f.)  de  desserage. 
Degager;  Desembrayer. 


LOS 


English 


-  616  - 


Italian 


Loss  (s.)  (Techn.) 

-  by  friction. 

—  of  capacity. 

—  of  charge. 

—  of  heat. 

-  of  power. 

—  of  pressure. 

—  of  tension. 

—  of  water. 

—  of  work. 

—  (Partial). 

-  (Total). 

Lost  amperes  (s.  pi.)  (Electr.) 

-  volts  (s.  pi.)  (Electr.) 

Loud-speaking  set  (s.)  for  ships 

-  table  set  (s.) 

—  telephone  (s.) 
Low  (adj.) 
Low-frequency  (s.) 

—  *-  current  (s.) 

-  transformer  (s.) 

Low-pressure  (s.) 

-  boiler  (s.) 

cylinder  (s.) 

diagram  (s.) 

—  engine  (s.) 

-  plunger  (s.) 

— :  steam  (s.) 
Low-tension  (s.)  (Electr.) 


cable  (s.) 

current  (s.) 

generator  (s.) 

insulator  (s.) 

transformer  (s.) 

—  —  voltmeter  (s.) 

Low-temperature  (s.) 
Low- water  mark  (s.) 


Perdita  (f.) 

Perdita  (f.)  per  attrito. 

Perdita  (f.)  dicapacita. 

Perdita  (f.)  di  carica. 

Perdita  (f.)  di  calore. 

Perdita  (f.)  di  forza. 

Perdita  (f.)  di  carica  o  di  pres- 

sione. 

Perdita  (f.)  di  tensione. 
Perdita  (f.)  d'acqua. 
Perdita  (f.)  di  layoro. 
Perdita  (f.)  parziale. 

Perdita  (f.)  t9tale. 

Perdita  (f.)  di  corrente. 

Caduta  (f.)  di  potenziale;  Per- 
dita (f.)  di  tensione. 

Telefono  (m.)  a  forte  suono 
per  navi. 

Telefono  (m.)  a  forte  suono  per 
appartamenti. 

Telefono  (m.)  a  forte  suono. 

Basso. 

Bassa  frequenza  (f.) 

Corrente  (f.)  a  bassa  frequen- 
za. 

Trasformatore  (m.)  a  bassu 
frequenza. 

Bassa  pressione  (f.) 

Caldaia  (f.)  a  bassa  pressione. 

Gilindro  (m.)  a  bassa  pressione. 

Diagramma  (m.)  del  cilindro 
a  bassa  pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  bassa 
pressione. 

Stantuffo  (m.)  a  bassa  pressio- 
ne. 

Vapore  (in.)  a  bassa  pressione. 

Bassa  tensione  (f.);  Basso  po- 
tenziale (m.):  Basso  voltag- 
gio  (m.) 

Cavo  (m.)  a  bassa  tensione. 

Corrente  (f.)  a  bassa  tensione. 

Dinamo  (f.)  a  bassa  tensione. 

Isolatore  (m.)  a  bassa  tensio- 
ne. 

Trasformatore  (m.)  a  bassa 
tensione. 

Voltmetro  (m.)  a  bassa  ten- 
sione. 

Temperatura  (f.)  bassa. 

Pelo  (m.)  delle  massime  ma- 
gre. 
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Verlust  (m.) 
Reibungsverlust  (m.) 
Kapacitatsverlust  (m.) 
Laaeverlust  (m.) 
Warmeverlust  (m.) 
Kraftverlust  (m.) 
Druckhoheverlust  (m.) ;  Leit- 

ungverlust  (m.) 
Spannungverlust  (m.) 
Wasserverlust  (m.) 
Arbeitsverlust  (m.) 
Partieller  Verlust  (m.);  Teil- 

weiser  Verlust  (m.) 
Totalverlust  (m.) 
Stromverlust  (nr) 
Spannungsahfall  (m.) 

Schifflautsprecher  (m.) 

Lautsprecliende     Zimmersta- 

tion  (f.) 

Lutsprechendes  Telephon  (n.) 
Niedrig ;  Nieder. 
Niederfrequenz  (f.) 
Strom  (m.)  geringer  Frequenz. 

Niederfrequenztransfor  m  a  tor 

(m.) 

Niederdruck  (m.) 
Niederdruckkessel  (m.) 
Niederdruckcylinder  (m.) 
Niederdruck  cylinderdi  a- 

gramm  (n.) 
Niederdruckdampfmaschine 

Niederdruckkolben  (m.) 

Niederdruckdampf  (m.) 
Niederspannung  (f.) 


Niederspannungskabel  (n.) 
Niederspannungsstrorn  (m.) 
Niederspannungserzeuger  (m.) 

Niederspannungsisolator  (m.) 

Niederspannungstrasformator 

(m.) 
NieTerspannungsvoltmeter  (n) 

Niedrige  Temperatur  (f.) 
Niedrigste  Wasserstandsmar- 
ke  (f ) 


Perte  (f.) 

Perte  (f.)  par  friction. 
Perte  (f.)  de  capacite. 
Perte  (f.)  de  charge. 
FJerte  (f.)  de  chaleur. 
Perte  (f.)  de  force. 
Perte  (f.)  de  charge. 

Perte  (f.)  de  tension. 
Perte  (f.)  d'eau. 
Perte  (f.)  de  travail. 
Perte  (f.)  partielle. 

Perte  <f.)  totale. 
Perte  (f.)  de  courant. 
Perte  (f.)  de  tension. 

Haut-parleur  (m.)  pour  navi- 

res. 
Poste  (m.)  haut-parleur  d'ap- 

partement. 

Telephone  (m.)  haut-parleur. 
Bas ;  Maigre. 
Basse  frequence  (f.) 
Courant  (m.)  a  basse  frequence. 

Transformateur  (m.)  a  basse 
frequence. 

Basse  pression  (f.) 

Ghaudiere(f.)a  basse  pression. 

Cylindre  (m.)  a  basse  pression. 

Courbe  (f.)  du  cylindre  a  bas- 
se pression. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  basse 
pression. 

Plongeur  (m.)  a  basse  pression. 

Vapeur  (m.)  a  basse  pression. 

Basse  tension  (f.) ;  Bas  poten- 

tiel  (m.);  Bas  voltage  (m.) 

Cable  (m.)  a  basse  tension. 
Courant  (m.)  a  basse  tension. 
Generatrice  (f.)  a  basse  ten- 
sion. 
Isolateur  (m  )  a  basse  tension. 

Transformateur  (m.)  a  basse 
tension. 

Voltrnetre  (m.)  a  basse  ten- 
sion. 

Temperature  (f.)  basse. 

Ligne  (f.)  des  basses  eaux ;  Bas 
etiage. 


LOW 


English 


-  618  — 


Italian 


Lower  carbon-holder  (s.) 
to  Lubricate  (v.);  to  Oil  (v.) 

Lubricating-oil  (s.) 
Lubrication  (s.) 

—  (Central). 

—  (Grease). 

-  (Hand). 

-  (Oil). 

—  (Ring). 
Lubricator  (s.) 

—  (Glass). 

—  (Needle). 

—  (Selfacting). 


—  (Stauffer). 
Lubricator-cock  (s.) 

Lubrificant  (s.) 

—  (Consistent). 

—  (Liquid). 

—  (Solid). 
Lubrincation  (s.) 
Lumen  (s.) 
Luminescence  (f.) 
Luminous  body  (s.) 
Lute  (s.) 

to  Lute  (v.) 

Lux  (s.) 

Lye  vessel  (s.);  Lye  vat  (s.) 


Porta-carbone  (m.)  inferiore. 

Lubriflcare;  Oliare;  Ingrassa 
re. 

Olio  (m.)  lubrificatore. 

Lubriflcazione  (f.) 

Lubrificazione  (f.)  centrale. 

Lubriflcazione  (f.)  a  grasso. 

Lubriflcazione  (f.)  a  mano. 

Lubriflcazione  (f.)  ad  olio. 

Lubriflcazione  (f.)  ad  anello. 

Lubriftcatore  (m.);  Bossolo  (m.) 
per  il  grasso. 

Oliatpre  (m.)  di  vetro. 

Lubriflcatore  (m.)  ad  ago. 

Lubriflcatore  (m.)  meccanico; 
Lubriflcatore  (m.)  automa- 
tico. 


Grassatore  (m.)  Stauffer. 
Robinetto   (m.)   lubriflcatore ; 

Robinetto  (m.)  oliatore. 
Lubriflcante  (m.);  Sostanza  (f.) 

lubriflcante. 
Grasso  (m.)  consistence. 
Lubriflcante  (m.)  liquido. 
Lubriflcante  (m.)  solido. 
Lubriflcazione  (f.) 
Lumen  (m.) 
Luminescenza  (f.) 
Corpo  (m.)  luminoso. 
Cemento  (m.);  Mastice  (m.) 

Cementare ;  Immasticare. 

Lux  (m.) 

Caldaia  (f.)  a  lisciva. 


to  Macadamise  (v.)  a  road. 
Macadamised  road  (s.) 

Mac-carthy-gin(s.)for  ginning 

cotton  (Spinn.) 
Machine  (s.)  (see  also  Engine 

and  Dynamo). 


Lastricare  una  strada  a  ma- 
cadam. 

Strada  (f.)  pavimentata  a  ma- 
cadam. 

Sgranatrice  (f.)  di  Mac-Carthy. 

Macchina  (f.) 
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Unterer  Kohlenhalter  (m.) 
Schmieren. 

Schmierol  (n.) 
Schmierung  (f.) 
Centralschmierung  (f.) 
Fettschmierung  (f.) 
Handschmierung  (f.) 
Oelschmierung  (f.) 
Ringsctimierung  (f.) 
Schmiergefass  (n.) 

Oelerglas  (n.) 

Nadelschmierer  mi.) 

Selbstoler  (m.);  Selbstschmie- 
rer  (m.);  Selbstthiitiger 
Schmierapparat  (m.);  Selbst- 
thiitige  Scnmiervorrichtung 
(f.) 

Staufferbuchse  (f.) 

Schmierbahn  (m.) 

Schmiermittel  (n.) 

Konsistentes  Fett  (n.) 
Fliissige  Schmiere  (f.) 
Starrschmiere  (f.) 
Schmierung  (f.);  Schmieren  (n) 
Lumen  (n.) 
Nachleuchten  (n.) 
Leuchtender  Korper  (m.) 
Kitt  (m.) 

Kitten ;  Verkitten ;  Zusammen- 

kitten. 
Lux  (n.) 
Laugekessel  (m.) 


Porte-charbon  (m.)  inferieur. 
Lubrlfler;  Huiler. 

Huile  (m.)  de  graissage. 
Lubriflcation  (f.) 
Lubrification  (f.)  centrale. 
Lubriflcation  (f.)  a  graisse. 
Lubriflcation  (f.)  a  main. 
Lubrififcation  (f.)  a  huile. 
Lubriflcation  (f.)  a  bagues. 
Lubriflcateur  (m.);  Graisseur 

(m.) 

Godet  (m.)  graisseur  en  verre. 
Graisseur  (m.)  a  aiguille. 
Lubriflcateur  (m.)  mecanique; 

Graisseur  (m.)  mecanique. 


Graisseur  (m.)  Stauft'er. 
Robinet  (m.)  graisseur. 

Matiere  (f.)  lubriflante. 

Graisse  i'f.)  consistante. 

Lubriflant  (m.)  liquid. 

Luflriflant  (m.)  solide. 

Lubriflcation  (f.) 

Lumen  (m.) 

Luminescence  (f.) 

Corps  (m.)  lumineux. 

Lut  (m.);  Ciment  (m.) ;  Mastic 

(m.) 
Luter;  Cimenter. 

Lux  (m.) 

Chaudiere  (f.)  a  lessive. 


Makadamisieren. 
Ghaussierter  Weg  (m.) 

Mac-Carthy'sche  Egrenierma- 

schine. 
Maschine  (f.) 


Macadamiser. 

Route  (f.)  macadamisee. 

Egreneuse  (f.)  de  Mac-Carthy 

Maccarthy-gin  (m.) 
Machine  (f.) 
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Machine  (s.)  for  laying  ropes. 

—  (Air  compressing). 

—  (Alternating  current ;  Alter- 
nating current  dynamo  (s.); 
Alternator  (s.) 

—  (Asynchronous). 

—  (Auxiliary). 

—  (Bending). 

—  (Biphase  current). 

—  (Bipolar). 

-   (Blast);  Blowing-engine  (s.) 


(Boiler  drilling). 
(Boiler  tube  flanging). 
(Bolt-screwing). 
(Boring). 


—  (Boring)     with     revolving 
drills. 

—  (Boring);    Cylinder-boring- 
machine  (s.) 

—  (Calculating). 

—  (Card-cutting). 

—  (Card-setting). 

—  (Casting). 

-  (Centrifugal). 

-  (Charging). 

-  (Column  drilling). 

—  (Composing). 

—  (Continuous  current);  Con- 
tinuous   current    dynamo 
(s.) 

—  (Cording);  Edge-work  (s.) 


(Crushing). 
(Cutting). 


Macchina  (f.)  di  commettitura. 

Macchina  (f.)  a  comprimere 
1'aria. 

Macchina  (f.)  a  correnti  alter- 
nate o  alternative;  Alterna- 
tore  (in.) 

Macchina  (f.)  asincrona. 

Macchina  (f.)  ausiliare. 

Macchina  (f.)  per  curve  re: 
Macchina  (f.)  a  incurvare. 

Macchina  (f.)  bifase. 

Dinamo  (f.)  bipolare. 

Macchina  (f.)  soffiante  ;  Mac- 
china (f.)  pneumofora. 

Trapanatrice  (f.)  per  caldaie. 

Apparecchio  (m.)  per  flangia- 

re  i  tubi. 
Macchina    (f.)   per   tagliare    i 

bulloni. 
Macchina  (f.)   per  cilindrare-; 

Macchina  (f.)  per  trapanare: 

Trapanatrice  (f.) 
Maccnina  (f.)  da  forare  a  ro- 

tazione. 
Macchina  (f.)  per  cilindrare  ; 

Macchina  (f.)  per  trapanare  ; 

Trapanatrice  (f.) 
Macchina  (f.)  da  calcolo. 
Macchina  (f.)  per   tagliare    il 

cartone. 
Macchina  (f.)  per  montare  le 

carde. 

Macchina  (f.)  per  fondere. 
Macchina  (f.)  a  forza  centrifu- 

ga. 
Macchina  (f.)  o  Dinamo  (f.)  di 

carica. 

Trapano  (m.)  a  colonna;  Tra- 
panatrice (f.)  a  colonna. 
Macchina  (f.)  da  comporre. 
Macchina  (f.)  a  corrente  con- 

tinua. 

Macchina  (f.)  da  granire. 


Macchina  (f.)  per  sgranare  il 
lino. 

Macchina  (f.)  da  tagliare;  Mac- 
china (f.)  per  tagliare. 
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Maschine  (f.)  zum  Sclilagen  der 

Taue. 
Luftkompressionsmaschine  (f) 

Wechselstrommaschine  ( f. ) ; 
Alternator  (m.; 

Asynchrone  Maschine  (f.) 
Aushilfsmaschine  (f.) 
Biegmaschine  (f.) 

Zweiphasige  Maschine  (f.) 
Zweipolige   Dynamomaschine 

Luftbewegurigsmaschine    (f.) ; 

Gebliise  m.);  Geblaseniaschi- 

ne  (f.) 
Kesselhohrmaschine  (f.) 

Flaniinrohrl)6rdelmaschine(f.) 
Bolzenschneidrnaschine  (f.) 

Cylinderbohrmaschine  (  f . ) ; 
Bohr  bank  (f.) 

Rotationsbohrmaschine  ( f.  ) 
Drehbohrmaschine  (f.) 

Cylinderbohrmaschine  (f. ); 
Bohr bank  (f.) 

Rechenrnaschine  (f.) 
Kartenschneidemaschine  (f.) 

Kratzensetzmaschine  (f.) 

Giessmascliine  (f.) 
Centrifugalmaschine  (f.) ; 

Schwunginaschine  (f.) 
Lademaschine  (f.) 

Saulenbohrmaschine  (f.) 

Letternsetzmaschine  (f.) 
Gleichstrommaschine  (f.) 


Kordiermaschine  (f.);  Riindel- 
werk  (n.);  Kriinselwerk  (n.) 

Leinegreniermaschine  (f.) 
Sclmeideinaschine  (f.) 


Machine  (f.)  de  commetage. 
Machine  (f.)  a  comprimer  1'air. 

Machine  (f.)  a  courants-alter- 
natifs;  Alternateur  (m.) 

Machine  (f.)  asynchrone. 
Machine  (f.)  auxiliaire. 
Machine  (f.)  a  cintrer. 

Machine  (f.)  biphasee. 
Machine  (f.)  bipolaire. 

Machine  (f.)  soufflante. 


Machine  (f.)  a  forer  pour  chau- 
dieres. 

Appareil  (in.)  a  brider  les  tu- 
bes-foyers. 

Machine  (f.)  a  tarauder  les 
boulons. 

Machine  (f.)  a  aleser ;  Alesoir 
(m.)  a  rouleaux. 

Machine  (f.)  a  forets  rotatifs. 

Machine  (f.)  a  aleser  ;  Alesoir 
(m.)  a  rouleaux. 

Machine  (f.)  a  calculer. 

Machine  (f.)  a  coupler  les  car- 
tons. 

Machine  (f.)  a  bouter  les  car- 
des. 

Machine  (f.)  a  couler. 

Machine  (f.)  a  force  centrifuge. 

Dynamo  (f.)  de  charge. 

Machine   (f.)   a   percer  a    co- 

lonne. 

Machine  (f.)-a  composer. 
Machine  (f.)  a  courant  continu. 


Machine  (f.)  a  corder ;  Machi- 
ne (f.)  a  cordonner. 

Machine  (f.)  a  egrener  le  lin ; 

Egreneuse  (f.) 
Machine  <T.)  a  couper. 


MAG 
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Italian 


Machine  (s.)  (Cylinder  electri- 
cal). 

—  (Direct  coupled). 

—  (Direct  current);  Direct  cur- 
rent dynamo  (s.) 

—  (Dividing). 

—  (Double  commutator). 

—  (Draining). 

-  (Dredging);  Dredger  (s.) 

—  (Drilling);    Boring-machine 

(s.) 

—  (Dynamo-electric);  Dynamo 
(s.)  (see  also  Dynamo}. 

—  (Electrical) ;  Electric  machi- 
ne (s.) 

-  (Electro-dynamical). 

—  (Electro-magnetic). 

-  (Electro-statical). 

—  (Electrophone). 

—  (Embossing);  Goffering-ma- 
chine  (s.) 

—  (Exciting);  Exciting-dynamo 
(s.) 

—  (File-cutting). 

—  (Finishing) ;  Fine-spinning- 
frame  (s.) 

—  (Fish-plate  punching). 

—  (Flat  ring);  Flat  ring  dyna- 
mo (s.) 

-  (Fluting). 

—  (Folding). 


—  (Friction  electrical). 

—  (Goffering). 

—  (Grooving). 

-  (Grinding). 

—  (Hand  shaping). 


Macchina  (f.)  elettrica  a  cilin- 
dro. 

Macchina  (f.)  direttamente  ac- 
coppiata. 

Macchina  (f.)  a  corrente  con- 
tinuo. 

Macchina  (f.)  da  dividere ;  Mac- 
china (f.)  per  dividere. 

Macchina  (f.)  a  doppio  collet- 
tore. 

Macchina  (f.)  idroyora;  Macchi- 
na (f.)  di  esaurimento. 

Cavafango  (m.);  Draga  (f.) 

Traforatrice  (f.) ;  Perforatrice 

(f.) 
Macchina  (f.)  dinamoelettrica; 

Dinanio  (f.) 

Macchina  (f.)  elettrica. 
Macchina  (f.)  elettrodinamica. 

Macchina  (f.)  elettromagneti- 

ca. 

Macchina  (f.)  elettrostatica. 
Macchina  (f.)  elettrof'orica. 
Macchina  (f.)  per  stoccare. 

Mocchina(f.)  eccitatrice;Dina- 

mo  (f.)  eccitatrice. 
Macchina  (f.)  per  tagliare  lime. 
Macchina  (f.)  per  arrotondare. 

Macchina  (f.)  per  fora  re  le  tra- 
verse. 
Dinamo  (f.)  ad  anollo  piatto. 

Macchina  (f.)  da  scanalature. 

Macchina  (f.)  a  piegare;  Pie- 
gatrice  (f.) 

Fucinatrice  (f.) 

Macchina  (m.)   elettrica  a  fri- 

zione. 

Macchina  (f.)  per  stoccare. 
Macchina  (f.)  da  scanalature. 

Macchina  (f.)  da  arrotare;  Mo- 

Jatrice  (f.) 
Limatrice  (f.)  a  mano. 


German 
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French 


Cylinderelektrisierm  as  chine 
(f.);  Klektrische  Cylinderma- 
scliine  (f.) 

Direktgekuppelte  Moschine  (f.) 

Gleichstrommaschine  (f.) 
Teilmaschine  (f.) 
Doppelkommutatormaschine 

Trokenlegungsmaschine    (f.) ; 

Poldermiihle  (f.) 
Bagger  (m.);  Baggermaschine 

Bohrmaschine  (f.) 

Dynanioelektrische  Maschine 
(f.);  Maschine  (f.);  Dynamo- 
maschine  (f.) ;  Dynamo  (f.) 

Elektrische  Maschine  (f.);Elek- 
trisiermaschine  (f.) 

Electrodynamische  Maschine 

(f-) 

Elektromagnetische  Maschi- 
ne (f.) 

Elektrostatische  Maschine  (f.) 

Elektrisiermaschine  (f.) 

Gaufriermaschine  (f.) 

Erregermaschine  (f.);  Erreger- 

dyriamo  (f.) 

Feilenhaumaschine  (f.) 
Arrondiermaschine  (f.) ;  Walz- 

maschine  (f.) 
Laschenlochmaschine  (f.) 

Flachringmaschine  (f.) 

Kanneliermaschine  (f.);  Riffel- 

maschine  (f.) 
Falzmaschine  (f.) ;  Umschlag- 

maschine  (f.);  Abkantmaschi- 

ne  (f.) 

Schmiedemaschine  (f.) 
Reibungsmaschine  (f.) 

Gaufriermaschine  (f.) 
Nutmaschine  (f.);  Nutenstoss- 

maschine  <f.) 
Schleifmaschine  (f.) 

Hondfeilmaschine  (f.) 


Machine  (f.)   electrique  a  cy- 
lindre. 


Machine  (f.)  directement  ac- 

couplee. 
Machine  (f.)  a  courant  continu. 

Machine  (f.)  a  diviser. 

Machine  (f.)  a   double  collec- 

teur. 
Machine  (f.)   a   dessecher   les 

terrains. 
Machine  (f.)  a   draguer;  Dra- 

gue  (f.) 
Machine  (f.)  a  forer. 

Machine  (f.)  dynamo-electri- 
que ;  Dynamo  (f.) 

Machine  (f.)  electrique. 
Machine  (f.)  electrodynamique. 

Machine  (f.)   electromagneti- 

que. 

Machine  (f.)  electrostatique. 
Machine  (f.)  electrophorique. 
Machine  (f.)  a  gaufrer. 

Machine  (f.)  excitatrice  ;  Dyna- 
mo (f.) 

Machine  (f.)  a  tailler  Jes  limes. 
Machine  (f.)  a  arrondir. 

Machine  (f.)  a  percer  les  eclis- 
ses. 

Machine  (f.)  a  anneau  plat;  Dy- 
namo (f.)  a  anneau  plat. 

Machine  (f.)  a  canneler. 

Machine  (f.)  a  replier. 


Machine  (f.)  u  forger. 
Machine  (f.)  electrique  a  fric- 
tion. 

Machine  (f.)  a  gaufrer. 
Machine  (f.)  a  rainures. 

Machine  (f.)  a  meuler. 
Etau-limeur  (m.)  a  main. 


MAC 
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Italian 


Machine  (s.)  (Heckling). 

—  (Holtz  influence). 

—  (Hungarian). 

—  (Hydraulic). 

—  (Hydraulic  bending). 

-  (Hydraulic  flanging). 

—  (Hydro-electric). 

—  (Hypercompound) ;     Hyper- 
compound  dynamo  (s.) 

—  (Indentation). 

—  (Induction). 

—  (Influence). 

—  (Longitudinal  cutting). 

—  (Long    shunt    compound); 
Long   shunt  compound   dy- 
namo (s.) 

—  (Magneto-electric). 

—  (Milling);  Shaping-machine 
(s.) 


—  (Mitreing). 

-  (Moulding). 

—  (Mowing). 

-  (Multiple  drilling). 

-  (Multipolar). 

—  (Nut  shaping). 

—  (Paper  cutting). 

—  (Parallel  planing). 

—  (Planing). 

—  (Plate  bending). 

—  (Plate  electrical). 

—  (Plate  punching). 


Macchina  (f.)  per  scotolare  la 

canapa. 
Macchina  (f.)   a   influenza    di 

Holtz. 
Macchina  (f.)  a  colonna  d'ac- 

qua  a  rotazione. 
Macchina  (f.)  idraulica. 
Piegatrice  (f.)  idraulica. 

Flangiatrice  (f.)  idraulica. 

Macchina  (f.)  idroelettrica. 
Dinamo  (f.)  ipercomposta. 

Sclerometro  (m.)  a  sfera. 

Macchina  (f.)  d'induzione. 
Macchina  (f.)  a  influenza. 
Macchina  (f.)  per   tagliare  in 

lungo. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  mi- 

sta  con  lunga  derivazione. 

Macchina  (f.)  magneto-elettri- 

ca. 
Macchina  (f.)   da  pareggiare ; 

Macchina    Cf.)    raspatrice; 

Macchina  (f.)formatrice;Fre- 

satrice  (f.);  Macchina  (f.)  per 

appianare. 
Macchina  (f.)  da   ugnature  e 

sbiecature  sul  legname. 
Macchina  (f.)  da  modanature. 

Macchina  (f.)  per  la  raccolta 

di  prodotti  agricpli. 
Trapano  (m.)  multiple. 

Macchina  (f.)  multipolare. 

Macchina  (f.)   per  eguagliare 

le  viti. 
Macchina  (f.)  per  tagliare  la 

carta. 
Piallatrice  (f.)  longitudinale. 

Piallatrice  (f.) 

Macchina  (f.)  per  curvare   la- 

miere. 
Macchina  (f.)  elettrica  a  disco. 

Macchina  (f.)  a   punzonare  le 
lamiere. 
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French 


Hechelmaschine  (f.) 

Holtz'sche  Elektrisiermaschi- 

ne  (f.) 
HoH'sche-Luftsaulenmaschine 

(f.) 

Hydraulisc.be  Mascliine  (f.) 
Hydraulische      Biegmaschine 

(f.) 
Kiimpelpresse  (f.) ;    Hydrauli- 

scbe  Bordelmaschine  (f.) 
Hydro-Elektrisiermaschine  (f.) 
Hypercompoundmaschine  (f.) 

Kugelhurteprufer  (m.) 

Induktionsmaschine  (f.) 
Influenzmaschine  (f.) 
Lang-Papierschneidmaschine 

(f.) 
Compoundmaschine  (f.)  zwei- 

ter  Art. 

Megnetelektrische     Maschine 

(C-) 

Frasaiaschine  (f.) 


Gehrungsstossmaschine  (f.) 

Kehlmascliine  (f.);  Simshobel- 

maschine  (f.) 
Erntemaschine   (f.);    Mahina- 

schine  (f.) 
Mehrspindlige    Bohrmascliine 

(f.) 
Vielpoligemaschine  (f.);  Mehr- 

polige  Maschine  (f.) 
Mutterfrasmaschine  (f.) 

Papierschneidemaschine  (f.) 

Langhohelmaschine  (f.) ;  Tan- 

gentialliobelmaschine  (f.) 
Hobelmascbine  (f.) 

Blecbbiegmascbine  (f.) 

Scheibenmaschine  (f.):  Schei- 

benelektrisiermaschine  (f.) 
Blecblocbmaschine  (f.) 

WEBBER. 


Macbine  (f.)  a   peigner;  Pei- 

gneuse  (f.) 
Machine   (f.)    a    influence    de 

Holtz. 
Machine  (f.)  de   Schemnitz   a 

clever  Peau. 

Machine  (f.)  hydraulique. 
Machine  (f.)  a  cintrer  nydrau- 

lique. 
Presse  (f.)  hydraulique  a   bri- 

der. 

Machine  (f.)  hydro-electrique. 
Machine  (f.)  hypercompounde. 

Presse  (f.)  a  bille  pour  1'essai 

de  durete. 

Machine  (f.)  d' induction. 
Machine  (f.)  a  influence. 
Goupeuse  (f.)  en  long. 

Machine    (f. )    compounde    a 
long  shunt. 

Macbine  (f.)  magneto-e'lectri- 

que. 
Machine  (f.)  a  fraiser;  Machine 

(f.)  a  sheper;  Fraiseuse  (t.) 


Macbine  (f.)  a  onglet. 
Machine  (f.)  a  moulures. 

Machine(f. )  a  recolter;  Machine 
(f.)  a  faucber;  Faucheuse  (f.) 
Machine  (f.)  a  forer  multiple. 

Machine  (f.)  multipolaire. 

Machine  (f.)  a  dresser  les  e- 

crous. 
Machine  (f.)  6  couper  le  papier; 

Coupeuse  (f.) 
Raboteuse  (f.)  longitudinale. 

Machine  (f.)  a  raboter;  Rabo- 
teuse (f.) 

Machine  (f.)  a  cintrer  les  to- 
les. 

Machine  (f.)  electrique  a  pla- 
teau. 

Decoupoir  (m.)  a  tole. 
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Machine  (s.)  (Plate  shearing).1 
—  (Pneumatic). 


—  (Polishing). 

—  (Polyphase  current). 

—  (Punching). 


-  (Radial  drilling). 

-  (Rag  cutting). 

-  (Rail  drilling). 

-(Reading  and  stamping); 
Reading  and  cutting  machi- 
ne (s.) 

-  (Reaping);  Mowing-machine 

(s.) 

-  (Reversible). 

-  (Rheostatic). 

-  (Rivetting). 

-  (Rope-driven). 

-  (Rotatpry  piston-blowing). 

-  (Screw  cutting);  Screw-cut- 
ter (s.) 

-  (Sewing). 

-  (Shaping);  Milling-machine 

(s.) 

-  (Shearing). 

-  (Short  shunt  compound); 
Short  shunt  compound  dy- 
namo (s.) 

-  (Shunt) ;  Shunt  dynamo  (s  ) 

-  (Singeing). 

-  (Spinning). 


—  (Starting). 

—  (Stretching); 
frame  (s.) 


Stretching- 


Cesoia  (f.)  rneccanica  per  la- 

rniere. 
Macchina  (f.)  ad  aria  ;  Macchi- 

na  (f.)  pneumatica;  Pompa 

(f.)  ad  aria. 

Macchina  (f.)  per  brunire. 
Macchina  (f.)  polifase. 

Macchina  (f.)  per  bucare  i  car- 
toni  del  telaio  meccanico. 

Trepano  (m.)  radiale  ;   Trapa- 

nutrice  (f.)  radiale. 
Macchina  (f.)  per  tagliare   gli 

stracci. 
Macchina  (f.)  da  bucare  le  ro- 

taie. 
Macchina  (f.)  per  bucare  i  car- 

toni  del  telaio  meccanico. 


Macchina  (f.)  per  la   raccolta 

dei  prodotti  agricoli. 
Macchina  (f.)  riversibile. 
Macchina  if.)  reostatica. 
Macchina  (f.)  per  ribadire. 

Macchina  (f.)  azionata  con  fu- 

ni. 
Macchina  (f.)pneumofora  a  ro- 

tazione. 

Macchina  (f.)  da  fllettare. 

Macchina  (f.)  a  cucire ;  Mac- 
china (f.)  da  cucire. 

Macchina  (f.)  da  pareggiare  ; 
Fresatrice  (f.) 

Cimatrice  (f.) 

Dinarno  (f.)  ad  eccitazione  mi- 
sta  con  corta  derivazione. 

Dinamo  (f.)  in  derivazione. 
Abbrustitoio  (m.) 

Macchina  (f.)  da  fllare;  Mac- 
china if.)  per  fllare;  Filatoio 
(m.) 

Macchina  (f.)  di  marcia. 

Filatoio  (m.)  in  grosso. 


German 


French 


Blechschermaschine  (f.) 
Luftpumpe  (f.) 


Poliermaschine  (f) 
Mehrphasenstrommaschine(f); 

Mehrphasige  Maschine  (f.) 
Kortenlochrnaschine  (f.);  Pap- 

penschlagmascliine  (f.);  Aus- 

schlagmaschine  <f.) 
Radialbohrmaschine  (f.) 

Lumpenschneider    (m.>;     Ha- 

dernschneider  (m.) 
Schienenbohrmaschine  (f.) 

Kartenlochmaschine  (f.);  Pap- 

genschlagmaschine  (f.); 
techmaschine    (f.) ;    Dessi- 
nierungsmaschine  (f.) 
Erntemaschine    (f.) ;    Mahma- 

schine  (f.) 

Reversiermaschine  (f.) 
Rheostatische  Maschine  (f.) 
Nietmaschine  (f.);  Nietpresse 

Maschine  (f.)  fur  Seiltrieb. 

RotierendesKolbengehlasefn); 

Geblase  (n.)  mit  Kreisbeweg- 

ung. 
Schraubenschneidm  a  s c  h  i  n  e 

if.) 
Nahmaschine  (f.) 

Frasmaschine  (f.) 
Scheermaschine  Cf.) 

Gompoundmaschine  (f.)  erster 
Art. 

Nebenschlussrnaschine  (f.) 
Sengemaschine  (f.) 
Spinnmaschine  (f.) 


Anlassmaschine  (f.) 
Verspinnmaschine  (f. );  Vor- 
spinnmule  (f.) 


Machine  (f.)  a  cisailler  la  tole. 
Machine  (f.)  pneumatique. 

Machine  (f.)  a  polir. 
Machine  (f.)  polyphasee. 

Machine  (f.)  a  lire;  Machine  (f.) 
a  piquer;  Liseur  (m.) 

Machine  (f.)  a  percer  radiale. 

Machine  (f.)  a  couper  les  chif- 
fons ;  Coupechift'ons  (m.) 
Machine  (f.)  o  percer  les  rails. 

Machine  (f.)  a  lire;  Machine 
(f.)  a  piquer;  Perceur  (m.) 
mecanique. 

Machine  (f.)  a  recolter;  Machi- 
ne (f.)  a  faucher. 
Machine  (f.)  reversible. 
Machine  (f.)  rheostatique. 
Machine  (s.)  a  river. 

Machine  (f.)  a  commande  par 
cables. 

Machine  (f.)  soufflante  n  rota- 
tion. 

Machine  (f.)  a  flleter;  Machine 

(f.)  a  tarauder. 
Machine  (f-)  a   coudre ;  Cou- 

dreuse  (f.) 
Machine  (f.)  a  fraiser;  Fraiseu- 

se  (f.) 
Machine  (f.)  a  tondre;  Tondeu- 

se  (f.) 
Machine  (f.)  cotnpounde  a  court 

shunt. 

Dynamo  (f.)  a  excitation  deri- 

vee. 
Machine  (f.)  a  griller;  Grllloir 

(m.) ;  Tour  (m.)  a  guillocher. 
Machine  (f.)  a  flier. 

Machine  (f.)  de  demarcage. 
Machine  (f.)  a   flier   en   gros; 
Metier  (m.)  en  gros. 
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Machine  (s.)  (Synchronous). 

—  (Tenoning). 

—  (Thrasing).  • 

—  (Three-phase  current). 

—  (Transverse  planing). 
-  (Tube  bending). 

—  (Twisting). 

—  (Unipolar);  Unipolar  dyna- 
mo (s.) 

—  (Veneer  cutting). 

—  (Vertical  drilling). 

—  (Water-pressure  blast). 

—  (Wood-working). 
Machines  (s.  pi.)  (Agricultural). 

—  (  Blast ) ;      Blowing-engines 
(s.  pi.) 

—  (Construction  (s.)  of). 

Machine-engineer  (s.) 
Machine-maker  (s.);  Engine- 
builder  (s.) 
Machine-tools  (s.  pi.) 

Machine-oil  (s.) 
Machine-testing  (s.) 
Machine-winding  (s.) 
Machine-work  (s.) 
Machinery  (s.) 


Machinist  (s.)     § 

Magnesia  (s.) 
Magnesium  (s.) 
Magnet  (s.) 

—  (Angular). 

—  (Annular). 

—  (Armed). 

—  (Artificial). 

—  (Axis  (s.)  of  the). 

—  (Bell-shaped). 
-  (Bifurcated). 

—  (Bra  chi  polar). 

—  (Circular). 


Macchina  (f.)  sincrona. 
Macchina  (f.)  per  calettare. 
Macchina  (f.)  da  disgranellare 

il  grano. 

Macchina -(f.)  trifase. 
Piallatrice  (f.)  trasversale. 
Macchina  (f.)  per  curvare  tubi. 

Macchina  (f.)  a  torcere. 
Macchina  (f.)  unipolare. 

Macchina  (f.)  da  impiallaccia- 

ture. 
Trapano  (m.)  verticale;   Tra- 

panatrice  (f.)  verticale. 
Macchina  (f.)  soffiante   a  co- 

lonna  d'acqua. 
Macchina  (f.)  per   lavorare  il 

legnarne. 
Macchine  (f.  pi.)  agrarie. 

Macchine  (f.  pi.)  pneumofore. 


Costruzione  (f.)  delle  macchi- 

ne. 

Ingegnere  (m.)  meccanico. 
Costruttore  (m.)  di  macchine. 

Macchine  (f.  pi.)  utensili;  Mac- 
chine  (f.  pi.)  da  layoro. 

Olio  (m.)  per  macchine. 

Prova  (f.)  di  macchine. 

Avvolgimento  (m.)  meccanico. 

Lavorq  (m.)  meccanico. 

Macchinario  (m.) ;  Macchini- 
smo  (m.) 


Macchinista  (m.) 

Magnesia  (f.) 
Magnesio  (m.) 
Calamita  (f.) ;  Magnete  (m.) 
Mngnete  (m.)  ad  angolo. 
Magnete  (m.)  anulare. 
Magnete  (m.)  armato. 
Mngnete  (m.)  artificiale. 
Asse  (m.)  della  calamita. 
Calamita  (f.)  a  campana. 
Calamita  (f.)  biforcuta. 
Magnete  (m.)  brachipolare. 
Magnete  (m.)  circolare. 
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Synchrone  Maschine  (f.) 
Zapfenschneidmaschine  (f.) 
Dreschmaschine  (f.) 

Dreiphasige  Maschine  (f.) 
Querhobelmaschine  (f.) 
Rohrbiegmaschine  (f.) 

Zwirnmaschine  (f.) 
Einpoligemaschine  (f.);  Unipo- 

larmaschine  (f.) 
Fournierschneidemaschine  (f.) 

Vertikalbohrmaschine  (f.) 

Henschel'sclies  Wassersaulen- 

gebliise  (f.) 
Holzbearbeitungsmaschine  (f.) 

Landwirthschaftliche  Maschi- 

nen  (f.  pi.) 
Gebliise  (n.  pi.) ;  Wettermaschi- 

nen  (f.  pi.);  Luftbewegungs- 

maschinen  (f.  pi.) 
Maschinenbau(m.);  Maschinen- 

konstruktion  (f.) 
Maschineningenieur  (m.) 
Maschinenbauer  (m.) 

Werkzeugmaschinen  (f.  pi.) 

Maschinenol   (n.) 
Maschinenpriifung  (f.) 
Maschinenwicklung  (f.) 
Mechanische  Arbeit  (f.) 
Maschinerie    (f.);    Moschinen- 

werk  (n.);  Maschinelle  Ausrii- 

stung  (f.);  Maschinelle  Ein- 

richtung  (f.) 
Maschinist  (m.);  Maschinenwar- 

ter  (m.) 

Magnesia  (f.);  Bittererde  (f.) 
Magnesium  (n.) 
Magnet  (m.) 
Winkelmagnet  (m.) 
Ringformiger  Magnet  (m.) 
Armierter  Magnet  (rn.) 
Kiinstlicher  Magnet  (m.) 
Magnetachse  (f.) 
Glockenmagnet  (m.) 
Zweitheilungsmagnet  (in.) 
Rrachypolarer  Magnet  (m.) 
Circularer  Magnet  (n.);  Rad- 

magnet  (m.) 


Machine  (f.)  synchrone. 
Machine  (f.)  a  tenons. 
Machine  (f.)  a  egrener  le  ble; 

Batteuse  (f.) 
Machine  (f.)  triphasee. 
Raboteuse  (f.)  transversale. 
Machine  (f.)  a  cintrer  les  tu- 

yaux. 

Machine  (f.)  a  retordre. 
Machine  (f.)  unipolaire. 

Machine  (f.)  a  couper  le  bois 

pour  placage. 
Machine  (f.)  a  percer  verticale. 

Machine  (f.)  soufflante  a   co- 

lorine  d'eau. 
Machine  (f.)  a  travailler  le  bois. 

Machines  (f.  pi.)  agraires. 
Machines  (f.  pi.)  soufttantes. 


Construction  (f.)  de  machines. 

Ingenieur  (m.)  mecanicien. 
Constructeur(m.)  de  machines. 

Machine-outils  (f.  pi.) 

Huile  (f.)  pour  machines. 
Essai  (m.)  de  machine. 
Enroujement  (m.)  mecanique. 
Tr.ivail  (m.)  mecanique. 
Machinerie  (f.) 


Machiniste  (m.) 

Magnesie  (f.) 
Magnesium  (m.) 
Aimant  <m.) 

Aimant  (m.)  a  angle  droit. 
Aimant  (m.)  annulaire. 
Aimant  (m.)  arme. 
Aimant  (m.)  artiflciel. 
Axe  (m.)  de  1'aimant. 
Aimant  (m.)  a  cloche. 
Aimant  (m.)  biforque. 
Aimant  (m.)  brachypolaire. 
Aimant  (m.)  circulaire. 
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Magnet  (s.)  (Closed). 

Magnete  (m.)  chiuso. 

—  (Compensating). 

Magnete  (m.)  di  compensazio- 

ne. 

—  (Compound). 

Magnete  (m.)  composto. 

—  (Cylindrical). 

Magnete  (m.)  a  cilindro. 

—  (Damping). 

Magnete  (m.)  smorzatore. 

—  (Deflecting).     . 

Magnete  (rn.)  di  deviazione. 

—  (Elementar). 

Magnete  (m.)  elementare. 

—  (Equivalent). 

Magnete  (m.)  equivalente. 

—  (Field). 

Magnete  (m.)  di  campo. 

—  (Fagot);  Compound  magnet 

Magnete  (m.)  composto. 

(S.) 

—  (Horse-shoe). 

Magnete  (m.)  a  ferro  di  cavallo. 

—  (Influenced). 

Calamita  (f.)  influenzata. 

—  (Influencing). 

Calamita  (f.)  influenzante. 

—  (Iron-clad). 

Magnete  (m.)  a  mantello. 

—  (Lamellar). 

Magnete  (m.)  lamellare. 

—  (Light). 

Magnete  (m.)  luminoso. 

—  (Limit). 

Magnete  (m.)  limite. 

—  (Mega  polar). 
—  (Metripolar). 

Magnete  (m.)  megapolare. 
Magnete  (m.)  metripolare. 

—  (Micropolar). 

Magnete  (m.)  micropolare. 

—  (Multifurcated). 

Calamita  if.)  poliforcuta. 

—  (Native). 

Magnete  (m.)  naturale. 

—  (Permanent). 

Magnete  (m.)  permanente. 

—  (Paracircular). 

Magnete  (rn.)  paracircolare. 

—  (Ringshaped). 

Magnete  (m.)  anulare. 

-  (Shunt). 

Magnete  (m.)  in  derivazione. 

—  (Solenoidal). 

Magnete  (m.)  solenoidale. 

—  (Standard). 

Magnete  (m.)  normale. 

-  (Steel). 

Magnete  (m.)  d'acciaio. 

—  (Sucking). 

Magnete  (m.)  aspirante. 

—  (Temporary). 
—  (Transversal). 

Magnete  (m.)  temporario. 
Magnete  (m.)  trasversale. 

—  (Tubular). 

Magnete  (m.)  tubolare. 

—  (Unclosed). 

Magnete  (m.)  aperto. 

—  (Uniform). 

Magnete  (m.)  uniforme. 

Magnet-coil  (s.) 

Bohina  (f.)  d'un  magnete. 

Magnet-core  (s.) 

Anima  (f.)  d'un  magete. 

Magnet-pole  (s  ) 

Polo  <m.)  d'un  magnete. 

Magnet-  steel  (s.) 

Acciaio  (rn.,t  per  rnagneti. 

Magnetic  (  adj.  j  ;    Magnetical       Magnetico. 

(adj.) 
—  adherence  (s.) 

Adesione  (f.)  magnetica. 

—  after-effect  (s.) 

Effetto  (m.)  susseguente  ma- 

gnetico. 

—  agent  (s.) 

Agente  (m.)  magnetico. 

—  amplitude  \s.) 
—  attraction  (s.) 

Amplitud'ne  (f.)  magnetica. 
Attrazione  (f.)  magnetica. 
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Geschlossener  Magnet  (m.) 
Richtmagnet  (m.) 

Zusammengesetzter     Magnet 

(m.) 

Cylinder-magnet  (m.) 
Dampfungsmagnet  (m.) 
Ablenkungsmagnet  (in.) 
Molecularmagnet  (m.) 
Gleichgeltender  Magnet  (m.) 
Feldmagnet  (m.) 
Zusammengesetzter     Magnet 

(m.) 

Hufeisenmagnet  (m.) 
Influerzirter  Magnet  (m.) 
Influenzirender  Magnet  (m.) 
Mantelmagnet  (m.) 
Lamellarmagnet  (m.) 
Lichtmagnet  (m)) 
Grenzenmagnet  (m.) 
Megapolnrer  Magnet  (m.) 
Metripolarer  Magnet  (m.) 
Micropolarer  Magnet  (m.) 
Vieltheilungsmagnet  (m.) 
Natiirlicher  Masnet  (m.) 
Permanenter    Magnet   (m.); 

Dauermagnet  (m.) 
Parac'rcularer  Magnet  (m.) 
Ringelektromagnet  (in.) 
Nebensohlussmagnet  (m.) 
Solenoidaler  Magnet  (m.) 
Normolmagnet  (m.) 
Stahlrnagnet  (m.) 
Saugmagnet  (m.) 
Temporarer  Magnet  (m.) 
Transversaler  Magnet    (  m. ); 

Quermagnet  (m.) 
Rohrenrnagnet  (m.) 
Nichtgeschlossener   Magnet 

(m.) 

Gleichformiger  Magnet  (m.) 
Magnetspule  (f.) 
Magnetkern  (m.) 
Magnetpol  (m.) 
Magnetstahl  (m.) 
Magnetisch. 

Magnetische  Adhasion  (f.) 
Magnetische  Nachwirkung(f.) 

Magnetisclies  Agens  (n.) 
Magnetische  Gestirnweite  (f.) 
Magnetische  Anziehung  (f.) 


Aimant  (m.)  ferine". 

Aimant  (m.)  de  compensation. 

Aimant  (m.)  compose. 

Aimant  (m.)  cylindrique. 
Aimant  (m.)  amortisseur. 
Aimant  (m.)  de  deviat  on. 
Aimant  (m.)  elementaire. 
Aimant  (m.)  equivalent. 
Aimant  (m.)  de  champ. 
Aimant  (m.)  compose. 

Aimant  (m.)  en  fer  a  cheval. 
Aimant  (m.)  influence". 
Aimant  (m.)  influencant. 
Aimant  (m.)  cuirasse- 
Aimant  (m.)  lamellaire. 
Aimant  (m.)  lurnineux. 
Aimant  (m.)  limite. 
Aimant  (m.)  meg.ipolaire. 
Aimant  (m.)  rnetripolaire. 
Aimant  (m.)  micropolaire. 
Aimant  (rn.)  multiforque. 
Aimant  (in.)  natural. 
Aimant  (m.)  permanent. 

Aimant  (m.)  paracirculaire. 
Aimant  (m.)  annulaire. 
Aimant  (m.)  en  derivation. 
Aimant  (m  )  solenoi'dal. 
Aimant  (m.)  normal. 
Aimant  (m.)  d'acier. 
Aimant  (m.)  aspirant. 
Aimant  (m.)  temporaire. 
Aimant  (m.)  transversal. 

Aimant  (m.)  tubulaire. 
Aimant  (m.)  non  ferrae". 

Aimant  (m.)  uniforme. 
Robine  (f.)d'un  e"  lectro-aimant. 

Pole  (m.)  d'un  aimant. 
Acier  ^m  )  pour  aimant. 
Magnetique. 

Adhesion  (f.)  magnetique. 
Eft'et  (m.)  magnetique   secon- 

daire. 

Agent  (m.)  magnetique. 
Amplitude  (f.)  magnetique. 
Attraction  (f.)  magnetique. 
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Ita  Han 


Magnetic  potential  (s.) 

—  quantity  (s.) 

—  receptivity  (s.) 

--  reluctance  (s.);  Magnetic  re- 
luctivity (s.) 

—  remanence  (s.) ;  Remanence 
(s.) 

-  repulsion  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  retentivity   (s.) ;  Coercitive 
force  (s.);  Retentivity  (s.) 

—  rotary  polarization  (s.) 

—  rotative  power  (s.) 

—  saturation  (s.) 

—  screening  effect  (s.) 

—  shell  (s.) 

—  solenoid  (s.) 

—  spectrum  (s.) 

—  stray  field  (s.) 

—  susceptibility  ts.) 

—  twist  (s.) 

—  wave  detector  (s.) 


—  whirl  (s.) 

—  yoke  (s. ) 
Magnetisability  (s.) 
Magnetisable  (adj). 
Magnetism  (s.) 

—  of  rotation. 

—  (Active). 

—  (Apparent). 

—  (Bound  ;  Condensed  magne- 
tism (s.) 

—  (Distribution  (s.)  of). 

—  (Free). 

—  (Induced). 

—  (Law  (s.)  of). 

—  (Loss  (s.)  of;. 

—  (Molecular). 

—  (Natural). 

—  (Permanent). 

—  (Residual). 


-  (Rigid). 


Potenziale  (m.)  magnetico. 

Ruantita  (f.)  di  magnetismo. 
ecittivitn  (f.)  magnetica. 

Resistenza  (f.)  magnetica. 

Rimanenza(f.)  magnetica;  Ri- 

manenza  (f.) 

Ripulsione  (f.)  magnetica. 
Resistenza  (f.)  magnetica. 
Forza  (f.)  coercitiva. 

Polarizzazione  (f. )  rotatoria 
magnetica. 

Potere  (m.)  rotatorio  magne- 
tico. 

Saturazione  (f.)  magnetica. 

Effetto  (m.)  magnetico  di  scher- 
mo. 

Lamina  (f.)  magnetica. 

Solenoide  (m.)  magnetico. 

Spettro  (m.)  magnetico. 

Garnpo  (m.)  di  dispersione  ma- 

gneeica. 

Suscettibilita  (f.)  magnetica. 
Torsione  (f.)  magnetica. 
Rivelatore  (m.)  di  onde  magne- 

tiche  di  Marconi. 

Vortice  (m.)  magnetico. 
Giogo  (m.)  magnetico. 
Magnetizzabilita  (f.) 
Magnetizzabile. 
Magnetismo  (m.) 
Megnetismo  (m.)  di  rotazjone. 
Magnetismo  (m.)  attivo. 
Magnetismo  (m.)  apparente. 
Magnetismo  (m.)  condensato. 

Distribuzione  (f.)  di  magneti- 
smo. 

Magnetismo  (m.)  libero. 
Magnetismo  (m.)  indotto. 
Legge  (f.)  del  magnetismo. 
Disperdimento  (m.)  magnetico. 

Magnetismo  (m.)  molecolare. 
Magnetismo  (m.)  naturale. 
Magnetismo  (m.)  permanente. 
Magnetismo  (m.)  rimanente. 


Magnetismo  (m.)  rigido. 
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Magnetisches  Potential  (n.) 
Magnetismusmenge  (f.) 
Magnetische    Aufnahmefahig- 

keit  (f.) 
Magnetischer  Widerstand  (in.) 

Remanenz  (f.) 

Magnetische  Abstossung  (f.) 
Magnetischer  Widerstand  (m.) 
Coercitivkraft  (f.);  Koerzitiv- 

kraft  (f.) 
Magnetische  Drehpolarisation 

(f.) 
Magnetisches    Drehvermogen 

(n) 

Magnetische  Sfittigung  (f.) 
Magnetische    Schinnwirkung 

(f-) 

Magnetisches  Rlattchen  (n.) 
Magnetisches  Solenoid  (n.) 
Magnetisches  Spektrum  (n.) 

Magnetstreufeld  (n.) 

Magnetische  Susceptibilitat(f.) 
Magnetische  Torsion  (f.) 
Marconi-Magnetdetektor  (m.) ; 

Magnetischer   Wedenanzei- 

ger  (m.) 

Magnetischer  Wirbel  (m.) 
Magnetisches  Joch  (n.) 
Magnetisierfahigkeit  (f.) 
Magnetisierbar. 
Magnetismus  (m.) 
Rotatiorismagnetismus  (in.) 
Wirkungsmagnetismus  (in.) 
Scheinbarer  Magnetismus  (in.) 
Gebundener  Magnetismus  (m.) 

Magnetismusvertheilung  (f.) 

Freier  Magnetismus  (m.) 
Inducierter  Magnetismus  (m.) 
Gesetz  (n.)  des  Magnetismus. 
Schwinden  (n.)  des  Magneti- 
smus. 

Molekularmagnetismus  (m.) 
Natiirlicher  Magnetismus  <m.) 
Permanente.r  Magnetismus (m) 
RemanenterMagnetismus(m  ); 
Z,uruckbleibender  Magneti- 
smus (m.) 
Steifer  Magnetismus  (m.) 


Potential  (m.)  magnetique. 
Quantite  (f.)  de  magnetisme. 
Receptivite  (f )  magnetique. 

Resistance  (f.)  magnetique. 
Remanence  (f.) 

Repulsion  (f. )  magnetique. 
Resistance  (f.)  magnetique. 
Force  (f.)  coercitive. 

Polarisation  (f.)  magnetique 
rotatoire. 

Pouvoir  (m.)  rotatoire  magne- 
tique. 

Saturation  (f.)  magnetique. 

Effet  (m.)  d'ecran  magnetique. 

Feuillet  (m.)  magnetique. 

Soleno'ide  (m.)  magnetique. 

Spectre  (m.)  magnetique ;  Fan- 
tome  (m.)  magnetique. 

Champ  (m.)de  dispersion  ma- 
gn^tique. 

Susceptibilite  (f.)  magnetique. 

Torsion  (f.)  magnetique. 

Detecteur  (m. )  d'ondes  ma- 
gnetiques. 

Tourbillon  (m.)  magnetique. 
Culasse  (f.)  magnetique. 
Aimantabilite  (f.) 
Aimantable. 
Magnetisme  (in.) 
Magnetisme  (m.)  de  rotation. 
Magnetisme  (m.)  actif. 
Magnetisme  (m.)  apparent. 
Magnetisme  (m.)  condense. 

Distribution  (f.)  de  magneti- 
sme. 

Magnetisme  (m  )  libre. 
Magnetisme  (m.)  induit. 
Loi  (f.)  du  magnetisme. 
Deperdition  (f.)  magnetique. 

Magnetisme  (m.)  moleculaire. 
Magnetisme  (in.)  naturel. 
Magnetisme  (m.)  permanent. 
Magnetisme  (m.)  remanent. 


Magnetisme  (m.)  rigide. 
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Magnetism  (s.)  (Temporary). 

—  (Terrestrial). 

—  (Theory  (s.)  of  the). 
Magnetization  (s.);  Magnetisa- 
tion (s.) 

-  by  alternating  current. 

—  by  contact. 

-  (Coefficient  (s.)  of). 

—  (Constant  (s.)  of). 

—  (Direction  (s.)  of). 

—  (Intensity  (s.)  of). 

—  (Lamellar). 

—  (Limit  (s.)  of);  Maximum  Ma- 
gnetization (f.) 

—  (Line  (s.)  of). 

—  (Longitudinal). 

—  (Permanent). 

—  (Rotary). 

—  (Specific  electric). 

—  (Temporary). 

—  (Transversal). 

to  Magnetize  (v.);  to  Magnetise 

(v.) 
Magnetizing  coil  (s.) 

—  force  (s.) 
Magneto-electric  (adj.) 
circuit  (s.) 

machine  (s.);  Magneto- 
electric  generator  (s.);  Ma- 
gneto-dynamo (s.) 

Magnetograph  (s.) 

Magnetometer  (s.) 

—  (Bifllar). 

—  (Compensation). 

—  (Differential). 
Magnetometry  (s.) 


Magnetismo  (m.)  temporaneo. 

Magnetismo  (in.)  terrestre. 
Teoria  (f.)  del  magnetismo. 
Magnetizzazione  (f.) 

Magnetizzazione  (f.)  mediante 

corrente  alternata. 
Magnetizzazione  (f.)  per  con- 

tatto. 
Coefficienfe  (m.)  di  magnetiz- 

zazione. 

Costante  (f.)  di  magnetismo. 
Direzione  (f.)  della  magnetiz- 
zazione. 
Intensity  (f.)  di  magnetizzazio- 

ne. 

Magnetizzazione  (f.)lamellare. 
Limite  (m.)  di  magnetizzazio- 

ne. 
Linea(f.)di  magnetizzazione; 

Curva  (f.)  di  magnetizzazi9ne. 
Magnetizzazione   (f.)   longitu- 

dinale. 
Magnetizzazione   (f. )   permn- 

nente. 
Magnetizzazione  (f.)  di   rota- 

zione. 
Magnetizzazione  (f.)  elettrica 

specifica. 
Magnetizzazione  (f.)  tempora- 

ria. 
Magnetizzazione  (f.)    trasver- 

sale. 
Magnetizzare. 

Spirale  (f.)  magnetizzante. 

Forza  (f.)  magnetizzante. 

Magnetoelettrico. 

Circuito  (m.)  magnetoelettrico. 

Macchina  (f.)  magnetoelettri- 
ca. 

Magnetografo  (m.) 
Magnetometro  (m.) 
Magnetometro  (m.)  hifilare. 
Magnetometro  (m.)  di  compen- 

sazione. 
Magnetometro  (m.)  differen- 

ziale. 
Misure  (s.  pi.)  magnetometri- 

che. 
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Voriibergehender    Magneti- 

smus  (m.) 

Erdmagnetismus  (m.) 
Theorie  (f.)  des  Magnetismus. 
Magnetisirung  (f.);  Magneti- 

sierung  (f.) 
Weclisels  trom  magnet  isier- 

ung  (f.) 
Magnetisierung(f.)durchStrei- 

chen. 
Magnetisierungskoefflzient  (m) 

Magnetisierungskonstante  (f.) 
Magnetisierungsrichtung  (f.) 

Magnetisierungsstarke  (f.) 

Lamellare  Magnetisierung  (f.) 
Maximale  Magnetisierung   (f.) 

Magnetisierungskurve  (f.) 
Longitudinal  ma gnetisierung 
Permanente    Magnetisierung 
Drehende  Magnetisierung  (f.) 

Speciflsche  elektrische  Magne- 
tisierung (f.) 
Temporare  Magnetisierung  (f.) 

Transversalmagnetisierung  (f) 
Magnetisieren;  Magnetisieren. 

Magnetisierungswickelung  (f.) 
Magnetisierende  Kraft  (f.) 
Magnetelektrisch. 
Magnetelektriscber    Strom- 

kreis  (m.) 
Magnetelektrische     Maschine 

(f.) ;  Magnetinduktor  (m.) 

Magnetograph  (m.) 
Magnetometer  (n.) 
Bifllar-Magnetometer  (n.) 
Kompensationsmagnetorneter 

(n.) 
Differentialmagnetometer  (n.) 

Magnetometrische  Messungen 
(f.  pi.) 


Magnetisme  (m.)  temporaire. 

Magnetisme  (m.)  terrestre. 
Theorie  (f.)  du  magnetisme. 
Aimantation  (f.) 

Aimantation  (f.)  par  ccurant 

alternatif. 
Aimantation  (f.)  par  contact. 

Coefficient  (m.)  d'aimantation. 

Constante  (f.)  d'aimantation. 
Direction  (f.)  d'aimantation. 

Intensity  (f.)  d'aimantation. 

Aimantation  (f.)  lamellaire. 
Aimantation  (f.)  maximum. 

Courbe  (f.)  d'aimantation. 
Aimantation  (f.)longitudinale. 
Aimantation  (f.)  permanente. 
Aimantation  (f.)  transversale. 

Aimantation    (f. )    electrique 

speciflque. 
Aimantation  (f.)  temporaire. 

Aimantation  (f.)  transversale. 
Aimanter. 

Bobine  (f.)  magnetisante. 

Force  (f.)  magnetisante. 

Magnetoelectrique. 

Circuit    (m.)    magnetoelectri- 

que. 
Machine   (f.)    magnetoelectri- 

que. 

Magnetographe  (m.) 
Magnetometre  (m.) 
Magnetometre  (m.)  bifllaire. 
Magnetometre   (rn.)   de   com- 
pensation. 
Magnetome  tre  (m.)differentiel 

Mesures  (f.  pi.)  magnetometri- 
ques. 
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Magneto-motive  (adj.) 

force  (s.) 

Magneto-optic  activity  (s.) 
Magnetoscope  (s.) 
Mahogany  (s.) 
Main-blast  pipe  (s.) 
Main-boiler  (s.) 

Main-girder  (s.);  Main-beam  (s.) 

Main-shaft  (s.) 
Main-tank  (s.) 
Main- transmission  (s.) 
Mains  (s.  pi.)  (Electr.) 
Maintenance  (s.)  (Techn.) 
Make-and-break  (s.) 

—  current  (s.)  (Electr.) 

key  (s.)  (Electr.) 

Malleability  (s.)  (Techn.) 

Malleable  (adj.)  (Techn.) 

—  cast-iron  (s.) 

Mallet  (s.)  (Caulking). 
Management  (s.) 
Manager  (s.)  (Works). 
Manganate  (s.) 
Manganese  (s  ) 
Manganese-bronze  (s.) 
Manganese-copper  (s.) 
Manganese-dioxide  (s.) 

cylinder  (s.) 

Manganic  acid  (s.) 
Manganin  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  sheet  (s.) 

—  wire  (s.) 

Man-hole  (s.)  of  a  boiler. 


Man-hole  cover  (s.) ;  Man-hole 

door  <s.) 
Manometer  (s.)  (see  Steam-gau- 

ae). 

Manufactory  (s.) 
Manufacture  (s.) 

-  (Wholesale). 

to  Manufacture  (v.) 


Magnetomotore;  Magnetomo- 

trice. 

Forza  (f.)  magnetomotrice. 
Attivita  (f.)  magneto-ottica. 
Magnetoscopio  (m.) 
Legno  (m.)  di  mogano. 
Tuho  (m.)  di  distribuzione. 
Bollitore  (m.)  principale  d'una 

caldaia. 
Trave  (f.)  maestra. 

Albero  (m.)  motore. 
Serbatoio  (m.)  principale. 
Trasmissione  (f.)  principale. 
Conduttori  (m.  pi.)  principal!'. 
Manutenzione  (f.) 
Interruttore  (m.) 
Corrente  (f.)  intermittente. 
Contatto  (m.)  d'interruzione. 
Malleabilita  (f.) 

Malleabile. 

Getto  (m.)  malleabile. 

Maglio  (m.)  da  calafato. 
Direzione  (f.) 
Direttore  (m.) 
Manganato  (m.) 
Manganese  (m.) 
Bronzo  (m.)  manganesifero. 
Rame  (m.)  manganesifero. 
Biossido  (m.)  di  manganese. 

Cilindro  (m.)  di  biossido  di 
manganese. 

Acido  (m.)  manganico. 

Manganina  (f.) 

Resistenza  (f.)  di  manganina. 

Lamiera  (f.)  di  manganina. 

Filo  (m.)  di  manganina. 

Foro  (m.)  d'  uomo  d'  una  cal- 
daia; Buco  (m.)  d'uomo  d'u- 
na caldaia. 

Coperchio  (m.)  del  buco  d'uo- 
mo. 

Manometro  (m.) 

Fabbrica  (f.) 

Fabbricazione   (f.);    Industrie 

Fabbricazione  (f.)  in  grande  o 

in  massa. 
Fabbricare. 
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Magnetomotorisch. 

Magnetomotorische  Kraft  (f.) 
Magnetooptische  Aktivitut  (f.) 
MagnetosKop  (m.) 
Mahagonlholz  (n.) 
Vertheilungsrohr  (n.) 
Hauptkessel  (m.) 

Hauptbalken  (m.);  Binderbal- 

ken  (m.) 

Treibwelle  (f.);  Hauptwelle  (f.) 
Hauptreservoir  (n.) 
Haupttransmission  (f.) 
Hauptleitungen  (f.  pi.) 
Insfcandhaltung  (f ) 
Unterbrecher  (m.) 
Intermittirender  Strom  (m.) 
Unterbrechungskontakt  (m.) 
Hammerbarkeit  (f.);  Schmied- 

barkeit  (f.) 

Hammerbar;  Schmiedbar. 
Temperguss   (m.);    Schmied- 

barer  Guss  (m.) 
Kalfathammer  (m.) 
Betriebsleitung  (f.) 
Betriebsleiter  (m.) 
Mangansaures  Salz  (n.) 
Mangan  (n.) 
Manganbronze  (f.) 
Mangankupfer  (n.) 
Mangansuperoxyd  (n.);  Braun- 

stein  (n.) 
Braunsteincylinder  (n.) 

Mangansaure  (f.) 
Maneanin  (n.) 
Manganinwiderstand  (m.) 
Manganinblech  (n.) 
Manganindraht  (m.) 
Mannloch  (n.) 


Mannlochdeckel  (m.) 

Manometer  (n.) ;  Dampfdruck- 

messer  (m.) 
Fabrik  (f.) 
Fabrikation  (f.);  Industrie  (f.) 

Massenfabrikation  (f.) 
Fabrizieren. 


Magnetomoteur;  Magnetomo- 

trice. 

Force  (f.)  magnetomotrice. 
Activite  (f.)  magnetooptique. 
Magnetoscope  (m.) 
Bois  (m.)  d'acajou. 
Tuyau  (m.)  de  distribution. 
Cylindre  (m.)  principal. 

Maitre-entrait  (m.);Maitresse- 

poutre  (f.) 
Arbre  (m.)  moteur. 
Beservoir  (m.)  principal. 
Transmission  (f.)  principale. 
Conducteurs(m.pi.)principaux. 
Entretien  (m.) 
Interrupteur  (m.) 
Gourant  (m.) 

Contact  (m.j  d'interruption. 
Malleabilite  (f.) 

Malleable. 

Fonte  (f.)  malleable. 

Maillet  (m.)  de  calfat. 
Direction  (f.) 
Directeur  (m.) 
Manganate  (m.) 
Manganese  Cm.) 
Br9nze  (m.)  au  manganese. 
Cuivre  (m.)  au  manganese. 
Bioxyde  (m.)  de  manganese. 

Cylindre  (m.)  de  bioxyde  de 

manganese. 

Acide  (m.)  manganique. 
Manganine  (f.) 

Besistance  (f.)  en  manganine. 
Tole  (f.)  de  manganine. 
Fil  (m.)  de  manganine. 
Trou  (in.)  d'homme. 


Couvercle  (m.)  du  trou  d'hom- 

me. 
Manometre  (f.) 

Fabrique  (f.) 

Fabrication  (f.);  Industrie  (f.) 

Fabrication  (f.)  en  masse. 
Fabriquer. 
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Manufacturing  cost  (s.) 

—  length  (s.) 

Maple  (s.) 

Marble  drilling  machine  (f.) 

—  slab  (s.) 

—  switchboard  (s.) 

—  (Carrara) 
Marconi  coherer  (s.) 

—  oscillator  (s.) 

—  transformer  (s.);  Jigger  (s.) 

Marine  ammeter  (s.) 

—  galvanometer  (s.) 

—  motor  (m.) 

—  type  dynamo  (s.) 

—  voltmeter  (m.) 
Mark  (s.) 

—  (Leading). 

Marshy  (adi.);  Swampy  (adj.); 

Moory  (adj.) 
Masonry  (s.) ;  Walling  (s.) 

—  (Brick). 

—  (Foundation). 

-  (Free). 

—  without  mortar. 
Mass  (s.) 

—  (Isolating). 

—  (Magnetic). 

—  (Specific). 

Massicot  (s.) ;  Yellow  lead  (s.) 

Massive  (adj.)  (Techn.) 
Mast  (s.) 

—  (Compound). 

—  (Mognalium). 

—  (Portable). 

—  (Telescopic). 
Mastic  (s.) 

—  (Aspbaltic). 

Mastic-cement  (s.) 
Masticator  (s.) 

-  (Drying). 

-  (Washing). 
Masut  (s.) 

Material  (s.)  (Techn.) 


Spese  (f.  pi.)  di  fabbricazione. 

Lunghezza  (f.)  di  fabbricazio- 
ne. 

Acero  (m.);  Legno  (m.)  d'acero 

Trapano  (m.)  per  marmo. 

Piastra  (f )  di  marmo. 

Quadro  (m.)  di  distribuzione 
in  marmo. 

Marmo  (m.)  di  Carrara. 

Coherer  (m.)  Marconi. 

Oscillatore  (m.)  Marconi. 

Trosformatore  (m.)  ricevitore 
Marconi;  Jigger  (m.) 

Amperometro  (m.)  a  molla  an- 
tagonista. 

Galvanometro  (m.)  marino. 

Motore  (m.)  marino. 

Dinarno  (f.)  marina. 

Voltmetro  (m.)  a  molla. 

Segnale  (m.) ;  Segno  (m.) 

Segmale  (m.,  di  guida. 
Acquitrinoso. 

Muratura  (f.) 

Muratura  (f.)  in  mattoni. 
Muratura  (f.)  di  fqndozione. 
Muratura  (f.)  in  pietra   da  ta- 

glio. 

Muratura  (f.)  a  secco. 
Massa  (f.) 

Mossa  (f.)  isolante. 
Massa  (f.)  magnetica. 
Massa  (f.)  speciflca. 
Massicotto  (m.) 

Massiccio. 

Palo  (m.);  Alhero  (m.) 
Palo  (m.)  smontabile. 
Palo  (m.)  di  magnalium. 
Palo  (m.)  portatile. 
Palo  (m.)  a  telescopic. 
Mastice  (m.);  Stucco  (m.) 
Mastice  (m.)  d'asfalto. 

Mastice  (f.)  a  cemento. 
Masticatore  (m.) 

Masticatore  (m.)  essicatore. 
Masticatore  (m.)  lavatore. 
Mazut   (m.);   Residue   (m.)   di 

petrolic. 
Materiale  (m.j 
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Herstellungskpsten  (f.  pi.) 
Fabrikationslange  (f.) 

Ahornholz  (n.) 
Marfnorbohrmaschine  (f.) 
Marmortafel  (f.) 
Marmorschalttafel  (f.) 

Carraramarmor  (m.) 
Marconifritter  (m.) 
Marconi-Oszillator  (m.) 
Marconi-Transformator    (m.); 

Jigger  (m.) 
Stroinmesser  (m.)  mit  Feder- 

gegenkraft. 

Marinegalvanometer  (n.) 
Schiffsmotor  (m.) 
Schiftsdynamo  (f.) 
Federvoltrneter  (n.) 
Zeichen  (n.) ;  Marke (f.) ;  Signal- 

apparat  (m.) 
Leitmarke  (f.) 
Sumpflg. 

Mauerwerk  Cn.);  Mauerung(f-); 

Einmauerung  (f.) 
Ziegelmauerung  (f.) 
Grundniauerwerk  (n.) 
Quadermauerwerk  (n.) 

Trockene  Mauerung  (f.) 
Masse  (f.) 
Isoliermasse  (f.) 
Magnetische  Masse  (f.) 
Speciflsche  Masse  (f.) 
Massicot  (n.);   Bleigelb  (n.); 

Neugelb  (n.) 
Massiv;  Dick. 
Mastix  (m.);  Kitt  (n.) 
Zusammensetzbarer  Mast  (m.) 
Magnaliummast  (m.) 
Tragbarer  Mast  (m.) 
Teleskopmast  (m.) 
Mastix  (m.);  Kitt  (m.) 
Asphaltmastix   (m.);    Mastix- 

asphalt  (m.) 
Mastixkitt  (m.) 
Knetmaschine  (f.) ;  Knetappa- 

rat  (m.) 

Trockenknetmaschine  (f.) 
Waschkneter  (m.) 
Masut  (n.) 

Material  (n.) 
WEBBER. 


Frais  (m.  pi.)  de  fabrication. 
Longueur  (f.)  de  fabrication. 

Bois  (m.)  d'erable. 
Foreuse  (f.)  a  marbre. 
Plaque  (f.)  de  marbre. 
Tableau  (m.)  de   distribution 

en  marbre. 

Marbre  (m.)  de  Carrara. 
Cohereur  (m.)  Marconi. 
Oscillateur  (m.)  Marconi. 
Transformateur  (f.)  recepteur 

Marconi  ;  Jigger  (m.) 
Amperemetre  (m.)  a  ressort. 

Galvanometre  (m.)  marin. 
Moteur  (m.)  type  marin. 
Dynamo  (f.)  marine. 
Voltmetre  (m.)  a  ressort. 
Marque  (f.) 

Marque  (f.)  de  guide. 
Marecageux. 

Maconnerie  (f.);  Murage  (m.) 

Maconnerie  (f.)  en  brique. 
MaQonnerie  (f.)  de  fondement. 
MaQonnerie  (f.)  en  pierre  de 

taille. 

Maconnerie  (f.)  a  sec. 
Masse  (f.) 

Masse  (f.)  isolante. 
Masse  (f.)  magnetique. 
Masse  (f.>  speciflque. 
Massicot  (m.) 

Massif. 

Poteau  (m.);  Mat  (m.) 

Mat  (m.)  demontable. 

Mat  (m.)  de  magnalium. 

Mat  (m.)  portatif. 

M&t  (m.)  telescopant. 

Mastic  (m.) 

Mastic  (m.)  d'asphalte. 

Mastic  (m.)  de  ciment. 
Malaxeur  (m.) 

Malaxeur-secheur  (m.) 
Malaxeur-laveur  (m.) 
Mazout  tm.) 

Materiel  (m.) 

41 
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Materials  (s.  pi.) 

-  (Building). 

—  (Raw). 
Mathematics  (s.  pi.) 

Mathematical  (adj.) 
Matrass  (s.)  (Chem.) 
Matrix  (s.) 

—  of  the  forging  press. 

Matter  (s.) 

—  (Colouring). 

—  (Isolating). 

—  (Radiant). 
Maximum  (s.) 

—  of  density  (s.) 

Maximum-load  (s.) 
Maximum-output  (s.) 
Maximum  speed  (s.) 
Maximum-thermometer  (s.) 
Maximum- weight  (s.) 
Mazza's  injector  (s.) 
Mean  (s.) 

—  (Arithmetical). 

—  (Geometrical). 

-  (Harmonical). 

-  number  (s.)  of  revolutions 
per  minute. 

Measure  (s.) 

—  (Absolute). 

—  (Cubic). 

—  (Long);  Measure  (s.)  of  length. 

-  (Metrical). 
Measuring-instrument  (s.) 

Mechanical  (  adj. ) ;   Mechanic 
(adj ) 

—  charging  (s.) 

—  drive  (s.) 

—  effect  (s.);  Mechanical  action 
(s.) 

—  electromotor  (s.) 

—  technology  (s.) 

—  telegraph  (s.) 

—  theory  (s.)  of  heat. 

-  work  (s.) 


Materiale  (m.);  Material!  (m.  pi.) 
Material!  (m.  pi.)  da  costru- 

zione. 

Prodotto  (m.)  greggio. 
Matematica  (f.) 

Matematico. 

Matraccio  (m.) 

Matrice  (f.) 

Matrice  (f. )  della  macchina 
per  stampare. 

Materia  (f.) 

Materia  (f.)  colorante. 

Materia  (f.)  isolante. 

Materia  (f.)  raggiante. 

Massimo  (m.) 

Massimo  (m.)  di  densita  :  Den- 
sita (f.)  massima. 

Carico  (m.)  di  rottura. 

Potenza  (f.)  massima. 

Velocita  (f.)  massima. 

Termometro  (m.)  a  massima. 

Peso  (m.)  massimo. 

Iniettore  (m.)  di  Mazza. 

Medio  (m.) ;  Media  (f.) 

Medio  (m.)  aritmetico;  Media 
(f.)  aritmetica. 

Medio  (m.)  geometrico;  Media 
(f.)  geometrica. 

Medio  (m.)  armonico ;  Media 
(f.)  armonica. 

Numero  (m.)  medio  del  giri  per 
minuto. 

Misura  (f.) 

Misura  (f.)  assoluta. 

Misura  (f.)  di  volume. 

Misura  (f.)  di  lunghezza. 

Misura  (f.)  metrica. 

Strumento  (m.)  di  misura;  Ap- 

.  parecchio  (m.)  di  misura. 

Meccanico. 

Caricamento  (m.)  meccanico. 

Comando  (m.)  meccanico. 
Effetto  (m.)  meccanico;  Azio- 

ne  (f.)  meccanica. 
Elettromotore  (m.)  meccanico. 

Tecnologia  (f.)  meccanica. 
Telegrafo  (m.)  meccanico. 
Teoria  (f.)  meccanica  del  ca- 

lore. 
Lavoro  (m.)  meccanico. 
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Materialien  (n.  pi.) 
Baumaterialien  (n.  pi.) 

Rohprodukte  (n.  pi.) 
Mathematik  (f.) 

Mathematisch. 

Kolben  (m.);  Glaskolben  (m.) 

Matrize  (f.) 

Matrize  (f.)  der  Gesenkpresse. 

Materie  (f.) ;  Stoff  (m.) 
Farbstoff  (m.) 
Isolierstoft'  (m.) 
Strahlende  Materie  (f.) 
Maximum  (n.) 
Maximum  (n.)  der  Dichte. 

Bruchlast  (f.) 
Hochstleistung  (f.) 
Maximalgeschwindigkeit  (f.) 
Maximal-Thermometer  (n.) 
Maximalgewicht  (n.) 
Mazzainjektor  (m.) 
Mittel  (n.) 
Arithmetisches  Mittel  (n.) 

Geometrisches  Mittel  (n.) 
Harmonisches  Mittel  (n.) 

Mittlere  Anzahl  (f.)  der  Um- 

drehungen  pro  Minute. 
Mass  (n.);  Messung  (f.) 
Absolutes  Mass  (n.) 
Kubikmass  (n.) 
Langenmass  (n.) 
Metermass  (n.) 
Messinstrument  (n.) 

Mechanisch. 

Mechanische    Rostbeschick- 

ung  (f.) 

Mechanischer  Autrieb  (m.) 
Mechanische  Wirkung  (f.) 

Mechanischer  Elektromotor 

(m.) 

Mechanische  Technologic  (f.) 
Mechanischer  Telegraph  (m.) 
Mechanische  Warmetheorie  (f) 

Mechanische  Arbeit  (f.) 


Materiaux  (m  pi.) 

Materiaux  (m.  pi.)  de  construc- 
tion. 

Materiaux  (m.  pi.)  bruts. 

Mathematique  (f.);  Mathema- 
tiques  (f.  pi.) 

Mathematique. 

Matrass  (m.) 

Matrice  (f.) 

Matrice  (f.)  de  presse  a  ma- 
tricer. 

Matiere  (f.) 

Matiere  (f.)  colorante. 

Matiere  (f.)  isolante. 

Matiere  (f.)  radiante. 

Maximum  (m.) 

Maximum  (m.)  de  densite. 

Charge  (f.)  de  rupture. 
Debit  (m.)  maximum. 
Limite  (f.)  de  vitesse. 
Thermometre  (m.)  a  maxima. 
Poids  (m.)  maximum. 
Injecteur  (m.)  Mazza. 
Moyen  (m);  Moyenne  (f.) 
Moyen  (m.)  arithmetique. 

Moyen  (m.)  geometrique. 
Moyen  (m.)  harmonique. 

Moyenne  (f.)  des  tours  par  mi- 
nute. 

Mesure  (f.) 
Mesure  (f.)  absolue. 
Mesure  (f.)  cubique. 
Mesure  (f.)  de  longueur. 
Mesure  (f.)  inetrique. 
Appareil  (m.)  de  mesure. 

Mecanique. 

Ghargement  (m.)  mecanique. 

Commande  (f.)  mecanique. 
EfTet  (m.)  mecanique;  Action 
,  (f.)  mecanique. 
Electromoteur(m.)  mecanique. 

Technologic  (f,)  mecanique. 
Telegraphe  (m.)  mecanique. 
Theorie  (f.)  mecanique  de  la 

chaleur. 
Travail  (m.)  mecanique. 
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Mechanician  (s.) 

Mechanics  (s.  pi.) 

—  of  fluids. 

—  of  rigid  bodies. 
Mechanism  (s.) 

—  (Compound). 

-  (Crank). 

—  (Crossed-crank). 

—  (Curved-wedge). 

—  (Eccentric-crank). 

—  (Parallel-crank). 

Meg :  Mega. 
Meg-ohm  (s.) 
Mega-volt  (s.) 
Meidinger  battery  (s.) 
Melograph  (s.) 
to  Melt  (v.) 
Melting-point  (s.) 
Melting-pot  (s ) 
Member  (s.)   of  an   equation; 
Side  Cs.)  of  an  equation. 

-  (First);  Left  side  (s.)  of  an 
equation. 

-  (Second);  Right  side  (s.)  of 
an  equation. 

Membrane  (s.) 

Mercurial  (adj.); Mercuric  (adj.) 

—  air-pump  (s.) 

—  barometer  (s.) 

-  breaker  (s.) 

—  pressure-gauge  (s.) 

—  thermometer  (s.) 
Mercuric  oxide  (s.) 
Mercurious  oxide  (s.) 
Mercury  (s.) ;  Quicksilver  (s.) 

—  (Deutosulphide  (s.)  of). 

—  (Fulminate  (s.)  of). 

—  (Protosulphide  (s.)  of). 
Mercury-agometer  (s.) 
Mercury-contact  (s.) 
Mercury-breaker  is.);  Mercury- 
switch  (t.) 

Mercury-commutator  (s.) 


Meccanico   (m.) ;  Macchinista 

(m.; 

Meccanica  (f.) 
Meccanica  (f.)  dei  liquidi. 
Meccanica  (f.)  dei  corpi  solidi. 
Meccanismo   (m.);   Congegno 

(m.) 
Meccanismo  (m.)  composto. 

Meccanismo  (m.)  a  manovella. 

Quadrilatero  (m.)  articolato 

incrociato. 
Meccanismo  (m.)  a  movimento 

rettilineo  e  curvilineo  com- 

binato. 
Maccanismo  (m.)  a  manovella 

eccentrica. 
Maccanismo  (m.)  a  manovelle 

parallele. 
Mega-. 

Megaohm  (m.) 
Megavolt  (m.) 
Pila  (f.)  di  Meidinger. 
Melografo  (m.) 
Fondere. 

Punto  (m.)  di  fusione. 
Crogiuolo  (m.)  di  fusione. 
Membro  (m.)  d'una  equtizione. 

Primo  membro  (m)  d'una  equa- 

zione. 
Secondo  membro  (m.)  d'una 

equazione. 
Mernbrana  (f.) 
Mercurioso;  Mercurico ;  A  mer- 

curio. 

Pompa  (f.)  a  mercuric. 
Barometro  (m.)  a  mercurio. 
Interruttore  (m.)  a  mercurio. 
Manometro  (m.)  a  mercuriq. 
Termometro  (in.)  a  mercurio. 
Ossido  (m.)  di  mercurio. 
Ossido  (m.)  mercurioso. 
Mercurio  (m.) 
Solfuro  (m.)  mercurico. 
Fulminate  (m.)  di  mercurio. 

Solfuro  (m.)  mercurioso. 
Agometro  (m.)  a  mercurio. 
Contatto  (m.)  a  mercurio. 
Interruttore  (m.)  a  mercurio. 

Commutatore  (m.)  a  mercurio. 
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Mechaniker  (m.);  Maschinen- 
bauer  (m.);  Maschinist  (m.) 
Mechanik  (f.) 

Mechanik  (f.)  niissiger  Korper. 
Mechanik  (f.)  fester  Korper. 
Mechanismus  (m.) 

Zusammengesetzter  Mecha- 
nismus (m.) 

Kurbeltrieb  (m.);  Kurbelge- 
triebe  (n.) 

Gekreuztes  Gelenkviereck  (n.) 

Geradschub-Kurvengetriebe 
(n.) 

Excentrisches    Schubkurbel- 

getriebe  (n.) 
Parallelkurbelgetriebe  (n.) 

Mega- ;  Meg-. 
Megohm  (n.) 
Megavolt  (n.) 
Meidingerelement  (n.) 
Melograph  (m.) 
Schmelzen. 
Schmelzpunkt  (m.) 
Schmelztiegel  (m.) 
Seite  (f.)  einer  Gleichung. 

Linke  Seite  (f.)  einer  Gleich- 
ung. 

Rechte  Seite  (f.)  einer  Gleich- 
ung. 

Membrane  (f.) 

Quecksilber. 

)uecksilberluftpumpe  (f.) 
)uecksilber-Barometer  (n.) 
juecksilberunterbrecher  (m.) 
luecksilbermanometer  (n.) 
mecksilber-Thermometer  (s.) 
juecksilberoxyd  (n.) 

Quecksilberoxydul  )n.) 

QuecksiLber  (n.) 

Quecksilbersulfit  (s.) 

Knallquecksilber  (n.) 

Quecksilbersulfiir  (n.) 
Quecksilberagometer  (n.) 
Quecksilberkontakt  (m.) 
Quecksilberunterbrecher  (m.); 

Quecksilberwippe  (f.) 
Quecksilberumschalter  (m.) 


Mecanicien   (m.);    Machiniste 

(m.) 

Mecanique  (f.) 
Mecanique  (f.)  des  fluides. 
Mecanique(f-)  des  corps  solides. 
Mecanisme  (m.) 

Mecanisme  (m.l  compose. 
Mecanisme  (m.)  a  manivelle. 

Quadrilatere  (m.)  articule  a 
croisement. 

Mecanisme  (m.)  a  mouvements 
rectiligne  et  curviligne  com- 
bines. 

Mecanisme  (m.)  a  manivelle 
excentrique. 

Mecanisme  (m.)  a  manivelles 
paralleles. 

Mega-;  Meg-. 

Megohm  (m.) 

Megavolt  (m.) 

Pile  (f.)  de  Meidinger. 

Melographe  (m.) 

Fondre. 

Point  (m.)  de  fusion. 

Creuset  (m.)  de  fusion. 

Membre  (m.)  d'une  equation. 

Premier  membre  (m.)  d'une 

equation. 
Second  membre  (m.)  d'une  e- 

quation. 
Membrane  (f.) 
A  mercure;  Mercurique. 

Pompe  (f.)  a  mercure. 
Barometre  (m.)  a  mercure. 
Interrupteur  (m.)  a  mercure. 
Manometre  (m.)  a  mercure. 
Thermometre  (m.)  a  mercure. 
Protoxyde  (m.)  de  mercure. 
Oxydule  (m.)  de  mercure. 
Mercure  (m.) 

Deutosulfure  (m.)  de  mercure. 
Fulminate  (m.)   mercurique; 

Mercure  (m.)  fulminant. 
Protosulfure(m.)  de  mercure. 
Agometre  (m.)  a  mercure. 
Contact  (m.)  a  mercure. 
Interrupteur  (m.)  a  mercure. 

Commutateur  (m.)  a  mercure. 


MER 


English 


-  646  - 


Italian 


Mercury-pressure-gauge  (s.) 
Mercury -thermometer  <s.) 
Mercury-vacuum-gauge  (s.) 
Meridian  (s.) 

—  (Magnetic). 

—  (Terrestrial). 
Mesh  (Size  (s.)  of). 
Metacentre  (s.) 

Metacentre-height  (s.) 
Metal  (s.) 

—  (Borer  (s.)  for). 

-  (Gun). 

—  (Thickness  (s.)  of). 

—  (White). 
Metal-lathe  (s.) 

Metal-plate  (s.) 
Metal-refining  (s.) 
Metal-voltameter  (s.) 
Metal-worker  (s.) 
Metallic  (adj.) 

—  brush  (s.) 

—  manometer    (s. );    Metallic 
steam-gauge  (s.) 

—  packing  (s.) 

—  rheostat  (s.) 

—  thermometer  (s.) 

-  tube  (s.) 
Metalliferous  (adj.) 
Metalloid  (s.) 
Metallurgic  (adj.) 
Metallurgy  (s.) 

—  of  iron. 

Meteoric  iron  (s.) 
Meteorolite  is.);  Meteorite  (s.) 
Meteorology  (s.) 
Meter  (s.) ;  Metre  (s.) 

—  (Cubic). 

—  (Current)  (Electr.) 

/ 

—  (Drum-water). 

—  (Piston-water). 

—  (Running). 

-  (Square). 

—  (Trident  water). 

—  (Vane-wasser). 


•Manometro  (m.)  a  mercurio. 
Termometro  (m.)  a  mercurio. 
Vuotometro  (m.)  a  mercurio. 
Meridiano  (m.) 
Meridjano  (m.)  magnetico. 
Meridiano  (m.)  terrestre. 
Dimensione  (f.)  della  rnaglia. 
Metacentro  (m.) 

Altezza  (f.)  metacentrica. 
Metallo  (m.) 

Trapano  (m.)  da  metalli. 
Metallo  (m.)  per  cannoni. 
Spessore  (m.)  del  metallo. 
Metallo  (m.)  bianco. 
Tornio  (m.)  da  metalli. 

Piastra  (f.)  di  metallo. 

Affinamento  (m.)  dei  metalli. 

Voltametro  (m.)  metallico. 

Lavorante  (m.)  in  metalli. 

Metallico. 

Spazzola  (f.)  metallica. 

Manometro  (m.)  metallico. 

Guarnitura(f.)  metallica;  Guar- 

nizione  (f.)  metallica. 
Reostato  (m.)  metallico. 
Termometro  (m.)  metallico. 
Tubo  (m.)  di  metallo. 
Metallifero. 
Metalloide  (m.) 
Metallurgico  (m.) 
Metallurgia  (f.) 
Metallurgia  (f.)  del  ferro. 

Ferro  (m.)  meteorico. 

Meteorite  (f.) 

Meteorologla  (f.) 

Metro  (m.) 

Metro  (m.)  cubo. 

Contatore  (m.)  di  corrente; 
Contatore  (m.)  d'  elettricita. 

Contatore  (m.)  d'acqua  a  tam- 
buro. 

Contatore  (m.)  d'acqua  a  stan- 
tuffo. 

Metro  (m.)  corrente ;  Metro  (m.) 
andante. 

Metro  (m.)  quadrato. 

Contatore  (m.)  d'  acqua  «  Tri- 
dent ». 

Contatore  (m.)  d'  acqua  a  pa- 
lette. 
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Quecksilbermanometer  (n.) 
Quecksilberthermometer  (n.) 
Quecksilbervakuummeter  (n.) 
Meridian  (m.) 

Magnetischer  Meridian  (m.) 
Erdmeridian  (m.) 
Maschenweite  (f.) 
Metacenter  (nj;  Metacentrum 

(n.) 

Metacenterhohe  (f.) 
Metall  Cn.) 
Metallbohrer  (m.) 
Kanonenmetall  (n.) 
Metallstarke  (f.) 
Weissmetall  (n.) 
Metalldrehbank  (f.) 

Metallplatte  (f.) 
Metallreinigung  (f.) 
Metallvoltameter  (n.) 
Metallarbeiter  (m.) 
Metallisch. 
Metallbiirste  (f.) 
Metallmanometer  (n.);  Metall- 

federmanometer  (n.) 
Metalllierderung  (f.);Metall- 

dichtung  (f.) 
Metallrheostat  (m.) 
Metall-Thermometer  (n.) 
Metallrohr  (n.) 
Metallhaltig. 
Metalloid  (n.) 
Metallurgist. 
Metallurgie  (f.) 
Eisenkunde  (f.) ;  Hiittenkunde 

(f-) 

Meteorisches  Eisen  (n.) 
Meteorit  (m.) 
Meteorologie  (f.) 
Meter  (n.) 
Kubikmeter  (n.) 
Stromverbrauchsmesser  (m.) ; 

Stromzahler  (m.) 
Trommelwassermesser  (m.) 

Kolbenwassermesser  (ra.) 
Laufendes  Meter  (n.) 

Quadratmeter  (n.) 
Trident-Wassermesser  (m.) 

Flugelradwassermesser  (m.) 


Manometre  (m.)  a  mercure. 
Thermornetre  (m.)  a  mercure. 
Vacuometre  (m.)  a  mercure. 
Meridien  (m.) 

Meridien  (m.)  magnetique. 
Mdridien  (m.)  terrestre. 
Largeur  (f.)  de  maille. 
Metacentre  (m.) 

Hauteur  (f.)  du  metacentre. 

Metal  (m.) 

Drille  (m.) 

Metal  (m.)  a  canons. 

Epaisseur  (m.)  du  metal. 

Metal  (m.)  blanc. 

Tour  (m.)  a  metaux ;  Tour  (m.) 

a  rochet. 

Plaque  (f.)  en  metal. 
Afflnage  (m.)  des  metaux. 
Voltametre  (m.)  metallique. 
Ouvrier  (m.)  en  metaux. 
Metallique. 

Brosse  (f.)  metallique. 
Manometre  (m.)  metallique. 

Garniture  (f.)  metallique. 

Rheostat  (m.)  metallique. 
Thermometre(m.)  metallique. 
Tube  (m.)  metallique. 
Metallifere. 
Metalloiide  (m.) 
Metallurgique. 
Metallurgie  (f.) 
Metallurgie  (f.)  du  fer. 

Per  (m.)  meteorique. 
Meteorite  (f.) 
Meteorologie  (f.) 
Metre  (m.) 
Metre  (m.)  cube. 
Gompteur  (m.)  d'electricite". 

Compteur  (m.)  d'eau  a  tam- 
bour. 
Compteur  (m.)  d'eau  a  piston. 

Metre  (m.)  courant. 

Metre  (m.)  carre. 

Compteur  (m)  d'eau  «  Trident ». 

Compteur  (m.)  d'eau  a  palettes. 
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Meter  (s.)  (Water). 

—  (Watt);  Energy -meter  (s.) 

Method  (s.) 

—  of  approximation. 

—  of  commutation. 

—  of  double  contact. 

—  of  firing. 

—  of  minimum  squares. 

—  of  separate  contact. 

—  of  separation. 

—  of  testing. 

—  of  vibration. 

—  of  the  determinate  coeffi- 
cients. 

—  of  the  equations  of  condi- 
tion. 

—  of  the  undeterminate  coef- 
ficients. 

—  of  water  purification. 

—  (Analytical). 

-  (Ballistic). 

—  (Belgic)  of  cutting  tunnel. 

-  (Bridge). 

-  (Comparison). 

—  (Compensation). 

—  (Cumulative). 

-  (Differential). 

—  (Direct  deflection). 

—  (Equal  deflection). 

—  (English)  of  cutting  tunnel. 

—  (Heterostatic). 

—  (Italian)  of  cutting  tunnel. 

—  (Multiplication). 

—  (Null). 

-  (Opposition). 

—  (Sine). 

-  (Substitution). 

—  (Torsion). 

Metric  wire  gauge  (s.) 


Contatore  (m.)  d'acqua. 
Wattmetro  (m.);  Wattometro 

(m.) 

Metodo  (m.K 
Metodo  (m.)  d'approssimazio- 

ne. 

Metodo  (m.)  di  commutazione. 
Metodo  (m.)  del   doppio  con- 

tatto. 
Modo  (m.)  di  caricare. 

Metodo  (m.)  dei  minimi  qua- 

drati. 

Metodo  (m.)  del  contatto  se- 
parate. 

Metodo  (m.)  di  separazione. 
Metodo  (m.)  di  prova. 
Metodo  (m.)  delle  oscillazioni. 
Metodo   (m.)   dei   coefficient! 

determmati. 
Metodo  (m.)  delle  equazioni  di 

condizione. 
Metodo  (m.)  dei  coefficient  in- 

determinati. 
Processo  (m.)   di  depurazione 

dell'acqua. 

Metodo  (m.)  analitico. 
Metodo  (m.)  balistico. 
Attacco  (m.)  col  metodo  bel- 

ga. 

Metodo  (m.)  del  ponte  di  Wheat- 
stone. 

Metodo  (m.)  di  paragone. 
Metodo  (m.)  dicompensazione. 
Metodo  (m.)  di  accumulazione. 
Metodo  (m.)  differenziale. 
Metodo  (m.)  della  deviazione 

diretta. 
Metodo   (m.)  delle   deviazioni 

uguali. 
Attacco  (m.)  col    me.todo  in- 

glese. 

Metodo  (m.)  eterostatico. 
Attacco  (m.)  col  metodo  ita- 

liano. 

Metodo  (m.)  di  moltiplicazione. 
Metodo  (m.)  di  riduzione  allo 

zero. 
Metodo  (m.)  di  collegarnento 

in  opposizione 
Metodo  (m  )  dei  seni. 
Metodo  (m.)  di  sostituzione. 
Metodo  (m.)  di  torsione. 
Tabella  (f.)  metrica  dei  fili. 
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Wassermesser  (m.) 
Wattzahler  (m,);  Wattmeter 

(n.) 

Methods  (f.) 
Annaherungsmethode  (f.);  Na- 

herungsverfahren  (n.) 
Urnschaltungsmethode  (f.) 
Methode  (f.)  des  Doppelstriches 

mit  yereinter  Magneten. 
Beschickungsweise  (f.) 

Methode  (f.)  der  kleinsten  Qua- 
drate. 

Methode  (f.)  des  Doppelstriches 
mit  getrennten  Magneten. 

Abscheidungsverfahren  (n.) 

Prufungsmethode  (f.) 

Schwingungsmethode  (f.) 

Methode  (f.)  der  hestimmten 
Koefftzienten* 

Bedin eamgsgleich  u  n  g  e  n  m  e- 
thode  (f.) 

Methode  (f.)  der  unbestimm- 
ten  Koeffizienten. 

Wasserreinigun  gs  ve  rf  a  h  re  n 
(n.) 

Analytische  Methode  (f.) 

Balistiche  Methode  (f.) 

Belgische  Tunnelbauweise  (f.) 

Briickenmethode  (f.) 

Vergleichungsmethode  (f.) 
Kompensationsmethode  (f.) 
Vestarkungsmethode  (f.) 
Differentia  Imethode  (f.) 
Methode  (f.)  des  direkten  Aus- 

schlage. 
Methode  (f.)  der  gieichen  Aus- 

schlage. 
Englische  Tunnelbauweise  (f.) 

Heterostatische  Methode  (f.) 
italienische   Tunnelbauweise 

(f.);  Stollenbaumethode  (f.) 
Multiplikationsmethode  (f.) 
Nullmethode  (f.) 

Methode  (f.)  der  Gegenschal- 

tung. 

Sinusmethode  (f.) 
Substitutionsrnethode  (f.) 
Torsionsmethode  (f.) 
Metrische  Drahttabelle  (f.) 


Compteur  (m.)  d'eau. 
Wattmetre  (m.);  Volt  ampere- 
metre  (m.) 
Methode  (f.) 
Methode  (f.)  d'approximation. 

Methode  (f.)  de  commutation. 

Methode  (f.)  de  la  double  tou- 
che. 

Methode  (f.)  de  chorgement 
du  foyer. 

Methode  (f.)  des  moindres  car- 
res. 

Methode  (f.)  de  la  touche  se- 
paree. 

Methode  (m.)  par  separation. 

Methode  (f.)  d'epreuve. 

Methode  (f.)  des  oscillations. 

Methode  (f.)  des  coefficients 
determines. 

Methode  (f.)  des  equations  de 

•   condition. 

Methode  (f.)  des  coefficients 
indetermines. 

Precede  (m.)  d'epuration  d'eau. 

Methode  (f.)  analytique. 

Methode  (f.)  balistique. 

Methode  (f.)  beige  de  perce- 
ment  d'un  tunnel. 

Methode  (f.)  du  pont  de  Wheat- 
stone. 

Methode  (f.)  de  comparaispn. 

Methode  (f.)  de  compensation. 

Methode  (f.)  cumulative. 

Methode  (f.)  differentielle. 

Methode  (f.)  de  deviation  di- 
recte. 

Methode  (f.)  d'egale  deviation. 

Methode  (f.)  anglaise  de  per- 

cement  d'un  tunnel. 
Methode  (f.)  heterostatique. 
Methode  (f.)  italienne  de  per- 

cement  d'un  tunnel. 
Methode  (f.)  de  multipiication. 
Methode   (f.)    de    reduction   a 

zero. 
Methode  (f.)  de  couplage   en 

opposition. 

Methode  (f.)  des  sinus. 
Methode  tf.)  de  substitution. 
Methode  (f.)  de  torsion. 
Jauge  (f.)  metrique  des  fils. 
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Methylic  ether  (s.) 
Metrical  measure  (s.) 
Metripolar  magnet  (s.) 
Mho  (s.)  (Electr.) 
Mica  (s.) 
Microfarad  (s.) 
Microhm  (s.) 
Microhm-meter  (s.) 
Micrometer  (s.) 

—  (Torsion). 
Micrometer-screw  (s.) 
Microphone  (s.) 

—  (Carbon-bag). 

—  (Carbon-disc). 

—  (Carbon-grain). 

—  (Multiple-contact). 

—  (Powder). 

—  (Single-contact). 

—  (Solid-back). 

—  (Swinging). 
Microphone-case  (s.) 
Microphone-holder  (s.) 
Microphonic  detector  (s.) 

Microscope  (s.) 
Microvolt  (s.) 

Middle  intensity  (s.)  of  the  al- 
ternating current, 

—  spherical  intensity  (s.) 

—  water  mark  (s.) 
Middle-pressure  boiler  (s.) 

steam  engine  (s.) 

Middle-shaft  (s.) 
Middle-shot-wheel  (s.) 

Migration  (s.)  of  the  ions. 
(Velocity  (s.) ). 

Migration  (s.)  of  oxygen. 
Mile  (s.) 

—  (Geographical). 

—  (Nautical) ;  Sea-mile  (s.) 

—  (Square). 
Military-bridge  (s.) 
Military-building  (s.) 
Military-station  (s.)  (Portable). 


Etere  (m.)  metilico. 

Misura  (f.)  metrica. 

Magnete  (m.)  metripolare. 

Mho  (m.) 

Mica  (f.) 

Microfarad  (m.) 

Microhm  (m.);  Microohm  (m.) 

Microohmmetro  (m.) 

Micrometre  (m.) 

Micrometre  (m.)  di  torsione. 

Vite  (f.)  micrometrica. 

Microfono  (m.) 

Microfono  (m.)  a  sacchetto  di 
carbone. 

Microfono  (m.)  a  dischi  di  car- 
bone. 

Microfono  (m.)  a  granuli  di 
carbone. 

Microfono  (m.)  a  piu  contatti. 

Microfono  (m.)  a  polvere. 
Microfono  (m.)  a  contatto  u- 

nico. 

Microfono  (m.)  Solid-back. 
Microfono  (m.)  girevole. 
Scatola  (f.)  del  micTOfono. 
S9pporto  (m.)  del  microfono. 
Rivelatore  (m.)  di  onde  micro- 

fonico. 

Microscopic  (m.) 
Microvolt  (m.) 
Intensita  (f.)  media  della  cor- 

rente  alternata. 
Intensita  (f.)  media  sferica. 

Pelo  (m.)  medio. 
Caldaia(f.)a  media  pressione. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  me- 
dia pressione. 

Albero  (m.)  intermedio. 

Ruota  (f.)  a  schiaffo;  Ruota  (f.) 
di  flanco. 

Migrazione  (f.)  degli  ioni. 

Velocita  (s.)  di  trasporto  degli 
ioni. 

Trasporto  (m.)  d'ossigeno. 

Miglio  (m.) 

Miglio  (m.)  geograflco. 

Miglio  (m.)  marine. 

Miglio  (m.)  quadrato. 

Ponte  (m.)  militare. 

Costruzioni  (f.  pi.)  militari. 

Stazione  (f.)  mmtare  mobile. 
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Methylather  (m.) 
Metermass  (n.) 
Metripolarer  Magnet  (m.) 
Mho  (n.) 

Glimmer  (m.);  Katzengold  (n.) 
Mikrofarad  (n.) 
Mikroohm  (n.) 
Mikrohmmeter  (n.) 
Mikrometer  (n.) 
Torsionsmikrometer  (n.) 
Mikrometerschraube  (f.) 
Mikrophon  (n.) 
Kohlenbeutelmikrophon  (n.) 

Kohlenscheibenmikrophon  (n.) 
Kohlekornermikrophon  (n.) 

Mikrophon  (n.)  mit  mehreren 

Kontakten. 
Pulvermikrophon  (n.) 
Mikrophon  (n.)  rnit  einem  Kon- 

takt. 

Solidbackmikrophon  (n.) 
Drehbarer  Mikrophon  (n.) 
Mikrophongehause  (n.) 
Mikrophontrager  (m.) 
Mikrophonischer   Wellende- 

tektor  (m.) 
Mikroskop  (n.) 
Mikrovolt  (m.) 
Mittlere  Wechselstromstarke 

(f.) 
Mittlere  spharische  Helligkeit 

(n.) 

Mittlere  Wasserlinie  (f.) 
Mitteldrukkessel  (m.) 

Mitteldruckdampfmaschine(f.) 

Mittelstuck  (n.)  der  Welle. 
Mittelschlachtiges   Rad   (n.); 

Kropfrad  (n.) 

Wanderung  (f.)  der  Jonen. 
Wanderungsgeschwindigkeit 

(f.)  der  Jonen. 
Sauerstofftransport  (n.) 
Meile  (f.) 

Geographische  Meile  (f.) 
Seemeile  (f.) 
Quadratmeile  (f.) 
Kriegsbrucke  (f.) 
Militarbauten  (m.  pi.) 
Fahrbare  Militarstation  (f.) 


Ether  (m.)  methylique. 
Mesure  (f.)  metricme. 
Aimant  (m.)  metnpolaire. 
Mho  (m.)  . 
Mica  (f.) 
Microfarad  (m.) 
Microhm  (m.) 
Microhmmetre  (m.) 
Micrometre  (m.) 
Micrometre  (m.)  de  torsion. 
Vis  (f.)  micrometriqae. 
Microphone  (m.) 
Ulicrophone  (m.)  a  sachet   de 

charbon. 
Microphone  (m.)  a  disques  de 

charbon. 
Microphone  (m.)  a  grenaille  de 

charbon. 
Microphone  (m.)    a   plusieurs 

contacts. 

Microphone  (m.)  a  poudre. 
Microphone  (m.)  a  contact  u- 

nique. 

Microphone  (m.)  Solidback. 
Microphone  (m.)  tournant. 
Enveloppe  (f.)  de  microphone. 
Support  (m.)  de  microphone. 
Detecteur  (m.)  d'ondes  micro- 


Microscope  (m.) 

Microvolt  (m.)      | 

Intensity  (f.)  moyenne  du  cou- 
rant  alternatif. 

Intensite  (f.)  moyenne  spheri- 

,  que. 

Etiage  (m.) 

Chaudiere  (f.)  a  moyenne  pres- 
sion. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  moyen- 
ne pression. 

Arbre  (m.)  intermediaire. 

Roue  (f.)  hydraulique  de  cote. 

Migration  (f.)  des  jons. 
Vitesse  (f.)  de  migration  des 

ions. 

Migration  (f.)  d'oxygene. 
Mille  (m.) 

Mille  (m.)  geographique. 
Mille  (m.)  marin. 
Mille  (m  )  carre. 
Pont  (m.)  militaire. 
Constructions  (f.  pi.)  militaires. 
Poste  (f.)  militaire  sur  roues. 
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Military- telegraph  -apparatus 

(s.) 
Mill  (s.) 

—  (Corn). 

—  (Steam). 

-  (Water). 

—  (Wind). 
Mill-stone  (s.) 
Milliammeter  (s.) 
Milliampere  (s.) 

Milligram  (s.);  Milligramme  (s. J, 

Millimeter  (s.) 

—  (Square). 
Millivolt- ammeter  (s.) 
Millivoltmeter  (s.) 

—  (Standard). 
Milling-machine  (s.) 
Mine  (s.) 

Mineral  (s.) ;  Ore  (s.) 

-  (adj.) 

—  carbon  (s.) 

—  oil  (s.) 

—  spring  (s.) 

-  vein  (s.) 

—  water  (s.) 

-  wool  (s.) 
Mineralogy  (s.) 
Minimum  (s.) 

—  demand  ($) 

—  of  losses. 

—  output. 

Mining-academy  (s.);  Mining- 
school  (s.) 

Mining-engineer  (s.) 
Minium  (s.);  Red  lead  (s.) 

Mirror  (s.) 

—  of  magnet. 

—  (Concave). 

—  (Convex). 

-  (Plane). 

Mirror-electrodynamometer  (s) 
Mirror-galvanometer  (s.) 


Mirror-magnet  (s.) 
Mirror-observation  (s.) 

Mirror-reading  (s.) 


Telegrafo  (m.)  da  campo. 

Molino  (m.) 

Molino  (m.)  da  farina. 

Molino  (m.)  a  vapore. 

Molino  (m.)  ad  acqua. 

Molino  (m.)  a  vento. 

Mola  (f.);  Macina  (f.) 

Milliarnperemetro  (m.) 

Millampere  (m.);  Milliampere 
(s.) 

Milligramme  (m.) ;  Milligram- 
ma  (m.) 

Millimetre  (m.) 

Millimetre  (m.)  quadrate. 

Millivoltampermetro  (m.) 

Millivoltmetro  (m.) 

Millivoltmetro  (m.)  campione. 

Fresatrice  (f.) 

Miniera  (f.) 

Minerale  (m.) 

Minerale. 

Carbone  (m.)  fossile. 

Olio  (m.)  minerale. 

Sorgente  (f.)  minerale. 

Filone  (m.)  minerale. 

Acqua  (f.)  minerale. 

Lana  (f.)  minerale. 

Mineralogia  (f.) 

Minimo  (m.) 

Richiesta  (f.)  minima. 

Minimo  (m.)  di  perdita. 

Potenza  (f.)  minima. 

Scuola  (f.)'  delle  miniere. 

Ingegnere  (m.)  delle  miniere. 
Minio  (m.) 

Specchio  (m.) 

Specchio  (m.)  del  magnete. 
Specchio  (m.)  concavo. 
Specchio  (m.)  convesso. 

Specchio  (m.)  piano. 

Elettrodinamometro  (m.)  a  let- 
tura  collo  specchio. 

Galvanometro  (m.)  a  specchio ; 
Galvanometro  (m.)  a  rifles- 
sione. 

Specchio  (m.)  a  magneti. 

Osservazione  (f. )  collo  spec- 
chio. 

Lettura  (f.)  collo  specchio. 


German 


—  653  — 


French 


Feldtelegrapbenapparat  (m.) 

Muhle  (f.) 
Mehlmuhle  (f.) 
Dampfmiible  (f.) 
Wossermiihle  (f.) 
Windmuhle  (f.) 
Kollerstein  (m.);  Muhlstein  (m.) 
Milliamperemeter  (n.) 
Milliampere  (n.) 

Milligramm  (s.) 

Millimeter  (n.) 

Quadratmillimeter  (n.) 

Millivoltamperemeter  (n.) 

Millivoltmeter  (n.) 

Normalmillivoltmeter  (n.) 

Frasmoscbine  (f.) 

Bergwerk  (n.);  Grube  (f.) 

Mineral  (n.) ;  Erz  (n.) 

Mineral. 

Mineral kohle  (f.) 

Mineralol  (n.) 

Mineralquelle  (f.) 

Mineralgang  (m.) 

Mineralwasser  (n.) 

Mineralische  Wolle  Cf.) 

Mineralogie  if.) 

Minimum  (n.) 

Minimalbedarf  (m.) 

Mindestverlust  Cm.) 

Mindestleistung  (f.) 

Bergakademie  (f.);  Jiergschule 
(f.) 

Bergwerksingenieur  (m.) 

Minium  (n.);  Mennige  (f.);  Men- 
nig  (m.) 

Spiegel  (m.) 

Magnetspiegel  (m)) 

Konkavspiegel  (m.) 

Konvekspiegel  (m.);  Zerstreu- 
ungsspiegel  (m.) 

Planspiegel  (m.);  Ebener  Spie- 
gel (m  ) 

Elektrodynnmometer  (n.)  fur 
Spiegelablesung. 

Spiegelgalvanometer  (n.) 


Spiegelmagnet  (m.) 
Spiegelbeobacbtung  (f.) 

Spiegelablesung  d'.) 


Telegrapbe  (in.)  militaire. 

Moulin  (m.) 
Moulin  (m.)  a  ferine. 
Moulin  (m.)  a  vapeur. 
Moulin  (m.)  a  eau. 
Moulin  (rn.)  a  vent. 
Meule  (f.)  de  moulin. 
Milliamperemetre  (m.) 
Milliampere  (m.) 

Milligramme  (m.;> 

Millimetre  (m.) 
Millimetre  <m.)  carre. 
Millivoltamperemetre  (m.) 
N  illivoltmetre  (m.) 
Millivoltmetre  (m.)  etalon. 
Macbine  (f.)  a  fraiser. 
Mine  (f) 
Mineral  (m.) 
Mineral. 

Charbon  (m.)  mineral. 
Huile  (f.)  minerale. 
Source  (f.)  minerale. 
Filon  Cm.)  mineral. 
Eau  (f.)  minerale. 
Laine  (f )  minerale. 
Mineralogie  (f.) 
Minimum  (m.) 
Demande  (f.)  minimum. 
Minimum  (m.)  de  perte. 
Debit  (m.)  minimum. 
Ecole  (f.)  des  mines. 

Ingenieur  (m.)  des  mines. 
Minium  (m.) 

Miroir  (m.);  Ulace  (f.) 
Miroir  (m  )  d'aimant. 
Miroir  (m.)  concave. 
Miroir  (m.)  convexe. 

Miroir  (m.)  plan. 

Electrodynamometre  (m.)  pour 

lecture  par  miroir. 
Galvanometre  (m.)  a  reflexion. 


Aimant  (m.)  a  miroir. 
Observation  (f.)  par  miroir. 

Lecture  (f.)  au  miroir. 
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Mitre  wheel  gearing  (s.) 

Mixed  wave  and  lap  winding 
(s.) 

mm.  (Contraction  for  «  milli- 
meter »). 

Model  (s.) ;  Mould  (s.) ;  Form  (sj 

Model-maker  (s.);  Pattern-ma- 
ker (s.) 

to  Model  (v.);  to  Mould  (v.); 
to  Form  (v.) 

Moderator  (s.)  (Mach.) 

Module  (s.) ;  Modulus  (s.) 

-  of  direct  elasticity. 

—  of  elasticity. 

—  of  precision. 

—  of  resistance. 

—  of  rupture. 

—  of  stiffness. 

—  of  torsion. 
Molecular  (adj.) 

—  attraction  (s.) 

—  attraction-heat  (s.) 

—  combining-heat  (s.) 

—  conductance  (s.) 

-  energy  (s.) 

—  force  (s.) 

—  induction  (s.) 

—  magnet  (s.) 

—  steam  (s,) 

-  weight  (s.) 
Molecule  (s.) 
Molybdenum  (s.)  (Chem.) 
Molten  electrolyte  (s.) 
Moment  (s.);  Momentum  (s.) 

—  of  a  couple. 

—  of  a  force. 

—  of  elasticity. 

—  of  flexion. 

—  of  force. 

—  of  friction. 

-  of  inertia. 

-  of  resistance. 

—  of  rotation. 

—  of  rupture. 

—  of  stability. 


Ingranaggio    (m.)    conico    ad 

angolo  retto. 
Avyolgimento   (m.)    misto    a 

zig-zag  ed  a  laccio. 
mm. 

Modello  (m.) 
Modellatore  (m.) 
Modellare. 
Regolatore  (m.) 

Modulo  (m.) 

Modulo  (m.)  d'elasticita  di  tra- 
zione. 

Modulo  Cm.)  d'elasticita. 

Modulo  <m.)  di  precisione. 

Modulo  (m.)  di  resistenza. 

Modulo  (m.)  di  rottura. 

Modulo  (m.)  di  rigidezza. 

Modulo  (m.)  di  torsione. 

Molecolare. 

Attrazione  (f.)  molecolare. 

Calorico  (m.)  di  attrazione  mo- 
lecolare. 

Galorico  (m.)  molecolare  di 
combinazione. 

Gonduttivita  (f.)  molecolare. 

Energia  (f.)  molecolare. 
Forza  (f.)  molecolare. 
Jnduzione  (f.)  molecolare. 
Magnete  (m.)  elementare. 
Corrente  (f.)  molecolare. 
Peso  (m.)  molecolare. 
Molecola  (f.) 
Molibdeno  (m.) 
Elettrolito  (m.)  fuso. 
Momento  (m.) 
Momento  (m.)  d'una  coppia. 


Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  (m.) 
Momento  ( m. 
alia  rottura. 
Momento  (m.) 


d'una  forza. 
d'elasticitii. 
di  flessione. 
d'una  forza. 
d'attrito. 
d'inerzia. 
di  resistenza. 
di  rotazione. 
)  di   resistenza 

di  stabilita. 
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Winkelgetriebe  (n.) 

Kombinierte  Wellen-und 

Schleifenwicklung  (f.) 
mm. 

Modell  (n.);  Model  (n.);  Muster 

(m.) 
Modelleur  (m.);  Modellmacher 

(m.) 
Modellieren ;  Formen  ;  Abfor- 

men. 
Regulator  (m.) 

Modul  (n);  Modulus  (n.) 
Modul  (n.)  der  Zugelasticitat. 

Elasticitatsmodul  (n.) 
Pracisionsmodul  (n.) 
Tragmodul  (n.) 
Bruchrnodul  (n.) 
Steiflgkeitsmodul  (n.) 
Torsionsmodul  (n.) 
Molekular. 

Molekularattraktion  (f.) 
Molekularattraktionswarme 

(f.) 
Molekuiarverbindungswarme 

(f.) 
Molekulare    Leitungfahigkeit 

Molekularenergie  (f.) 
Moiekularkraft  (f.) 
Molekularinduktion  (f.) 
Molekularmagnet  (m.) 
Molekularstrom  (m.) 
Molekulargewicht  (n.) 
Molekul  (n.) 
Molibdan  (n.) 
Geschmolzener  Elektrolyt  (m.) 
Moment  (n.) 
Moment  (n.)  eines  Kraftepaa- 

res. 

Kraftmoment  (n.) 
Elasticitatmoment  (n.) 
Biegungsmoment  (n.) 
Kraftmoment  (n.) 
Heibungsmoment  (n.) 
Tragheitsmoment  (n.) 
Widerstandsmoment  (n.) 
Drehmoment  (n.) 
Bruchmoment  (n.) 

Stabilitatsmoment  (n.) 


Engranage  (m.)  d'equerre. 

Enroulement   (m.)  mixte  on- 

dule  et  a  boucles. 
mm. 

Modele  (m.) 
Modeleur  (m.) 
Modeler. 

Mod6rateur  (m.);  Regulateur 
(m.) 

Module  (m.) 

Module  (m)  d'elasticite  tie  trac- 
tion. 

Module  (m.)  d'elasticite. 

Module  (m.)  de  precision. 

Module  (m.)  de  resistance. 

Module  (m.)  de  rupture. 

Module  (m.)  de  rigidite. 

Module  (m.)  de  torsion. 

Moleculaire. 

Attraction  (f.)  moleculaire. 

Chaleur  (f.)  d'attraction  mole- 
culaire. 

Chaleur  (  f. )  moleculaire  de 
combinaison. 

Conductance  (f.)  moleculaire. 

Energie  (f.)  moleculaire. 
Force  (f.)  moleculaire. 
Induction  (f.)  moleculaire. 
Aimant  (m.)  elementaire. 
Courant  (m.)  moleculaire. 
Poids  <m.)  moleculaire. 
Molecule  (f.) 
Molybdene  (m.) 
Electrolyte  (m.)  fondu. 
Moment  (m.) 
Moment  (m.)  d'une  couple. 


Moment 
Moment 
Moment 
Moment 
Moment 
Moment 
Moment 
Moment 
Moment 


(m.)  d'une  force, 
(m.)  d'elasticite. 
(m.)  de  flexion, 
(m.)  d'une  force, 
(m.)  de  frottement. 
(m.)  d'inertie. 
(m.)  de  resistance. 
(m.)  de  rotation, 
(m.)  de  rupture. 


Moment  (m.)  de  stabilite. 


MOM 
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Moment  (s.)  of  torsion. 

Momento  (m.)  di  torsione. 

—  (Bending). 

Momento  (in.)  di  flessione. 

—  (Electrical). 

Momento  (m.)  elettrico. 

—  (Magnetic). 

Momento  (m.)  magnetico. 

—  (Statical). 

Momento  (m.)  statico. 

—  (Turning). 

Momento  (m.)  di  rotazione. 

—  (Twisting). 

Momento  (m.)  di  torsione. 

—  (Vanishing). 

Momento  (m.)  dissipante. 

Moment-axis  (s.) 

Asse-momento  (m.) 

Momentum-surface  (s.) 

Area-momento  (m.);  Piano  (m.) 

dei  momenti. 

Monkey  (s.)  (Mach.) 

Ariete  (m.) 

Monkey-spanner  (s.) 

Chiave  (f.)  universale  :  Chiave 

(f.)  inglese. 

Monkey-wrench  (s.) 

Chiave  (f.)  inglese  o  a  vite. 

Monocyclic  system  (s.) 
—  transformer  system  (s.) 

Sistema  (m.)  monociclico. 
Sistema  fm.j  di  trasformatore 

monociclico. 

Monophase  (adj.);  Single-pha- 

Monofase ;  Monofasico. 

se  (adj.) 

—  system  (s.) 

Sistema  (m.)  monofase. 

—  transformer  (s.) 

Trasformatore  (m.)  monofase. 

—  winding  (s.) 

Avvolgimento  (m.)  monofase. 

Mordant  (s.) 

Mordente  (m.) 

—  (Iron). 

Mordente  (m.)  di  ferro. 

Morse-alphabet  (s.) 

Alfabeto  (m.)  di  Morse. 

Morse-telegraph  (s.) 
Mortar  (s.) 

Telegrafo  (m.)  di  Morse. 
Calce  (f.);  Calcina  (f.)  ;  Malta  (f.) 

—  (Rubbish  (s.)  of). 

Calcinaccio  (m.) 

Mortar  -paving  (s.) 

Acciottolato  (m.)  con  malta. 

Mortising-machine  (s.) 

Macchina  (f.)  a  fare  incastri. 

Motion  (s.) 

Movimento  (m.);  Moto  (m.) 

—  (Absolute). 

Movimento  (m.)  assoluto. 

—  (Accelerated). 

Movimento  (m.)  accelerate. 

—  (Alternate). 

Movimento  (m.)  alternate. 

—  (Angular). 

Movimento  (m.)  angolare. 

—  (Apparent). 
—  (Ascensional). 

Movimento  (m.)  apparente. 
Movimento  (m.)  ascensionale. 

—  (Central). 

Movimento  (m.)  centrole. 

-  (Compound). 

Movimento  (m.)  composto. 

—  (Continuous). 

Movimento  (m.;  continue. 

—  (Curvilinear). 

Movimento  (in.)  curvilineo. 

—  (Decreasing). 
—  (Differential). 

Movimento  (m.)  ritardato. 
Mo\imento  (m.)  diflerenziale. 

—  (Eccentric). 

Movimento  (m.)  eccentrico. 

—  (Hydrostatic). 

Movimento  (m.)  idrostatico. 

—  (Increasing). 

Movimento  (m.)  accelerate. 

—  (Indicator). 

Movimento  (in.)  dell'  indicato- 
re. 
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Torsionsmoment  (n.) 
Biegemoment  (n.) 
Elektrisches  Moment  (n.) 
Magnetisches  Moment  (n.) 
Statisches  Moment  (n.) 
Drehmoment  (n.) 
Torsionsmoment  (n.) 
Verschwindendes  Moment  (n.) 
Momentenstrecke  (f.) 
Momentenflache  (f.) 

Rammbar  (m  ) 
Universalschraubenschlussel 

(m.) 
Englischer  Schraubenschlus- 

sel  (m.) 

Monocyklisches  System  (n.) 
Monocykliscb.es    Transforma- 

tor  System  (n.) 
Einphasig. 

Einphasensystem  (n.) 
Einphasentransformator  (m.) 

Einphasenwicklung  (f.) 
Beize  (f.);  Beizmittel  (n.) 
Eisenbeize  (f.) 
Morse-Alphubet  (n.) 
Morse-Telegraph  (m.) 
Mortel  (m.) 
Mortelbrocken  (in.);  Mortel- 

schutt  (m.) 
Mortelpflaster  (s.) 
Zapfenlochmascliine  (f.) 

Bewegung  (f.) 
Absolute  Bewegung  (f.) 
Beschleunigte  Bewegung  (f.) 
Alternierende  Bewegung  (f.) 
Winkelbewegung  (f.) 
Scheinbarer  Bewegung  (f.) 
Aufsteigende  Bewegung  (f.) 
Centralbewegung  (f.) 
Zusammengesetzte  Bewegung 

Stetige  Bewegung  (f.) 
Krummlinige  Bewegung  (f.) 
Verzogerte  Bewegung  (f.) 
Differentialbewegung  (f.) 
Excentrische  Bewegung  (f.) 
Hydrostatische  Bewegung  (f.) 
Beschleunigte  Bewegung  (f.) 
Indikatorbewegung  (f,) 

WEBBER. 


Moment  (m.)  de  torsion. 
Moment  (m.)  de  flexion. 
Moment  (m.)  electrique. 
Moment  (m.)  magnetique. 
Moment  (m.)  statlque. 
Moment  (m.)  de  rotation. 
Moment  (m.)  de  torsion. 
Moment  (m.)  ecoulant. 
Axe-moment  (m.) 
Moment-surface  (f.) ;  Plan  (m.) 

des  moments. 
Mouton  (m.);  Belier  (m.) 
Clef  (f.)  anglaise;  Clef  (f.)  uni- 

verselle. 
Clef  (f.)  anglaise. 

Systeme  (m.)  monocyclique. 
Systeme  (m.)  de  transforma- 

teur  monocyclique. 
Monophase. 

Systeme  (m.)  monophase. 
Transformateur  (m.)    mono- 
phase.      , 

Enroulement  (m.)  monophase. 
Mordant  (m.) 
Mordant  (m.)  de  fer. 
Alphabet  (m.)  de  Morse. 
Telegraphe  (m.)  de  Morse. 
Mortier  (m.) 
Platras  (m.) 

Pave  (m.)  a  bain  de  mortier. 
Machine  (f.)  a  mortaiser ;  Mor- 

taiseuse  (f.) 
Mouvement  (m.) 
Mouvement  (m.)  absolu. 
Mouvement  (m.)  acce'lere. 
Mouvement  (m.)  alternatif. 
Mouvement  (m.)  angulaire. 
Mouvement  (m.)  apparent. 
Mouvement  (m.)  ascennsionel. 
Mouvement  (m.)  central. 
Mouvement  (m.)  compose. 

Mouvemeno  (m.)  continu. 
Mouvement  (m.)  curviligne. 
Mouvement  (m.)  retnrde. 
Mouvement  (m.)  differentiel. 
Mouvement  (m.)  excentrique. 
Mouvement  (m.)  hydrostatique. 
Mouvement  (m.)  accelere. 
Mouvement  (m.)  de   1'indica- 
teur. 
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Motion  (s.)  (Mean). 

Movimento  (m.)  medio. 

—  (Oscillatory). 

Movimento  (m.)  oscillatorio. 

—  (Parallel). 

Movimento  (m.)  parallelo. 

—  (Real). 

Movimento  (m.)  reale. 

—  (Reciprocating). 

Movimento  (m.)  di  va  e  vieni; 
Movimento  (m.)  di  andivieni. 

—  (Rectilinear). 

Movimento  (m.)  rettilineo. 

—  (Rotatory). 

Movimento  (m.)  circolare. 

-  (Uniform  accelerated;  Uni- 

Movimento (m.)  uniformemen- 

form  increasing  motion  (f.) 

te  accelerate. 

—  (Uniform  decreasing). 

Movimento  (m.)  uniformemen- 

te  ritardato. 

—  (Uniform  variable). 

Movimento  (m.)  uniformemen- 

te  vario. 

—  (Variable^. 

Movimento  (m.)  vario;  Movi- 

mento (m.)  variabile. 

—  (Variable  decreasing). 

Movimento  (m.)  variabile  ri- 
tardato. 

—  (Variable  increasing). 

Movimento  (m.)  variabile  ac- 

celerato. 

—  (Vertical). 

Movimento  <tn.)  verticale. 

Motive  cycle  (s.) 

Ciclo  (m.)  motore. 

—  power  (s.) 

Forza  (f.)  motrice. 

—  water  (s.) 

Acqua  (f.)  motrice. 

Motor  (s.) 

Motore  (m.);  Motrice  (f.) 

—  (Alternating  current). 

Motore  (m.)  a  corrente  alter- 

nata. 

—  (Asynchronous). 
—  (Asynchronous  polyphase). 

Motore  (m.)  asincrono. 
Motore  (m.)  asincrono  polifase. 

—  (Combustion). 
—  (Compound). 

Motore  (m.)  a  combustione. 
Motore  (m.)  composite;  Moto- 
re (m.)  compound. 

—  (Crane). 
—  (Direct  current);  Continuous 

Motore  (m.)  per  gru. 
Motore  (m.)  a  corrente  conti- 

current motor  (s.) 

nue. 

—  (Double  commutator). 

Motore  (m.)  a  doppio  collet- 
tore. 

—  (Driving). 

Motore  (m.)  di  comando. 

—  (Electric). 

Motore  (m.)  elettrico. 

—  (Elevator). 

Motore  (m.)  per  ascensori. 

—  (Ergin). 

Motore  (m.)  ad  ergino. 

—  (Gas). 

Motore  (m  )  a  gas. 

—  (Gasoline). 

Motore  (m.)  a  benzina. 

—  (Hot-air). 

Motore  (m.)  ad  aria  calda. 

—  (Hydraulic). 
—  (Hysteresis). 
—  (Induction). 

Motore  (m.)  idraulico. 
Motore  (m.)  ad  isteresi. 
Motore  ran,)  d'induzione. 

—  (Ironclad). 

Motore  (m.)  corazzato. 

—  (Loom). 

Motore  (m.)  per  telai. 

-  (Low-tension). 

Motore  (m.)  a  bassa  tensione. 

—  (Marine). 

Moto're  (m.)  marino. 
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Mittlere  Bewegung  (f.) 
Schwingende  Bewegung  (f.) 
Parallelbewegung  (f.) 
Wirkliche  Bewegung  (f.) 
Hin-und   hergehende    Beweg- 
ung; Hin-und  Herbewegung 

Geradlinige  Bewegung  (f.) 

Kreisbewegung  (f.) 

Gleichformig  beschleunigte 
Bewegung  (f.) 

Gleichformig  verzogerte  Be- 
wegung (f.) 

Gleichformig  veranderte  Be- 
wenung  (f.) 

Veranderliche  Bewegung  (f.) 

Veranderlich  verzogerte  Be- 
wegung (f.) 

Veranderlich  heschleunigte 
Bewegung  (f.) 

Freifall  cm.);  Freier  Fall  (m.) 
der  Korper. 

Antriebciklus  (m.) 

Triebkraft  cf.) ;  Treibkraft  (f.) 

Aufschlagwasser  (n.) 

Motor  (m.) 

Wechselstrommotor  (m.) 

Asynchronmotor  (m.) 
Asynchroner  Mehrphasenmo- 

tor  (m.) 

Verbrennungsmotor  (m.) 
Compoundmotor(m.);Verbund- 

motor  (m.) 
Kranmotor  (m.) 
Gleichstrommotor  (m.) 

Doppelkollektormotor  (m.) 

Antriebmotor,  (m.) 
Elektrischer  Motor  (m.) 
Aufzugmotor  (m.) 
Erginmotor  (m.) 
Gasmotor  (m.);  Gasmaschine  (f.) 
Benzinmotor  (m.) 
Heissluftmotor  (m.) 
Wassermotor  (m ) 
Hysteresismotor  (m.) 
Induktionsmotor  (m.) 
Panzermotor  (m.) 
Webstuhlmotor  (m.) 
Niederspannungsmotor  (m.) 
Schiffsmotor  (m.) 


Mouvement  (m.)  moyen. 
Mouvement  (m.)  oscillatoire. 
Mouvement  (m.)  parallele. 
Mouvement  (m.)  reel. 
Mouvement  (m.)  de  va-et-vient. 

Mouvement  (m.)  rectiligne. 
Mouvement  (m.)  circulaire. 
Mouvement  (m.)  uniformement 

accelere. 
Mouvement  (m.)  uniformement 

retarde. 
Mouvement  (m.)  uniformement 

varie. 
Mouvement  (m.)  varie. 

Mouvement  (m.)  variable  re- 
tarde. 

Mouvement  (m.)  variable  ac- 
celere. 

Mouvement  (m.)  vertical. 

Cycle  (m.)  moteur. 

Force  (f.)  motrice. 

Eau  (f.)  motrice. 

Moteur  (m.) 

Moteur  (m.)  a  courants  alter- 

natifs. 

Moteur  (m.)  asynchrone. 
Moteur  (m.)  asynchrone  poli- 

phase. 

Moteur  (m.)  a  combustion. 
Moteur  (m.)  compound. 

Moteur  (m.)  de  grue. 
Moteur  (m.)  a  courant  continu. 


Moteur  (m, 

teur. 

Moteur  (m. 
Moteur  (m, 
Moteur  (m 
Moteur  (m. 
Moteur  (m. 
Moteur  (m, 
Moteur  (m 
Moteur  (m. 
Moteur  (m. 
Moteur  (m, 
Moteur  (m, 
Moteur  (m. 
Moteur  (m. 
Moteur  (m, 


)  a   double  collec- 

)  de  commande. 
)  electrique. 
)  d'ascenseur. 
)  a  ergine. 
)  a  gaz. 
)  a  essence. 
)  a  air  chaud. 
)  hydraulique 
)  a  hysteresis. 
)  d'induction. 
)  cuirasse. 
)de  metier  a  tisser. 
)  a  basse  tension. 
)  type  marin. 
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Motor  (s.)  (Open  type). 

—  (Pneumatic). 

—  (Polishing). 

—  (Reversible). 

—  (Rotatory  current) ;   Multi- 
phase motor  (s.) 

—  (Screw). 

—  (Series). 

—  (Servo-). 

—  (Shunt). 

—  (Three-phase). 

—  (Tramcar). 

—  (Two-phase). 

—  (Variable  speed). 

—  (Wind). 
Mouse  mill  (s.) 
Mould  (s.) 

Moulded  peat  (s.) 
Mouldy  peat  (s.) 
Moulding-box  (s.) 

Moulding-machine  <s.) 
Mouth  (s.)  (Techn.) 

Movement  (s.)  (Reciprocating). 

—  (Rotary). 

—  (Uniform). 

—  (Up-and  down). 

Multiphase   (adj.);  Polyphase 
(adj.) 

—  converter  (s.) 

—  currents  (s.) 

—  motor  (s.) 

—  system  (s.) 

—  winding  (s.) 

—  wound  rotor  (s.) 

Multiple  (adj.) 

—  (s.) ;  Multiple  arc  (s.)  (Electr.) 


—  arc  (to  Connect  (v.)  In). 

—  contact  coherer  (s.) 


Motore  (m.)  aperto. 

Motore  (m.)  ad  aria. 

Motore  (m.)  per  macchina  pu- 

litrice. 

Motore  (m.)  riversibile. 
Motore  (m.)  a  corrente   rota- 

toria. 

Motore  (m.)  a  elice. 
Motore  (m.)  in  serie. 
Servomotore  (m.) 

Motore  (m.)  in  derivazione. 
Motore  (m.)  trifase. 

Motore  (m.)  per  tramvia. 

Motore  (m.)  bifase. 

Motore  (m.)  a  velocita  varia- 
bile. 

Motore  (m.)  a  vento. 

Mulinello  (m.)  elettrico. 

Forma  (f.);  Calibro  (m.);  Sago- 
ma  (f.) 

Torba  (f.)  stampata. 

Torba  (f.)  fangosa. 

Staffa  (f.) 

Macchina  (f.)  per  fare  le  forme. 
Imboccatura  (f.);  Sbocco  (m.); 

Bocca  (f.) ;  Orificio  (m.) 
Movimento  (m.)  di  va  e  vieni. 

Movimento  (m.)  rotatorio. 
Movimento  (m.)  uniforme. 
Movimento  (m.)  ascendente  e 

discendente. 
Polifase. 

Gonvertitore  (m.)  polifase. 
Gorrenti  (f.  pi.)  polifase. 

Motore  (m.)  polifase. 
Sistema  (m.)  polifase. 
Avvolgimento  (m.)  polifase. 

Rotore  (m.)  ad  avvolgimento 

polifase. 
Multiplo. 
Gollegamento  (m.)  in  circuit! 

parallel!;  Montaggio  (in.)  in 

derivazione. 
Montare  in  derivazione. 

Coherer  (m)  a  piu  punti  di 
contatto. 
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Offener  Motor  (m.) 
Luftmotor  (m.) 
Poliermotor  (m.) 

Reversiermotor  (m.) 
Drehstrommotor  (m.) 

Schrauhenmotor  (m.) 
Hauptschlussmotor  (m.) 
Servomotor  (m.);    Hilfsmotor 

(m.) 

Nehenschlussmotor  (m.) 
Drehphasenmotor  (m.);  Dreh- 
strommotor (m.) 
Strassenbahmotor  (m.) 
Zweiphasenmotor   (m.) 
Motor  (m.)  mit  veranderlicher 

Geschwindigkeit. 
Windmotor  (m.) 
Mnusemuhle  (f.) 
Lehre  (f.);  Schablone  (f.) 

Streiclitorf  (m.) 

Modertorf  (m.) 

Formkasten  (m);  Giesskasten 

(m.) 

Formmaschine  (f.) 
Miindung  (f.);  Oeffnung  (f.) 

Hin-und  hergehende  Beweg- 
ung  (f.) 

Drehbewegung  (f ) 

Gleichformige  Bewegung  (f.) 

Auf-und  abgehende  Beweg- 
ung (f.) 

Mehrphasen-;  Mehrphasig. 

Mehrptiasenumformer  (m.) 
Mehrphasenstrome    (m.   pi.) ; 
Mehrplmsige  Strome  (m.  pi.) 
Mehrphasemnotor  (m.) 
Mehrphasensystem  (n.) 
Mehrphasenwicklung  (f.) 

Mehrphasig  gewickelter  Rotor 

(m  ) 

Vielfach  ;  Vielfaltig. 
Parallelschaltung  (f.) 


Parallel  schalten. 

Fritter  (m.)  mit  vielpunktigen 
Kontakten, 


Moteur  (m.)  ouvert. 
Moteur  (m.)  a  air. 
Moteur  (m.)  a  polir. 

Moteur  (m.)  reversible. 
Moteur  (m.)   a  courant   rota- 

toire. 

Moteur  (m.)  a  helice. 
Moteur  (m.)  en  serie. 
Servomoteur  (m.) 

Moteur  (m.)  en  derivation. 
Moteur  (m.)  triphase. 

Moteur  (m.)  de  tramvay. 
Moteur  (m)  biphase  ou  diphase. 
Moteur  (m.)  a  vitesse  variable. 

Moteur  (m.)  a  vent. 
Moulin  (m.)  clectrique. 
Calibre  (m.);  Echantillon  (m.) 

Tourbe  (f )  moulee. 
Tourbe  (f.)  boueuse. 
Chassis  (m.)  de  moulage. 

Machine  (f )  a  mouler. 
Embouchure  (f.);  Orifice  (m.) 

Mouvement  (m.)  de  va-et-vient. 

Mouvement  (m.)  rotatoire. 
Mouvement  (m.)  uniforme. 
Mouvement  (m.)  de  montee  et 

de  descente. 
Polyphase. 

Transformateur(m)  polyphase. 
Courants  (m.  pi.)  polyphases. 

Moteur  (m.)  polyphase. 
Systeme  (m.)  polyphase. 
Enroulement  (m.)  polyphase. 

Moteur  (m.)  a  enroulement  po- 
lyphase. 
Multiple. 
Montage  (m.)  en  derivation. 


Monter  en  derivation;  Monter 

en  arc  multiples. 
Cohereur(m.)  a  plusieurs  points 

de  contacts. 
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Multiple  contact  microfone  (s.) 

—  radiotelegraphy  (s.) 

—  receiving  wire  (s.) 

—  system  (s.) 

—  thread  (s.) 

—  wire  system  (s.) 

Multiplex  telegraphy  (s.) 

—  thread  screw  (s.) 
-  winding  (s.) 

Multiplicand  (s.)  (Math.) 
Multiplication  (s.)  (Math.) 
Multiplier  (s.)  (Math.) 
to  Multiply  (v.)  (Math.) 
Multiplying  coil  (s.) 

—  winding  (s.) 

Multipolar  (adj.)  (Electr.) 

—  armature  (s.)  (Electr.) 

—  dynamo  (s.) 

—  winding  (s.) 

Municipal  works  (s.) 
Muslin  polishing  wheel  (s.) 
Mutual  induction  (s.)  (Electr.) 

—  magnetic  potential  (s.) 
Myriameter   (s. );  Myriametre 


Microfono  (m.)  a  piii  contatti. 
Radiotelegrafla  (f.)  multiple. 

Antenna  (f.)  ricevitrice  multi- 
ple. 

Sisteme  (m.)  di  collegamento 
in  parallelo. 

Impanatura  (f.)  multiple. 

Sistema  (m.)  di  distribuzione 
a  piu  conduttori. 

Telegrafla  (f.)  multiple. 

Vite  (f.)  a  piii  vermi. 
Avvolgimento  (m.)  a  circuito 

multiple. 

Moltiplicando  (m.) 
Moltiplicazione  (f.) 
Moltiplicatore  (m.) 
Moltiplicare. 
Rocchetto  (m.)  di  moltiplica- 

tore. 
Avvolgimento  (m.)  del   molti- 

plicetore. 
Multipolere. 
Indotto  (m.)  multipolere ;  Ar- 

meture  (f.)  multipolare. 
Dinemo  (f.)  multipolare. 
Avvolgimento  (m.)  multipola- 
re. 
Centrale  (f.)  o  Offlcina  (f.)  co- 

munele. 
Ruote  (f.)  di  panno  per  bru- 

nire. 
Induzione  (f.)  mutue;  Induzio- 

ne  (f.)  reciproca. 
Potenziele  (m.)  megnetico  mu- 

tuo. 
Miriametro  (m.) 


Nail  (s.)  (Techn.) 

—  without  head. 

—  (Chamfered). 

—  (Clasp  headed). 


Ghiodo  (m.) 

Chiodo  Cm.)  senza  capocchie ; 

Ghiodo  (m.)  a  gruccia. 
Ghiodo  (m.)  schiacciato. 
Chiodo  (m)  a  punte  di  diemente- 
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Mikrophon  (m.)  mit  mehreren 

Kontakten. 
Vielfache    Funkentelegraphie 

(f-) 
Mehrphacher  Empfangdraht 

(n.) 
Parallelschaltungssystem  (n.) 

Merfaches  Gewinde  (n.) 
Mehrleitersystem  (n.) 

Multiplextelegraphie(f);  Mehr- 

fach  telegraphic  (f.) 
Mehrfache  Schraube  (f.) 
Mehrfach  geschlossene  Wickl- 

ung  (f.) 

Multiplikand  (m.) 
Multiplikation  (f.) 
Multlplikator  (m.) 
Multiplicieren. 
Multiplikatorrolle  (f.) 

Multiplikatorwicklung  (f.) 

Mehrpolig. 
Mehrpoliger  Anker  (m.) 

Mehrpolige  Dynamo  (f.) 
Mehrpolige  Wicklung  (f.) 

StadtischeCentrale(f.);  Kom- 

munale  Centrale  (f.) 
Kesselpolierscheibe  (f.) 

Gegenseitige  Induktion  (f.) 

Gegenseitiges    magnetisches 

Potential  (n.) 
Myriameter  (n.) 


Microphone   (m.)   a   plusieurs 

contacts. 
Radiotelegraphie  (f.)  multiple. 

Antenne  (f.)  receptrice  multi- 
ple. 

Systeme  (m.)  de  couplage  en 
parallele. 

Pas  (m.)  multiple  d'une  vis. 

Systeme  (m.)  de  distribution 
a  plusieurs  conducteurs. 

Telegraphic  (f.)  multiplex. 

Vis  (f.)  a  plusieurs  filets. 
Enroulement  (m.)  multiple. 

Multiplicande  (m.) 

Multiplication  <f.) 

Multipiicateur  (m.) 

Multiplier. 

Bobine  (f.)  de  multiplication. 

Enroulement  (m.)  de  multipli- 

cateur. 
Multipolaire. 
Armature    ( f. )   multipolaire  ; 

Induit  (m.)  multipolaire. 
Dynamo  (f.)  multipolaire. 
Enroulement  (m.)  multipolaire. 

Centrale  (f.)  municipale;  Usi- 

ne  (f.)  municipale. 
Roue(f.)de  polissage  en  mous- 

seline. 
Induction  (f.)  mutuelle. 

Potentiel  (m.)  magnetique  mu- 

tuel. 
Myriametre  (m.) 


Nagel  (m.);  Niet  (n.) 
Nagel  (m.)  ohne  Kopf. 

Abgeschragter  Nagel  (m.) 
Diamantnagel  (m.) 


Clou  (m.) ;  Gheville  (f.) ;  Rivet 

(m.) 
Clou  (m.)  a  tete  coupee. 

Clou  (m.)  chanfreine. 

Clou  (m.)  a  pointe  de  diamant. 
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Nail  (s.)  (Copper). 

—  (Galvanized). 

—  (Gate). 

-  (Hook) ;  Barbed  nail  (s.) 

—  (Hooked). 

—  (Lath). 

-  (Lead). 

—  (Plank). 

-  (Rafter). 

—  (Shingle). 
Nail-head  (s.) 

Nail-claw  (s.);  Nail-drawer  (s.) 

Naked  wire  (s.)  (Electr.) 
Naphtha  (s.);  Mineral  oil  (s.) 

—  residue  (s.) 
Napierian  logarithm  (m.) 

Natron  (s.) 

Natural  draught  (s.) 

—  scale  (s.) 

—  ventilation  (s.) 

Nave  (s.);  Nave  (s.)  of  a  wheel. 

Nave-box  (s.) 
Nave-hole  (s.) 
Navigation  (n.) 

—  (Foreign). 

—  (Inland). 

—  (Steam). 

Neck  (s.)  of  the  insulator. 

-  ring  (s.) 
Needle  (s.) 

—  (Astatic). 

—  (Magnetic). 

—  (Tripolar). 

—  (Whirling). 
Needle-shaped  (adj.) 
Needle-telegraph  (s.) 
Weedle-weir  (s.)  (Poiree's). 
Neef  s  wheel  (s.) 

Negative  (s.);  Negative  proof  (s.) 

-  (adj.) 

—  acceleration  (s.) 

—  brush  (s.) 

—  carbon  (s.) 


Ghiodo  (m.)  di  rame. 
Chiodo  (m.)  zincato. 
Chiodo  (m.)  a  fungo. 
Chiodo  (m.)  dentato  o  barbato. 

Chiodo  (m.)  a  uncino. 
Chiodo  (m.)  per  correnti. 
Chiodo  (m.)  di  piombo. 
Chiodo  (m.)  per  assi. 
Chiodo  (m.)  da  arcarecci. 

Chiodo  (m.)  per  coperture. 
Testa  (f.)  di  chiodo;  Capocchia 

(f.)  di  chiodo. 
Cavachiodi  (m.);  Tirachiodi  (m.) 

Filo  (m.)  terso;  Filo  (m.)  nudo. 
Nafta  (f.);  Olio  (m.)  minerale. 
Residuo  (m.)  di  petrolio. 
Logaritmo    (m. )    neperiano; 

Logaritmo  (m.)  naturale. 
Carbonate  (m.)  di  soda. 
Tiraggio  (m.)  naturale. 
Grandezza  (f.)  naturale. 
Ventilazione  (f.)  naturale. 
Mozzo  (m.):  Mozzo  (m.)  d'una 

ruota. 

Fodera  (f.)  del  rnozzo. 
Foro  (m.)  del  mozzo. 
Navigazione  (f.) 

Navigazione  (f.)  di  lungo  corso. 
Navigazione  (f.)  fluviale. 

Navigazione  (f.)  a  vapore. 
Collo  (m.)  dell'isolatore. 
Anello  (m.)  di  fondo. 
Ago  (m.);  Indice  (m.);  Lancet- 

ta  (f.) 

Ago  (m.)  astatico. 
Ago  (m.)  magnetico. 
Ago  (m.)  tripolare. 
Ago  (m.)  folle. 
Aghiforme. 

Telegrafo  (m.)  ad  ago. 
Alzaia  (f.)  di  Poiree. 
Ruota  (f.)  di  Neef. 
Negativa  (f.);  Negativo  (m.) 

Negative. 

Accelerazione  (f.)  negative. 
Spazzola  (f.)  negativa. 
Carbone  (m.)  negativo. 
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Kupfernagel  (m.) 
Eisenverzinkter  Nagel  (m.) 
Thornagel  (m.) 
Nagel  (m.)  mit  Widerhaken. 

Hakennagel  (m.) 

Lattennagel  (m.) 

Bleinagel  (m.) 

Brettnagel  (m.) 

Balkennagel  (m.);  Pfostenna- 

gel  (m.) 

Schindelnagel  (m.) 
Nagelkopf  (m.) 

Nagelzieher  (m.) 

Blanker  Draht  (m.) 
Naphtha  (f.);  Erdol  (n.) 
Erdolriickstand  (m.) 
Natiirlicher  Logarlthmus  (m.) 

Natron  Cn.) 

Natiirlicher  Luftzug  (m.) 
Natiirliche  Grosse  (f.) 
Naturliche  Ventilation  (f.) 
Nabe  (f.);  Radnabe  (f.) 

Nabenbiichse  (f.) 

Nabenloch  (n.) 

Schifffahrt  (f.) ;  Seefahrt  (f.) ; 

Navigation  (f.) 
Hocliseeschifffahrt  (f.);  Trans- 

atlantische  Fahrt  (f.) 
Flussschifffarht  (f.);   Birnen- 

schifffabrt  (f.) 
Dampfschifffahrt  (f.) 
Hals  (m.)  der  Isolatoren. 
Grundring  (m.) 
Nadel  (f.);  Zeiger  (m.);  Index 

(m.);  Zunge  (f.) 
Astatische  Nadel  (f.) 
Magnetnadel  (f.) 
Tripolarische  Nndel  (f.) 
Wildschwingende  Nadel  (f.) 
Nadelformig. 
Nadeltelegraph  (m.) 
Nadelwehr  (n.)  von  Poiree. 
Blitzrad   n.) 
Negativ  (n.);  Negativ-Bild  (n.); 

Negatives  Bild  (n.) 
Negativ. 

Negative  Acceleration  (f.) 
Negative  Biirste  (f.) 
Negative  Kohle  i.f.) 


Clou  (m.)  de  cuivre. 

Clou  (m.)  zingue. 

Clouim.)  a  tete  de  champignon. 

Clou  (m.)  a  barbe;  Clou  (m.) 

barbele. 

Clou  (m.)  a  crochet. 
Clou  (m.  a  lattes. 
Clou  (m.)  de  plomb. 
Clou  im.)  a  planches. 
Clou  (m.)  a  chevrons. 

Clou  (m.)  a  bardeaux. 
Tete  (f.)  de  clou. 

Arrache-clou  (m.);   Tire-clou 

(m.) 

Fil  <m.)  nu. 

Naphte  (m.);  Huile  (f.)  minerale. 
Residu  (m.»  de  petrole. 
Logarithme  (m.)  neperien  ou 

naturel. 
Natron  (m.) 
Tirage  (m.)  naturel. 
Grandeur  (f.)  naturelle. 
Ventilation  (f.)  naturelle. 
Moyeu  (m.);  Moyeu  (m.)  d'une 

roue. 

Boite  (f.)  de  roue. 
Emboiture  (f.)  du  moyeu. 
Navigation  (f.) 

Navigation  (f.)  au  long  cours. 
Navigation  (f.)  fluviale. 

Navigation  (f.)  a  vapeur. 
Col  (m.)  de  1'isolateur. 
Bague  (f.)  de  fond. 
Aiguille  (f.) 

Aiguille  (f.)  astatique. 
Aiguille  (f.   aimantee. 
Aiguille  (f.)  tripolaire. 
Aiguille  (f.)  folfe. 
Aiguille. 

Telegraphe  (m.)  a  aiguille. 
Hausse  (f.)  Poiree. 
Roue  (f.)  de  Neef. 
Negatif  (m.) ;  Epreuve  (f.)  ne- 
gative. 
Negatif. 

Acceleration  (f.)  negative. 
Balai  (m.)  negatif. 
Charbon  (m.)  negatif. 
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Negative  electricity  (s.) 

—  pole  (s.) 

—  quantity  (s.) 

—  terminal  (s.) 
Negativity  (s ) 
Nepheline  (s.)  (Miner.) 
Nephelinite  (s.)  (Geol.) 
Net  weight  (s.) 
Network  (s.)  (Electr.) 

—  of  railway  lines. 


—  of  telegraph  lines. 

—  (Aerial). 

—  (Conduit). 

-  (Lighting). 

—  (Telephone). 
Neutral  (adj.) 

—  line  (s.) 

—  point  (s.) 

—  state  (s.) 

—  surface  (s.) 
Newel  (s.) 

N.  H.  P.  (Symbol  for  «  nominal 
horse  power  »). 

Niche  (s.)  (Archit.) 

-  in  a  tunnei. 

—  for  a  bust. 

-  rising  from  the  ground. 

—  (Angular). 

—  (Polygonal). 

—  (Round). 

—  (Square) ;  Rectangular  niche 

(s.) 
Nickel  (s.) 

—  (Arsenical). 

—  (Sulphate  (s.)  of). 
Nickelage  (s.);   Nickeling  (s.); 

Nickel-plating  (s.);   Nickel- 
coating  (s.) 

Nickeliferous  (adj.) 

Nickel-ores  (s.  pi.) 

Niclausse  boiler  (s.) 

Niello   (s.);    Niello-engraving 
(s.);  Niello-work  (s.) 


Elettricita  (f.)  negativa. 

Polo  im.)  negative. 

Quantita  (f.)  negativa. 

Morsetto  (m.)  negativo. 

Negativita  (f.) 

Nefelina  (f.) 

Nefelinite  (f.) 

Peso  (m.)  netto. 

Rete  (f) 

Rete  (f.)  ferroviaria;  Rete  (f.) 

di  strade  ferrate;  Rete  (f.) 

di  ferrovie. 
Rete  (f.)  telegraflca. 
Rete  (f.)  aerea. 
Rete  (f.)  di  tubi  isolanti. 
Rete  if.)  d'illurninazione. 
Rete  (f.)  telefonica. 
Neutro:  Neutrale. 
Linea  (f.)  neutra. 
Punto  (m.)  neutro. 
Stato  (m.)  neutro. 
Piano  (m)delle  fibre  invariabili. 
Anima  (f.);  Nocciuolo  (m.) 
Simbolo  per  «  caoallo-vapore 

nominate*;  G.V.N.;  H.P.N. 

Nicchia  (f.) 

Nicchia  (f.)  di  rifugio. 

Nicchia  (f.)  da  busto  o  da  taz- 

zetta. 
Nicchia  (f.)  a  terra. 

Nicchia  (f.)  angolare. 
Nicchia  (f.)  poligonare. 
Nicchia  (f.)  rotonda. 

Nicchia  (f.)  quadra ;  Nicchia  (f.) 
rettangolare. 

Nichelio  (m);  Nichel  (m.);  Ni- 
ckel (m.) 

Nichelina  (f.) 

Solfalo  (m.)  di  nichelio. 

Nichelatura  (f.) 


Nichelifero;  Nichilifero. 
Mineral!  (m.  pi.)  di  nichelio. 
Caldaia  (f.)  a  tubi  d'acqua  Ni- 
clausse. 
Niello  (m.) 
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Negative  Elektricitat  (f.) 
Negativer  Pol  (m.) 
Negative  Grosse  (f.) 
Negative  Klemme  (f.) 
Negativitat  (f.) 
Nephelin  (m.) 
Nephelinit  (m.) 
Neitogewicht  (n.) 
Netz  (n.);  Leitungsnetz  (n.) 
Eisenbahnnetz  (n.) 


Telegraphennetz  (n.) 
Luftnetz  (n.) 
Isolierrohrnetz  (n.) 
Lichtnetz  (n.) 
Telephonnetz  (n.) 
Neutral. 

Neutrale  Linie  (f.) 
Neutralpunkt  (m.) 
Neutraler  Zustand  (m.) 
Neutrale  Fasernschichte  (f.) 
Kern  (m.) 

Zeichen  fur  «  nominelle  Pfer- 
destdrke  »;  N.  P.  S. 

Nische  (f.);  Halbkuppel  (f.);  Bil- 

derblende  (f.) 
Tunnelnische  (f.) 

Biistennische  (f.) 

Vom  Boden  aufsteigende  Ni- 
sche (f.) 
Ecknische  (f.) 
Vieleckige  Nische  (f.) 
Runde  Nische  (f.) 

Rechtwinklige  Nische  (f.);  Blen- 
de (f.) 
Nickel  (m.,  n.) 

Nickelin  (n.) 
Nickelsulphat  (n.) 
Vernickelung  (f.);  Vernickeln 
(n.);  Nickeln  (n.) 

Nickelaltig. 

Nickelvorkommen  (n.  pi.) 
Niclausse    Wassenrohrenkes- 

sel  (m.) 
Niello  (n.);   Nielloarbeit  (f.): 

Sch  warz  ausgefiillte  Gravier- 

ung  (f.) 


Electricite  (f.)  negative. 

Pole  (m.)  negatif. 

Quantite  (f.)  negative. 

Borne  (f.)  negative. 

Negativite. 

Nepheline  (f.) 

Nephelinite  (f.) 

Poids  (m.)  net. 

Reseau  (m.) 

Reseau  (m.)  de  chemins  de  fer. 

Reseau  (m.)  telegraphique. 

Reseau  <m.)  aerien. 

Reseau  (m.)  de  tubes  isolants. 

Reseau  (m.)  d'eclairage. 

Reseau  (m.)  teiephonique. 

Neutre. 

Ligne  (f.)  neutre. 

Point  (m.)  neutre. 

Etat  (m.)  neutre. 

Plan(m.)  des  fibres  invariables. 

Noyau  (m.) 

Symbole  pour  «  Cheoal-oapeur 
nominal,  »;  Gheval  (m.)  nomi- 
nal; C.  V.  N.;  H.  P.  N. 

Niche  (f.) 

Niche  (f.)  de  refuge ;  Baie  (f .) 

de  tunnel. 
Niche  (f.)  a  buste. 

Niche  (f.)  a  cru. 

Niche  (f.)  angulaire. 

Niche  (f.)  polygonale. 

Niche  (f.)   ronde;  Niche   (f.) 

spherique. 
Niche  (f.)  carree> 

Nickel  (m.) 

Nckeline  (f.) 

Sulfate  (m.)  de  nickel. 

Nickelage  (m.);  Nickelure  (f.) 


Nickelifere. 

Minerais  (m.  pi.)  de  nickel. 

Ghaudiere  (f.)  Niclausse. 

Nielle  (f.);  Niellure  (f.v 


NIT 


English 


Italian 


Nitrate  (s.) 

—  of  ammonium. 

—  of  baryta. 

—  of  bismuth. 

—  of  copper;  Copper  nitrate  (s.) 

—  of  lead. 

-  of  lime. 

—  of  potassium. 

-  of  soda. 

Nitre  (s.);  Saltpetre  (s.) 

Nitric  acid  (s.) 

Nitriferous  (adj.);  Nitrous  (adj.) 

Nitrification  (s.) 
Nitrogen  (s.) 

Nitroglycerine  (s.) 
Nitrosulphate  (s.) 

Nobili's  rings  (s.  pi.) 
Nodal  point  (s.) 
No-load  (s.) 

current  (s.) 

losses  (s.) 

method  (s.) 

-  power  (s.) 

test  (s.) 

voltage  (s.) 

Nominal  (adj.) 

—  candle  (s.) 

—  effect  Cs.) 

—  horse-power  (s.) 

-  power  (s.) 

—  value  (s.) 
Nominator  (s.) 
Nonius  (s.);  Vernier  (s.) 
Non-polar  dynamo  (s.) 
Non-polarized  (adj.)  f  Electr.) 

armature  (s.)  (Electr.) 

Non-synchronous  (ndj.);  Asyn- 
chronous (adj.)  (Electr.) 

Normal  (adj.) 

—  plane  (s.) 


Nitrato  (m.);  Azotato  (m.) 
Nitrato  (m.)  d'ammonio. 
Nitrato  (m.)  di  bario. 
Nitrato  (m.)  di  bismuto. 

Nitrato  (m.)  di  rame. 
Nitrato  (m.)  di  piombo. 

Nitrato  (m.)  di  calce. 


Nitrato  (m.)  di  potassio;  Nitro 

(in.);  Salnitro  (m.) 
Nitrato  (m.)  di  sodio. 

Nitro  (m.) ;  Salnitro  (m.) 
Acido  (m.)  nitrico. 
Nitroso;  Nitrifero. 

Nitriflcazione  (f.) 
Nitrogeno  (m.);  Azoto  (m.) 

Nitroglicerina  (f.) 
Nitrosolfato  (m.) 

Anelli  (m.  pi.)  di  Nobili. 
Nodo  (m.) 

Marcia  (f.)  a  vuoto. 
Corrente  (f.)  a  vuoto. 
Perdite  (f.  pi.)  a  vuoto. 
Metodo  <m.)  a  vuoto. 
Effetto  (m.)  a  vuoto. 
Prova  (f.)  a  vuoto. 
Tensione  (f.)  a  vuoto. 
Nominale. 

Candela  (f.)  nominale. 
Effetto  (m.)  nominale. 
Cavallo-vapore  (m.)  nominale. 
Forza  (f.)  nominale. 

Valore  (m.)  nominale. 

Nominatore(m)d'unafrazione. 

Nunio  (m.);  Verniero  (m.) 

Dinamo  (f.)  senza  poli. 

Non  polarizzato. 

Arrnatura  (f.)  non  polarizzatu. 

Asincrono. 

Normale. 

Piano  (m.)  normale. 


German 


French 


Nitrat  (n.);  Salpetersaures  Salz 

(n.) 
Salpetersaures  Ammonium  (n); 

Ammoniumnitrat  (n.) 
Salpetersaures    Barium  (n. ); 

Bariumnitrat  (n.) 
Salpetersaures  Wismuthoxyd 

(n.);  Wismuthnitrat  (n.) 
Salpetersaures  Kupferoxyd  (n); 
Salpetersaures  Bleioxyd  (n.); 

Bleinitrat  (n.) 
Salpetersaures  Calcium  (n.); 

Salpetersaurer   Kalk    (m.); 

Calciumnitrat  (n.) 
Salpetersaures  Kali  (n.);  Ka- 

liumnitrat  (n.) 
Salpetersaures  Natron  (n.) ;  Na- 

triumnitrat  (n.) 
Salpeter  (m.) 
Salpetersaure  (f.) 
Salpeterhaltig;  Salpetererzeu- 

gend. 
Salpeterbildung  (f.);  Salpeter- 

erzeugungung  (f.) 
Azot  (n.);  Stickstoff  (m.);  Stick- 

luft  (f.) 

Nitroglycerin  (n.);  Sprengol  (n.) 
Nitrosulphat  (n.);  Nitroschwe- 

felsaures  Salz  (n.) 
Nobili'schen  Ringe  (m.  pi.) 
Knotenpunkt  (m ) 
Leerlauf  (m.) 
Leerlaufstrom  (m.) 
Leerlaufverluste  (m.  pi.) 
Leerlaufmethode  (f.) 
Leerlaufeffekt  (m.) 
Leerlaufversuch  (m.) 
Leerlaufspannung  (f.) 
Nominal;  Nominell. 
Nominalkerze  (f.) 
Nominaleffekt  (m.) 
Nominelle  Pferdekraft  (f.) 
Nominalkraft  (f.) 

Nominalwert  (f.) 

Nenner  (m.)  eines  Bruches. 

Nonius  (m.);  Vernier  (m.) 

Pollose  Dynamo  (f.) 

Unpolarisirt. 

Unpolarisirter  Anker  (m.) 

Asynchron. 

Normal. 
Normalebene  (f.) 


Nitrate  (m.);  Azotate  (rn.) 
Nitrate  (m.)  d'ammonium. 
Nitrate  (m.)  de  baryte. 
Nitrate  (m.)  de  bismuth. 

Nitrate  (m.)  de  cuivre. 
Nitrate  (m.)  de  plomb. 

Nitrate  (m.)  de  chaux;  Chaux 
(f.)  nitratee. 

Nitrate  (m.)  de  potasse;  Nitre 

(m.);  Potesse  (f.)  nitratee. 
Nitrate  (m.)  de  soude. 

Nitre  (m.);  Salpetre  (m.) 
Acide  (m.)  nitrique. 
Nitreux;  Salpetreux. 

Nitrification  (f.);  Nitration  (f.) 
Nitrogene  (m.);  Azote  (m.) 

Nitroglycerine  (f.) 
Nitrosulfate  (m.) 


Anneaux  (m.  pi.)  de  Nobili. 

Marcbe  (f.)  a  vide. 
Courant  (m.)  a  vide. 
Pertes  (f.  pi.)  a  vide. 
Methode  (f.)  a  vide. 
Puissance  (f.)  a  vide. 
Essai  (m.)  a  vide. 
Tension  (f.)  a  vide. 
Nominal. 

Bougie  (f.)  nominale. 
Eft'ett  (m.)  nominal. 
Gheval  (m.)  nominal. 
Force  (m.)  nominale;  Puissan- 
ce (f.)  nominale. 
Valeur  (f.)  nominale. 
Norninateur  (m)  d'une  fraction. 
Nonius  (m.>;  Vernier  (m.) 
Dynamo  (f.)  non  polaire. 
Non  polarise. 

Armature  (f.)  non  polarisee. 
Asynchrone. 

Normal. 

Plan  (m.)  normal. 


NOR 


English 
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Italian 


Normal  speed  (s.) 

—  tension  (s.) 

Nose-key  (s.) ;  Nose-wedge  (s.) 
Notch  (s.) 
Nozzle  (s.) 
Number  (s.) 

-  of  revolutions. 

—  of  strokes. 

—  of  windings. 

—  (Absolute). 

—  (Abstract). 

—  (Circular). 

—  (Complex). 

—  (Composite). 

—  (Concrete). 

—  (Cubic). 

—  (Definite). 

—  (Even). 

—  (Figurate) 

—  (Galilean). 

—  (Indeterminate). 

—  (Irrational). 

—  (Linear). 

—  (Ludolphian) ;  Number  (s.)  of 
Ludolph. 

—  (Mixed). 

-  (Odd). 

—  (Pentagonal). 

—  (Perfect). 

—  (Polygonal). 

—  (Prime). 

—  (Rational). 

-  (Square). 

—  (Triangular). 

—  (Whole). 
Numeration  (s.) 

Numerator  (s.) 

Nut  (s.) 

—  of  a  winged  screw. 


Velocita  (f.)  normale ;  Velocita 

(f.)  di  regime. 
Tensione  (f.)  di  regime. 
Controchiavetta  (f.) 
Tacca  (f.) ;  Intaccatura  (f.) 
Imboccatura  (f.) 
Numero  (m.) 

Numero  (m.)  dei  giri. 
Numero  (m.)   dei   colpi   dello 

stantuffo. 

Numero  (m.)  delle  spire. 
Numero  (m.)  assoluto. 
Numero  (m.)  astratto. 
Numero  (m.)  circolare.- 
Numero  (m.)  complesso. 

Numero  (m.)  composto. 
Numero  (m.)  concreto. 
Numero  (rn.)  cubo  o  cubico. 

Numero  (m.)  definite. 
Numero  (m.)  pari. 
Numero  (m.)  flgurato. 

Numero  (m.)  del  Galilei. 
Numero  (m.)  indeterminate. 
Numero  (m.)  irrazionale. 
Numero  (m.)  lineare. 

Numero  (m.)  ludolflano;  Nu- 
mero TT;  P  greco. 

Numero  (m.)  frazionario  ;  Fra- 
zione  (f.)  mista. 

Numero  (m.)  impari ;  Numero 
(m.)  dispari. 

Numero  (m.)  pentagonale 
mero  (m.)  pentagono. 

Numero  (m.)  perfetto. 

Numero  (m.)  poligonale; 
mero  (m.)  poligono. 

Numero  (m.)  primo. 

Numero  (m.)  razionale. 

Numero  (m.)  quadrato. 
Numero  (m.)  triangolare. 
Numero  (m.)  intero. 
Numerazione  (f.) 

Numeratore  (m.) 
Madrevite  (f.);  Dado  (m.) 

Dado  (m.)  ad  orecchie. 


Nu- 


Nu- 
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French 


Normalgeschwindigkeit  (f.) 

Normalspannung  (f.) 
Nasenkeil  (m.);  Gegenkeil  (m.) 
Kerbe  (f);  Einkerbung  (f.) 
Mundstuck  (n.) 
Zahl(f.);  Anzahl  (f.);  Nummer 

(f.) 

Tourenzahl  (f.) 
Hubzahl  (f.) 

Windungsanzahl  (f.) 
Absolute  Zahl  (f.) 
Abstrakte  Zahl  (f.) 
Zirkelzahl  (f.);  Kugelzahl  (f.) 
Komplexe  Zahl  (f  >;  Ungleich- 

namige  Zahl  (f.) 
Zusammengesetzte  Zahl  (f.) 
Bennante  Zahl  (f.) 
Kubikzahl  (f.);  Kubische  Zahl 

(f.) 

Bestimmte  Zahl  (f.) 
Gerade  Zahl  (f.) 
Figurierte  Zahl(f.);  Figurierte 

Nummer  (f.) 
Galileische  Zahl  (f.) 
Unbestimmte  Zahl  (f.) 
Irrationalzahl  (f.) 
Linearnummer   (f.);   Lineare 

Nummer  (f.) 
Ludolph'sche  Zahl  (f.);  Zahl  TT. 

Gemischter  Bruch  (m.);  Gemi- 

schte  Zahl  (f.) 
Ungerade  Zahl  (f.) 

Pentagonalzahl  (f.) 

Vollstandige  Zahl  (f.) 
Polygonalzahl  (f.) 

Primzahl  (f.);  Einfache  Zahl  (f.) 

Rationale  Zahl  (f.);   Rational- 

zahl  (f.) 

Quadratzahl  (f.) 
Dreieckzahl  (f.) 
Ganze  Zahl  (f.) 
Numerierung  (f.);  Nummerie- 

ren  (n.) 
Mutter  (f.);  Schraubenmutter 

(f.) 
Flugelmutter  (f.) 


Vitesse  (f.)  normale. 

Tension  (f.)  de  regime. 
Contre-clavette  (f.) 
Goche  (f.);  Encoche  (f.) 
Bouche  (f.) 
Nombre  (m.) 

Nombre  (m.)  des  tours. 
Nombre  (m.)  des  coups  du  pi- 
ston. 

Nombre  (m.)  des  spires. 
Nombre  (m.)  absolu. 
Nombre  (m.)  abstrait. 
Nombre  (m.)  circulaire. 
Nombre  (m.)  complexe. 

Nombre  (m.)  compose. 
Nombre  (m.)  concret. 
Nombre  (m.)  cube  ou  cubique. 

Nombre  (m.)  determine. 
Nombre  (m.)  pair. 
Nombre  (m.)  ngur6. 

Nombre  (m.)  de  Galilee. 
Nombre  (m.)  indetermine. 
Nombre  (m.)  irrationnel. 
Nombre  (m.)  lineare. 

Nombre  (m.)  de  Ludolph ;  Nom- 
bre TT.    ' 
Nombre  (m.)  fractionnaire. 

Nombre  (m.)  impair. 
Nombre  (m.)  pentagonal. 

Nombre  (m.)  parfait. 
Nombre  (m.)  polygonal. 

Nombre  (m.)  premier;  Nombre 

primaire. 
Nombre  (m.)  rationnel. 

Nombre  (m.)  carre. 
Nombre  (m.)  triangulaire. 
Nombre  (m.)  entier. 
Numeration  (f.) 

Ecrou  (m.) 

Ecrou  (m.)  aile;  Ecrou  (m.)  a 
oreilles. 


NUT 


English 
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Italian 


Nut-coal  (s.) 
Nut-lock  (s.) 
Nutation  (s.) 


Garbone  (m.)  in  pezzetti;  No- 

ce  (f.) 
Arresto  (m.)  di  sicurezza  del 

bullone. 
Nutazione  (f.) 


Obiect-glass  (s.);  Objective  (s.) 
Oblique  (adj.) 

—  arch  (s.) 

—  bridge  (s.) 

—  cone  (s.) 

—  coordinates  (s.  pi.) 

—  cylinder  (s.) 

—  fracture  (s.) 

-  line  (s.) 

—  slot  (s.) 

-  split  (s.) 

—  vault  fs.);  Skew  vault  (s.) 
Oblique-angled  <adj. 
Obliquely-slotted  pole  (s.) 

Obliquity  (s.) 

—  of  the  ecliptic. 
Oblong  (adj.) 
Observation  (s.) 

—  (Error  (s.)  of). 

—  (Mirror). 

Observations  (s.  pi.)  (Barome- 
trical). 
Observatory  (s.) 

Obturator  (s.);  Plug  (s.) 
Obtuse  (adj.) 

—  angle  (s.) 

—  angle  (Joining  (s.)  in). 

—  angular  joint  (s.) 

—  file  (s.) 

Obtuse-angled  (adj.) 
Occlusion  (s.)  (Techn.) 
Ochre  (s.) 

—  (Green). 


Obbiettivo  (m.) 

Obliquo. 

Arcata  (f.)  a  schiancio. 

Ponte  (m.)  obliquo. 

Cono  (m.)  obliquo. 

Coordinate  (f.  pi.)  oblique. 

Cilindro  (m.)  obliquo. 

Frattura  (f.)  obliqua. 

Obliqua  (f.) 

Fessura  (f.)  obliqua. 

Taglio  (m.)  obliquo;  Commes- 
sura  (f.)  obliqua. 

Volta  (f.)  a  sbieco. 

Obliquangolo. 

Polo  (m.)  a  scanalature  obli- 
que. 

Obliquita  (f.) 

Obliquita  (f.)  dell'eclittica. 

Oblungo. 

Osservazione  (f.) 

Errore  (m.)  d'osservazione. 

Osservazione  (f.)collospecchio. 

Osservazioni  (f.  pi.)  barome- 
triche. 

Osservatorio  (m.) 

Otturatore  (m.) 

Ottuso. 

Angolo  (rn.)  ottuso. 

Commettitura  (f.)  a  sopra  squa- 

dra. 
Commessuja  (f.)  a  sopra  squa- 

dra. 

Lima  (f.)  ottusa. 
Obliquangolo. 
Occlusione  (f.) 
Ocra  (f.);  Ocre  (f.) 
Ocra  (f.)  verde. 
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Nusskohle  (f.) 
Schraubensicherung  (f.) 

Nutation  (f.);  Schwankung  (f.) 
Wanken  (n.)  der  Erdachse. 


Charbon  (m.)  menu. 

Arret  (m.)  de  surete  pour  e- 

crou. 
Nutation  (f.) 


Objektiv(n-);  Objektivglas  (n.) 
Schief;  Schrag. 
Schiefer  Bogen  (m.) 
Schiefe  Briicke  (f.) 
Schiefer  Kegel  (m.) 

Schiefwinklige  Koordinaten  (f. 
pl.) 

Schrager  Cylinder  (m.) 

Schiefer  Bruch  (m.) 

Schrage  Linie  (f.) 

Schrager  Schlitz  (m.) 

Schrage  Teilfuge  (f.);  Schra- 
ger Schlitz  (m.) 

Schiefes  Gewolbe  (n.) 

Schiefwinkelig. 

Schrag  genuteter  Pol  (m.) 

Schiefe  (f.);  Schrugheit  (f.) 
Schiefe  (f.)  der  Ekliptik. 
Langlich  ;  Oblong. 
Beobachtung  (f.) 
Beobachtungsfehler  (m.) 


Spiegelbeobachtung  (f.) 
Barometrische    B< 


ungen  (f.  pl.) 
"  >U 


eobacht- 


Sternwarte  (f );  Observatorium 

(n.) 

Versclilussstuck  (n.);  Spund(m) 
Sturapf. 

Stumpfwinkel  (m.) 
Stumpfwinklige     Verbindung 

(f.) 
Stumpfwinklige  Fuge  (f.) 

Stumpffeile  (f.) 
Schiefwinkelig. 
Okklusion  (f.) 
Ocher  (m.);  Ocker  (m.) 
Griiner  Ocker  (m.) 

WEBBER. 


Obiectif  (m.) 

Oblique. 

Arc  (m.)  biais. 

Pont  (m.)  oblique. 

Cone  (m.)  oblique  ;  Cone  (m.) 

scalene. 
Coordonnees  (f.  pl.)  obliques. 

Cylindre  (m.)  oblique. 
Cassure  (f.)  en  sifflet. 
Oblique  (f.);  Ligne  (f.)  oblique. 
Fenfe  (f.)  oblique. 
Fente  (f.)  oblique;  Joint  (m.) 

oblique. 

Voute  (f.)  biaise. 
Obliquangle. 
Pole  (m.)  a  rainures  oblique. 

Obliquite  (f.) 

Obliquite  (f.)  de  1'ecliptique. 

Oblong. 

Observation  (f.) 

Erreur  (f.)  d'observation. 

Observation  (f.)  par  miroir. 

Observations  (f.  pl.)  barome- 

triques. 
Observatoire  (m.) 

Obturateur  (m.) 
Obtus. 

Angle  (m.)  obtus. 
Assembtage  (m.)  a  angle  ob- 
tus. 
Joint  (m.)  gras. 

Lirne  (f.)  obtuse. 
Obliquangle. 
Occlusion  (f.) 
Ocre  (f.) 
Ocre  (f.)  verte. 
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Ochre  (s.)  (Red). 

—  (Yellow);  Yellow  iron-ochre 
(s.);  Mountain-ochre  (s.) 

Ochreous  (adj.);  Ochry  (s.) 
Octoplex  telegraphy  (s.) 
Ocular  (s.);  Eye-glass  s.) 
Odd  coil  (s.) 

Odometer  (s.) 
Odontograph  (s.) 

Odour  (s.)  (Electr.) 
Ogee-arch  (s.) 


Ogival  (adj.);   Pointed-arched 

(adj.) 
Ogive  Cs.);  Pointed  arch  (s.) 

Ohm  (s.)  (Electr.) 

-  (B.  A.) 

—  (Board  of  Trade);  New  ohm 
(s.) 

—  (Congress);  Legal  ohm  (s.) 

—  scale  (s.) 
Ohm's  law  (s.) 
Ohmage  (s.) 

Ohmic  armature  drop  (s.) 

—  loss  (s.) 

—  resistance  (s.) 
Ohmit  (s.) 
Ohmmeter  (s.) 

—  (Direct-reading). 

—  (Standard). 

Oil  (s.) 

—  (Amber). 

—  (Coal-tar). 

—  (Colza). 

—  (Cottonseed). 

—  (Linseed). 

-  (Lubricating). 

—  (Mineral). 

-  (Olive). 

—  (Paraffin). 

—  (Turpentine). 


Ocra  (f.)  rossa;  Sinopia  (f.) 
Ocra  (f.)  gialla;  Terra  (f.)  gialla. 


Ocraceo. 

Telegrafla  (f.)  Octoplex. 

Oculare  (m.) 

Rocchetto  (m.)  in  sopranume- 

ro. 

Odometro  (m.);  Celerimetro  (m.) 
Odontografo  (m.) 

Odore  (m.)  elettrico. 
Ogiva  (f.)  lanceolato. 


Ogivo ;  Ogivale. 

Ogiva  (f.);  Arco  (m.)  a  sesto 
acuto. 

Ohm  (m.) 

Ohm  (m.)  della  «  British  Asso- 
ciation ». 

Ohm  (m.)  del «  Board  of  Trade*. 

Ohm  (m.)  legale. 

Scala  (f.)  ohmica. 
Legge  (f.)  di  Ohm. 
Numero  (m.)  riegli  ohm. 
Caduta  (f.)  ohmica  di  tensione 

nell'indotto. 
Perdita  (f.)   ohmica;   Perdita 

(f.)  per  effetto  Joule. 
Resistenza  (f.)  ohmica. 
Ohmite  (f.) 
Ohmmetro  (m.) 
Ohmmetro  (m.)  a  lettura  di- 

retta. 
Ohmmetro  (m.)  di  precisione. 

Olio  (m.) 

Olio  (m.)  d'ambra. 

Olio  (m.)  di  catrame. 

Olio  (m.)  di  colza. 

Olio  (m.)  di  cotone. 

Olio  (m.)  di  lino. 

Olio   (m.)  per  lubriflcare   le 

macchine. 
Olio  (m.)  minerale. 
Olio  (m.)  d'oliva. 
Olio  (m.)  di  parafflna. 
Olio  (m.)  di  trementina. 
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Rother  Ocker  (m.);  Bother  Ei- 

senocker  (m.) 
Gelbe  Ocker  (m.);  Gelberde  (f.); 

Goldocker  (m.);  Ockiger  Gelb- 

eisenstein  (m.) 
Ockerartig;  Okrig;  Ochrig. 
Achtfachtelegraphie  (f.) 
Okular  (n.) ;  Okularglas  (n.) 
Ueberzahlige  Spule  (f.) 

Wegmesser  (m.) 
Zahnkurvenzeiclmer  (m.);  O- 

dontograph  (m.) 
Elektrischer  Geruch  (m.) 
Oeberhohter  Spitzbogen  (m.); 

Geschneppter  Spitzbogen(m); 

Eselsruckenbogen  (m.) 
Spitzbogig;   Spitzbogen;    Bo- 

genrippenformig. 
Spitzbogen  (m.) 

Ohm  (n.) 

British  Association-Ohm  (n.) 

Board  of  Trade-Ohm  (n.) 

Legales  Omh  (n.);  Gesetzliches 

Ohm  (n.) 
Ohmskala  (f.) 
Ohm'sches  Gesetz  (n.) 
Ohmzhal  (f.) 
Ohmscher    Ankerspannungs- 

abfall  (m.) 
Ohmscher  Verlust  (m.) 

Ohmischer  Widerstand  (m.) 
Ohmit  (n.) 

Ohmmesser(m.);0hmmeter(n.) 
Direkt   zeigendes    Ohmmeter 

(no 
Pracisionswiderstandmesser 

(m.) 
Oel  (n.) 

Bernsteinol  (n.) 
Teerol  (n.) 
Kolzaol  (n.) 

Baumwollensamenol  (n.) 
Leinol  (n.) 
Maschinenschmierol  (n.) 

Mineralol  (n.) 
Olivenol  (n.) 
Paraffinol  (n.) 
Turpentinol  (n.) 


Ocre  (f.)  rouge. 
Ocre  (f.)  jaune. 


Ocreux. 

Telegraphic  (f.)  octuplex. 

Oculaire  (m.) 

Bobine  (f.)  surnume'raire. 

Odometre  (m.) 
Odontographe  (m.) 

Odeur  (m.)  electrique. 

Ogive  (f.)  surhaussee ;  Ogive(f.) 

lanceolee;  Ogive  (f.)  en  dos 

d'ane. 
Ogive;  Ogival;  Ogivique. 

Ogive  (f.);  Arc  (m.)  a  1'ogive. 

Ohm  (m.) 

Ohm  (m.)  de  la  «  British  As- 
sociation ». 
Ohm(m.)du«  Board  of  Trade  ». 

Ohm  (m.)  legal. 

Echelle  (f.)  ohmique. 
Loi  (f.)  d'Ohm. 
Nomhre  (m.)  des  ohms. 
Chute  (f.)  ohmique  de  tension 

dans  1'induit. 
Perte  (f.)  par  effet  Joule. 

Resistance  (f.)  ohmique. 
Ohmite  (f.) 
Ohmmetre  (m.) 
Ohmmetre  (m.)  a  lecture  di- 

recte. 
Ohmmetre  (m.)  de  precision. 

Huile  (f.) 

Huile  (f.)  d'ambre. 

Huile  (f.)  de  goudron. 

Huile  (f.)  de  colza. 

Huile  (f.)  de  coton. 

Huile  (f.)  de  lin. 

Huile   (f. )  pour  lubrifler   les 

machines. 
Huile  (f.)  minerale. 
Huile  <f.)  d'olive. 
Huile  (f.)  de  parafflne. 
Huile  (f.)  de  terementhine. 
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Oil-box  (s.) ;  Oil-cup  (s.) 
Oil-groove  (s.) 
Oil-insulation  (s.) 

Oil-insulator  (s.) 
Oil-pump  (s.) 
Oil-tank  (s.) 

Oil-transformer  (s.)  (Electr.) 
Oil- varnish  (s.) 

Oiling  (s.) 

—  (Automatic). 

-  (Hand). 

-  (Wick). 
Okonite  (s.) 

Oligist-iron  (s.) ;  Specular  iron- 
ore  (s.) 
Oligocene  (s.)  (Geol.) 

Oligoclase  (s.)  (Miner.) 

Olivine  (s.)  (Miner.) 

Omnibus  (s.);  Bus  (s.);  Buss  (s.) 

Omnibus-bar  (s.);  Omnibus-rod 
(s.);  Bus-rod  (s.);  Omnibus- 
wire  (s.)  (Electr.) 

Opal  (s.) 

—  glass  (s.) 

—  glass  reflector  (s.) 

—  globe  (s.) 

Opalescent  glass  globe  (s.) 
Opaque  (adj.) 
Open  belt  (s.) 

—  circuit  (s.) 

—  goods-waggon  (s.) 

—  grate  area  (s.) 

—  rods  is.  pi.) 
Open-sand  casting  (s.) 
Optical  energy  (s.) 

—  exposure  (s.) 

—  force  (s.) 

—  power  (s.) 

Optique  (adi.);  Optical  (adj.) 
Order  (s.)  of  a  curve;  of  an  e- 

quation  (Math.) 
Order  Cs.)  (Arch.) 

-  (Attic). 


Oliatore  (m.);  Lubriflcatore  (m.) 

Incavatura  (f.)  d'ingrassamen- 

to. 
Isolamento  (m.)  ad  olio;  Iso- 

lazione  (f.)  ad  olio. 
Isolatore  (m.)  ad  olio. 
Pompa  (f.)  ad  olio. 
Serbatoio  (m.)  dell'olio. 
Trasformatore  (m.)  ad  olio. 
Vernice  (f.)  ad  olio. 

Lubriflcazione  (f.) 

Lubriflcazione  (f.)  automation. 
Lubriflcazione  (f.)  a  mano. 
Lubriflcazione  (f.)  a  stoppino. 
Oconite  (f.);  Okonite  (f.) 
Ferro  (m.)  speculare. 

Sisterna  (m.)  oligocene ;  Oligo- 
cene (m.) 
Oligoclasio  (m.) 
Olivina  (f.) 
Omnibus  (m.) 

Gonduttore  (m.)  principale  in 
un  quadro  di  distribuzione. 

Opale  (f.) 

Vetro  (m.)  opale. 

Riflettore  (m.)  di  vetro  opalino. 

Globo  (m.)  di  vetro  opalino. 

Globo  (m.)  opalescente. 

Opaco. 

Cinghia  (f.)  aperta ;  Ginghia  (f.) 

non  incrociata. 
Circuito  (m.)  aperto. 
Carro  (m.)  aperto  da   merci; 

Carro  (m.)  piatto. 
Area  (f.)  libera  della  griglia. 
Aste  (f.-  pi.)  aperte. 
Fusione  (f.)  a  scoperto. 
Energia  (f.)  ottica. 
Esposizione  (f.)  alia  luce. 
Forza  (f.)  ottica. 
Potenza  (f.)  ottica. 
Ottico. 
Grado  (m.)  o  ordine  (m.)  d'una 

curva,  d'una  equazione. 
Ordine  (m.) 
Ordine  (m.)  attico ;  Ordine  (m.) 

bastardo. 
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Oelbiichse  (f.) 

Oelnute  (f.);  Schmiernute  (f.) 

Oelisolirung  (f.) 

Oelisolator  (m.) 
Oelpumpe  (f.) 
Oelbehalter  (m.) 
Oeltransformator  (m.) 
Oelflrniss  (rn.) 

Schmierung  (f.) 

Selbsttatige  Schmierung  (f.) 
Handschmierung  (f.) 
Dochtschmierung  (f.) 
Okonit  (m.) 
Glanzeisenstein  (m.);  Glanzei- 

senerz  (n.) 
Oligocan  (n.);  Oligocanforma- 

tion  (f.) 
Oligoklas  (m.) 
Olivin  (m.) 
Omnibus  (m.);  Stellwagen(m.); 

Omnibuswagen  (m.) 
Sammelschiene  (f.) 


Opal  (m. ,) 
Opalglas  (n.) 
Milchglasreflektor  (m.) 
Milch glasglocke  (f.);  Opalglas- 

glocke  (f.) 

Ueberfangglasglocke  (f.) 
Undurchsichtig. 
Offener  Riemen,  (m.) 

Offener  Stromkreis  (m.) 
Offener  Giiterwagen  (m.) 

Offene  Rostflache  (f.) 

Offene  Stangen  (f.  pi.) 

Erdguss  (m.) 

Optische  Energie  (f.) 

Belichtung  (f.) 

Optische  Kraft  (f.) 

Optische  Leistung  (f.) 

Optisch. 

Grad  (rn.)  einer  Kurve,  einer 

Gleichung;  Ordnung  (f.) 
Ordnung  (f.) 
Attische  Saulenordnung  (f.) 


Godet  (m.);  Roite  (f.)  a  grais- 

se;  Graisseur  (m.) 
Patte  (f.)  d'araignee. 

Isolation  (f.)  a  huile. 

Isolateur  (m.)  a  huile. 
Pompe  (f )  a  huile. 
Reservoir  (m.)  a  huile. 
Transformateur  (m.)   a  huile. 
Vernis  (m.)  a  1'huile;  Vernis 

(m.)  gras. 
Lubriflcation  (f.):  Graissage 

(m.) 

Lubriflcation  (f.)  automatique. 
Lubriflcation  (f.)  a  la  main. 
Lubriflcation  (f.)  a  meche. 
Oconite  (f.);  Okonite  (f.) 
Oligiste   (m.)  speculaire;  Per 

(m.)  speculaire. 
Oligocene  (m.);   Systeme  (m.) 

oligocene. 
Oligoclase  (m.) 
Olivine  (f.) 
Omnibus  (m.) 

Conducteur  (m.)  principal  dans 
un  tableau  de  distribution. 

Opale  (f.) 

Verre  (m.)  opale. 

Reflecteur  (m.)  en  verre  opale. 

Globe  (m.)  en  verre  opale. 

Globe  (m.)en  verre  opalescent. 

Opaque. 

Curroie  (f.)  ouverte. 

Circuit  (m.)  ouvert. 

Wagon  (m.)  a  platforme  de- 

couverte. 

Surface  (f.)  libre  de  la  grille. 
Rarres  (f.  pi.)  ouyertes. 
Fonderie  (f.)  a  decouvert. 
Energie  (f.)  optique. 
Exposition  (f.)  a  la  lumiere. 
Force  (f.)  optique. 
Puissance  (f.)  optique. 
Optique. 
Ordre  (m.)  d'une  courbe  u'une 

equation. 
Ordre  (m.) 
Ordre  (m.)  attique. 


ORD 
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Order  (s.)  (Arch.)  (Composite): 
Compound  order  (s.) 

—  (Corinthian). 

—  (Dorian);  Doric  order  (s.) 

—  (Ionian);  Ionic  order  (s.) 

—  (Roman). 

—  (Rustic). 


—  (Tuscan). 

Ore  (s.) 

—  concentration  (s.) 

to  Orient  (v.)  a  building;  to  Ea- 
ster (v.j  a  building. 
Orifice  (s.);  Mouth  (s.)  (Techn.) 

—  with  height  of  water. 

—  (Submerged). 

Ornament  (s.) 

Orography  (s.) 
Orthoclase  (s.) 

Orthodiagraph  (s.) 

—  (Horizontal). 

—  (Vertical). 
Orthogonal  (adj.) 

—  projection  (s.) ;  Rectangular 
projection  (s.) 

Orthoradiograph  (s.) 

to  Oscillate  (v.) 
OscUlating  (adj.) 

-  engine  (s.) 

—  discharge  (s.) 

—  spark  (s.) 
Oscillation  (s.) 

-  (Arc  (s.)  of). 

—  (Axis  (s.)  of). 

—  (Double). 
-(Single). 

Oscillations  (s.  pi.)  of  tempera- 
ture. 

-  (Electric), 


Ordine'  (m.)  composite. 

Ordine  (m.)  corintio. 
Ordine  (m.)  dorico. 
Ordine  (m.)  ionico. 
Ordine  (m.)  romano. 
Ordine  (m.)  rustico. 


Ordine  Cm.)  toscano. 

Minerale  (m.) 
Arricchimento  (m.)  dei  mine- 

rali. 
Orientare  un  edificio. 

Oriflcio  (m.);  Oriflzio  Cm.);  A- 

pertura  (f.);  Bocca  (f.) 
Bocca  (f.)  a  battente. 
Bocca  (f.)  rigurgitata. 

Ornamento  (m.) 

Orografia  (f.) 
Ortoclasio(m.);Feldspato(m.); 

Feldispato  (m.) 
Ortodiagrafo  (m.) 
Ortodiagrafo  (m.)  orizzontale. 

Ortodiagrafo  (m.)  verticale. 
Ortogonale ;  Ortogono. 

Proiezione  (f.)  ortogonale. 
Ortoradiografo  (m.) 

Oscillare ;  vibrare. 

Oscillante. 

Macchina  (f.)  a  vapore  oscil- 

lante. 

Scarica  (f.)  oscillante. 
Scintilla  (f.)  oscillatoria. 
Oscillazione  (s.) 

Arco  (m)  di  oscillazione;  Am- 
piezza  (f.)  d'oscillazione. 

Asse  (m.)  d'oscillazione. 

Oscillazione  (f.)  doppia. 

Oscillazione  (f.)  semplice. 

Oscillazioni  (f.  pi.)  della  tem- 
peratura. 

Oscillazioni  (f.  pi.)  elettriche. 
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Komposite  Saulenordnung  (f.) 

Korinthische  Ordnung  (f.) 
Dorische  Ordnung  (f.) 
Jqnische  Ordnung  (f.) 
Romische  Ordnung  (f.) 
Saulenordnung  (f.)  mit  Bossen- 

werk ;  Rustik-Saulenordnung 

(f.) 
Toskanische  Ordnung  (f.);  Tus- 

kische  Ordnung  (f.) 
Erz  (n.) 
Anreicherung  (f.)  der  Erze. 

Ein  Gebaude  einosten. 

Oeffnung  (f.);  Miindung  (f.); 

Loch  (n.) 

Miindung  (f.)  mit  Druckhohe. 
Ausfluss  (m.)  unter  Wasser. 

Ornament  (n.) ;  Ausschmuck- 

ung  (f.);  Verzierung  (f.) 
Orographie  (f.) 
Orthoklas  (m.);  Feldspat  (m.) 

Orthodiagraph  (m.) 
Horizontalorthodiagraph  Cm.) 

Vertikalorthodiagraph  (m.) 
Orthogonal;  Rechtwinklig ; 

Winkelrecht. 
Rechtwinklige  Projektion  (f.) 

Orthorontgenograph  (m.); 

Herzmessapparat  (m.) 
Oscillieren;  Schwingen. 
Oscillierend  •  Schwingend. 
Oscillierende  Dampfmaschine 

(T.\ 

Oscillierende  Entladung  (f.) 
Oscillatorischer  Funken  (m.) 
Schwingung  (  f.  );   Schwank- 

ung  (f.);  Schwingen  (n.) 
Amplitude  (f.)  der  Schwingung. 

Schwingungsaxe  (f.) 
Doppelte  Schwingung  (f.) 
Enfache  Schwingung  (f.) 
Temperaturschwankungen  (f. 

pi.) 
Elektrische  Schwingungen  (f. 

pi.) 


Ordre  (m.)  composite. 

Ordre  (m.)  corinthien. 
Ordre  (m.)  dorique. 
Ordre  (m.)  ionique. 
Ordre  (m.)  romain. 
Ordre  (m.)  rustique. 


Ordre  (m.)  toscan. 

Mineral  (m.) 

Enrichissement  (m.)   des  mi- 

nerais. 
Orienter  un  edifice. 

Orifice  (m.) 

Orifice  (m.)avec  charge  d'eau. 
Orifice  (m.)  noye  sur  les  deux 

faces. 
Ornement  (m.) 


Orographie  (f.) 
Orthocfa 


Orthocfase  (m.);  Orthose  (m.) 
Feldspath  (m.) 

Orthodiagraphe  (m.) 

Orthodiagraphe  (m.)  horizon- 
tal. 

Orthodiagraphe  (m.)  vertical. 

Orthogonal;  Orthogone. 

Projection  Cf.)  orthogonale. 
Orthoradiographe  (m.) 

Osciller. 

Oscillant. 

Machine  (f.)   a   vapeur   oscil- 

lante. 

Decharge  (f.)  oscillante. 
Etincelle  (f.)  oscillatoire. 
Oscillation  (f.) 

Amplitude  (f.)  de  1'oscillation. 

Axe  (m.)  d'oscillation. 
Oscillation  (f )  double. 
Oscillation  (f.)  simple. 
Oscillations  (f.  pi.)  de  la  tem- 
perature. 
Oscillations  (f.  pi.)  electriques. 
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Oscillator  (s.) 

—  (Antenna) 

—  (Marconi). 

-  (Righi-Marconi). 

—  (Straight). 

—  with  three  spark- 


japs. 


Oscillatory  impedance  (s.)  (E- 

lectr.) 

Oscillograph  (s.) 
Osculation  (s.) 
—  (Plane  (s.)  of). 


Oscillatory  (adj.) 

—  circle  (s.);  Circle  (s.)  of  cur- 
vature. 

-  curves  (s.  pi.) 

—  sphere  (s.) 


Osmium  (s.) 

—  lamp  (s.) 

Osmo-regulation  (s.)  of  the  va- 
cuum. 

Osmose  (s.)  (Electrical);  Elec- 
tro-osmose (s.) 

Osmotic  pressure  (s.) 

Ossanas'circle  (s.) 

Outlet  (s.) 


Outlet-pipe  (s.) 


Outlet-valve  (s.) 


Outline  (s.) 

Output  (s.) 

—  (Apparent). 

—  (Continuous). 

—  (Effective). 

—  (Electrical). 

—  (Instantaneous). 

—  (Mechanical). 

—  (Maximum). 

—  (Minimum). 

—  (Nominal). 

—  (Normal). 


Oscillatore  (m.) 

Oscillatore  (m.)  ad  antenna. 
Oscillatore  (m.)  Marconi. 
Oscillatore(m.)  Righi-Marconi. 

Oscillatore  (m.)  rettilineo. 
Oscillatore  (m.)  a  tre  scintille. 

Impedanza(f-)  oscillatoria;  Im- 

pedenza  (f.)  oscillatoria. 
Oscillografo  (m.) 
Osculazioae  (f.) 
Piano  (s.)  osculatore. 


Osculatore. 

Gircolo  (m.)  osculatore. 

Curve  (f.  pi.)  osculatrici. 
Sfera  (f.)  osculatrice. 


Osmio  (m.) 

Lampada  (f.)  ad  osmio. 

Regolazione  (f.)  osrnotica  del 

vuoto. 
Osmosi  (f.)  elettrica ;  Elettro- 

smosi  (f.) 

Pressione  (f.)  osmotica. 
Circolo  (m.)  d'Ossanna. 
Sfogo  (m.) ;  Sbocco  (m);  Sca- 

rico  (m.) ;  Scolo  (m.);  Aper- 

tura  (f.)  di  scarico. 
Tubo  (m.)  di  spurgo;  Tubo  (m.) 

di  sfogo;  Tubo  (m.)  di  scap- 

pamento. 
Valvola  (f.)  di  scarico;  Valvola 

(f.)  di  spurgo;  Valvola  (f.)  di 

scappamento. 
Schizzo  (m.) ;   Abbozzo   (m.)  ; 

Contorno  (m.) 
Potenza  (f.) 
Potenza  (f.)  apparente. 
Potenza  (f.)  continua. 
Potenza  (f.)  effettiva. 
Potenza  (f )  elettrica. 
Potenza  (f.)  istantanea. 
Potenza  (f.)  meccanica. 
Fotenza  (f.)  massima. 
Potenza  (f.)  minima. 
Potenza  (f.)  nominale. 
Potenza  (f.)  normale. 
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Oscillator    (m.);    Wellenerre- 
ger  (m.);  Wellenerzeuger  (m.) 
Antennenosciliator  (m.) 
Marconi-Oscillator  (m.) 
Righi-Marconische  Funken- 

strecke  (f.) 

Stabformiger  Oscillator  (m.) 
Funkenstrecke  (f )  mit  drei  Fun- 
ken- 
Oscillierende  Irnpedanz  (f.) 

Oscillograph  (m.) 
Osculation  (f.j 
Osculationeebene  (f.);  Beriihr- 

ungsebene(L);  Schmiegungs- 

eberie  (f.) 
Osculierend. 
Oskulierender  Kreis  (m);  Kriim- 

mungskreis  (m.) 
Oskulierende  Kurven  (f.  pi.) 
Oskuliereride  Kugel  (f.) ;  Oscu- 

lationskugel    (f.);   Schmieg- 

ungskugel  (f.) 
Osmium  (n.) 
Osmiumlampe  (f.) 
Osmoregulierung  (f.)  des  Va- 

kuums;   Regulierung   (f.) 

durch  Osmose. 
Elektrosmose  (f.) 
Osmotischer  Druck  (m.) 
Ossannas  Kreis  (m.) 
Abflus  (m.) ;  Ablauf  (m.) ;  Abzug 

(m  );  Auslass  (m.« 

Dampfauslassrohr  (n.);  Dampf- 

ausblaserohr  (n.);  Ausstro- 

mungsrohr  (n.) 
Auslassventil  (n.);  Ablassven- 

til  (n.);  Ausstromungsventil 

(n.) 
Umriss  (m.) 

Leistung  (f.) 
Scheinbare  Leistung  (f.) 
Dauerleistung  (f.) 
Wirkliche  Leistung  (f.) 
Elektrische  Leistung  (f.) 
Momentanleistung  (f.) 
Mechanische  Leistung  (f.) 
Maximalleistung  (f.) 
Minimalleistung  (f.) 
Nominelle  Leistung  (f.) 
Normalleistung  (f.) 


Oscillateur  (m.) 

Oscillateur  (m.)  a  antenne. 
Oscillateur  (m.)  Marconi. 
Oscillateur  (m.)  Riglii-Marconi. 

Oscillateur  (m.)  rectiligne. 
Oscillateur  (m.)  a  trois  etin- 

celles. 
Impedance  (f.)  oscillatoire. 

Oscillographe  (m.) 

Osculation  (f.) 

Plan  (m.)  osculateur. 


Osculateur. 

Cercle  (m.;  osculateur. 

Courbes  (f.  pi.)  osculatrices. 
Sphere  (f )  osculatrice. 


Osmium  (m.) 
Lampe  (f.)  a  osmium. 
Osmorecrlage  (m.)    du    vide 

Reglage   (m.)   du   vide   par 

osmose. 

Osmose  (f.)  electrique. 
Pression.  (f.)  osmotique. 
Cercle  (m.)  d'Ossanna. 
Golafceur  (m.);  Dechargeoir  (m.)  ; 

Ecoulement  (m.) 

Tuyau  (m.)    d'echappement  ; 

Tuyau  (m.)  de  sortie  ;  Tuyau 

(m.)  d'emission. 
Soupape  (f.)  d'emission, 


Contour  (m.) 

Debit  (m.) 

Debit  (m.)  apparent. 
Debit  (m.)  continu. 
Debit  (m.)  effectif. 
Debit  (m.)  electrique. 
Debit  (m.)  momentane. 
Debit  (m.)  mecanique. 
Debit  (m.)  maximum. 
Debit  (m.)  minimum. 
Debit  (m.)  nominal. 
Debit  (m.)  normal. 
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Output  (s.)  (Three-phase  cur- 
rent). 

—  (Total). 
-  (Useful). 

—  (Unit  of). 

—  (Wasted). 

Ovals  (s.  pi.)  (Conjugate). 
Overcharge  (e.) 

—  of  valves. 
Over-compounded  dynamo  (s.) 

Over-compounding  (s.)  (Electr.) 
Overfall-dike  (s.) 
Over-hanging  fire  box  (s.) 
Overhead-line  (s.)  (Electr.) 

Overheated  steam  (s.) ;  Super- 
heated steam  (s.) 

Overheater  (s.);  Superheater 
(s.) 

Overheating  (s);  Superheating 
(s.) 

—  of  the  metal  of  a  boiler. 

Overheating-tube  (s.) 

Over-load  (s.) 

Over  type  dynamo  (s.) 

Oxalate  (s.)     < 

—  of  potash. 
Oxidability  (s.) 
Oxidable  (adj.) 
Oxidation  (s.) 

Oxide  (s.) 

—  of  aluminium. 

—  of  ammonium. 

—  of  antimony. 

—  of  barium. 

—  of  lead. 

—  of  nitrogen. 

—  of  silver. 

—  of  zinc. 

—  (Carbonic). 

—  (Ferric). 

—  (Ferrous). 
Oxygen  (s.) 

Oxygenated  (adj.) 
Ozokerite  (s.);  Ozocerite  (s.) 
Ozone  (s.) 


Potenza  (f.)  di  una  corrente 

trifase. 

Potenza  (f.)  totale. 
Potenza  (f.)  utile ;  Efifetto  (m.) 

utile. 

Unita  (f.)  di  potenza. 
Potenza  (f.)  perduta. 
Ovali  (f.  pi.)  coniugate. 
Caricp  (m.)  avventizio;  Sopra- 

carico. 

Sopracarico  (m.)  delle  valvole. 
Dinamo  (f.)  ad  eccitazione  i- 

percompound. 

Argine  (m.)  a  sLramazzo. 
Focolaio  (m.)  iifsbalzo. 
Linea  (f.)  aerea. 

Vapore  (m.)  soprariscaldato. 

Soprascaldatore   (m.);   Surri- 

scaldatore'(m.) 
Soprascaldamento  (m.);  Surri- 

scaldamento  (m.) 
Colpo  (m.)  di  fuoco. 

Tubo  (m.)  riscaldatore  del  va- 

pore. 

S9pracarico  (m.) 
Dinamo  (f.)  del  tipo  superiore. 

Ossalato  (m.) 

Ossalato  (m.)  di  potassio. 

Ossidabilita  (f.) 

Ossidabile. 

Ossidazione  (f.);  Ossigenazio- 

ne  (f.) 
Ossido  (m.) 

Ossido  (m.)  d'alluminio. 
Ossido  <m.)  d'ammonio. 
Ossido  (m.)  d'antimonio. 
Ossido  (m.)  di  bafio. 
Ossido  (m.)  di  piombo. 
Ossido  (m.)  d'azoto. 
Ossido  (m.)  d'argento. 
Ossido  (m.)  di  zinco. 
Ossido  (m.)  di  carbonio. 
Ossido  Cm  )  ferrico. 
Ossido  (m.)  ferroso. 
Ossigeno  (m  ) 

Ossigenato. 

Ozokerite  (f.) ;  Ozocherite  (f.) 

Ozono  (m.) 
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Drehstromleistung  (f.) 

Gesammsleistung  (f.) 
Nutzleistung  (f.) 

Leistungeinheit  (f.) 
Mutzlose  Leistung  (f.) 
Konjugierter  Ovalen  (f.  pi.) 
Ueberlast  (f.);  Ueberlastung(f-) 

Ueberlastung  (f.)  der  Ventile. 
Uebercompounddynamo  (f.) 

Uebercompoundirung  (f.) 
Ueberfalldeich  (m.) 
UeberhangigeFeuerbiichse  (f.) 
OberirdischeLeitunglf.) ;  Lufb- 

leitung  (f.) 
Ueberhitzer  Darnpf  (m.) 

Ueberhitzer  (m.) 

Ueberhitzen  (n.);   Ueberhitz- 

ung  (f.) 
Ueberhitzung  (f.)  der  Kessel- 

wande. 
Ueberhitzungsrohr  (ri.) 

Ueberlast  (f.) 

Dynamo(f.)  mit  oberstandigem 

Anker. 

Oxalat  (n.);  Oxalsaures  Salz  (n.) 
Kaliumoxalat  (n.) 
Oxydierbarkeit  (f.) 
Oxydierbar. 
Oxydation  (f.);  Oxydierung  (f.) 

Oxyd  (n.) 

Aluminiumoxyd  (n.) 

Ammoniumoxyd  (n.) 

Antimonoxyd  (n.) 

Bariumoxyd  (n.) 

Bleioxyd  (n.) 

Stickoxyd  (n.) 

Silberoxyd  m.) 

Zinkoxyd  (n.) 

Kohlenoxyd  (n.) 

Ferrioxyd(n.):  Eisenoxyd  (n.) 

Eisenoxydul  (n.) 

Oxygen  (n.);  Sauerstoff  (m.) ; 

Oxygenu  m  (n.) 
Sauerstoffhaltig. 
Ozokerit  (m.) 
Ozon  (n.) 


D^bit  (m.)  du  courant  tripha- 

se. 

Debit  (m.)  total. 
Effet  (m.)  util. 

Unite  (f.)  de  puissance. 
Etfett  (m.)  perdu. 
0  vales  (f.  pi.)  conjuguees. 
Surcharge  (f.) 

Surcharge  (m.)  des  soupapes. 
Dynamo  (f.)hypercompoundee. 

Hypercompoundage  (ra.) 
Digue  (f-.)  a  deversoir. 
Foyer  (m.)  en  porte  a  faux. 
Ligne  (f.)  aerienne. 

Vapeur  (f.)  surchauffee. 
Surchuaffeur  (m.) 
Surchauffage  (m.) 
Coup  (m.)  de  feu. 
Tube  (m.)  surchauffeur. 

Surcharge  (f.) 

Dynamo  (f.)  du  type  superieur. 

Oxalate  (m.) 

Oxalate  (m.)  de  potasse. 

Oxydabilite  (f.) 

Oxydable. 

Oxydation. 


Oxyde  (m.); 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxyde  (m.) 
Oxygene  (m. 

Oxygene. 
Ozokerite  (f.) 
Ozone  (m.) 


Oxide  (m.) 
d'aluminium. 
d'ammonium. 
d'antimoine. 
de  barium. 
de  plomb. 
d'azote. 
d'argent. 
de  zinc. 
de  charbon. 
ferrique. 
ferreux. 
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Ozon-tnbe  (s.) 
Ozonisation  (s.) 
to  Ozonize  (v.) 
Ozonometer  (s.) 
Ozonometric  (adj.) 
Ozonometry  (s.) 
Ozonoscope  (s.) 
Ozonoscopic  (adj.) 


Tubo  (m.)  ozonizzatore. 
Ozonizzazione  (f.) 
Ozonizzare. 
Ozonometro  (m.) 
Ozonometrico. 
Ozonometria  (f.) 
Ozonoscopo  (m.) 
Ozonoscopico. 


Pacinotti  armature  (s.);  Paci- 
notti  inductor  (s.) ;  Pacinotti 
ring  (s.) 

Packing  (s.)  (Mach.) 


—  of  the  piston;  Leathering  (s.) 
of  the  piston. 

—  of  the  stuffing-box;  Leathe- 
ring (s.)  of  the  stuffing-box. 

-  (Asbestos). 

—  (Caoutchouc);  India-rubber 
packing  (s.) 

—  (Copper). 

-  (Cord). 

—  (Cotton). 

—  (Elastic). 

—  (Hemp). 

-  (Metallic). 

-  (Pipe). 

—  (Piston). 

—  (Rubber). 

—  (Tow). 
Packing-bolt  (s.) 
Packing-ring  (s,) 

Paddle  (s.) ;  Float-board  (s.) 

—  (Cycloidal). 

—  (Fluel-throwing). 


Armatura  (f.)  di  Pacinotti;  In- 
duttore  (m.)  Pacinotti ;  Anel- 
lo  (m.)  di  Pacinotti. 

Guarnitura  (f.);  Guarnizione  (f.) 


Baderna  (f.)  dello  stantuffo; 
Guarnizione  (f.)  dello  stan- 
tuffo. 

Guarnizione  (f.)  del  premistop- 
pa  o  premibaderne. 

Guarnizione  (f.)  d'asbesto. 

Guarnizione  (f.)  di  caucciu  o 
di  gomma. 

Guarnizione  (m.)  di  rame. 

Guarnizione  (f.)  di  cordone. 
Guarnizione  (f.)  di  cotone. 

Guarnizione  (f.)  elastica. 
Guarnizione  (f.)  di  canapa. 

Guarnizione  (f.)  metallica. 
Guarnizione  (f.)  del  tubo. 

Guarnizione  (f.)  dello  stantuf- 
fo. 

Guarnizione  (f.)  di  gomma. 
Guarnizione  (f.)  di  stoppa. 
Chiavarda  (f.)  di  stringimento. 
Anello  (m.)  di  guarnizione. 

Pa'etta  (f.)  d'una  ruota  idrau- 

lica. 

Paletta  (f.)  cicloidale. 
Ruota  (f.)  di  proiezione. 
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Ozonrohre  (f.) 
Ozonisirung  (f.) 
Ozonisieren. 
Ozonometer  (n.) 
Ozonometrisch. 
Ozonometrie  (f.) 
Ozonoskop  (n.) 
Ozonoskopisch. 


Tube  (in.)  ozoniseur 
Ozonisation  (f.) 
Ozoniser. 
Ozonometre  (in.) 
Ozonometrique. 
Ozonometrie  (f.) 
Ozonoscope  (m.) 
Ozonoscopique. 


Pacinotti-Induktor  (in.);  Paci- 
notti-Ring  (m.) 

Liderung(f.);Dichtung(f.);Ver- 
packung  (f.);  Packung  (f.); 
Liederung  (f.);  Stopfung  (f.) 

Dampfkolbenliderung  (f.);  Li- 
derung  (f.)  eines  Kolbens. 

IJderung  (f.)  einer  Stopfbiich- 

se. 

Asbestpackung  (f.) 
Kautscnukpackung  (f.);  Kaut- 

schukdichtung  (f.) 
Kuppereinlage  (f.) 

Schnurpackung   (f.  );   Kabel- 

packung  (f.) 
Baumwollpackung  (f.) 

Eiastische  Packung  (f.) 
Hnnfliderung(f.);Hanfpackung 

(f-) 
Metalliderung  (f.);  Metalldicht- 

ung  (f.);  Metallpackung  (f.) 
Rohrpaekung  (f.);  Rohrdicht- 

ung  (f.) 
Kolbendichtung  (f.);  Kolbenli- 

derung  ff.) 
Gummidichbung  (f.) 
Wergliderung  (f.) 
Packungsbolzen  (m.) 
Dichtungsring(m.);  Liderungs- 

ring  (m.j 
Radschaurel   (f.);  Wasserrad- 

schaufel  (m.) 
Cycloidische  Schaufel  (f.) 
Umlaufende  Wurfschaufel  (f.) 


Armature  (f.)  de  Pacinotti. 
Garniture  (f.);  Etoupage  (f.) 
Garniture  (f.)  d'un  piston. 


Garniture  (f.)  d'une  boite  a  e- 

toupe. 

Garniture  (f.)  d'asbeste. 
Garniture  (f.)  en  caoutchouc. 

Garniture  (f.)  ou  Joint  (m.)  de 

cuivre. 
Garniture  (f.)en  cordon;  Bour- 

rage  (m.)  en  cordon. 
Garniture  (f.)  de  coton ;  Joint 

(m.)  de  coton. 

Garniture  (f.)  de  joint  elastique. 
Garniture  (f.)  en  chanvre. 

Garniture  (f.)  metallique. 
Garniture  (f.)  de  tuyau. 
Garniture  (f.)  du  piston. 

Garniture  (f.)  en  caoutchouc. 
Garniture  (f.)  d'etoupe. 
Boulon  (m.)  de  serrage. 
Bague  (f.)  de  garniture. 

Pale  (f.)  d'une  roue  hydrauli- 

que ;  Aube  (f.) 
Pale  (f.)  cyclo'idale. 
Roue  (f.)  de  projection. 
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Paddle-box  (s.) 
Paddle-steamer  (s.) 

to  Paint  (v.);  to  Coat  (v.)  with 

paint. 
Paint  (s.)  (Acid-proof). 

—  (Insulating). 
Palification(s.);  Pile-driving  (s.) 

Palisade  (f.);  Stockade  (s.) 

Palisaded  (adj.) 

Palisading  (s.) ;  Stockade-work 

(s.) 

Panel  (s.)  (Intermediate). 

—  (Machine). 

—  (Middle). 

-  (Side). 

—  (Switchboard). 

Pantelegraph(s.);  Copying  te- 
legraph (s.) 
Pantelephon  (s.) 
Pantograph  (s.) 

Pantometer  (s.) 

Paper  (s.) 

—  (Albumin). 

—  (Asbestos). 

—  (Blotting). 

—  (Drawing);  Design  paper  (s.) 

—  (Emery) ;  Glass-paper  (s.) 

-  (Filtering) ;  Filter-paper  (s.) 

—  (Gutta-percha). 

—  (Heliographic). 

—  (Impregnated). 

—  (Isolac). 

—  (Japanese). 

—  (Letter);  Post-paper  (s.) 

—  (Litmus). 

—  (Manilla). 

—  (Megohmit). 

—  (Packing). 

—  (Perforated). 


Tamburp  (m.)  della  ruota. 
Piroscafo  (m.)  a  ruote;  Vapo- 

re  (m.)  a  ruote. 
Pitturare;  Tingere. 

Vernice  (f.)  o  Pittura  (f.)  anti- 

acida. 
Colore  (m.)  isolante ;  Pittura 

(f.)  isolante. 
Paliflcazione  (f.) 


Palizzata  (f.) 

Palizzato. 

Trinceramento  (m.)  paliflcato. 


Scomparto  (m.)  intermedio. 
Scomparto  (m.)  delle  macchi- 

ne. 

Scomparto  (m.)  centrale. 
Scomparto  (m.)  laterale. 
Scomparto  (m.)  del  quadro  di 

distrihuzione. 
Pantelegrafo  (m.) 

Pantelefono  (m.) 
Pantografo  (m.) 

Pantometro  (m.) 

Garta  (f.) 

Carta  (f.)  albuminata. 

Carta  (f.)  di  amianto. 

Garta  (f.)  sugante. 

Carta  (f.)  da  disegno. 

Garta  (f.)  smerigliata;  Carta 
vetrata. 

Carta  (f.)  da  flltri ;  Carta  (f.) 
da  flltrare. 

Foglio  (m.)  di  guttaperca. 

Carta  (f.)  eliograflca. 

Carta  (f.)  impregnate. 

Carta  (f.)  isolante  verniciata. 

Carta  (f.)  del  Giappone. 

Carta  (f.)  da  lettere. 

Carta  (f )  di  tornasole  ;  Carta 
di  laccamuffa. 

Carta  (f.)  di  Manilla. 

Carta  (f.)  di  megomite. 

Carta  (f.)  da  imballaggio;  Car- 
ta (f.)  da  pacchi. 

Carta  (f.)  perforate 
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Radkasten  (m.) 
Raddampfer  (m.) 

Anstreichen. 

Saurebestandiger  Anstrich  (m) 
Isolierfarbe  (f.) 

Verpfahlung  (f.);  Pfahlschlag- 
ung  (f.);  Pfahlsetzen  (n.); 
Pfahlschlagen  (n.) 

Pfahlzaun(m.);  Pfahlhecke  (f.); 
Einpfalung  (f.) 

Pallisadiert ;  Verpallisadiert. 

Pallisadierung  (f.);  Verpallisa- 
dierung  (f.) ;  Pallisadenwerk 
(n.);  Pallisadenlinie  (f.) 

Zwischenfeld  (n.) 

Maschinenfeld  (n.) 

Mittelfeld  (n.) 
Seitenfeld  (n.) 
Schalttafelfeld  (n.) 

Pantelegraph  (m.);  Kopierte- 

legraph  (m.) 
Pantelephon  (n.) 
Pantograph  (m.);  Storchsch- 

nabel  (m.) 
Pantometer  (n.);  Winkelmes- 

ser  (m.) 
Papier  (n.) 
Albuminpapier  (n.) 
Asbestpapier  (n.) 
Loschpapier  m.) 
Zeichenpapier  (n.) 
Schmirgelpapier  (n.);  Glaspa- 

pier  (n.) 
Filtrierpapier  (n.) 

Guttaperchapapier  (n.) 
Lichtpausepapier  (n.) 
Imprugniertes  Papier  (n.) 
Isolackiertes  Papier  <"n.) 
Japanpapier  (n.) 
Rritfpapier  (n.) 
Lackmuspapier  (n.) 

Manillapapier  (n.) 
Megolimitpapier  (n.) 
Packpapier  (n.) 

Durchlochtes  Papier  (n.) 


Tambour  (m.)  de  roue. 
Vapeur  (m.)  a  roues. 

Peintre. 

Peinture  (f.)  antiacide. 

Couleur  (m.)  isolante;  Peintu- 
re (f.)  isolante. 
Paliflcation  (f.);  Pilotage  (m.) 

Palissade  (f.);  Gldture  (f.)   de 

palis. 
Palissade. 
Palissadement  (m.) 


Panneau  (m.)  intermediaire. 
Panneau  (m.)  des  machines. 

Panneau  (m.)  du  milieu. 
Panneau  (m.)  lateral. 
Panneau  (m.)  de  tableau  de 

distribution. 
Pantelegraphe  (m.) 

Pantelephone  (m.) 
Pantographe  (m.) 

Pantometre  (m.) 

Papier  (m.) 

Papier  (m.)  albumine. 

Papier  (m.)  d'asbeste. 

Papier-buvard  (m.) 

Papier  (m.)  a  dessiner. 

Papier  (m.)  a  1'erneri;  Papier 

(m.)  de  verre. 
Papier  (m.)  a  flltrer. 

Papier  (m.)  de  guttapercha. 
Papier  (m.)  beliographique. 
Papier  (m.)  impregne. 
Papier  (m.)  isolant  laque. 
Papier  (m.)  japonais. 
Papier  (m.)  a  lettres. 
Papier  (m.)  de  tournesol. 

Papier  (m.)  manille. 
Papier  (m.)  megohmite. 
Papier  (m.)  d'emballage. 

Papier  (m)  perfore. 
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Paper  (s.)  (Tracing). 

—  (Wove):  Vellum-paper  (s.) 
Paper-cutting-machine  (s.) 

Paper-filter  (s.) 
Paper-manufactory  (s.) 

Parabola  (s.) 

—  of  a  higher  degree. 

—  (Cubic). 

—  (Neil's). 

Parabolic  (adj.);  Parabolical 
(adj.) 

—  conoid  (s.) ;  Paraboloid  (s.) 

—  mirror  (s.) 

—  motion  (s.) 
Paraboloid  (s.) 

—  (Elliptical). 

-  (Hyperbolical). 
Paracentric  (adj.);  Paracentri- 
cal (adj.) 

Parachute  (s.) 

Paracircular  electro -magnet 

(s.) 
Paradox  (s.)  (Magnetical). 

Paraffine  (s.) 
Paraffine-candle  (s.) 
Paraffine-oil  (s.) 
Parallactic  error  (s.) 

Parallax  (s.)  (Astron.) 

—  of  the  cross-wire. 

—  (Annual). 

—  (Diurnal) ;  Geocentric  paral- 
laxe  (s.) 

—  (Heliocentric). 

—  (Horizontal). 
Parallel  (s.)  (Geom.) 

—  ( s. ) ;    Parallel    circle    (  s. ) 
(Astron.) 

—  of  latitude. 

-  (adj.) 

—  arrangement  (s.) 

-  bars  (s.  pi.) 

—  motion  (s.) 


Carta  (f.)  da  ricalcare. 

Carta  (f.)  velinn. 

Macchina  (f.)  per  tagliare   la 

carta. 

Filtro  (m.)  di  carta. 
Cartiera  (f.) 

Parabola  (f.) 

Parabola  (f.)  di   grndo   supe- 

riore. 

Parabola  (f.)  cubica. 
Parabola  (f.)  di  Neil. 
Parabolico. 

Paraboloide  (m.)  di  rivoluzio- 

ne. 

Specchio  (m.)  parabolico. 
Moto  (m.)  parabolico. 
Paraboloide  (m.) ;  Conoide  (m.) 

parabolico. 

Paraboloide  (m.)  elittico. 
Paraboloide  (m.)  iperbolico. 
Paracentrico. 

Paracadute  (m.) 
Elettromagnete  (m.)  con  ca- 

micia. 
Paradosso  (m.)  magnetico. 

Parafflna  (f.) 
Candela  (f.)  di  parafflna. 
Olio  (m.)  di  parafflna. 
Errore  (m.)  di  parallasse  nella 

lettura. 
Parallasse  (f.) 
Parallasse  (f.)  dei  flli. 
Parallasse(f.)  annuale o  annua. 
Parallasse   (f.)   diurna  o   g'e°- 

centrica. 

Parallasse  (f.)  eliocentrica. 
Parallasse  (f.)  orizzontale. 
Parallela  (f.);  Linea  (f.)  paral- 

lela. 
Parallelo  (in.) 

Parallelo  (m.)  di  latitudine. 

Parallelo. 

Collegamento  (m.)  in   circuit! 

paralleli. 
Aste  (f.  pi.)  guidatrici  del  pa- 

rallelogrammo 
Movimento  (m.)  parallelo. 
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Calquierpapier  (n.);  Pauspapier 

(n.) 

Velinpapier  (n.) 
Papierschneidemaschine  (f.) 

Papierfllter  (n.) 
Papierfabrik  (f.) 

Parabel  (f.) 

Parabel  (f.)  hoherer  Ordnung. 

Kubische  Parabel  (f.) 
Neilsche  Parabel  (f.) 
Parabolisch. 

Umdrehungsparaboloiid  ( n. ) ; 

Rotationsparaboloi'd  (n.) 
Parabolischer  Spiegel  (m.) 
Parabolische  Bewegung  <f.) 
Paraboloid  (n.);  Paraboloid  (n.) 

Elliptisches  Paraboloid  (n.) 
Hyperbolisches  Paraboloid  (n.) 
Paracentrisch. 

Fallschirm  (m.) 
Paracircularer     Elektroma- 

gnet  (m.) 
MagnetischesParadox(n.;;  Ma- 

gnetisches  Paradoxon  (n.) 
Paraffin  (n.) 
Parafflnkerze  (f.) 
Parafflnol  (n.) 
Parallaktischer    Ablese'ehler 

(m.) 

Parallaxe  (f.) 
Fedenkreuzparallaxe  (f.) 
Jahrliclie  Parallaxe  (f.) 
Tagliche  Parallaxe  (f.) ;  Geo- 

centrische  Parallaxe  (f.) 
Heliocentrische  Parallaxe  (f.) 
Horizontal -Parallaxe  (f.) 
Parallels  (f.);  Porallellinie  (f.) ; 

Gleichlauflinie  (f.) 
Parallel  (m.);  Parallelkreis(m.) 

Breitenparallel  (m.) 
Parallel. 
Parallelschaltung  (f.) 

Parallelstangen  ( f .  p.)  des 
Watt'schen  Parallelogramms. 
Parallelbewegung  (f.) 

WEBBER. 


Papier  (m.)  a  calquer. 

Papier  (m.)  velin. 

Goupeuse  (f.);  Machine  (f.)  a 
couper  le  papier. 

Filtre  (m.)  en  papier. 

Papeterie  (f.) ;  Usine  (f.)  a  pa- 
pier. 

Parabole  (f.) 

Parabole  (f.)  d'ordre  ou  de  de- 
gre  superieur. 

Parabole  (f.)  cubique. 

Parabole  (f.)  de  Neil. 

Parabolique. 

Parabolo'ide  (m.)  de  revolution. 

Miroir  (m.)  parabolique. 
Mouvement  (m.)  parabolique. 
Parabolo'ide  (m.) 

Paraboloide  (m.)  elliptique. 
Parabolo'ide  i  m.)  hyperbolique. 
Paracentrique. 

Parachute  (m.) 
Electroaimant  (m.)  paracircu- 

laire. 
Paradoxe  (m.)  magnetiqne. 

Parafflne  (f.) 
Bougie  (f.)  de  parafflne. 
Huile  (f.)  de  parafflne. 
Erreur  (m.)  parallactique  de 

lecture. 
Parallaxe  (f.) 
Parallaxe  (f.)  du  reticule. 
Parallaxe  (f.)  annuelle. 
Parallaxe  (f.)  diurne  ou  geo- 

centrique. 

Parallaxe  (f.)  heliocentrique. 
Parallaxe  (f.)  horizontale. 
Parallele  (r.);  Ligne  (f.)  paral- 

lele. 
Parallele  (m.) 

Parallele  (m.)  de  latitude. 

Parallel. 

Assemblage  (m.)  en  arcs  pa- 

ralleles. 
Tiges  (f.  pi.)  du  parallelogram- 

me. 
Mouvement  (m.)  parallele. 
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Parallel  motion  saft  (s.) 
Parallelism  (ra.) 
Parallelogram  (s.) 

—  of  acceleration. 

—  of  forces. 

—  of  velocities. 

-  of  Watt. 

Parallelepiped  (s.) ;  Parallelo- 
pipedon  (s.) 

—  of  forces. 

—  (Fresnel's). 

—  (Oblique). 

—  (Rectangular). 

-  (Right). 
Paramagnetic  (adj.) 
Paramagnetism  (s.) 
Parameter  (s.) 

Parasitical  currents  (s.  pi.) ; 
Eddy  currents  (s.  pi.) ;  Fou- 
cault  currents  (s.  p.) 

Parchment  (s) 

—  (Animal). 

—  (Vegetable). 
Parchment- diaphragm  (s.) 
Parchmentised  paper  (s.) 
Parker's  Fountain  Pen  (s.) 

Partial  admission  (s.) 
-  turbine  (s.) 

—  derivative  (s.) 

—  explosion  (s.) 

—  vacuum  (s.) 
Passage  (s.) 

—  over  a  river. 

—  (Covered). 

Passing  (s.)  from  one  to  the 

other  line  (Railw.) 
Passive  catch  (s.) 

—  displacement    (s. )    of    the 
catch. 


Albero  (m.)  del  parallelogram- 
mo. 
Parallelismo(m.);  Paralelismo 

(m.) 
Parallelogrommo  (m.);  Paral- 

lelogramma  (m.) 
Parallelogrammo  (m.)  delle  ac- 

celerazioni. 
Parallelogrammo    (m.)   delle 

forze. 
Parallelogrammo   (m. )    delle 

velocita. 
Parallelogrammo  (m.)  artico- 

lato  di  Watt. 
Parallelepipedo  (m.) 

Parallelepipedo  (m.)  delle  for- 
ze. 
Parallelepipedo  (m.)di  Fresnel. 

Parallelepipedo  (in.)  obliquo. 
Parallelepipedo    (m.)    rettan- 

golo. 

Parallelepipedo  (m.)  retto. 
Paramagnetico. 
Paramagnetismo  (m.) 
Parametro  (m.) 
€orrenti  (f.  pi.)  di  Foucault ; 

Gorrenti  (f.  pi  )  parassite. 

Pergamena   (f.) ;   Cartapecora 

(f.) 

Pergamena  (f.)  animale. 
Pergamena  (f.)  vegetale. 
Membrana  (f.)  di  pergamena. 
Carta  (f.)  pergarnenata. 
Penna  (f.)  stilograflca  Parker. 

Distribuzione  (f.)  parziale. 
Turbina   (f.)   a   distribuzione 

parziale. 

Derivata  (f.)  parziale. 
Esplosione  (f.)  parziale. 
Vuoto  (m.)  parziale. 
Passaggio  (in.) 
Passaggio  (m.)  di  flume. 

Passaggio  (m.)  coperto. 
Passaggio  (m.)  da  una  linea 

ad  un'altra. 
Dente  (m.)  passive. 
Spostamento  (m.)  passive  del 

dente. 
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Parallelbewegungswelle    (f.) ; 

Fiirhrungsweile  (f.) 
Parallelismus  (m.);  Paralleli- 

tat  (f.) 
Parallelogramm  (n.) 

Parallelogramm  (n.)  der  Besch- 
leunigungen. 

Krafteparallelogramm  (n.);  Pa- 
rallelogramm (n.)  derKrafte. 

Gesch  windigkeitsp  a  r  a  1 1  e  1  o- 
gramm  (n  ) 

Watt'sches  Parallelogramm 
(n.) 

Parallelepipedon  (n.) 

Krafteparallelipipedon  (n.) 

Fresnel'sches  Parallelepipe- 
don (n.) 

Schiefes  Parallelepipedon  (n.) 
Rechtwinkliges  Parallelepipe- 
don (n.) 

Gerades  Parallelepipedon  (n.) 
Paramagnetisch. 
Paramagnetismus  (m.) 
Parameter(m.);  Parameter  (n.) 
Foucault'sclie  Strome  (m.  pi.); 
Wirbelstrome  (m.  pi.) 

Pergament  (n.) 

Tierisches  Pergament  (n.) 
Vegetablisclies  Pergament  (n.) 
Pergamentmembran  (f.) 
Pergamentiertes  Papier  (n.) 
Parker's  Fiillhalter  (m.) 

Teilweise  Beaufschlasung  (f.) 
Partialturbine  (f.) 

Partielle  Derivirte  (f.) 

Teilexplosion  (f.) 

Unterdruck  (m.) 

Gang  (m.);  Durchgang  (m.) 

Flussiibergang(m.);Flussuber- 

fahrt  (f.) 

Gedeckter  Durchgang  (m.) 
(Jebergang    ( m. )    von    einer 

Bahn  zur  andern. 
Passiver  Mitnehmer  (m.) 
Passive  Verdrangung  (f.)  der 

Klinke. 


Arbre  (m.)  du  parallelogram- 

me. 
Parall^lisme  (m.) 

Parallelogramme  (m.) 

Parallelogramme  (m.)  des  ac- 
celerations. 

Parallelogramme  (m.)  des  for- 
ces. 

Parallelogramme  (m.)  des  vi- 
tesses. 

Parallelogramme  (m.)  articule 
de  Watt. 

Parallelepipede  (m.);  Paralle- 
lipipede  (m.) 

Parallelepipede  (m.)des  forces. 

Parallelepipede  (m.)   de  Fre- 

snel. 

Parallelepipede  (m.)  oblique. 
Parallelepipede    (m.)    rectan- 

gulaire. 

Parallelepipede  (m.)  droit. 
Paramagnetique. 
Paramagnetisme  (m.) 
Parametre  (m.) 
Gourants  (m.  pi.)  de  Foucault. 


Parchemin  (m.);  Parchemin 
animal. 

Parchemin  (m.)  animal. 

Parchemin  (m.)  vegetal. 

Membrane  (f.(  en  parchemin. 

Papier  (m.)  parchemine. 

Plume  (f.)  stylographique  Par- 
ker. 

Injection  (f.)  partielle. 

Turbine  (f.)  partielle. 

Derivee  (f.)  partielle. 
Explosion  (f.)  partielle. 
Vide  (m.)  partiel. 
Passage  (m.) 
Passage  (m.)  de  riviere. 

Passage  (m.)  couvert. 
Passage  (m. )  d'une  ligne  a  une 

autre. 

Taquet  (m.)  passif. 
Refoulement  (m.)  passif  du  cli- 

quet. 
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Passivity  (s.);  Passive  state  (s.) 
of  metals. 

—  of  iron. 

Pastil  (s.);  Pastel  (s.) 

Paternoster-work  (s.);    Chain- 
pump-work  (s.) 

Patent  (s.) 

—  spring-steam-gauge  (s.) 
Path  (s.)  (Crank). 

—  (Roller). 

-  (Straight). 

Patina  (s.) 

Patten  (s.);  Rail-foot(s.)  (Railw.) 

—  of  a  chair. 

Pattern  (s.);  Model  (s.)  (Techn.) 


—  (Die). 

—  (Frame). 

Pattern-store  (s.) 

Pattinson's  method  (s.);  Pattin- 

sons's  process  (s.);  Pattinsoni- 

zing  (s.) 

to  Pattinsonize  (v.) 
Pauses  (s.  pi.)  (Electr.) 
to  Pave  (v.;;   to  Lay  (v.)  a  pa- 
vement. 

—  with  tiles. 

Pavement  (s.) ;  Paved  floor  (s.) 

—  (Asphalt). 
-  (Block). 

—  (Brick). 

—  (Checker-work). 

—  (Diamond). 


(Herring-bone). 
(Iron). 


Passivita  (f.)  d'un  metallo. 

Passivita  (f.)  del  ferro. 
Pastello  (in.);  Colori  <m.  pi.)  a 

pastelio. 
Paternostro(m.);  Bindolo  (m.) 


Patente(f.);  Brevetto  (m.)  d'in- 

venzione;  Privativa  (f.) 
Manometro  <m.)   camoione    a 

molla. 
Traiettoria  (f.)  della  manovel- 

la. 
Rotaia  (f.)  o  corona  (f.)  di  scor- 

rimento  delle  piattaforme. 
Traiettoria  (f.)  rettilinea. 
Patina  (f.) 
Base  (f.)  della    rotaia;   Piede 

(m.)  della  rotaia. 
Suola  (f.)  di  cuscinetto;  Patti- 

no  (m.)  di  cuscinetto. 
Modello(m.);  Campione  (m.); 

Calibro  (m.);  Sagoma  (f.) 

Modello  (m.)  per  la  matrice. 
Modello  (m.)  dell'incastellatu- 

ra. 

Sala  (f.)  dei  modelli. 
Pattinsonaggio  (m.);  Processo 

(rn.)  Pattinson  ;  Metodo  (m.) 

di  Pattinson. 

Pattinsonare. 

Pause  (f.  pi.)  elettriche. 

Pavimentare. 

Ammattonare. 

Pavimento  (m.);  Pavimentazio- 

ne  (f.) 

Pavimento  (m.)  d'asfalto. 
Pavimento  (m.)  di  legno. 

Puvimento  (m.)  di  mattoni. 
Ammattonato  (m.)  a  scacchi. 
Pavimento  (m.)  a  rombi. 


Ammattonato  (m.)  a  coltello 

a  spina. 
Pavimento  (m.)  di  ferro. 
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Passivitat  (f.);  Passiver  Zust- 

and  (m.)  der  Metalle. 
Passivitat  (f )  des  Eisens. 
Pastel  1  (n.);  Pastellfarbe  (f.) 

Paternosterwerk  (n.);  Rosen- 
kranzmimle  (f.);  Beckerwerk 
(n.) ;  Eimerkunst  (f.) ;  Kasten- 
kunst  (f.) 

Patent  (n.) 

Patentfedermanometer  (n.) 
Kurbelvveg  (m.) 
Laufkranz  (in.) 

Gerade  Balm  (f.) 
Patina  (f.) 
Schienenfuss  (m.) 

Stuhlfuss  (m.);  Stuhlplatte  (f.) 

Modell  (n.);  Muster  (n.);  Scha- 
blone  (f.);  Lehre  (f.) 

Gesenkmodell  (n.) 
Rahmenmodell  (n.) 

Modellboden  (m.) 

Pattinsonieren  (n  );  Pattinson- 
process  (m.);  Pattinson'sches 
Verfahren  (n.);  Krystallisie- 
ren  (n.)  des  Bleies. 

Pattinsonieren. 

Elektrische  Pausen  (f.  pi.) 

Pflastern. 

Flatten;  Mit  Flatten  belegen. 
Pflaster  (n.);   Pflasterung  (f.) ; 

Pflasterfussboden  (m.) 
Asphaltpflaster  (n.) 
Holzpflaster  (n.);  Klotzpflaster 

Backsteinpflaster  (n  ) ;  Ziegel- 

pflaster  (n.) 
Pflaster  (n.)  in  Schachbretver- 

band. 
Pflaster   (n.)    in    Schiagever- 

band;  Pflaster  (n.)in  Hauten- 

verhand. 
Pflaster   (n,)  in   Fischgraten- 

verband. 
Eisenpflaster  (n.) 


Passivite  (f.);  Etat  (m.)  passif 
d'un  metal. 

Passivite  (f.)  du  fer. 

Pastel  (m.);  Couleur  (m.)  a  pa- 
stel. 

Paternotre  (m.);  Chapelet  (m.) 


Patente  (f.);  Brevet  (m.)  d' in- 
vention. 

Manometre  (m.)  a  ressort  bre- 
vete. 

Trajet  (m.)  de  la  manivelle. 

Pate-bande  (f.)  de  roulement ; 

Gercle  (m.)  de.  roulement. 
Trajectoire  (m.)  rectiligne. 
Patine  (f.) 
Patin  (m.)  de  rail. 

Patin  (m.)  de  coussinet. 

Modele  (m.);  Echantillon  (m.); 

Calibre  (m.);   Gabarit  (m.); 

Jauge  (m.) 

Modele  (m.)  de  matrice. 
Modele  (m.)  de  bati. 

Salle  (f.)  des  modeles. 
Pattinsonage  (m.) 


Pattinsoner. 

Pauses  (f.  pi.)  electriques. 

Paver. 

Paver  de  carreaux. 
Pavement  (m.);  Pav6  (m.^ 

Pave  (m.)  d'aspbalte. 

Pave  (m.)   en   oois ;  Plancher 

(m.);  Parquet  (m.) 
Pave  (m.)  en  briques. 

Carrelage  (m.)  en  echiquier. 

Pavement   (m.)    de    carreaux 
ranges  en  losange. 

Garrelage  (m.)  en  feuilles  de 

fongere. 
Pavement  (m.)  en  fer. 
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Pavement  (s.)  (Marble-flag). 

—  (Mosaic) ;  Mosaic  floor  (s.) 

-  (Stone). 

Paving  (s.);  Flooring  (s.) 

-  (Asphalt). 

—  (Cement-flag). 

—  (Concrete). 

-  (Dry). 

—  (Mortar). 

—  (Open). 

Pavior  (s.X;  Pavier  (s.) 

Pawl  (s.);  Paul  (s.);  Detent  (s.) 

—  (Descent  (s.)  of). 

—  (Lever  (s.)  with). 

P.D.  (Abbreviation  for  « poten- 
tial difference*). 
Pea-coal  (s.) 

Peacock  coal  (s.) 
Peat  (s.) 

—  (Bituminous). 

-  (Dug). 

—  (Dredged). 

-  (Earthy). 

—  (Fibrous), 

—  (Hand-cut). 

—  (Machine-cut). 

-  (Moulded). 

—  (Mouldy). 

—  (Pitch). 

—  (Pressed). 

Peat-bog  (s.);  Peat-moss  (s.) 
Peck's-piston  packing  (s.) 

Pedal  (s.) 
Peg  (s.) 

Pencil  (s.)  (Indicator). 
Pencil-guide  (s.) 
Pendulum  (s.) 


Pavimento  (m.)  di  marmette ; 

Pavimento  (m.)  di  marmo. 
Pavimento  (m.)  in  mosaico. 

Payimento  (m.)  di  pietra;  Sel- 
ciato  (m.);  Lastricato  (m.) 

Pavimento  (m.) ;  Pavimenta- 
zione (f.) 

Pavimentazione  (f.)  in  asfalto. 

Pavimentazione  (m.)  a  matto- 
nelle  di  cemento. 

Pavimento  (m.)  a  smalto. 

Acciottolato  (m.)  a  secco. 

Acciottolatq  (m.)  con  malta. 

Pavimentazione  (f.)  allo  sco- 
perto. 

Pavimentatore  (m.) 

Nottolino  (m.);  Saltarello  (m.) 


Spostamento  (m.)  passive  del 
dente. 

Leva  (f.)  a  nottolino. 

Abbreviazione  di  «Differenza 
di  potenziale  ». 

Carbone  (m.)  pisello ;  Carbo- 
nella  (f.) ;  Minuto  (m.) 

Carbone  (m.)  lucente. 

Torba  (f.) 

Torba  (f.)  grassa. 

Torba  (f.)  scavata. 

Torba  (f.)  scavata  colla  draga. 

Torba  (f.)  terrosa. 

Torba  (f.)  flbrosa. 

Torba  (f.)  scavata  a  mano. 

Torba  (f.)  scavata  con  mac- 
china. 

Torba  (f.)  stampata. 

Torba  (f.)  fangosa. 

Torba  (f.)  nera  bituminosa. 
Torba  (f )  compressa. 
Torbiera  (f.) 
Guarnizione  (f.)  da    stantuffo 

di  Peck. 
Pedale  (m.) 

Cliiuvetta(f.);  Copiglia(f.);  Tac- 

chetto  (m.) 

Matita  (f.)  dell'  indicatore. 
Guida  (f.)  della  matita. 
Pendolo  (m.) 
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Marmorfliesenpflaster  (n.) 

Mosaikfussboden  (m.);  Mosaik- 

pflaster  fn.) 
Steinpflasten  (n.) 

Pflasterung  (f.);  Pflastern  (n.) 

Asphaltierung  (f.) 

Pflastern  (n.)  mit  Cernentflie- 

sen. 

Betonfusshoden  (m.) 
Trockenpflaster  (n.) 
Mortelpflaster  (n.) 
Pflastern  (n.)  im  Freien. 

Steinsetzer(ra.);  Pflastersetzer 

(m.);  Steinleger  (m.) 
Sperrhaken  (m.) ;  Sperrklinke 

Sperrkegel  (m.) 

Passive  Verdrangung  (f.)  der 

Klinke. 

Klinkhebel  (m.) 
Zeichen   fiir  «  Potentialdiffe- 

renz  ». 
Erbskohle  (f.);  Griesskohle  (f.); 

Perlkohle  (f.) 
Glanzkohle  (f.) 
Torf  (m.) 
Specktorf  (m.) 
Stiichtorf  (m.) 
Baggertorf  (m.) 
Erdtorf  (m.) 
Fasertorf  (m.) 
Handtorf  (m.) 
Maschinentorf  (m.) 

Streichtorf  (m.) 
Modertorf  (m.) 

Petchtorf  Cm.) 

Presstorf  (m.) 

Fasertorf  (f.) 

Pecksche  Kolbenliderung  (f.) 

Fussbrett  (n.) ;  Fusstritt  (m.); 

Tritt  (m.) 
Splint  (m.);  Nase  (m.);  Knagge 

(f-) 

Indikatorschreibstift  (m.) 
Sen reibstiftfuh rung  (f.) 
Pendel  (n.) 


Pave  (m.)  de  carreaux  de  mar- 

bre. 
Pavement  (m.)  mosa'ique. 

Pavement  (m.)  de  pierre. 
Pavage  (m.) 

Pavage  (m.)  en  asphalt. 
Pavement   (m.)   de    carreaux 

en  ciment. 

Pavement  (m.)  en  beton. 
Pave  (m.)  a  sec. 
Pave  (m.)  a  bain  de  mortier. 
Pavement  (m.)  a  decouvert. 

Paveur  (m.);  Garreleur  (m.) 

Cliquet  (m.);  Declic  (m.) ;  Cro- 
chet (m.)  d'arret;  Dent  (f.) 
de  loup. 

Ref9ulement  (m.)  passif  du 
cliquet. 

Levier  (m.)  a  cliquet. 

Abreviation  de  «  Difference 
de  potentiel. 

Menu  (m.) 

Charbon  (m.)  luisant. 

Tourbe  (f.) 

Tourbe  (f.)  grasse. 

Tourbe  (f.)  piquee  a  la  beche. 

Tourbe  (f.)  draguee. 

Tourbe  (f.)  terreuse. 

Tourbe  (f.)  flbreuse. 

Tourbe  (f.)  extraite  a  la  main. 

Tourbe  (f.)  extraite  a  la  ma- 
chine. 

Tourbe  (f.)  moulee. 

Tourbe  (f.)  boueuse  ou  fan- 
geuse. 

Tourbe  (f.)  poisseuse. 

Tourbe  (f.)  comprirnee. 

Tourbiere  (f.J 

Garniture  (  f. )  de  piston  de 
Peck. 

Pedale  (f.) 

Glavette  (f.) ;  Clef  (f.) ;  Taquet 

(m.);  Came  (f.)  de  detente. 
Crayon  (m.)  d'indicateur. 
Guide  (f.)  du  style. 
Pendule  (m.) 
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Pendulum  (s.)  (Amplitude  (s.) 
of  oscillation). 

—  (Balistic). 

—  (Circular). 

—  (Compensating). 

—  (Compensation). 

—  (Conical);  Governor  (s.)  of 
Watt. 


—  (Double). 

—  (Hydrometrical). 

—  (Hydrometric  compound). 

—  (Oscillations  (s.  pi.)  of  the). 

—  (Revolving). 
Pendulum-rod  (s.) 
Pendulum-saw  (s.) 
Percentage  (s.)  of  ash. 

—  of  clinker. 

—  of  moisture. 

—  of  water. 

Perforated  armature  (s.)(Elctr.) 

—  core  disc  (s.)  (Electr.) 

—  feed«  pipe  (s.) 

—  plate  grate  (s.) 

Period  (s.) 

—  of  admission. 

—  of  combusti9n. 

—  of  compression. 

—  of  expansion. 

—  slow  or  incomplete  combu- 
stion. 

—  (Admission). 

—  (Exhaustion). 

—  (Inside-lead). 

—  (Outside-lead). 

Periphery  (s.) 

—  (Velocity  (s.)  at  the). 
Periphery-angle  (s.) 
Permanency  (s.)  (Mech.) 
Permanent  gas  (s.) 

—  elongation  (s.) 

—  magnet  (s.) 


Ampiezza  (f.)  deH'oscillazione 

del  pendolo. 
Pendolo  (m.)  balistico. 
Pendolo  (m.)  circolare. 
Pendolo  (m.)  compensate. 
Pendolo  (m.)  a  cornpensazione 

o  compensatore. 
Pendolo  (m.)  conico;  Regola- 

tore  (m.)  a  forza  centrifuga. 


Pendolo  (m.)  doppio. 
Pendolo  (m.)  idrometrico. 

Pendolo  (m.)  idrometrico  com- 

pqsto. 

Oscillazioni  (f.  pi.)  del  pendolo. 
Pendolo  (m.) 
Asta  (f.)  di  pendolo. 
Sega  (f.)  a  pendolo 
Percentuale  (m.)  di  cenere. 
Percentuale  (m.)  di  scorie. 
Percentuale  (m.)  di  umidita. 
Percentuale  (m.)  d'acqua. 
Armatura  (f.)  a  fori;  Indotto 

(m.)  a  fori. 
Disco   (m.)  forato   dell' arma- 

tura. 
Distributor  (m.)  della  alimen- 

tazlone. 
Piano  (m.)  di  graticola  perfo- 

rata. 

Periodo  (m.) 

Periodo  (m.)  d'ammissione. 
Periodo  (m.)  di  combustione. 
Periodo  (m.)  di  compressione. 
Periodo  (m.)  d'espansione. 
Periodo  (m.)  della  combustio- 
ne a  fuoco  lento. 
Periodo  (m.)  d'ammissione. 
Periodo  (m.)  d'evacuazione. 
Periodo    (m.)    d'anticipazione 

alia  scarica. 
Periodo    (m.)    d'anticipazione 

all'introduzione. 
Periferia  (f.);  Circonferenza  (f.) 
Velocita  (f.)  periferica. 
Angolo  (m.)  alia  periferia. 
Permanenza  (f.) 
Gas  (m.)  permanente. 

Allungamento(m.)  permanen- 
te. 
Magnete  (m.)  permanente. 
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Pendelausschlag  (m.) 

Ballistisches  Pendel  (n.) 
Kreispendel  (n  ) 
Kompensiertes  Pendel  (n.) 
Kompensationspendel  (n.) 

Kom'sches  Pendel  (n.);  Centri- 
fugalregolator  (m);  Sen  wung- 
kugelregulator  (m.) 

Doppeltes  Pendel  (n.) 
Hydrometrisches  Pendel  (n.) ; 

Stromquadrant  (m.) 
Zusammengesetztes    hydro- 

metrisches  Pendel  (n.) 
Pendelschwingungen  (f.  pi.) 
Rotierendes  Pendei  (n.) 
Pendelstange  (f.) 
Pendelsage  (f.) 
Aschengehalt  (m.) 
Schlackengehalt  (m.) 
Feuchtigkeitsgehalt  (m.) 
Wasser  ire  halt  (m.) 
Geiocliter  Anker  (in.) 

Gelochte  Ankerscheibe  (f.) 
Speiserohrverteiler  (m.) 
Durchborhte  Rostplatte  (f.) 

Periode  (f.) 

Einstromungsperiode  (f.) 
Verbrennungsperiode  if.) 
Kompressionsperiode  (f.) 
Expansionsperiode  (f.) 
Schwelperiode  (f.) 

Admissionsperiode  (f.) 
Exhaustionsperiode  (f.) 
Periode  (f.)  des  innern  Vorei- 

lens. 
Periode  (f.)  des  aussern  Vorei- 

lens. 

Peripherie  (f.) ;  Umfang  (m.) 
Peripheriegeschwindigkeit  (f.) 
Peripheriewinkel  (m.) 
Beharrungszustand  (m.) 
Permanentes  Gas  (n) ;  Bestan- 

diges  Gas  (n.) 
Bleibende  Dehnung  (f.) 

Permanenter  Magnet  (m.) 


Nutation  (f.)  du  pendule. 

Pendule  (m.)  balistique. 

Pendule  (m.)  circulaire. 

Pendule  (m.)  compense. 

Pendule  (m.)  a  compensation 
ou  compensateur. 

Pendule  (m.)  conique;  Regula- 
teur  (m.)  a  force  centrifuge ; 
Moderateur  (m.)  a  force  cen- 
trifuge. 

Pendule  (m.)  double. 

Pendule  (m.)  hydrometrique. 

Pendule   (m.)   hydrometrique 

compose". 

Oscillations  (f.  pi.)  du  pendule. 
Pendule  (m.) 
Tige  (f.)  du  pendule. 
Scie  (f.)  a  pendule. 
Teneur  (f.)  en  cendres. 
Teneur  (f.)  en  scories. 
Teneur  (f.)  en  humidit& 
Teneur  (f.)  en  eau. 
Armature  (f.)  foree. 

Bisque  (m.)  fore  de  1'armature. 

Distributeur   (m.)   d'alimenta- 

tion. 
Grille  (f.)  paillasse. 

Periode  (f.) 

Periode  (f.)  d'admission. 

Periode  (f.)  de  combustion. 

Periode  (f.)  de  compression. 

Periode  (f.)  de  detente. 

Periode  (f.)  de  combustion  in- 
complete. 

Periode  (f.)  d'admission. 

Periode  (f.)  d'evacuation. 

Periode  (f.)d'avance  a  1'echap- 
pernent. 

Periode  (f.)  d'avance  a  1'intro- 
duction. 

Peripherie(f.);Circonference(f) 

Vitesse  (f.)  de  peripherie. 

Angle  (m.)  a  la  peripherie. 

Permanence  (f.) 

Gas  (m.)  permanent. 

Allongement  (m.)  permanent. 
Aimant  (m.)  permanent. 


PER 


English 


Italian 


Permeability  (s.)  (Magnetic). 
Permutation  (s.) 
Permutator  is.) 

Peroxide  (s.) 
Perpendicular  (adj.) 

—  line  (s.) 

Perpetual  screw  (s.) 

Perspective  (s.) 

—  (Aerial). 

—  (Linear). 

Perturbation  (s.) 

—  (Magnetic). 
Phase  (s.)  (Electr.) 

—  (Difference  (s.)  of). 

—  (Retardation  (s.)  of;. 

—  (Single) 

—  (Three). 

—  (Two). 
Phenomenon  (s.) 

—  (Chemical). 

—  (Physical). 

Phone  (s.)  (Abbreviation   for 

«  Telephone  »). 
Phonograph  (s.) 
Phonometer  (s.) 
Phonophore  (s.) 
Phonoplex  (s.) 
Phonoscope  (s.) 
Phosphate  (s.) 

-  of  magnesia. 

—  of  soda. 

Phosphorescence  (s.) 
Phosphorescent  (adj.) 
Phosphorite  (s.) 
Phosphorus  (s.) 

—  (Amorphous);  Red  phospho- 
rus (s.) 

Photo-electric  (adj.) 
Photo-electricity  (s.) 
Photo-electro-motive  force  (s.) 

Photographer  (s.) 
Photographic  (s.) 


Permeabilita  (f.)  magnetica. 
Permutazione  (f.) 
Permutatore  (m.) ;  Invertitore 

(m.) 

Perossidp  (m.) 
Perpendicolare. 
Perpendicolare  (f.);   Normale 

(f.) 
Vite  (f.)  senza  fine;  Vite  (f.) 

perpetua. 
Prospettiva  (f.) 
Prospettiva  (f.)  aerea. 
Prospettiva  (f.)  lineare. 

Perturbazione  (f.) 
Perturbazione  (f.)  magnetica. 
Fase  (f.) 
Differenza  (f.)  di  fase. 

Ritardo  (m.)  di  fase. 
Monofase;  Monofasico. 
Trifase ;  Trifasico. 
Bifase ;  Difase. 
Fenomeno  (m.) 

Fenomeno  (m.)  chimico. 
Fenomeno  (m.)  fisico. 
Abbreviazione  di  «  Telefono  ». 

Fonografo  (m.) 
Fonometro  (m.) 
Fonoforo  (m.) 
Fonoplex  (m.) 
Fonoscopio  (m.) 
Fosfato  (m.) 

Fosfato  (f.)  di  magnesio. 
Fosfato  (m.)  di  sodio. 

Fosforescenza  (f.) 

Fosforescente. 

Fosforite  (f.) 

Fosforo  (m.) 

Fosforo(m.)  rosso;  Fosforo  (m.) 

amorfo. 
Fotoeiettrico. 
Fotoelettricita  (f.) 
Forza  (f.)  fotoelettromotrice. 

Fotografo  (m.). 
Fotografico. 


German 


French 


Magnetische  Permeabilitat(f.) 
Permutation  (f.) 
Umschalter  (m.) 

Peroxyd  (n.) 
Senkrecht ;  Lotrecht. 
Winkelrechte  (f.);  Normale  (f.); 

Rechtwinklige  Linie  (f.) 
Schraube  (f.)  ohne  Ende. 

Perspektive  (f.) 
Luftperspektive  (f.) 
Linearperspektive  (f.);  Linea- 

re  Perspektive  (f.) 
Storung  (f.) 

Magnetische  Storung  (f.) 
Phase  (f.) 
Phasendifferenz  (f.);  Phasen- 

unterschied  (m.) 
Phasenverzogerung  (f.) 
Einphasen- 
Dreiphasen- 
Zweiphasen- 
Phanomen(n.);  Naturerschein- 

ung  (f.) 
Chemische  Naturerscheinung 

Physikalische  Naturerschein- 
ung (f.) 
Abkiirzung  fur  «  Telephon  ». 

Phonograph  (m.) 

Schallmesser  (m.) 

Phonophor  (n.) 

Phonoplex  (n.) 

Phonoskop  (n.) 

Phosphorsaures  Salz  (n.);  Pho- 
sphat  (n.) 

Magnesiumphosphat  (n.) ;  Pho- 
sphorsaure  Magnesia  (f.) 

Natriumphosphat  (n.);  Pho- 
sphorsaures Natron  (n.) 

Phosphorescenz  (f.) 

Phosphorescierend. 

Phosphorit  (ra.) 

Phosphor  (m.) 

Roter  Phosphor  (m.) ;  Amor- 
pher  Phosphor  (m.) 

Photoelektrisch. 

Photoelektricitat  (f.) 

Photoelektromotorische  Kraft 
(f.) 

Photograph  (in.) 

Photographisch. 


Permeabilite  (f.)  magnetique. 
Permutation  (f.) 
Permutateur  (m.) 

Peroxyde  (m.) 
Perpendiculaire. 
Perpendiculaire  (f.) 

Vis  (f.)  sans  fin. 

Perspective  (f.) 
Perspective  (f.)  aerienne. 
Perspective  (f.)  lineaire. 

Perturbation  (f.) 
Perturbation  (f.)  magnetique. 
Phase  (f.) 
Difference  (f.)  de  phase. 

Retard  (m.)  de  phase. 
Monophase. 
Triphase. 
Dipnase.v 
Phenomene  (m.) 

Phenomene  (m.)  chimique. 
Phenomene  (m.)  physique. 

Abreviation    pour  «  T6ttpho- 

/ie». 

Phonographe  (m.) 
Phonometre  (m.) 
Phonophore  (in.) 
Phonoplex  (m.) 
Phonoscope  (m.) 
Phosphate  (m.) 

Phosphate  (m.)  de  magnesia. 
Phosphate  (m.)  de  soude. 

Phosphorescence  (f.) 

Phosphorescent. 

Phosphorite  (f.) 

Phosphore  (m.) 

Phosphore  (m.)  rouge  ou  amor- 


phe. 
'ho 


Photoelectrique. 

Photoelectricite  (f.) 

Force  (f.)  photoelectromotrice. 

Photographe  (m.) 
Photographique. 
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Italian 


Photography  (s.) 
Photo-litography  (s.) 
Photometer  (s.) 

—  (Dispersion). 
Photometric  (adj.) 
Photometry  (s.) 
Photophone  (s.) 
Photorheometer  (s.) 
Phototypie  (s.) 
Photoxylography  (s.) 
Physics  (s.) 

Physical  (adj.) 

—  action  (s.) 

—  geography  (s.) 

—  phenomenon  (s-) 

Piece  (s.) 

—  of  change. 

—  (Connecting). 

—  (T);  T-joint  (s.) 

Pieces   (s.   pi.)    (Railway-cou- 


—  (s.  pi.)  of  machine. 
Piezoelectric  (adj.) 
Piezometer  (s.) 
Pig-iron  (s.) 
Pilaster  (s.) 

—  (Corner). 

—  (Isolated). 

Pile  (s.)  (Phys.,  Electr.) 

-  ;  Pilot  (s.) 

—  (Border). 

-  (Hollow). 

—  (Screw). 

Pile-driving  (s.);  Pile-working 
(s.;;  Paliflcation  (s.) 

Pile-driving-engine  (s.);  Pile- 
driver  (s.) 

Pile-withdrawing-engine  (s.); 
Pile-withdrawing-lever  (s.) 

Pile-work  (s.) ;  Piling  (s.) 

—  (Deep). 

—  (Group). 

-  (High). 


Fotografia  )f.) 

Fotolitografla  (f.) 

Fotornetro  (m.) 

Fotometro  (m.)  di  dispersion* 

Fotometrico. 

Fotometria  (f.) 

Fotofono  (m.) 

Fotoreometro  (m,) 

Fototipia  (f.) 

Fotoxilografla  (f.) 

Fisica  (f.) 

Fisico. 

Azione  (f.)  flsica. 
Geografia  (f.)  flsica. 
Fenomeno  (m.)  fisico. 

Pezzo  (m.) 

Pezzo  (m.)  di  ricambio. 

Pezzo  (m.)  di  congiunzione. 

Pezzo  (m.)  a  T. 

Organi  (m.  pi.)  d'attacco. 

Parti  (f.  pi.)  di  macchine. 
Piezoelettrico. 
Piezometro  (m.) 
Ferro  (m.)  crudo. 
Pilastro  (m.) 
Pilastro  (m.)  d'angolo. 
Pilastro  (m.)  isolate. 
Pila  (f.);  Elemento  (m.) 

Palo  (m.);  Piuolo  (m.) 
Palo  (m.)  di  circuito. 
Palone  (m.)  forato. 

Palo  (m.)  a  vite. 
Palificazione  (f.) ;    Palaftttatt 
(f.) ;  Palafitta  (f.) 

Battipalo  (m.) 

Macchina  (f. )  per  svellere 
pali. 

Palafltta  (f.);  Paliflcata(f.);  Pa- 

lafittata  (f.) 
Paliflcata  (f.)  a  flor  di  terra. 

Paliflcata  (f.)  a  gruppi. 
Paliflcata  (f.)  alta. 


German 


French 


hotographie  (f.) 

hotolithographie  (f.) 

hotometer  (n);  Lichtmesser(m) 
)ispersionsphotometer  (n.) 
3hotometrisch. 
Photometrie  (f.) 
Jhotophon  (n.) 
^hotorheometer  (n.) 
Jchtdruck  (m.) 
'hotoxylographie  (f.) 
Physik  (f.)-  Naturlehre  (f.);  Na- 

turkunde  (f.) 

hysisch  ;  Physikalisch. 
Physische  Wirkung  (f.) 

hysische  Erdhesclireibung  (f) 

hysikalische   Naturerschein- 

ung  (f.) 

Stuck  (n.);  Teil  (m.) 
irsatzstuck  (n.) 
Verbindungsstiick  (n.) 
r-Stiick  (n.) 
Befestigungsmittel  (n.);  Kuppl- 

ungsvorrichtung  (I.) 
rtaschinenteile  (m.  pi.) 
Piezoelektrisch. 

'iezometer(n.);  Piezometer  (n) 
^oheisen  (n.) ;  Masseleisen  (n.) 
blaster  (m.) 
Hckpilaster  (m.) 
7reistehender  Pilaster  (m.) 


Saule(f.):  Element  (n.);  Batte- 
(f.) 


rie 


Pilot  (m.) ;  Pfahl  (m.) ;  Grund- 

pfahl  (m.);  Grosser  Pfahl  (m.) 
iJordpfahl    (m.) ;    Aussenpfahl 

(m.) 
Hohler  Pfahl  (m.);R6hrenpfahl 

(m.) 

Schraubenpfahl  (m.) 
Sinrammen   (n.)   der    Pfahle ; 

Pfahlschlagung(f.);  Pfahlset- 
,  zen  (n.);  Pfahlschlagen  (n.) 
Rimme  (f.);  Pfahleintreibma- 

schine  (f.) 
:*fahlausneber  (m.)    Auszieh- 

maschine   (f.);   Ausziehebel 

(m.);  Wuchtbaum  (m.) 
?fahlrost  (m.);  Pfahlwerk  (n.); 

Pfahlung  (f.) 
Tiefer  Pfahlrost  (m.);  Grund- 

pfahlrost  (m.) 
jruppenfahlrost  (m.) 
3oher  Pfahlrost  (m.);   Lang- 

pfahlrost  (m.) 


Photographic  (f.) 
Photo-lithographie  (f.) 
Photometre  (m.) 
Photometre  (m.)  de  dispersion. 
Photometrique. 
Photometrie  (f.) 
Photophone  (m.) 
Pnothorheometre  (m.) 
Phototypie  (f.) 
Photoxylographie  (f.) 
Physique  (f.) 

Physique. 

Action  (f.)  physique. 
Geographie  (f.)  physique. 
Ph^nomene  (m.)  physique. 

Piece  (f.) 

Piece  (f.)  de  rechange. 

Piece  (f.)  de  jointure. 

Piece  (f.i  en  T :  Joint  (m.)  a  T. 

Pieces  (f.  pi.)  d'attelage. 

Pieces  (f.  pi.)  de  machine. 
Piezoelectrique. 
Piezometre  (m.) 
Per  (m.)  cru. 
Pilastre  (m.) 
Pilastre  (m.)  cornier. 
Pilastre  (m.)  isole. 
Pile  (f.);  Element  (m.) 

Pilot  (m.);  Pieu  (m.) 
Pilotis  (m.)  de  bordage. 
Pilotis  (m.)  creux. 

Pilotis  (m.)  a  vis. 

Pilotage  (m.);  Paliflcation  (f.) 

Sonnette  (f.) ;  Mouton  (m.) 

Machine  (f.)  a  arracher  les  pi- 
lotis  ou  pieux;  Levier  (m.) 
arrachepieux. 

Pilotage  (m.);  Ouvrage  (m.)  de 
pilotis. 

Pilotage  (m.)  a  niveau  du  ter- 
rain. 

Pilotage  (m.)  en  groupes. 

Pilotage  (m.)  avec  pieux  sail- 
lants. 
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Piles  (s.  pi.)  and  wallings  (s. 

pi.)  of  a  coffer-dam. 
Pilot-lamp  (s.)  (Electr.) 

Pilot- valve-governing  (s.) 
Pillow  (s.)  (Mach.) 

Pillow-block  (s.) 
Pin  (s.)  (Mach.) 


—  of  bent  crank. 

—  (Crank). 

—  (Double). 

Pincers  (s.  pi.) 
Pinion  (s.) 

-  (Bevel). 

—  (Spur). 

Pipe  (s.)  (see  also  Tube). 

—  (Additional). 

-  (Admitting). 

-  (Air). 

—  (Air-suction). 

—  (Ascending). 

—  (Auxiliary). 

—  (Bent). 

—  (Bifurcated). 

—  (Blast). 

—  (Blow-of). 

—  (Branch);  Branching-pipe  (s.) 

—  (By-pass). 

—  (Caoutchouc). 

—  (Circulating). 

—  (Collecting). 

—  (Compensation). 

—  (Conduct). 

—  (Connecting). 

—  (Cooling). 

-  (Copper). 

—  (Delivery);  Forcing-pipe  (s.) 

—  (Delivery)  of  the  pump. 

—  (Distributing). 

-  (Dry). 


Paliflcata  (f.)  di  difesa  o  di  pro- 

tezione. 
Lampada  (f.)  pilota. 

Regolazione  (f.)  indiretta. 

Sopporto(m.)  ritto;  Cuscinet- 
to  (m.) 

Sopporto  (m.)  dell'albero  mo- 
tore. 

Pirone  (m.) ;  Perno  (m.)  da  ral 
la  ;  Perno  (m.)  d'appoggio 
Perno  (m.)  di  spinta. 

Bottone  (m.)  dell'albero  a  go- 
mito. 

Bottone  (m.)  della  manovella 

Bottone  (.m.)  di  manovella  dop 
pio. 

Tanaglia  (f.);  Tenaglia  (f.) 

Pignone  (m.) 

Pignone  (in.)  conico. 

Pignone  (m.)  cilindrico. 

Tubo  (m.) 

Tubo  (m.)  addizionale  ;  Aggiu 
staggio  (m.> 

Tubo  (m.)  d'ammissione. 

Tubo  (m.)  di  ventilazione. 
Tubo  (m.)   d'aspirazione    del- 

1'aria. 

Tubo  (m.)  ascendente. 
Tubo  (m.)  ausiliare. 
Tubo  (m.)  a  gomito. 
Tubo  (m.)  biforcato. 
Tubo  (m.)  di  scappamento  c 

di  scarico  del  vapore. 
Tubo  (m.)  di  spurgo. 
Tubo  (m.)  di  diramazione. 
Tubo  (m.)  di  comunicazione. 
Tubo(m.)di  caucciu;Tubo(mO 

di  caoutchouc. 
Tubo  (m.)  di  circolazione. 
Tubo  (m.)  collettore. 


Tubo  (m 
Tubo  (m 

ri. 
(m 

Tubo  (m 
Tubo  (m 
Tubo  (m 
Tubo(m 

pa. 

Tubo  (m 
Tubo  (m 


.)  a  compensazione. 
)  di  condotta  dell'ac- 

.)  di  raccordo. 

.)  refrigerante. 

.)  di  rame. 

.)  premente. 

)  premente  della  pom- 

.)  di  distribuzione. 
.)  bucherellato. 
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Verfpfahlter  Kopf  (m.);  Ump- 

fahlung  (f.) 
Pruflampe  (f.);  Kontrolllampe 

Mittelbare  Reglung  (f.) 
Zapfenlager  (n.);  Lagerschale 

(F-> 
Kurbelwellenlager  (n.) 

Stehender  Zapfen  (m.);  Spur- 
zapfen  (m.) 

Krummzapfen  (m.) 

Kurbelzapfen  (m.) 
Doppelzapfen  (m.) 

Zange  (f.);  Beisszange  (f.) 
Getriebe  (n.) 
Konisches  Getriebe  (n.) 
Stirngetriebe  (n.) 
Rohr  (n.);  Rohre  (f.) 
Ansatrohre  (f.) 

Zuflussrohr  (n.);Einstromungs- 
rohr  (n.) ;  Admissionsrohr  (n.) 
Luftrohre  (f.) 
Luftsangerhor  (n.) 

Steigrohr  (n.);  Aufsteigrohr  (n.) 
Hilfsrohr  (n.) 
Knierohr  (n.) 
Gabelformiges  Rohr  (n.) 
Dampfabblaserohr   (n.);  Ab- 

dampfrohr  (n.) 
Ausblaserohr  (n.) 
Zweigrohr(n.);Abzweigrohr(n) 
Ueberleitrohr  (n.) 
Kautschukrohr(n);  Kautschuk- 

schlauch  (m.) 
Circulationsrohre  (n.) 
Sammelrohr  (n.) 

Kompensationsrohre  (f.) 
Wasserleitungsrohr  (s.) 

Ueberlaufrohr  (n.) 
Kuhlrohr  (n.) 
Kupferrohr  (n.) 
Druckrohr  (n.) 
Pumpendruckrohr  (n.) 

Verteilungsrohr  (n.) 
Geschlitztes  Rohr  (n.) 


Pilotis  (m.)  de  retenue. 
Lampe  (f.)  d'epreuve. 

Reglage  (m.)  indirect. 

Collet  (m.)  de  tourillon;  Cous- 

sinet  (m.) 
Palier  (m.)  de  1'arbre  a  mani- 

velle. 
Piron  (m.);  Goupille  (f.) 


Maneton  (m.)  d'arbre  coude. 

Bouton  (m.)  de  manivelle. 
Bouton  (m.)  double  de  mani- 

velle. 

Pince  (f.)  ;  Tenaille  (f.) 
Pignon  (m.) 
Pignon  (m.)  d'angle. 
Pignon  (m.)  droit. 
Tuyau  (m.);  Tube  (m.) 
Tuyau  (m.)  additionel;  Ajuta- 

ge (m.) 
Tuyau  (m.)  d'admission. 

Tuyau  (m.)  d'a^rage. 

Tuyau  (m.)  d'aspiration  d'air. 

Tuyau  (m.)  d'ascension. 
Tuyau  (m.)  auxiliaire. 
Tuyau  (m.)  cpud^. 
Tuyau  (m.)  bifurque. 
Tuyau  (m.)  d'echappement  de 

la  vapeur. 

Tuyau  (m.)  de  purge. 
Tuyau  (m.)  d'embranchement. 
Tuyau  (m.)  de  passage. 
Tuyau  (m.)  en  caoutchouc. 

Tuyau  (m.)  de  circulation. 
Tuyau  (m.)  collecteur  de  drai- 

nage. 

Tuyau  (m.)  a  compensation. 
Tuyau  (m.)  de  conduite  d'eau. 

Tuyau  (m.)  de  passage. 
Tuyau  (m.)  de  refrpidissement. 
Tuyau  (m.)  de  cuivre. 
Tuyau  (m)  de  refoulement. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement  de 

la  pompe. 

Tuyau  (m.)  de  distribution. 
Crepine  if.) 


PIP 


English 


-  704  - 


Italian 


Pipe  (s.)  (Eduction). 


—  (.Evaporating). 

-  (Feed) ;  Feeding-pipe  (s.) 

—  (Feed-suction). 

—  (Flange). 

—  (Forcing);  Delivery-pipe  (s.) 

—  (Four-way). 

—  (India-rubber). 

—  (Induction). 


—  (Injection). 

—  (Inlet);  Admitting-pipe  (s.) 

-  (Joint). 

—  (Lead). 

—  (Loop  expansion). 

—  (Loosening  of  the). 

—  (Outlet) ;  Eduction-pipe  (s.) 

—  (Overflow). 

-  (Rising). 

—  (Semicircular  bent). 

—  (Smoke);  Smoke-tube  (s.) 

—  (Socket);  Swelled  tube  (s.) 

—  (Steam);    Steam  -  admitting 
pipe  (s.) 

—  (Steam-distributing). 

—  (Steam-pump  delivery). 

—  (Steam-pump  suction). 

-1-  (Suction) ;  Sucking-tube  (s.) 

—  (Suction)  of  the  circulating 
pump. 

—  (Supply);  Admitting-pipe  (s.) 

—  (Supply  steam). 

—  (Swan  neck). 

—  (Three-way). 


Tubo  (m.)di  scarico;  Tubo  (m.) 
di  scarica ;  Tubo  (in.)  di  de- 
flusso;  Tubo  (m.)  di  rifluto. 

Tubo  (m.)  d'evaporazione. 

Tubo  (m.)  d'alimentazione. 

Tubo  (m.)  d'aspirazione  della 
pompa  d'alimentazione. 

Tubo  (m.)  a  briglia  o  a  labbro. 

Tubo  (m.)  premente. 

Tubo  (m.)  a  quattro  vie. 

Tubo  (m.)  di  caucciu;  Tubo  (m.) 
di  caoutchouc. 

Tubo  (m.)  di  comunicazione 
delle  valvole  d'  intercetta- 
zione. 

Tubo  (m.)  d'iniezione. 

Tubo  (m.)  d'entrata  o  d'ammis- 
sione ;  Tubo  (m.)  d'afflusso. 
Tubo  (m.)  di  congiunzione. 

Tubo  (m.)  di  piombo. 
Spira  (f.)  compensatrice. 
L'allentarsi  del  tubo. 
Tubo  (rn.)  d'emissione. 

Tubo  (m.)  sfloratore. 

Tubo(m.)diaffluimento;  Tubo 
(m.)  ascendente. 

Tubo  (m.)  a  semicircolo. 

Tubo  (m.)  del  csmino;  Ganna 
(f.)  del  fumo:  Tubo  (m.)  del 
fumo. 

Tubo  (m.)  a  manicptto. 

Tubo  (m.)  d'ammissione  del 
vapore. 

Tubo  (m.)  di  condotta  del  va- 
pore. 

Tubo  (m.)  premente  della  pom- 
pa  a  vapore. 

Tubo  (m.)  d'aspirazione  della 
pompa  a  vapore. 

Tubo  (m.)  aspirante ;  Tubo  (in.) 
d'aspirazione. 

Tubo  (m.)  d'aspirazione  delle 
pompe  circolanti. 

Tubo  (m.)  d'entrata  o  d'ammis- 
sione ;  Tubo  (m.)  di  afflusso. 

Tubo  (m.)  di  presa  del  vapore. 

Tubo  (m.)  a  collo  di  cigno. 
Tubo  (m.)  a  tre  vie. 
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Abzugsrohr(n.);Abfallrohr(n.); 
Ablaufrohrfn.j;  Abffussstut- 
zen  (m.) ;  Abgangsrohr  (n.) 

Abdampfrohr  (n.) 

Speiserohr(n.);  Speiserohre(f.) 

Speisepumpensaugrohr  (n.) 

Flanschenrohr  (n.) 
Uruckrohr  (n.) 
Vierwegestiick  (n.) 
Kautschukrohr  (n);  Kautschuk- 

schlnuch  (n.) 
Komunicatipnsrohr  (n)  der  Ab- 

sperrventile. 

Eispritzrohr   (n.) ;    Injektions- 

rohr  (n.) 
Zuflussrohr(n.);  Einstromungs- 

rohr(n.j;  Admissionsrohr(n-) 
Verbindungsrohr  (n);  Verbind- 

ungsrohre  (f.) 
Bleirohr  (n.) 
Ausgleichschleife  (f.) 
Lockwerden  (n.)  des  Rohres. 
Ablassrohr  (n.);   Auslassrohr 

(n.);  Abzugsrohr  (n.) 
Ueberlaufronr  (n.);  Ueberlauf- 

stutzen  (m.) 
Steigrohrdi.);  Aufsteigrohr(n.) 

Druckrohrleitung  (f.) 
Halbkreisbogenrohr  (n.) 
Karninrohr  (n.);  Schornstein- 

rohr  (n.);  Rauchrohr  (n.) 

Muffenrohr  (n.) 
Dampfeinstromungsrohr  (n.) 

Dampfzuleitungsrohr  (n.) 
Dampfpumpendruckrohr  (n.) 
Dampfpumpensaugrohr  (n.) 
Saugrohr  (n.) 

Circulationspumpenwasser- 

rohr  (n.) 
Zuflussrohr(n);Einstromungs- 

rohr  (n.);  Admissionsrohr  (n.) 
Dampfeinstromungsrobr  (n.) 

Schwanenhalsrohr  (n,) 
Dreiwegestiick  (n.) 

WEBBER. 


Tuyau  )m.)  de  decharge. 

Tuyau  (m.)  d'evaporation. 
Tuyau  (m.)  d'alimentation. 
Tuyau  (m.)  d'aspirotion  de  la 

pompe  d'alimentation. 
Tuyau  (m.)  a  bride. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement. 
Tuyau  (m.)  a  quatre  voies. 
Tuyau  (m.)  en  caoutchouc. 

Tuyau  (m.)  de  communication 
des  soupapes  d'arret. 

Tuyau  (m.)  d'injection. 
Tuyau  (m.)  d'entree. 
Tuyau  (m.)  de  jointure. 

Tuyau  (m.)  de  plomb. 
Boucle  (f.)  compensatrice. 
Relachement  (m.)  du  tube. 
Tuyau  (m.)  d'emission. 

Tuyau  (m,)de  trop-plein;  Trop- 

plein  (n. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement. 

Tuyau  (m.)  a  demi-cercle. 
Tuyau  (m.)  de  cheminee. 


Tuyau  (m.)  a  manchon. 
Tuyau  (m.)  d'admission  de  la 

vapeur. 
Tuyau  (m.)  de  distribution  de 

la  vapeur. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement  de 

la  vapeur. 
Tuyau  (m.)  d'aspiration  de  la 

vapeur. 
Tuyau  (m.)  d'aspiration. 

Tuyau   (m.)   d'aspiration    des 

pompes  de  circulation. 
Tuyau  (m.)  d'entree. 

Tuyau  (m.)  de  prise  de  la  va- 
peur. 

Tuyau  (m.)  a  cou  de  cygne. 
Tuyau  (m.)  a  trois  voies. 
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Italian 


Pipe  (s. )  (Waste );  Eduction-pipe 
(s.) ;  Delivery-pipe  (s.) 

—  (Waste  steam). 

-  (Water). 

—  (Water  supply). 
Piping  (s.) 

—  (Auxiliary). 
Piston  (s.) 

—  (Air-pump). 

—  (Ascent  of). 

—  (Brake). 

—  (Clapper  (s.)  of  a). 

—  (Descent  of). 

—  (Dummy). 

-  (Flat). 

—  (Hand  pump). 

—  (Hemp  packed). 

-  (Indicator). 

—  (Low-pressure). 

—  (Main). 

—  (Metallic). 

—  (Packing  (s.)  of  the). 


—  (Perforated) ;  Hollow  piston 
(s.) 

—  (Plunger) ;  Plunger  (s.) 

—  (Pump). 

—  (Solid);  Full  steam  (s.) 

—  (Speed  (s.)  of  the). 

—  (Steam). 

—  (Stroke  (s.)  of). 

—  (Stuffing-box  (s.)  of  the). 


—  (Travel  (s.)  of). 

—  (Trunk). 

—  (Valve). 

—  with  double  rods. 

Piston-body  (s.) 


Tubo  (m.)  di  scarico ;  Tubo  (m. 

di  scarica;  Tubo  (m.)  di  de- 

flusso  ;  Tubo  (ni.)  di  rifluto. 
Tubo(m.)di  scarico  del  vapore 

delle  valvole  di  sicurezza. 
Tubo  (m.)  ad  acqua  o  per  ac- 

qua. 

Tuho(m.)di  affiussodell'acqua. 
Tubazione  (f.);    Tuberia   (f.) ; 

Condotta  (f.) 
Tubazione  (f.)  ausiliaria. 
Stantuffo  (m.) 
Stantuffo(nv)  della  pompa  ad 

aria. 

Salita  (f.)  dello  stantuffo. 
Stantuffo  (m.)  del  freno. 
Valvola  (f.)  dello  stantuffo. 
Discesa  (f.)  dello  stantuffo. 
Stantuffo  (m.)  per  compensa- 

tore. 

Stantuffo  (m.)  piatto. 
Stantuffo  (m.)  d'una  pompa  a 

mano. 
Stantuffo  (m.)  con  guarnizione 

di  canapa. 

Stantuffo  (m.)  dell'indicatore. 
Stantuffo  (m.)  a  bassa  pres- 

sione. 

Stantuffo  (m.)  motore. 
Stantuffo  (m.)  con  guarnizione 

metallica. 
Guarnitura  (f.)  dello  stantuffo; 

Guarnizione  (f.)  dello   stan- 
tuffo. 
Stantuffo  (m.)  perforate. 

Stantuffo  (m.)  tuffante. 

Stantuffo  (m.)  di  pompa. 

Stantuffo  (m.)  massiccio. 

Velocitn  (f.)  dello  stantuffo. 

Stantuffo  (m.)  a  vapore. 

Colpo  (  m.  >  dello  stantuffo  ; 
Corsa  (f.)  dello  stantuffo. 

Premistoppa  (m.)  dello  stan- 
tuffo; Premibaderne  (m.)  del- 
lo stantuffo. 

Giuoco  (m.)  dello  stantuffo. 

Stantuffo  (m.)  a  fodero;  Stan- 
tuffo (m.)  a  guaina. 

Stantuffo  (m.)  a  valvola. 

Stantuffo  (m.)  a  doppia  asta. 

Corpo  (m.)  dello  stantuffo. 
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Abzugsrohr(n.);Abfallrohr(n.); 
Ablaufrohr(n.);  Abfiussstut- 
zen  <m.);  Abgangsrohr  (n.) 

Dampfabgangsrohr(n.)der  Si- 
cherheitsventile. 

Wasserrohr  (n.) 

Wasserzuflussrohr  (n.) 
Rohrleitung  (f.) 

Hilfsrohrleitung  (f.) 
Kolben  (m.) 
Luftpumpenkolben  (m.) 

Kolbenaufgang  (m.) 
Bremskolben  (m.) 
Kolbenldappe  (f.) 
Kolbenniedergang  (m.) 
Ausgleichkolben  (m.) 

Flacher  Kolben  (m.) 
Handpumpenkolben  (m.) 

Kolben  (m.)  mit  Hanfliderung. 

Indikatorkolben  (m.) 
Niederdruckkolben  (m.) 

Treibkolben  (m.) 

Kolben  (m.)  mit  Metallliderung. 

Kolbenliderung  (f.);  Kolben- 
packung  (f.) 

Durchbrochener  Kolben  (m.); 

Durchlochter  Kolben  (m.) 
Plungerkolben  (m.) ;  Monchs- 

kolnen  (m.) 
Pumpenkolben  (m.) 
Massiver  Kolben  (m.) 
Kolbengeschwindigkeit  (f.) 
Dampfkolben  (m.) 
Kolbenhub  (m.) 

Kolbenstopfbuchse  (f.) 


KolbenspielraUm  (m.) 
Trunkkolben  (m.) 

Ventilkolben  (m.) 

Kolben  (m.)  mit  doppelterStan- 

genfiihrung. 
Kolbenkorper  (m.) 


Tuyau  (m.)  de  decharge. 

Tuyau  (m.)  d'echappement  des 

soupapes  de  surete. 
Tuyau  (m.)  a  eau.  ' 

Tuyau  (m.)  d'entree  d'eau. 
Tuyauterie  (f. );  Canalisation 

(f.) ;  Conduite  (f.) 
Gonduite  (f.)  auxiliaire. 
Piston  (m.) 
Piston  (m.)  de  pompe  a  air. 

Montee  (f.)  du  piston. 
Piston  (m.)  du  frein. 
Clapet  (m.)  du  piston. 
Descente  (f.)  du  piston.  . 
Piston  (m.)  d'equilibrage. 

Piston  (m.)  plat. 

Piston  (m)  d'une  pompe  a  bras. 

Piston  (m.)  a  etoupage  ou  gar- 
niture de  chanvre. 
Piston  (m.)  de  1'indicateur. 
Piston  (m.)  a  basse  pression. 

Piston  (m.)  moteur. 
Piston  (m.)  a  etoupage  ou  gar- 
niture metallique. 
Garniture  (f.)  du  piston. 


Piston  (m.)  fore  ou  perfore  ; 

Piston  im.)  perce. 
Piston  (m.)plongeur;  Plongeur 

(m.) 

Piston  (m.)  de  pompe. 
Piston  (m.)  plem. 
Vitesse  (f.)  du  piston. 
Piston  (m.)  a  vapeur. 
Coup  (m.)  de  piston;  Course 

(f.)  de  piston. 
Presse-etoupe  (m.)  du  piston ; 

Stuffing-box  (m.) 

Jeu  (m.)  du  piston. 
Piston  (m.)  a  fourreau. 

Piston  (m.)  a  soupape. 
Piston  (m.)  a  double  tige. 

Corps  (m.)  du  piston. 


PIS 


English 


Italian 


Piston-compressor  (s.) 
Piston-cover  (s.) 
Piston-grease-cock  (s.) 

Piston-key  (s.) 
Piston-packing  (s.) 

Piston-pressure-gauge  (s.) 
Piston-ring  (s.) 

Piston-rod  (s.) 


(Cross-head  (s.)  of  the). 

-  (Guide  (s.)  of  the). 
(Stuffing-box  (s.)  of  the). 

Piston-rod-end  (s.) 

Piston-screw  (s.) 
Piston-shoe  (s.) 
Piston-slide-valve  (s.) 
Pistons's  travel  (s.) 

Piston-valve  (s.) 
Piston-valve-motion  (s.) 
Pit  (s.)  (Brick). 

—  (Gable). 
Pit -cable  (s.) 
Pit-coal  (s.) 

Pitch  (s.)  (Average). 

—  (Backward). 

—  (Commutator). 

—  (Forward). 

—  (Fractional). 

-  (Field). 

—  (Measuring). 

-  (Pole). 

—  (Total). 

Pitch-circle  (s.);  Pitch-line  (s.) 
(Mach.)- 

Pitchpine  (s.) 
Pith  (s.)  (Elder). 

—  (Ball  (s.)  of  elder). 

Pivot  (s.) 

—  of  the  slide-bar. 


Compressore  (m.)  a  stantuffo. 

Coperchio  (m.)  dello  stantuffo. 

Runinetto  (m.)  di  lubrificazio- 
ne  dello  stantuffo. 

Chiave  (f.)  dello  stantuffo. 

Guarnitura  (f.)  dello  stantuffo; 
Baderna  (f.)  dello  stantuffo. 

Manometro  (m.)  a  stantuffo. 

Anello  (m.)  dello  stantuffo; 
Anello  (m.)  di  contatto. 

Gambo  (m.)  dello  stantutt'o ; 
Asta  (f$  dello  stantuffo ;  Ste- 
lo  (m.)  dello  stantuffo. 

Testa  (f.  a  croce  dell'asta  del- 
lo stantuffo. 

Guida  (f.)  dell'asta  dello  stan- 
tuffo. 

Premistoppa  (m.)  dello  stelo 
dello  stantuffo ;  Premibader- 
ne  (f.)  dell'asta  dello  stan- 
tuffo. 

Estremita  Cf.)  o  piede  (m.)  del- 
l'asta dello  stantuffo. 

Vite  (f.)  dello  stantuffo. 

Pattino  (m.)  di  sopporto. 

Cassetto  (m.)  cilindrico. 

Colpo  (  m. )  dello  stantuffo ; 
Corsa  (m.)  dello  stantuffo. 

Valvola  (f.)  dello  stantuffo. 

Distribuzione  (f.)  a  stantuffo. 

Pozzetto  (m.)  murato. 

Pozzo  (m.)  dei  cavi. 

Cavo  (m.)  per  pozzi. 

Carbone  (m.)  fossile. 

Passo  (m.)  medio  dell'avvol- 
gimento. 

Passo  (m.)  Indietro. 

Passo  (m.)  del  collettore. 

Passo  (m.)  in  avanti. 

Passo  (m.)  parziale. 

Passo  (m.)  dei  campi. 

Passo  (m.)  di  misura. 

Passo  (m.)  polare. 

Passo  (m.)  totale. 

Circonferenza  (  f. )  primitiva  ; 
Circonferenza  (f.)  di  contat- 
to; Circolo  (m.)  graduato. 

Legno  (m.)  di  pitchpine. 

Midollo  (m.)  di  sambuco. 

Palla  (f.)  di  sambuco  ;  Palla  (f.) 
di  midollo  di  sambuco. 

Perno  (m.) 

Perno  (m.)  del  piattino. 
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Kolbenluftkompressor  (m.) 
Kolbendeckel  (m.) 
Kolbensclimierhahn  (in.) 

Kolbenschliissel  (m.) 
Kolbenliderung  (f.);    Kolben- 

packung  (f.) 
Kolbenmanorneter  (m.) 
Kolbenring  (m.) 

Kolbenstange  (f.) 


Kolbenstangenkreuzkopf  (m.) 
Kolbenstangenfiihrung  (f.) 
Kolbenstangenstopfbiiclise  (f.) 

Kolbenstangenende  (n.) 

Kolbenschraube  (f.) 
Tragstiick  (n.) 
Kolbenventil  (n.) 
Kolbenbub  (m.) 

Kolbenventil  (n.) 
Kolbensteuerung  (f.) 
Gemauerter  Schacht  (m.) 
Kabelbrunnen  (m.) 
Scliachtkabel  (n.) 
Steinkohle  (f.) 
Mittlerer  Wicklungschritt  (m) 

Ruckwartsschritt  (m.) 
Kollektorschritt  (m.) 
Vorwartsschritt  (m.) 
Teilschritt  (m.) 
Feldschritt  (m.) 
Messschritt  (m.) 
Polschritt  (m.) 
Gesammtschritt  (m.) 
Teilkreis  (m.) 


Pitchpineholz  (n.) 
Hollundermark  (n.) 
Hollundermarkkugel  (f.) 

Zapfen  (m.);  Bolzen(m.):  Spin- 
del  (f.) 
Glitscherzapfen  (m)) 


Gompresseur  (in.)  a  piston. 
Couyercle  (m.)  du  piston. 
Robinet  (m.)  graisseur  du  pi- 
ston. 

Clef  (f.)  du  piston. 
Garniture  (f.)  du  piston. 

Manometre  (m.)  a  piston. 
Cercle  (m.)  du  piston. 

Tige  (f.)  du  piston. 

Tete  (f.)  croisee  de  la  tige  du 

piston. 
Guide  (f.)  de  la  tige  du  piston. 

Presse-etoupe  (m.)  de  la  tige 
du  piston. 

Pied  (m.)  ou  queue  (f.)  de  la 

tige  du  piston. 
Vis  (f.)  du  piston. 
Support  (m.) 
Soupape  (f.)  a  piston 
Coup  (m.)  de  piston;  Course  (f.) 

du  piston. 

Soupape  (f.)  du  piston. 
Distribution  (f.)  a  piston. 
Puits  (m.)  maconne. 
Puits  (m.)  a  cables. 
Cable  (m.)  de  puits. 
Houille  (f.) 
Pas  (m.)  de  bobinage  moyen. 

Pas  (m.)  en  arriere. 
Pas  (m.)  du  collecteur. 
Pas  (m.)  en  avant. 
Pas  (m.)  partiel. 
Pas  (m.)  du  champ. 
Pas  (m.)  de  mesure. 
Pas  (m.)  du  p61e. 
Pas  (m.)  total. 

Cercle  (m.)  primitif  d'une  roue 
dentee  ;  Cercle  (m.)  gradue. 

Bois  (m.)  de  pitchpin. 
Moelle  (f.)  de  sureau. 
Balle  (f.)  de  sureau;  Balle  (f.) 

de  moelle  de  sureau. 
Pivot  (m.) 

Pivot  (m.)  de  la  glissiere. 
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Pivot  (s.)  (Balance). 

—  (Central). 

Plan  (s.) ;  Drawing  (s.) 

—  of  foundation. 

—  of  site. 

-  (Ground);   Horizontal  plan 
(s.) 

—  (Longitudinal). 

—  (Perspective). 

—  (Principal). 

Plane  (s.) 

—  of  flexion. 

-  of  incidence. 

—  of  moment. 

—  of  osculation. 

—  of  projection. 

—  of  reflection. 

—  of  refraction. 

—  of  symmetry. 

—  (Diametral). 

—  (Director). 

—  (Fabric). 

—  (Focal). 

—  (Horizontal). 

-  (Inclined). 

—  (Normal). 

—  (Tangent) ;  Tangential  pla- 
ne (S.) 

—  (Vertical). 

Planes  <s.  pi.)  (Coordinated). 
Planimeter  (s.) 
Planing-machine  (s.) 

to  Planish  (v.) 
Plank  (s.) ;  Board  (s.) 


—  (3/4  inch);  Thin  board  (s.) 

—  (1  Va  inch);  1 8/4  inch-plank  (s.) 

—  (l  '/«  inch);  Thick  board  (s.) 


Bilico  (m.)  della  bilancia. 

Perno  (m.)  centrale. 

Piano  (m.);  Pianta  (f.);  Disegno 

(m.);  Progetto  (m,) 
Piano  (m.)  di  fondazione. 
Piano  (m.)  di  situazione. 

Proiezione    (f.)     orizzontale ; 

Pianta  (f.) 
Proiezione  (f.)  longitudinale ; 

Sezione  (f.)  longitudinale. 
Piano  (m.)  prospettivo. 
Piano  (m.)  generale. 

Piano  (m.);  Superflcie  (f.)  pia- 

na. 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 
Piano 


(m.)  di  flessione. 
(m.)  d'incidenza. 
(m.)  dei  momenti. 
(in.)  osculatore. 
(m.)  di  proiezione. 
(m.)  di  riflessione. 
(m.)  di  rifrazione. 
(m.)  di  simmetria. 
(m.)  diametrale. 


Piano  (m.)  direttore. 
Pin  no  im.)  d'una  fabbrica. 
Piano  (m.)  focale 
Piano  (m.)  orizzontale. 

Piano  (m.)  inclinato. 

Piano  (m.)  normale. 

Piano  (m.)  tangente;  Piano  (m.) 

di  contatto. 
Piano  (m  )  verticale. 
Piani  (m.  pi.)  coordinati. 
Planimetro  (m.) 
Piallatrice  (f.);  Macchina  (f.) 

dn  piallare. 
Spianate. 
Tavola  (f.);  Asse  (f.);  Tavolone 

(m.);   Assone(m.);  Pancone 

(m.i 
Asse  (f.)  di  tre  quarti  di  polli- 

ce;  Asse  (f.)  di  3/4  di  pollice. 
Asse  (f.)di  un  pollice  e  mezzo 

a  un  pollice  e  tre  guarti. 
Asse  (f.)  di   un   pollice  e   un 

quarto. 
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Drehpunkt    (m.)    der    Wage; 

Stiitzzapfen  (m.) 
Konigsstuhl  (m.) 
Plan  (m.);  Zeichnung  (f.) 

Fundamentzeichnung  (f.) 
Situationsplan  (m.) 

Grundriss  (m.) 

Langendurchschnitt(m);  Lang- 

schnitt  (m.) 

Perspektivischer  Grundriss  (m) 
Generalplan  (m.) 

Ebene  (f.) ;  Flache  (f.) ;  Ebene 

Flache  (f.) 
Biegungsebene  (f.) 
Einfallebene  (f.) 
Momentenflache  (f.) 
Oskulationsehene  (f.) 
Projektionsehene  (f.) 
Reflektionsebene  (f.) 
Brechungsebene  (f.) 
Symmetrie-Ebene  (f.) 
Dmmetralebene  (f.);   Durch- 

messereberie  (f.) 
Leitebene  (f.) 
Fabrikanlage  (f.) 
Focnlebene  (f.; 
Horizontals  Ebene  (f.);  Wage- 

rechte  Ebene  (f.) 
Schiefe  Ebene   (f .) ;   Geneigte 

Ebene  (f.) 
Normaleebene  (f.) 
Tangentialehene(f.);  Berurhr- 

ungsebene  (f.) 
Vertikale  Ebene  (f.) 
Koordinatenebenen  (f  pi.) 
Planimeter  (n.) 
Hobelmaschine  (f.) 

Asbeulen. 

Brett  (n.);  Bohle  (f.) 


Sattelbrett  (n.);  Kistenbrett  (n.); 
Mainbrett  (n.) 

Ganzes  Spiindbrett  (n.);  Falz- 
brett  (n.) 

Halbes  Spiindbrett  to.);  Bank- 
lade  (f.);  Tischlerbrett  (n.); 
Ganzes  Brett  (n.) 


Pivot  (m.)  d'une  balance. 

Pivot  (m.)  central. 
Plan  (m.) 

Plan  (m.)  de  fondatipn. 

Plan  (m.)  de  situation;  Plan 

(in.)  de  site. 
Plan  (m.)  horizontal. 

Plan  (m.)  longitudinal. 

Plan  (m.)  perspectif. 

Plan  (m.)  general;  Plan  (m.) 

principal. 
Plan  (m.) ;  Surface  (f.)  plane. 


Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 
Plan  (m.) 


de  flexion, 
d'incidence. 
des  moments, 
osculateur. 
de  projection, 
de  reflexion, 
de  refraction, 
de  symetrie. 
diametral. 


Plan  (m.)  directeur. 
Plan  (m.)  d'une  fabrique. 
Plan  (m.)  du  foyer. 
Plan  (m.)  horizontal. 

Plan  (m.)  incline. 

Plan  (m.)  normal. 
Plan  <m.)  tangent. 

Plan  (m.)  vertical. 
Plans  (m.  pi.)  coordonne"s. 
Planimetre  (m.) 
Machine  (f.)  a  raboter. 

Aplanir;  Planer. 
Planche  (f.) 


Planche  (f.)  de  3/4  pouce  d'e- 
paisseur  (0.023  metr.) 

Planche  (f.)  de  1l/2-18/4  pouce 
d'epaisseur  (0,045-0,053  metr.) 

Planche  (f.)  de  1  V4  pouce  d'e- 
paisseur (0,038  metr.) 
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Plank  (s.)  (0,m-  029  poplar). 


—  (0,m.066  poplar). 


—  (Half;;  Half-inch  plank  (s.); 
Half-inch  board  (s.) 


—  (Inch);  Board  (s.) 
Plank-timber  (s.) 

Planking  (s.);  Road-covering  (s. ) 

of  a  bridge. 


Plant  (s.) 

—  (Steam-engine). 

—  (Turbine). 
Plante-storage-battery  (s.) 

Plaster  (s.) 

-  (Wall). 

Plastic  clay  (s.) 

—  metal  (m.) 
Plastite  (s.) 
Plate  (s.) 

—  of  higher  potential. 

—  of  lower  potential. 

—  of  opposite  polarity. 

—  (Accumulator). 

—  (Auxiliary). 

—  (Bed)  of  a  machine. 

~-  (Brass). 

-  (Buckled). 

—  (Caoutchouc). 

-  (Celluloid). 

-  (Collecting). 

—  (Condensing). 

-  (Copper). 

—  (Draw) ;  Drawing-plate  (s.) 

—  (Enamelled). 

—  (Exciting). 

-  (Foundation). 


Asse  (f.)  di  pioppo  dello  spes- 

sore  di  metri  0,029 ;  Asse  (f.) 

di  un  quarto. 
Asse  (f.)  di  pioppo  dello  spes- 

sore  di  metri  0,066;  Asse  (f.) 

di  un  terzo. 
Asse  (f.)  di  mezzo  pollice  di 

spessore;  Asse  (f.)  di  mezzo 

pollice. 

Asse  (f.)  di  un  pollice  di  spes- 
sore; Asse  (f.)  di  1  pollice. 

Tronco  (m.);  Troncone  (m.) 
d'albero. 

Impalcatura  (f.)  di  un  ponte. 

Rivestimento  (m.);  Camicia  (f.); 

Inviluppo  (f.) 
Impianto  (m.) 
Impianto  (m.)  di  macchine  a 

vapore. 

Impianto  (m.)  di  turbine. 
Accumulatore  (m.)  Plante. 
Intonaco  (m.) 
Intonaco  (m.)   di  parete  o  di 

muro. 

Argilla  (f.)  plastica. 
Metallo  (m.)  plastico. 
Plastite  (f.) 
Piastra(f.);  Lastra(f.);  Lamie- 

ra  (f.) ;  Lamina  (f.) 
Piastra  (f.)  d'un  potenziale  su- 

periore. 
Piastra  (f.)  d'un  potenziale  in- 

feriore. 

Piastra  (f.)  vicina  o  opposta. 
Piastra  (f.)  d'accumulatore. 
Elettrodo  (m.)  ausiliare. 
Banco  (m.)  d'una  macchina. 

Lastra  (m.)  di  ottone. 

Lamiera  (f.)  curvata. 

Piastra  (f.)  di  caucciii;  Disco 

(m.)  di  gomma. 
Piastra  (f.)  in  celluloide. 
Piatto  (m.)  collettore. 
Piatto  (m.)  condensatore. 
Piastra  (f.)  di  rame. 
Traflla  (f.) 

Piastra  (f.)  smaltata. 
Piastra  (f.)  eccitatrice. 
Piastra  (f.)  di  fondazione;  Ba- 
samento  (m.) 
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0,'».  029  dickes  Pappelbrett  (n.) 


0,m-  066  dickes  Pappelbrett  (n.) 

Halbzqlliges  Brett  (n.) ;  Durch- 
schnittsbrett  (n.);  Diinnbrett- 
(n);  Halbbrett  (n.);  Tafelbrett 
(n.» 

Brett  (n.);  Gemeinbrett  (n.) ; 
Mittelbrett  (n.) 

Block  (m.) 

Bruckenhelag  (m.);.  Briicken- 

decke  (f.) 
Bekleidung  (f.)  mit  Brettern. 

Anlage  (f.) 
Dampfmaschinenanloge  (f.) 

Turbinenanlage  (f.) 
Plante-Akkumulator  (in.) 
Verputz  (in.) 
Wandverputz  (m.) 

Plastischer  Thon  (m.) 
Plastisches  Metall  (n.) 
Plastit  (n.) 
Platte  (f.) ;  Blech  (n.) 

Platte  (f.)  hoheren  Potentials. 
Platte  (f.)  niederen  Potentials. 

Gegenplatte  (f.) 
Akkumulatorplatte  (f.) 
Hilfselektrode  (f.) 
Bett(n.);  Unterlage(f.);  Grund- 

platte  (f.)  einer  Maschine. 
Messingblech  (n.) 
Buckelplatte  (f.) 
Kautschukschelbe  (f.) ;  Kaut- 

schukplatte  (f.) 
Zelluloidschild  (n.) 
Obere  Kondensatorplatte  (f.) 
Untere  Kondensatorplatte  (f.) 
Kupferplatle  (f.) 
Zieheisen  (n.) ;  Drahteisen  (n.) 

Emailschild  (n.) 
Erregerplatte  (f.) 
Fundamentplatte  (f.);  Grund- 
platte  (f.) 


Planche  (f. )  de  peuplier  de 
0,m.  029. 

Planche  (  f . )  de  peuplier  de 
0,m.  066. 

Plancbe  (f.)  de  Y»  pouce  d'e- 
paisseur ;  Feuillet  (m.)  (0,015 
metr.) 

Planche  (f.)  de  1  pouce  d'epais- 

seur  (0,03  metr.) 
Bloc  (m.)  de  bois. 

Plancher  (m.)  d'un  pont. 
Enveloppe  (f.);  Chemise  (f.) 

Installation  (f.) 

Installation    (f.)  de  machines 

a  vapeur. 

Installation  (f.)  de  turbines. 
Accumulateur  (m.)  de  Plante. 
Enduit  (m.) 
Enduit  (m.)  de  mur. 


Argile  (f.)  plastique. 
Metal  (m.)  plastique. 


Plastite 
Plaque  (f.) 


Plaque  (f.)  d'un  potentiel  plus 

eleve. 
Plaque  (f.)  d'un  potential  plus 

bas. 

Plaque  (f.)  voisine. 
Plaque  (f.)  d'accumulateur. 
Electrode  (f.)  auxiliaire. 
Plaque  (f.)  d'une  machine. 

Plaque  (f.)  de  laiton. 
Plaque  (f.)  bouclee. 
Plaque  (f.)  de  caoutchouc. 

Plaque  (f.)  de  celluloide. 
Plateau  (m.)  collecteur. 
Plateau  (m.)  condensateur. 
Plaque  (f.)  de  cuivre. 
Plaque  (f.)  flliere;  Filiere  (f.)  a 

tirer. 

Plaque  (f.)  emaillee. 
Plaque  (f.)  excitatrice. 
Plaque  (f.)  de  fondation. 
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Plate  (s.)  (Friction). 

—  (Guard). 

—  (Hearth). 

—  (Intermediate). 

—  (Junction). 

—  (Lead). 

—  (Lower)  of  a  condenser. 


—  (Negative). 

—  (Paddle). 

—  (Pole). 

—  (Positive). 

—  (Rolled). 

-  (Sole);  Foundation-plate  (s.) 

-  (Solid). 

—  (Steel). 

—  (Terminal). 

—  (Top)  of  the  piston;  Body  (s.) 
of  the  piston. 

-  (Tube). 

—  (Upper)  of  a  condenser. 

—  rail  (s.) 
Plate-bending  machine  (s.) 

Plate-electrode  (s.) 
Plate-punching  machine  (s.) 
Platform  ts.) 

—  for  loading  goods. 

-  (Turning). 

Platina  (s.) ;  Platinum  (s.) 

—  (Native). 

Platina-electrode    (s.);    Plati- 
num-electrode (s.) 

Platina-sheet  (s.) ;  Platinum- 
sheet  (s.) 

Platina-sponge  (s.) ;  Platinum- 
sponge  (s.) 

Platina- wire  (s.);  Platinum- wi- 
re (s.) 

Platinoid  (s.) 

Play  (s.)  of  the  piston. 

Plough  (s.) 

—  without  fore-carriage. 


Disco  (m.)  a  frizione;  Puleggia 

(f.)  a  frizione. 
Piastra  (f.)  di  guardia  o  di  ri- 

paro. 

Piastra  (f.)  del  focolaio. 
Piastra  (f.)  intermediaria. 
Piastra  (f.)  di  congiunzione. 
Piastra  (f.)  di  piombo. 
Piatto  (m.)  inferiore  del  con- 

densatore. 

Piastra  (f.)  negativa. 

Balzuolo  (m.) 

piastra  (f )  polare. 

Piastra  (f.)  positiva. 

Lamiera  (f.)  cilindrata. 

Piastra  (f.)  di  fondazione;  Ba- 
samento  ,(m.) 

Piastra  (f.)  a  formazione  auto- 
gen  a. 

Piastra  (f.)  d'acciaio. 

Lamina  (f.)  d'arresto- 

Ciambella  (f.)  dello  stantuffo; 
Corpo  (m.)  dello  stantuffo;  Co- 
perchio  (m.)  dello  stantuffo. 

Piastra  (f.)  tubolare. 

Piotto  (m.)  superiore  del  con- 
dense tore. 

Rotaia  (f.)  piatta. 

Macchina  (f.)  per  incurvare  le 
lamiere. 

Elettrodo  (m.)  a  disco. 

Punzona trice  (f.) 

Piottaforma  (f ) 

Pinno  (m.)  caricatore;  Piatta- 
forma  (f.)  di  caricamento. 

Piattaformo  (f.)  girevole;  Di- 
sco (m.)  girevole. 

PlHtino  (m.) 

Platino  (m.)  nativo. 

Elettrodo  (m.)  di  platino. 

Lamiera  (f.)  di  platino. 
Spugna  (f.)  di  platino. 
Filo  (m.)  di  platino. 

Platinoide  (m.) 

Giuoco  (m.)  dello  stantuffo 

Aratro  (m.) 

Aratro  (m.)  rovesciatore. 
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Friktionsscheibe  (f.) 
Schutzplatte  (f.) 

Herdplatte  (f.) 
Zwischenplatte  (f.) 
Yerbindungsplatte  (f.) 
Bleiplatte  (f.) 
Basis   (f.)   des   Kondensators ; 

Unterer  Teil  (m.)  des  Kon- 

densntors. 
Negative  Platte  (f.) 
Schaufelblech  (n.) 
Polplatte  (f.) 
Positive  Platte  (f.) 
Walzblech  (n.) 
Fundamentptatte  (f.) ;  Grund- 

platte  (f.) 
Massive  Platte  (f.) 

Stahlplatte  (f.) 
Arretierungsplatte  (f.) 
Kolbendeckel  (m.j;   Kolben- 
korper  (m.) 

Rohrwand  (f.);  Rohrplatte  (f.) 
Deckel  (m.)  des  Kondensators. 

Plattschiene  (f.);  Flaclischiene 
Blechbiegmaschine  (f.) 

Plattenelektrode  (f.) 
Blechloehmaschine  (f.) 
Perron  (m.) 
Ladebiihne  (f.) 

prehscheibe  (f.) 

PI  a  tin  (n.) 

Gediegenes  Platin  (n.) 
Platinelektrode  (f.) 

Platinblech  (n.) 
Platinschwamm  (m.) 
Platindraht  (m.) 

Platinoid  (n.) 

Kolbenspiel  (n);  Spielraum  (m.) 
Pflug  (m.) 

Pflug  (m.)  zum  Wenden;  Ein- 
facher  Pflug  (m.) 


Plaque  (m.)  de  friction. 
Plaque  (f.)  de  garde. 

Plateau  (m.)  du  foyer. 
Plaque  (f.)  intermediate. 
Plaque  (f.)  de  jonction. 
Plaque  (f.)  de  plomb. 
Plateau  (m.)  Inferieur  du  con- 
densateur. 

Plaque  (f.)  negative. 
Plaque  (f.)  auhe. 
Plaque  (f.)  de  pole. 
Plaque  (f )  positive. 
Plaque  (f.)  laminee. 
Plaque  (f.)  de  fondation. 

Plaque  (f.)  autogene. 

Plaque  (f.)  d'acier. 
Plaque  (f.)  d'arret. 
Plateau  (m.)  du  piston;  Cou- 

vercle  (m.)  du  piston ;  Gou- 

ronne  (f.)  du  piston. 
Plaque   f.)  tubulaire. 
Plateau  <m.)  superieurdu  con- 

densateur. 
Rail  (rn.)  plat. 

Machine  (f.)  a  fagonner  les  to- 

les. 

Electrode  (m.)  a  disque. 
Decoupoir  (m.)  n  tole. 
Plate-form  f.);  Plateforme  (f.) 
Perron  (m.)  de  chargement. 

Plate-forme  (f.)  tournante. 

Platine  (m.) 
Platine   TO.)  natif. 
Electrode  (m.)  a  platine. 

Lame  (f.)  de  platine. 

Mousse  (f.)  de  platine;  Platine 

en  e~ponge. 
Fil  (m.)  de  platine. 

Platinoi'de  (m.) 
Jeu  (m.)  du  piston. 
Charrue  (f.) 
Charrue  (f.)  simple. 
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Plough  (s.)  (Electric). 
Plug  (s.) 

-  (Calling). 

-  (Fusible). 

—  (Wooden). 
Plug-contact  (s.) 

Plug-rheostat  (s.) 
Plug-selector  (s.) 
Plug-switch  (s.) 

Plug- valve  (s.) 

Plumb  (s. );  Plummet  (s.);  Plumb- 
line  (s.) 

Plumbago  (s.);  Graphite  (s.) 
Plumbago-crucible  (s.) 
Plunge-battery  (s.) 
Plunger  (s);  Plunger-piston  (s.); 
Plunger-bucket  (s.) 

Plunger-pump  (s.) 
Pluviometer  (s.) 

Pneumatic  (adj.) 

—  attraction  (s.) 

—  brake  (s.) ;  Air-brake  (s.) 

—  governor  (s.) 

—  telegraph  (s.) 
Pneumatics  (s.) 
Point  (s.) 

—  of  afflux. 

--  of  application. 

—  of  compasses. 

-  of  contact. 

—  of  convergence. 

—  of  culmination. 

—  of  decomposition. 

—  of  distance. 

—  of  divergence  (s.) ;  Virtual 
focus  (s.) 

—  of  evaporation  ;    Evapora- 
ting-point  (s.) 

—  of  inflexion. 

—  of  intersection. 

—  of  regression. 


Aratro  (m.)  elettrico. 

Perno(m.);Contatto  (m.) ;  Spi- 
na (f.) ;  Chiave  (f.) ;  Tappo  (in.) 

Spina  (f.)  di  collegamento. 

Tappo  (m.)  fusibile. 

Spina  (f.)  di  legno. 

Interruttore  (m.)  a  contatto; 
Interruttore  (in.)  a  spina. 

Reostato  (m.)  a  spina. 

Selettore  (m.)  a  spina. 

Commutatore  (m)  a  spina;  Com- 
mutatore  (m.)  a  caviglia. 

Valvola  (f.)  conica  ;  Valvola  (f.) 
a  sede  conica. 

Piombino  (m.);  Filo  (m. )  a 
piombo. 

Piombaggine  (f ) ;  Graft te  (f.) 
Crogiuolo  (in.)  di  graftte. 
Pila  (f.)  ad  immersione. 
Stantuffo  (m.)  tutfante. 


Pompa(f.)a  stantuffo  tuffante. 
Pluviometro  (m.) 

Pneumatico. 

Attrazione  (f.)  pneumatica. 

Freno  (m.)  pneumatico. 

Regolatore  (m.)  pneumatico. 
Telegrafo  (m.)  pneumajico. 
Pneumatica  (f.) 
Punto  (m.) 

Punto  (m.)  di  afflusso. 
Punto  (m.)  d'applicazione. 
Punta  (f.)  del  compasso. 
Punto  (m.)  di  contatto. 

Punto  (m.)  di  concorso. 
Punto  (m.)  culminante. 

Punto  (m.)di  decomposizione. 
Punto  (m.)  di  distanza ;  Punto 

(m.)  centrico. 
Punto  (m.)  di  divergenza;  Fuo- 

co  (m.)  virtuale. 
Punto  (m.)  di  evaporazione. 

Punto  (m.)  di  flessione. 

Punto  (m.)  d'intersezione. 
Punto  (m.)  d'arresto. 
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Elektrischer  Pflug  (m.) 
Stopsel  (m.);  Splint  (m.);  Pfropf 

(m.) ;  Pfropfen  (ra.) 
Verbindungsstopsel  (in.) 
Schmelzbarer  Stopsel  (m.) 
Holzstift  (m.) 
Stopselkontakt  (in.) 

Stopselrheostat  (m.) 
Stopselstromwahler  (m.) 
Stopselumschalter  (in.) 

Kegelventil  (n.)  . 

SenkbleMn.);  Bleilot  (n.);  Lot- 

sclmur  (f.):  Bleisenkel  (in.); 

Senkel  (m.);  Lot  (m.) 
Graphit  (m.);  Reisshlei  (n.) 
Graphittiegel  (m.) 
Tauchbntterie  (f.) 
Plungerkolben  (ra.);   Plunger 

(m.);    Taucherkolben    (rn.)  ; 

Monchskolben  (m.) 
Plungerpumpe  (f.) 
Pluviometer  (n.);  Regemnesser 

(in.) 

Pneumatisch. 

Pneumotische  Anziehung  (f.) 
Pneurnatische  Schnellbremse 

(f.);  Luftdruckbrerase  (f.) 
Pneumatischer  Regulator  (m.) 
Pneumatischer  Telegraph  (m.) 
Pneumatik  (f.) 
Punkt  (m.) 

Einstromungspunkt  (m.) 
AngrifPspunkt  (m.) 
Zirkelspitze  (f.) 

Beriihrungspunkt  (m);  Tangen- 
;    tialpunkt  (m.) 
Zusamrnenlaufpunkt  (m.) 
Kulminationspunkt  (m.) 

Zersetzungspunkt  (m.) 
Distanzpunkt  (m.) 

Zerstreuungspunkt  (in.);  Vir- 

tueller  Brennpunkt  (m.) 
Verdampfungspunkt  (m.) 

Wendepunkt  (m.) ;  Inflexions- 

punkt  (m.) 

Durchschnittspunkt  (m.) 
Haltepunkt(m.);  Anhaltepunkt 


Cliurrue  (f.)  eloctrique. 
Bouclion  (m.);   Clef(f.);   Gl»e- 

vi'le  (f.);  Fiche  (f.) 
Fiche  (f.)  de  raccordement. 
Bouchon  (in.)  fusible. 
Cheville  (f )  en  bois. 
Interrupteur  (m.)  a  flcbe. 

Rlieostat  (m.)  a  clef. 
Selecteur  (m.)  a  clef. 
Gommutateur  (in.)  it  cbeville. 

Soupape  \f.)  coriique;  Soupape 

(f.)  a  siege  conique. 
Plomb  (m.) ;  Fil  (m.)  a  plomb. 

Plombagine  (f.);  Graphite  (f.) 
Creuset  (m.)  de  plombagine. 
Pile  (f.)  a  plonger. 
Plongeur(m.);  Piston  (m.)  plon- 
geur. 

Pompe  (f.)  a  piston  plongeur. 
Pluviornetre  (m.) 

Pneumatique. 

Attraction  (f.)  pneumatique. 
Frein  (m.)  a  air;  Frein  (m.)  pneu- 
matique. 

Regulateur  (in.)  pneumatique. 
Telegraphe  (m.)  pneumatique. 
Pneumatique  (f.) 
Point  (m.) 
Point  (m.)  d'afflux. 
Point  (m.)  d'applications. 
Pointe  (f.)  d'un  compas. 
Point  (m.)  de  contact. 

Point  (m.)  de  concours. 
Point  (m.)de  divergence;  Fo- 
yer (m.)  virtuel. 
Point  (m.)  de  decomposition. 
Point  (m.)  de  distance. 

Point  (m.)  de  divergence;  Fo- 
yer (m  )  virtuel. 
Point  (m.)  de  vaporisation. 

Point  (m.X  d'inflexion. 

Point  (rn.)  d'intersection. 
Point  (m.)  d'arret. 
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Point  (s.)  of  suspension. 

—  of  the  magnetic  needle. 

—  of  the   terminal   rod    of  a 
lightning  conductor. 

—  (Ascending). 

—  (Boiling). 

—  (Branching). 

—  (Conjugated). 

—  (Consequent). 

-  (CriMcal). 

—  (Crow)  of  an  arch. 

—  (Dead). 

—  (Dead)  of  a  crank. 

—  (Evaporating). 

-  (Fixed);  Guide-point  (s.) 

—  (Freesing). 

—  (Interlinking). 

—  (Melting). 

—  (Multiple). 

—  (Neutral). 

—  (Stationary) ;  Cusp  (s.) 

—  (Working) ;  Point  (s.)  of  ap- 
plication. 

—  (Working)  of  the  pressure. 

Pointer  (s.) 

-  (Deflection). 

-  (Metal). 

—  (Beading  of). 

Points  (s.  pi.)  (Collecting). 
Polar  (adj.) 

—  coordinates  (s.  pi.) 

—  expansion  (s.) 

—  extension   (s. );   Pole-piece 
(s.);  Polar  tips  <s.  pi.) 

-  distance  (s.) 

—  projection  (s.) 

—  surface  (s.) 
Polarity  (s.) 

—  (to  Reverse  (v.)  the). 
Polarization  (s.) ;  Polarisation 

(s.) 

—  of  the  electrodes. 

—  (Dielectric) ;  Electric  pola- 
risation (s.) 

—  (Electrolytic). 


Punto  (m.)  di  sospensione. 
Lancetta  (f.)  della  calamita. 
Punta  (f.)  del  parafulmine. 


Punto  (m 
Punto  (m 
Punto  (m 
Punto  (in 
Punto  (m 
Punto  (m 
Punto  (m. 
Punto  (m 
Punto  (m 
•novella 
Punto  (m 
Punto  (m 


.)  ascendente. 
.)  d'ebollizione. 
.    di  hiforcazione. 

coniugato. 
.)  conseguente. 
.)  critico. 

)  di  chiave  d'un  arco 
.)  morto. 

.)  morto  d'  una   ma- 
. 

.)  d'evaporazione. 
.)  direttore. 


Punto  (m.)  di  congelamento. 
Punto  (m.)  di  concatenazione 

Punto  (m.)  di  fusione. 
Punto  (m.)  multiple. 
Punto  (m.)  neutro  o  neutrale 
Punto  (m.)  di   regresso   d'une 

curva  ;  Cuspide  (f.) 
Punto  (m.)  d'applicazione. 

Punto  (m.)  d'applicazione  della 

spinta. 

Indice  (m.) ;  Ago  (m  ) 
Deviazione  (f.)  dell'ago. 
Ago  (m.)  metallico. 
Lettura   (f.)  delle   indicazioni 

clell'ago. 

Punte  (f.  pi.)  collettrici. 
Polare. 

Coordinate  (f.  pi.)  polari. 
Espansione  (f.)  polare. 
Pezzo  (m.)  polare. 

Distanza  (f.)  polare. 

Proiezione  (f.)  polare. 
Superficie  (f.)  polare. 
Polarita  (f.) 
Invertire  la  polarita. 
Polarizzazione  (f.) 

Polarizzazione  (f.)  degli  elet- 

trodi. 
Polarizzazione  (f.)  del  dielet- 

trico. 
Polarizzazione  (f. )  elettroli- 

tica. 
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Aufhangepunkt  (m.) 

Spitze  (f.)  der  Magnetnadel. 

Auftangspitze  (f.) 

Aufsteigender  Punkt  (m.) 
Siedepunkt  (m.) 
Abzweigungspunkt  (m.) 
Konjugierter  Punkt  (m.) 
Folgepunkt  im.) 
Kritischer  Punkt  (m.) 
Scheitelpunkt  (m.) 
Toter  Punkt  (m.) 
Toter  Punkt  (m.)einerKurbel. 

Verdampfungspunkt  (m.) 
Anhaltspunkt  (m.);Richtpunkt 

(m.) 

Gefrierpunkt  (m.) 
Verkettungspunkt  (m.) 

Schmelzpunkt  (m.) 
Vielfacher  Punkt  (m.) 
Neutralpunkt  (m.) 
Riickkehrpunkt  (m.)einer  Kur- 

ve. 
Angritfspunkt  (m.) 

A  n  griff  spun  kt   (m.)   des    Dru- 

ckes. 

Zeiger  (m.) 
Zeigerausschlag  (m.) 
Metallzeiger  (ra.) 
Zeigerablesung  (m.) 

Saugspitzen  (f.  pi.) 
Polar. 

Polarkoordinaten  (f.  pi.) 
Polare  Ausdehnung  (f.) 
Polschuh  (m.) 

Polarentfernung  (f.) ;  Polardi- 

stanz  (f.) 

Polarprojection  (f.) 
Polflache  (f.) 
Polaritat  (f.) 
Die  Polaritat  umkehren. 
Polarisation  (f  );Polarisierung 

(f.) 
Polarisation  (f.)  der  Elektro- 

den. 
Dielektrische  Polarisation  (f.) 

Elektrolytische  Polarisation  (f) 


Point  (m.)  de  suspension. 
Pointe  (f.)  de  Poiguille. 
Pointe  (f.)  du  paratonnerre. 


Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 
Point  (m.) 

velle. 
Point  (m.) 
Point  (m.) 


ascendant, 
d'ebullition. 
de  bifurcation. 
conjuge1. 
conseguent. 
critique, 
de  clef, 
mort. 
mort  d'une  mani- 

de  vaporisation, 
directeur. 


Point  (m.)  de  congelation. 

Point  (m.)  de  jonction  de  pha- 
ses. 

Point  (m.)  de  fusion. 

Point  Cm.)  multiple. 

Point  (m.)  neutre. 

Point  (m.)  de  rebroussement 
d'une  courbe. 

Point  (m.)  d'application. 

Point  (m.)  d'application  de  la 

poussee. 

Aiguille  (f.);  Index  (m.) 
Deviation  (f.)  de  1'aiguille. 
Aiguille  (f.)  metallique. 
Lecture  (f.)  des  indications  de 

1'aiguille. 

Pointes  (f.  pi.)  collectrices. 
Polaire. 

Coordonnees  (f.  pi.)  polaires. 
Expansion  (f )  polaire. 
Piece  (f.)  polaire. 

Distance  (f.)  polaire. 

Projection  (f.)  polaire. 
Surface  (f.)  polaire. 
Polarite  (f.) 
Renvertir  la  polarite. 
Polarisation  (f.) 

Polarisation  (f.)  des  electrodes. 

Polarisation   (f.)  d'un   die"lec- 

trique. 
Polarisation  (f.)  e'lectrolitique. 
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Polarization  (s.)  (Galvanic). 

—  (Magnetic), 
to  Polarize  (v.) 
Polarized  (adj.) 

—  armature  (s.) 

—  electro-magnet  (s.) 

—  relay  (s.) 
Pole  (s.) 

—  (Analogous). 

—  (Antilogous). 

-  (Battery). 

—  (Coherer). 

—  (Iron-clad). 

—  (Magnet). 

—  (Magnetic). 

—  (Negative). 

—  (Positive). 

—  (Reversing). 
Pole-changer  (s.) 

Pole-finder  (s.) 
Pole-finding-paper  (s.) 

Poles  (s.  pi.)  of  contrary  name. 

—  of  the  same  name;  Similar 
poles  (s.  pi.) 

—  (Consequent). 

to  Polish  (v.) ;  to  Burnish  (s.) 

Polish  (s.) 

Polished  iron  bands  (s.  pi.) 

Polisher  (s.) 
Polishing-machine  (s.) 

Polygon  (s.) 

—  circumscribed  around  a  cir- 
cle. 

-  inscribed  in  a  circle. 

—  (Concave). 

—  (Convex). 

—  (Funicular). 

—  (Regular). 

Polygonal  bar  (s.) 

—  grate  (s.) 


Polarizzozione  (f.)  galvnnicn. 

Polarizzazione  (f.)  magneticaj 

Polarizzare. 

Polarizzato. 

Armatura  (f.)  polarizzata. 

Elettromagnete  (m.)  polariz- 

zato. 

Relais  (m.)  polarizzato. 
.Polo  (m.) 
Polo  (m.)  analogo. 

Polo  (rn.)  antilogo. 
Polo  (m.)  d'una  pila. 

Polo  (m.)  di  coherer. 
Polo  (m.)  rivestito  di  ferro. 
Polo  (m.)  d'un  magnete. 
Polo  (m.)  magnetico. 
Polo  (m.)  negative. 
Polo  (m.)  positivo. 
Polo  (m.)  ausiliare. 
Invertitore  (m.)  di  poll. 

Cercapoli  (m.) 

Reagente  (m.)  elettrico;  Carta 

(f.)  reagente  elettrica. 
Poli  (m.  pi.)  di  nome  contrario. 
Poli  (m.  pi.)  dello  stesso  nome. 

Poli  (m.  pi.)  conseguenti. 
Lustrare ;  Pulire ;  Lisciare ;  Ag- 

giustare;  Agguagliare. 
Brunito  (m.) 

Fascia  (f.)  di  ferro  tirata  a  lu- 
cido. 

Agguagliatore  (in.) 

Macchina    (f. )    per    brunire ; 

*  Brunitrice  (f.) 

Poligono  (m.) 

Poligono  (m.)  circoscritto  al 
circolo. 

Poligono  (m.)  inscritto  al  cir- 
colo. 

Poligono  (m.)  concavo. 

Poligono  (m.)  convesso. 

Poligono  (m.)  funicolare. 

Poligono  (m.)  regolare. 

Sbarra  (f.)  di   groticoln   poli- 

gonale. 
Graticola  (f.)  a  sbarre  poligo- 

nali. 
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Galvanische  Polarisation  (f.) 

Magnetische  Polarisation  (f.) 

Polarisiren. 

Polarisirt. 

Polarisirter  Anker  (m.) 

Polarisirter  Elektromagnet 

(m.) 

•  Polarisirtes  Relais  (n.) 
Pol  (m.) 
Analoger  Pol  (m.) 

Antiloger  Pol  (m.) 

Pol  (m.)  eines  Elementes;  Bat- 

teriepol  (m.) 
Fritterpol  (m.) 
Eisenumschlossener  Pol  (m.) 
Magnetpol  (m.) 
Magnetischer  Pol  (m.) 
Negativer  Pol  (in.) 
Positiver  Pol  (m.) 
Wendepol  (m.) 
Polwecnsler  (m.);  Polwender 

(m.) 
Polsucher  (m.) 

Polreagenzpapier  (n.) 

Ungleichnamige  Pole  (m.  pi.) 
Gleichnumige  Pole  (m.  pi.) 

Folgepole  (m.  pi.) 

Polieren;  Glanzschleifen;  Ein- 

schleifen. 
Politur  (f.) 

Blank    gezogenes    Eisenband 

(n.) 

Polierahle  (f.) ;  Glattahle  (f.) 
Poliermascnine  (f.) 

Polygon  (n.) ;  Vieleck  (n.) 
Das  dem  Kreise  umschriebene 

Polygon. 
Das  dem  Kreise  eingeschrie- 

bene  Polygon. 
Konkaves  Vieleck  (n.) 
Konvexes  Vieleck  (n.) 
Seilpolygon  (n.) 
Regelmassiges   Vieleck   (n. ); 

Regulares  Vieleck  (n.) 
Polygonroststab  (m.) 

Polygonrost  (m.) 
WEBBER. 


Polarisation  (f.)  galvanique. 
Polarisation  (f.)  magnetique. 
Polariser. 
Polarise. 

Armature  (f.)  polarisee. 
I   Electroaimant  (m.)  polarise. 

Relais  (m.)  polarise. 

Pole  (m.) 

Pole  (m.)  analogue  ou  homo- 

logue. 

P61e  (m.)  antilogue. 
Pole  (m.)  d'une  pile. 

P61e  (m.)  de  cohereur. 

Pole  (m.)  a  enveloppe  de  fer. 


Pdle 
Pole 
Pole 


m.)  d'un  aimant. 
m.)  magnetique. 
m.)  negatif. 


Pdle  (m.)  positif. 


Pole 


(m.) 
(m.) 


auxiliaire. 


Inverseur  (m.)  des  poles. 

Ghercheur  (m.)  ou  Indicateur 

(m.)  de  pole. 
Papier  (m.)  reactif  electrique. 

Poles  (m.  pi.)  de  nom  contraire. 
Poles  (m.  pi.)  de  meme  nom. 

Poles  (m.  pi.)  consequents. 
Polir;  Brunir. 


Poli  (m.);  Bruni  (m. 
(f.) 


Brunis- 
sure  ( 
Bandage  (m.)  en  fer  etire  nu. 

Polissoir  (m.) 

Machine  (f.)  a  polir;  Polisseu- 

se  (f.) 

Polygone  (m.) 
Polygone  (m.)  circonscrit  au 

cercle. 
Polygone  (m.)  inscrit  au  cer- 

cle. 

Polygone  (m.)  concave. 
Polygone  (rn.)  convexe. 
Polygone  (m.>  funiculaire. 
Polygone  (m.)  regulier. 

Barreau  (m.)  de  grille  polygo- 

nal. 
Grille  (f.)  polygonale. 
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Polygonal  bar  (s.)  of  an  incli- 
ned grate. 

Polyhedron  (s.) 

Polyphase  (adj.);  Multiphase 
(adj.) 

Polytechnic  school  (s.) 


Polytropic  curve  (s.) 

Poncelet's  wheel  (s.) 
Ponsard  kiln  (s.) 
Pontoon-bridge  <s.) 

Porcelain  (s.) 
Porcelain-earth  (s.);  China-clay 

(s.) 

Porcelain-insulator  (s.) 
Porosity  (s.) 
Porous  (adj.) 

—  pot  (s.) 

Port  (s.)  (Inlet);  Steam  port  (s.) 

—  (Exhaust). 

-  (Width  (s.)  of). 
Portland-cement  (s.) 
Position  (s.) 

—  of  equilibrium. 

-  (Axial). 

—  (Braking). 

—  (Charging). 

—  (Discharging). 

—  (Equatorial). 

-  («0ff»). 

—  (Running). 

—  (Short  circuit). 

—  (Settled). 

—  (Starting). 

—  (Working). 

—  (Zero). 
Positive  (adj.) 

—  acceleration  (s.) 

—  carbon  (s.) 

—  electricity  (s.) 

—  electrode  (s.) 

—  pole  (s.) 

—  terminal  (s.) 
Post-office  (s.) 
Post-waggon  (s.) 

Posts  (s.  pi.)  (Binding). 


Sbarra  (f.)  poligonale   di  Una 

graticola  inclinata. 
Poliedro  (m.) 
Polifase;  Polifasico. 

Scuola  (f.)  d'applicazione   per 

gl'ingegneri ;  Politecnico(m); 

Istituto  (m.)  tecnico  superio- 

re. 
Politropa  (f.);  Gurva  (f.)  poli- 

tropica. 

Ruota  (f.)  di  Poncelet. 
Fornace  (f.)  Ponsard. 
Ponte  (m.)  di  chiatte. 

Porcellana  (f.) 
Caolino  (m.) 

Isolatore  (m.)  di  porcellana. 

Porosita  (f.) 

Poroso. 

Vaso  (m.)  poroso. 

Luce  (f.)  d'ammissione. 

Luce  (f.)  di  scarico. 

Larghezza  (f.)  della  luce. 
Cemento  (m.)  di  Portland. 
Posizione  ,'f.) 
Posizione  (f.)  d'equilibrio. 
Posizione  (f.)  assiale. 
Posizione  (f.)  di  frenatura. 
Posizione  (f.)  di  carica. 
Posizione  (f.)  di  scarica. 
Posizione  (f.)  equaboriale. 
Posizione  (f.)  di  arresto  o  di 

riposo. 

Posizione  (f.)  di  lavoro. 
Posizione  (f.)  di  cortocircuito. 
Posizione  (f.)  di  riposo. 
Posizione  (f.)  di  avviamento. 
Posizione  (f.)  di  lavoro. 
Posizione  (f.)  zero. 
Positive. 

Accelerazione  (f.)  p^ositiva. 
Carbone  (m.)  positivo. 
Elettricita  (f.)  positive. 
Elettrodo  (m.)  positivo. 
Polo  (m.)  positivo. 

Ufflcio  (m.)  postale. 
Carro  <m.)  postale. 

Morsetti  (m.  pi.) 
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Schragpolygonroststab  (m.) 

Polyeder  (n.) ;  Polyedron  (n.) 
Mehrphasig. 

Technische   Hochschule   (f. ); 
Polytechnikum  (n.) 


Poly  trope   (f.);   Polytropische 

Kurve  (f.) 
Ponceled-Rad  Cn.) 
Ponsard-Ofen  (in.) 
Pontonbriicke(f.);Kahnbrucke 

(f.) 

Porzellan  (n.) 
Porzellanerde  (f.) ;  Kaolin  (n.) 

Porzellan-Insulator  (m.) 

Porositat  (f.) 

Poros. 

Porose  Thonzelle  (f.) 

Einlasskanal  (m.);  Eintrittka- 

nal  (m.) 
Auslasskanal  (m.);  Austrittka- 

nal  (m.) 

Kanolweite  (f.);  Spaltweite  (f.) 
Portlandcement  (m.) 
Lage  (f.) 

Gleichgewichstlage  (f.) 
Axiallage  (f.) 
Bremsstellung  (f.) 
Ladestellung  (f.) 
Entladestellung  (f.) 
Aequatoriallage  (f.) 
Ruhestellung  (f.) 

Betriebstellung  (f.) 
Kurzschlussstellung  (f.) 
Ruhelage  (f.) 
Anlassstellung  (f.) 
Betriebstellung  (f.) 
Nullstellung  (f.) 
Positiv. 

Positive  Acceleration  (f.) 
Positive  Kohle  (f.) 
Positive  Elektricitat  (f.) 
Positive  Elektrode  (f.) 
Positiver  Pol  (m.) 

Postamt  (n.) 
Post-wagen(m);Eisenbahnpost- 

wagen  (m.) 
Klemmschrauben  (f.  pi.) 


Barreau(m.)de  grille  polygo- 

nale  inclinee. 
Polyedre  (m.) 
Polyphase. 

Ecole  (f.)  d'application;  Ecole 
(f.)  polytechnique. 

Polytrope  (f.) ;  Courbe  (f.)  poly- 

tropique. 

Roue  (f.)  Poncelet. 
Fourneau  (m.)  Ponsard. 
Pont  (m.),de  pontons. 

Porceiaine  (f.) 

Terre  (f.)  a  porceiaine  ;  Kaolin 

(m.) 

Isolateur  (m.)  de  porceiaine. 
Porosite  (f.) 
Poreux. 

Vase  (m.)  poreux. 
Lumiere  (f.)  d'admission. 

Lumiere  (f.)  d'echappement. 

Largeur  (f.)  de  lumiere. 
Ciment  (m.)  de  Portland. 
Position  (f.) 

Position  (f.)  d'equilibre. 
Position  (f.)  axiale. 
Position  (f.)  de  freinage. 
Position  (f.)  de  charge. 
Position  (f.)  de  decharge. 
Position  (f.)  equatorial. 
Position  (f.)  de  repos  on  d'ar- 

ret. 

Position  (f.)  de  travail. 
Position  (f.)  de  courtcircuit. 
Position  (f.)  de  zero. 
Position  (f.)  de  demarrage. 
Position  (f.)  de  travail. 
Position  (f.)  de  zero. 
Positif. 

Acceleration  (f.)  positive. 
Charbon  (in.J  positif. 
Electricite  (f.)  positive. 
Electrode  (f.)  positive. 
Pole  (m.)  positif. 

Bureau  (m.)  de  poste. 
Voiture  (f.)  postale. 

Serre-fll  (m.);  Borne-vis  (f.) 
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Potash  (s.) 

—  (Caustic) 

—  (Hydrate  (s.)  of). 
Potassium  (s.) 
Potential  (s.) 

—  (Absolute). 

—  (Constant). 

—  (Fall  (s.)  of). 

—  (Magnetic). 

—  (Mechanical). 

—  (Mutual  magnetic). 

-  (Spark). 

—  (Vector). 

—  (Zero) 

—  coefficient  (s.) 

—  difference  (s.) 

—  energy  (s.) 

—  function  (s.) 

—  regulation  (s.) 

Potentiometer  (s.) 
Pound  (s.) 

—  (Avoirdupois). 

Powder  (s.) 

—  (Bronze). 

—  (Cementing). 

—  (Fulminating). 
Power  (s.) 

—  (Absorbing). 

—  (Attractive). 

—  (Calorific). 

—  (Conducting). 

—  (Dispersive). 

—  (Emitting). 

—  (Heating). 

—  (Illuminating). 

—  (Magnetic  rotative). 

—  (Multiplying). 

—  (Multiplying)  of  a  shunt. 

—  (Specific  inductive);  Dielec- 
tric constant  (s.) 


Pozzolana  (s.);  Pozzuolana  (s.) 


Potassa  (f.) 
Potassa  (f.)  caustica. 
Idrato  (m.)  di  potassio. 
Potassip  (m.) 
Potenziale  (m.) 
Potenziale  (m.)  assoluto. 
Potenziale  (m.)  costante. 
Caduta  (f.)  di  potenziale. 

Potenziale  (m.)  magnetico. 

Potenziale  (m.)  meccanico. 

Potenziale  (m.)  magnetico  mu- 
tuo. 

Potenziale  (m.)  delle  scintille. 

Potenziale  (m.)  vettoriale. 

Potenziale  (m.)  zero. 

Coefficiente  (m.)  del  potenzia- 
le. 

Differenza  (f.)  di  potenziole. 

Energia  (f.)  potenziale. 
Funzione  (f.)  potenziale. 
Regolazione  (f.)  della  tensione 

o  del  potenziale. 
Potenziometro  (m.) 
Libra  (f.) ;  Libbra  (f.) 
Libra  (f.)  commerciale  inglese 

(=  0,454  kg.) 
Polvere  (f.) 

Pojvere  (f.)  di  bronzo. 
Polvere  (f.)  di  cementazione. 
Polvere  (f.)  fulminante. 
Potere  (m.) 
Potere  (m.)  assorbente. 

Potere  (m.)  attrattivo. 

Potere  (m.)  calorifico. 

Potere  (m.)  conduttore;  Pote- 
re <m.)  di  conduttivitn. 

Potere  (m.)  dispersive. 

Potere  (m.)  emissivo. 

Potere  (m.)  riscaldante. 

Potere  (m.)  illuminante. 

Potere  (m.)  rotatorio  mngne- 
tico. 

Potere  (m.)  moltiplicatore. 

Potere  (m.)  moltiplicatore  di 
una  derivazione. 

Potere  (m.)  induttore  specifi- 
co;  Costante  (f.)  dielettrica ; 
Capacita  (f.)  induttiva  spe- 
cifica. 

Pozzolana  (f.) 
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Pottasche  (f.) 
Aetzkali  (n.) 
Kalihydrat  (n.) 
Kalium  m.) 
Potential  (n.) 
Absolutes  Potential  (n.) 
Konstantes  Potential  (n.) 
Spannungsgefalle  ( n. ) ;  Span- 

nungsahfall  (m.) 
Magnetisches  Potential  (n.) 
Mechanisches  Potential  (n.) 
Gegenseitiges      magnetisches 

Potential  (n.) 
Funkenpotentia.l  (n.) 
Vektorpotential  (n.) 
Nullpotential  (n.) 
Potentialkoefflcient  (m.) 

Spannungsunterschied  (m);  Po- 

tentialditferenz  (f.) 
Potentielle  Energie  (f.) 
Potentialfunktion  (f.) 
Spannungsregulirung  (f.) 

Potentiometer  (m.) 

Pfund  (n.) 

Englisches   Handelspfund   (n.) 

(=  9,454  kg.) 
Staub  (m.);  Pulver  (n.) 
Bronzierpulver  (n  ) 
Cementierpulver  (n.) 
Knallpulver  (n.) 
Vermogen  (n.) 
Absorptionsvermogen  (n.>;  Ein- 

saugungsvermogen  (n.) 
Anziehungskraft  (f.) 
Warmevermogen  (n.) 
Leitungsvermogen  (n.) 

Zerzstreuungsvermogen  (n.) 
Einissionsvermogen  (m.) 
Erwarmungsvermogen  (n.) 
Leuchtkraft  (f.) 
Magnetisches    Drehvermogen 

(n.) 

Multiplicationsvermogen  (n.) 
Verstarkungszahl   (f.)  eines 

Zweigwiderstandes. 
Spezifisches  Induktionsvermo- 

gen  (n.);  Dielectricitatskon- 

stante  (f.) 

Pozzolanerde  ( f.);  Pozzuolaner- 
de  (f.) 


Potasse  (f.) 
Potasse  (f.)  caustique. 
Potasse  (f.)  hydratee. 
Potassium  (rn.) 
Potentiel  (m.) 
Potentiel  (m.)  absoiu. 
Potentiel  (m.)  constant. 
Chute  (f.)  de  potentiel. 


Potentiel  (m.) 
Potentiel  (m.) 
Potentiel  (m.) 

tuel. 

Potentiel  (m.) 
Potentiel  (m.) 
Potentiel  (m.) 
Coefficient  (m 


magnetique. 
mecanique. 
magnetique  mu- 

des  etincelles. 
vecteur. 
zero. 
.)  de  potentiel. 


Difference  (f.)  de  potentiel. 

Energie  (f.)  potentielle. 
Fonction  (f.)  potentielle. 


Potentiometre  (m.) 

T.ivre  (f.) 

Livre  (f.)  avoir  du  poids;  Livre 

(f.)  anglaise  (=  0,454  kg.) 
Poudre  (f.) 

Poudre  (f.)  a  bronzer. 
Poudre  (f.)  cgmentante. 
Poudre  (f.)  fulminante. 
Pouvoir  (f.) 
Pouvoir  (m.)  absorbent. 

Pouvoir  (rn.)  attractif. 
Pouvoir  (rn.)  caloriflque. 
Pouvoir  (m)  conducteur. 

Pouvoir  (m.)  dispersif. 

Pouvoir  (m.)  emissif. 

Pouvoir  (m.)  d'echaurt'ement. 

Pouvoir  (m.)  eclairant. 

Pouvoir  (m.)  rotatoire  magne- 
tique. 

Pouvoir  (m.)  moltiplicateur. 

Pouvoir  (  m. )  moltiplicateur 
d'une  derivation. 

Pouvoir  (m.)  inducteur  speci- 
flque  ;  Constante  (f.)  di£lec- 
trique;  Capacite  (f.)  inducti- 
ve specifique. 

Pouzzolane  (f.);  Pozzolane  (f.) 
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Practical  unity  (s.) 

—  unity  (s.)  of  capacity, 
to  Precipitate  (v.)  (Chem.) 
Precipitate  (s.) 

—  (White). 

Precision  (Module  (s.)  of). 

Precision-balance  (s.) 

Precision  (s.)  distributing-val- 
ve-motion  (  s. ) ;  Precision- 
valve-gear  (S.) 

Preserving-frame  (s.) 

Preserving-tube  (s.) 

Press  (s.) 

—  (Copying). 

—  (Fly;?  Steam-press  (s.) 

-  (Hand). 

—  (Hydraulic). 

—  (Lever). 

—  (Male-screw  (s.)  of  the). 

—  (Screw). 

Press-filter  (s.) 
Press-ram  (s.) . 
Pressed  glass  (s.) 

—  mica  (s.) 

-  strand  (s  ) 

—  stranded  bar  (s.) 

Pressing-pump  (s.) 

Pressing-screw  (s.) 
Pression  (sj;  Tension  (s.) 

—  (Absolute)  of  steam. 

—  (Atmospheric). 

—  (Barometer). 

—  (Contact). 

—  (Decomposition). 

—  (Elastic). 

—  (Electric) 

—  (Electrodynamic). 

-  (Electrostatic). 

—  (Equalizing). 

—  (Gas). 

-  (High). 


Unita  (f.)  pratica. 

Unita  (f )  pratica  di  capacita. 

Precipitare. 

Precipitate  (m.) 

Precipitate  (m.)  bianco. 
Modulo  (m.)  di  precisione. 
Bilancia  (f.)  di  precisione. 
Distribuzione  (f.)  di  precisione. 
a  cassetto. 

Telaio  (m.)  di  difesa ;  Telaio 
(m.)  di  riparo. 

Tubo  (m.)  di  difesa;  Tubo  (m.) 
di  riparo. 

Torchio  (m.);  Strett9io  (m.) 

Strettoio  (m.)  per  copia  lettere 

Torchio  (m.)  meccanico  o  ce- 
lere  da  tipografla. 

Strettoio  (m.)  a  mano;  Tor- 
chio (m.)  a  rnano. 

Torchio  (m.)  idraulico. 

Strettoio  (m.)  a  leva. 

Vite  (f.)  del  torchio. 

Strettoio  (m.)  a  vite ;  Torchio 
(m.)  a  vite. 

Filtro  <m.)  a  pressione. 

Stantuffo  (m.)  premente. 

Vetro  (m.)  compresso. 

Mica  (f.)  cornpressa. 

Cavo  (m.)  compresso. 

Barra  (f.)  di  cavo  compresso. 

Pompa  (f.)  premente. 

Vite  (f.)  di  pressione. 
Pressione  (f.);  Tensione  (f.) 

Pressione  (f.)  assoluta  del  va- 

pore. 
Pressione     (  f. )    atmosferica  ; 

Pressione  (f.)  d'ari^. 
Pressione  (f.)  barometrica. 
Tensione  (f.)  di  contatto. 
Tensione  (f.)  di  decomposizio- 

ne. 

Forza  (f.)  elastica. 
Tensione  (f.)  elettrica. 
Tensione  (f.)  elettrodinamica. 

Tensione  (f.)  elettrostatica. 
Tensione  (f.)dicompensazione. 
Pressione  (f.)  dei  gas. 
Alta  pressione  (f.) 
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Praktische  Einheit  (f.) 
Praktische  Kapacitateinheit(f) 
Niedersclilagen. 
Niederschlag  (m.) ;  Pracipitat 

Weisser  Niederschlag  (m.) 
Pracisionsmodul  (n.) 
Pracisionswage  (f.) 
Pracisionsschiebersteuerung 

Schutzrahme  (f.) 
Schutzhiilse  (f.) 

Presse  (f.) 
Kopierpresse  (f.) 
Schnellpresse  (f.);  Buchdruck- 

maschine  (f.) 
Handpresse  (f.) 

Hydraulische  Presse  (f.) 
Hebelpresse  (f.) 
Pressspindel  (f.) 
Schraubenpresse  (f.);  Spindel- 

presse  (f.)  , 

Pressttlter  (n.);  Druckfllter  (n.) 
Presskolben  (in.) 
Pressglass  (n.) 
Pressglimmer  (n.) 
Gepresstes  Sell  (n.) 
Stab  (m.)  aus  gepresstem  Ka- 

bel. 
Presspumpe  (f.);  Druckpumpe 

Druckschraube  (f.) 

Druck  (m.);  Pressung  (f.);  Span- 

nuug  (f.) 
Absolute  Dampfspannung  (f.) 

Luftdruck  (m.);  Atmospharen- 

druck  (in.) 

Barorneterdruck  (m.) 
Kontaktspannung  (f.) 
Zersetzungsspannung  (f.) 

Elastische  Kraft  (f.) 
Eleiitrische  Spannung  (f.) 
Elektrodynamische  Spannung 

Elektrqstatische  Spannung  (f.) 
Ausgleichspannung  (f.) 
Gasdruck  (m.) 
Hochdruck  (in.) 


Unite  (f.)  pratique. 

Unite  (f.)  pratique  de  capacite. 

Precipiter. 

Precipite  (m.) 

Precipite  (m.)  blanc. 
Module  (m.)  de  precision. 
Balance  (f.)  de  precision. 
Distribution  (f.)  de    precision 
par  tiroir. 

Cadre  (m.)  de  surete. 
Tube  (m.)  de  surete. 

Presse  (f.) ;  Pressoir  (m.) 
Presse  (f.)  a  copier. 
Presse  (f.)  mecanique. 

Presse  (f.)  a  bras. 

Presse  (f.)  hydraulique.  . 
Presse  (f.)  a  levier. 
Vis  (f.)  de  la  presse. 
Presse  (f.)  a  vis. 

Filtre  (m.)  o  pression. 

Piston  (in.)  foulant. 

Verre  (m  )  comprime". 

Mica  (m.)  comprime. 

Cable  (rn.)  comprime. 

Barre  (f.)  en  cable  comprime\ 

Pompe  (f.)  foulante. 

Vis  (f.)  de  pression. 
Pression  (f.) 

Pression  (f.)  absolue  de  la  va- 

peur. 
Pression  (f. )  atmosphe"rique  ; 

Pression  (f.)  de  1'air. 
Pressinn  if.)  barometrique. 
Tension  (fj  de  contact. 
Tension  (f.)  de  decomposition. 

Force  (f.)  elastique. 
Tension  (f.)  electrique. 
Tension  (f.)  electrodynamique. 

Pression  (f.)  electrostatique. 
Tension  (f.)  de  compensation. 
Pression  (f.)  des  gaz. 
Haute  pression  (f.) 
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Pressure  (s.)  (Hydraulic). 

—  (Hydrostatic). 

—  (Initial). 

—  (Low). 

—  (Osmotic). 

—  (Specific). 

—  (Steam) ;  Pressure  (s.)  of  the 
steam. 

—  (Wind). 

-  (Working). 

—  in  steam-chest. 

Pressure-bell  (s.) 
Pressure-regulator  (s.) 

Pressure-test  (s.) 
Primary  coil  (s.) 

—  current  (s.) 

—  wire  (s.) 

Principle  (s.)  of  continuity. 

—  of  vis  viva. 

Printing  axle  (s.) 

—  cam  (s.) 
Prism  (s.) 

—  (Oblique). 

-  (Right). 

—  (Triangular);  Square  prism 
(s.);  Pentagonal  prism  (s ),  etc. 

Prismatic   (adj.);    Prismatical 

(adj.) 
Production  (s.)  of  electricity. 

—  of  steam. 

—  (Excessive)  of  steam. 
Products  (s.  pi.)  of  combustion. 
Proell's  cut-off  governor  (s.) 

Profile  (s.)  (Techn.) 
Progression  is.) 

—  (Arithmetical). 

—  (Ascending). 

-  (Geometrical). 
Project  (s.) 

to  Project  (v.)  (Techn.) 
Projection  (s.) 

—  (Central). 

—  (Horizontal). 


Pressione  (f.)  idraulica. 
Pressione  (f.)  idrostatica 
Pressione  (f.)  iniziale. 
Bassa  pressione  (f.) 
Pressione  (f.)  osrnotica. 
Pressione  (f.)  speciflca. 
Pressione  (f.)  del  vapore. 

Pressione  (f.)  del  vento. 

Pressione  (f.)  di  lavoro  o  d'e- 
sercizio. 

Pressione  (f.)  nel  cassette  di 
distribuzione. 

Campana  (f.)  di  pressione. 

Regolatore  (m.)  della  pressio- 
ne 

Prove  (f.)  della  pressione. 

Rocchetto  (m.)  primario. 

Gorrente  (f.)  primaria. 

Splrale  (f.)  primaria. 

Principle  (m.)  di  continuity. 

Principio  (m.)  delle  forze  vive. 

Albero  (m.)  a  boccioli. 
Eccentrico  (m.)  d'impressione. 


Puisma 
Prisma 


m.) 

m.)  obliquo. 


Prisma  (m.)  retto. 

Prisma  (m.)  triangolare,  qua- 
drangolare,  pentagonale,  ecc. 
Prismatico. 

Produzione  (f.)  di  elettricita. 
Produzione  (f.)  di  vapore. 

Produzione  (  f. )   eccessiva   di 

vapore. 
Prodotti  (m.  pi.)  della  combu- 

stione. 
Apparecchio   (m.)    regolatore 

d^espansione  Proell. 
Profilo  (m.) 
Progressione*  (f.) 
Progressione  (f.)  aritmetica. 
Progressione  (f.)  ascendente. 
Progressione  (f.)  geometrica. 
Progetto  (m.) 
Progettare. 
Proiezione  (f.) 
Proiezione  (f.)  centrale. 
Proiezione  (f.)  orizzontale. 
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Vasserdruck  (m.) 
ydrostatischer  Druck  (m.) 
nfangsdruck  (m.) 
iederdruck  (m.) 
smotischer  Druck  (m.) 
pecifischerAuflagerdruck(m) 
«mpfdruck  (m.) ;  Dampfspan- 
nung  (f.) 
/inddruck  (m.) 
etriebsspannung(f);Betriebs- 
druck  (m.) 

>annung  (f.)  im  Schieberkas- 
ten. 

ruckglocke  (f.) 
ruckregulator  (m.) 

ruckprobe  (f.) 

•imare  Rolle  (f.) 

.'imarstrorn  (m.) 

rimare  Spule  (f.) 

ontinuitatsgesetz  (n.) 

rinzip   (n.)   der   lebendigen 

Krafte. 

ruckachse  (f.) 

'uckdaumen  (m.) 

-•isma  (n.) 

ehiefes  Prisma  (n.) 

erades  Prisma  (n.);  Normales 

Prisma  (n.) 

reiseitiges,  vierseitiges,  fiinf- 

seitiges  u.  s.  w.  Prisma  (n.) 

•ismatisch. 

ektricitatserregung  (f);  Elek- 
tricitatserzeugung  (f.) 
ampfproduktion  (f.) ;  Dampf- 
erzeugung  (f.; 
ampfiiberproduktion  (f.) 

erbrennungsprodukte  (n.  pi.) 

xpansionsreguliervorricht- 
ung  (f.)  von  Proll. 
•oftl  (n.) 

egression  (f.);  Reihe  (f.) 
ritlimetische  Progression  (f.) 
ufsteigende  Progression  (f.) 
eometrische  Progression  (f.) 
itwurf  On.);  Projekt  (n.) 
pojekMeren. 
rojektion  (f.) 
jntralprojektion  (f.) 
orizontalprojektion(f);Grund-, 
riss  (m.) 


Pression  (f.)  hydraulique. 
Pression  (f.)  hydrostatique. 
Pression  (f.)  initial. 
Basse  pression  (f.) 
Pression  (f.)  osmotique. 
Pression  (D  speciflque. 
Pression  (f.)  de  la  vapetir. 

Pression  (f.)  du  vent. 

Pression  (f.)  de  travail;  Pres- 
sion (f.)  de  regime. 

Pression  (f.)  dans  la  boite  a  ti- 
roir. 

Cloche  (f.)  de  pression. 

Regulateur  (m.)  de  pression. 

Epreuve  (f.)  de  pression. 

Bobine  (f.)  primaire. 

Courant  (m.)  primaire. 

Fil  (m.)  primaire. 

Principe  (m.)  de  continuite. 

Principe  (m.)  des  forces  vives. 

Axe  (m.)  imprimeur. 
Came  (f.)  d'imprimeur. 


Prisme 
Prisme 
Prisme 


m.) 

m.)  oblique. 

m.)  droit. 


Prisme  (m.)  triangulaire,  qua- 
drangulaire,  pentagonal,  etc. 
Prismatique. 

Production  (f.)  d'electricite. 
Production  (f.)  de  vapeur. 

Production  (f.)  excedante  de 
vapeur. 

Produits  (m.  pi.)  de  la  com- 
bustion. 

Regulateur  (m.)  de  detente  de 
Proell. 

Profll  (m.) 

Progression  (f.) 

Progression  (f.)  arithmetique. 

Progression  (f.)  ascendante. 

Progression  (f.)  geometrique. 

Projet  (m.) 

Projeter. 

Projection  (f.) 

Projection  (f.)  centrale.  ' 

Projection  (f.)  horizontale. 
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Prelection  (s.)  (Parallel). 

—  (Polar). 

—  (Stereographic). 

—  (Vertical). 

Projecture  (s.);  Jutting-out(s.); 
Jetting-out  (s.) 

Prony-brake  (s.) 
Propagation  (s.) 

—  of  heat. 

—  of  light. 
-  of  sound. 

Propeller  (s.);  Propelling-appa- 
ratus (s.) 

—  (Screw). 
Proportion  (s.) 

—  (Continual). 

—  (Harmonical). 

—  (Inverse). 
Prospectus  (s.) 
Protochloride  (s.)  of  antimony. 

—  of  iron. 

—  of  zinc. 

Protosulphide  (s.)  of  mercury. 
Protoxide  (s.) 

—  of  iron. 

—  of  l^ad. 

—  of  manganese. 

—  of  silver. 
Pseudo-astaticity  (s.) 
Pseudo-astatic  governor  (s.) 

Puddled  iron  (s.) 

—  steel  (s.) 
Puddling  (s.) 

—  (Gas>. 

—  (Iron). 

—  (Steel). 
Puddling-furnace  (s.) 

Pulley  (s.) 


(Bearing). 

(Belt). 

(Brake). 
(Cast  iron), 
(Chain). 


Proiezione  (f.)  parallela. 
Proiezione  (f.)  polare. 
Proiezione  (f.)  stereograflca. 

Proiezione  (f.)  verticale. 
Aggetto  (m.);  Sporgenza  (f.),: 
Prominenza  (f.) 

Freno  (m.)  di  Prony. 
Progagazione  (f.) 
Propagazione  (f.)  del  calore. 
Propagazione  (f.)  della  luce. 
Propagazione  (f.)  del  suono. 
Propulsore  (m.) 

Propulsore  (m.)  elicoidale. 
Proporzione  (f.) 
Proporzione  (f.)  continua. 
Proporzione  (f.)  armonica. 

Proporzione  (f.)  inverse. 
Prospetto  (m.) 
Protocloruro(m.)  d'antimonh 

Protocloruro  (m.)  di  ferro. 
Protocloruro  (m.)  di  zinco. 
Solfuro  (m.)  mercurioso. 
Protossido  (m.) 
Protossido  (in.)  di  ferro. 
Protossido  (m.)  di  piombo. 
Protossido  (m.)  di  manganese 

Protossido  (m.)  d'argento. 
Pseudoastaticita  (f.) 
Regolatore(m.)pseudoastatic< 

Ferro  (m.)  di  secondo  afftna 
mento;  Ferro(m.'puddellato 
Acciaio  (m.)  puddellato. 
Puddellatura  (f.) 
Puddellatura  (f.)  a  gas. 
Puddellatura  (f )  del  ferro. 
Puddellatura  f.)  dell'acciaio 
Forno  (m.)  da  puddellare. 

Puleggia  (f.);  Rotella  (f.);  Bo: 
zello  (m.>;  Carrucola  (f.) 

Puleggia  (f.)  portante. 
Puleggia  (f.) 

Puleggia  (f.)  del  freno. 
Puleggia  (f.)  di  ghisa. 
Tuleggia  (f.)  della  catena. 
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IParallelprojektion  (f.) 
IPolarprojektion  (f.) 
IStereographische    Projektion 

[Vertikale  Projektion  (f.) 
j-Vorkragung   <  f . ) ;   Ausladung 
[    (f.);  Vorsprung  (m) ;  Vorsatz 
r    (m ) 

'Pronyscher  Zaum  (m.) 
[Fortpflanzuns  (f.) 
[Fortleitung  (f.)  der  Warme. 
iFortpflnnzung  (f.)  des  Lichtes. 
fFortpflnnzung(f.)  des  Schalles. 
:Propeller  (in.) 

Schraubenpropeller  (m.) 
'Proportion  (f.) 
Stetige  Proportion  (f.) 
Ilarmonische   Proportion  (f.) ; 
HarmonischesVerhaltniss(n) 
Umgekehrte  Proportio  n  (f.) 
Prospekt  (m.) 
Antimonchlorur  (n.) 

Eisenchlortir  (n.) 
Zinkchlorur  (n.) 
Quecksilhersulfur  (n.) 
Oxydul  (n  ) 

Eisenoxydul(n.);Ferrooxyd(a.) 
Bleioxyd  (n.) 
Manganoxydul  (n.) ;  Man^an- 

monoxyd  (n.) 
Silberoxydul  Cn.) 
Pseudoastasie  (f.) 
Pseudoastatischer  Regler  (m.) 

Puddeleisen  (n.) 

Puddelsthal  (in.) 
Puddeln(n.);Puddel  process  (ra.) 
Gaspuddeln  (n.);  Gasfrischen(o.) 
Schmiedeisenpuddeln  (n.) 
Stahlpuddeln  (n.) 
Puddelofen(m.);Puddlingsofen 

(m.) 
Seheibe  (f.);  Rolle(f.);  Riemen- 

scheibe  (f.);  Kloben  (m.);  Block 

(m.) 

Tragrolle  (f.) 
Riernenscbeibe  (f.);  Riemschei- 

be  (f.) 

Bremsscheibe  (f.) 
Gusseiserne  Seheibe  (f.) 
Kettenrolle  (f.J 


Projection  (f.)  parallels. 
Projection  (f.)  nolaire. 
Projection  (f.)stereographique. 

Projection  (f.)  verticale. 
Projecture  (f.) ;  Saillie  (f.) 

Frein  (m.)  de  Prony. 
Propagation  (f.) 
Propagation  (f.)  de  la  chaleur. 
Propagation  rf.)de  la  lumiere. 
Propagation  (f.)  du  son. 
Propulseur  (m.) 

Propulseur  (m.)  elicolde. 
Proportion  (f.) 
Proportion  (f.)  continue. 
Proportion  (f.)  harmonique. 

Proportion  (f.)  inverse. 
Prospectus  (m.) 
Protochlorure  (m.)  d'antimoi- 

ne. 

Protochlorure  (m.)  de  fer. 
Prutochlorure  (m.)  de  zinc. 
Protosulfure  (m.)  de  mercure. 
Protoxyde  (in.) 
Protoxyde  (m.)  de  fer. 
Protoxyde  (m.)  de-plomb. 
Protoxyde  (m.)  de  manganese. 

Protoxyde  (m.)  d'argent. 
Pseudoastaticite  (f.) 
R^gulateur  (m.)  pseudoastati- 

que. 
Fer  (m.)  puddle. 

Acier  (m.)  puddle. 
Puddlage  (m.) 
Puddlage  (m.)  au  gaz. 
Puddiage  (m.)  du  fer. 
Puddlage  (m.)  de  1'acier. 
Four  (m.)  a  puddler. 

Poulie  (f.) 


Poulie  (f.)  portante. 
Poulie  (f.) 

Poulie  (f.)  de  frein. 
Poulie  (f.)  en  fonte. 
Poulie  (f.)  a  chaine. 
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Pulley  (s.)  (Differential). 

—  (Driving). 

—  (Fixed). 

—  (Fixed  and  loose). 

—  (Grooved). 

-  (Guide) 

—  (Iron). 

—  (Loose). 

—  (Rope). 

—  (Sheave). 

—  (Traversing). 
Pulley-block  (s.) 
Pulley-rim  (s.) 

Pulsatory  currents  (s.  pi.) 
Pulsometer  (s.) 
Pumice  stone  (s  ) 

Pump  (s.) 

-  (Air). 

—  (Air-compressing). 

—  (Belt-driven). 

—  (Boiler-feeding). 

—  (Boiler-proving). 

—  (Centrifugal). 

—  (Circulation) ;    Circulating- 
pump  (s.) 

—  (Gold-water). 

—  (Compressing). 

—  (Delivery  pipe  (s.)  of  the). 

—  (Double-acting). 

—  (Double-piston). 

—  (Eccentric  (s.)  of  the). 

—  (Eccentric-driver). 

—  (Electrically-driven). 

—  (Feed);  Feeding-pump  (s.) 

—  (Feeding)  of  reserve. 

—  (Flap-valve). 

-  (Flue-gas). 


Puleggie  (f.  pi.)  differenziali. 
Puleggia  (f.)  motrice. 
Puleggia  (f.)  flssa. 

Puleggia  (f.)  flssa  e  folle. 

Puleggia  (f.)  a  gola. 
Carrucola  (f.)  di  guida. 
Puleggia  (f.)  di  ferro. 
Puleggia  (f.)  folle. 

Puleggia  (f.)  a  fune. 
Carrucola  (f.)  di  rinvio   della 

catena. 

Carrucola  (f.)  a  staff  a. 
Paranco  (m.) 
Cerchione  (m.)  della  puleggia. 

Correnti  (f.  pi.)  d' impulse. 

Pulsometro  (m.) 

Pomice  (f.);  Pietra  (f.)  pomice. 


Pompa  (f.);  Tromba  (f.) 
Pompa  (f.)   d'  aria  ;  Pornpa  (f.) 

pneumatica. 

Pornpa  (f.)  ad  aria  compresso. 
Pompa  (f.)  azionata  da  cinghiej 
Pompa  (f.)d'alimentazione  dell 

le  caldaie. 
Pornpa  )f.)  per  provare  le  coif 

daie. 

Ponfpa  (f.)  centrifuga. 
Pompa  (f.)  di  circolazione. 

Pompa  (f.)  per  acqua  fredda. 
Pompa  (f.)  di  compressione. 
Tubo  (m.)  di  pressione   della 

pompa. 

Pompa  (f.)  a  doppio  effetto. 
Pampa  (f.)  a  doppio  stanturfo.' 

Eccentrico  (m.)  della  pompa.! 
Pompa  (f.)  azionata  da  eccenl 

trico. 
Pompa  (f.)  a  comando  elettrM 

co;  Pompa  (f.)  elettrica. 
Pompa  (f.)  alimentare  o  d'alH 

mentazione. 
Pompa  (f.)  d'alimentazione  di 

riserva. 
Pompa  (f.)  d'aria  con   valvole 

a  cerniera. 
Pompa  (f.)  per  i  gas  del  cami- 

no. 


German 
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IMtferentialflaschenzug  (m.) 

JTreibrolle  (f.) 

Feste  Rolle  (f.);  Feste  Riemen- 

I  scheibe  (f.) 

Feste  und  lose  Riemenscheibe 

I  (f.) 

Sekerbte  Rolle  (f.) 

.eitrolle  (f.) 

ichmiedeiserne  Scheibe  (f.) 

Scheibe  (f.);  Lose  Rolle 
(f.) 

ieilscheibe  (f.) 

Tmfiihrrolle  (f.)  der  Kette.  ' 

ufhangekloben  (m.) 
flaschenzug  (m.) 
IRiemscheibenkranz  (in.) 

JPulsirende  Strome  (m.  pi ) 

fPulsometer  (n.) 

/Bimsstein  (m.);  Sohwemmstein 

[    (in.) 
[Pumpe  (f.) 
Luftpumpe  (f.) 

Luftkompressionspumpe  (f.) 
Pompe  (f.)  mit  Riemenantrieb. 
Kesselspeisepumpe  (f.) 

Kesselprobierpumpe  (f.) 

Gentrifugalpumpe  (f.) 
Girkulationspumpe  (f.) 

Kaltwasserpumpe  (f.) 
Kompressionspumpe  (f.) 
Pumpendruckrohr  (n.) 

Doppelt  wirkende  Pumpe  (f.) 
Pumpe  (f.)  mit  doppeltem  Kol- 

ben. 

Pumpenexcenter  (n.) 
Pumpe  (f.)  rait  Excenterantrieb. 

Pumpe(f.)  mitelektrischem  An- 
trieb  ;  Elektrische  Pumpe  (f.) 
Speisepumpe  (f.) 

Reservespeisepumpe  (f.) 
Klappenluftpumpe  (f.) 
Rauchgaspumpe  (f.) 


Poulies  (f.  pi.)  differentielles. 
Poulie  (f.)  motrice. 
Poulie  (f.)  fixe. 

Poulie  (f.)  flxe  et  folle. 

Poulie  (f.)  a  gorge. 
Galet  (m.)  de  guidag-e. 
Poulie  (f.)  en  fer. 
Poulie  (f.)  folle. 

Poulie  (f.)  a  corde. 

Galet  (m.)  de  renvoi  de  la  chai- 

ne. 

Poulie  (f.)  a  crochet. 
Polan  (m.) 
Jante  (f.)  de  poulie;  Limbe(m.) 

de  poulie. 

Pulsometre  (m.) 

Pierre  (f.)  pouce;  Pouce  (f.) 

Pompe  (f.) 

Pompe  (f.)  a  air;  Pompe  (f.) 
pneumatique. 

Pompe  (f.)  de  compression. 

Pompe  (f.)  a  courroie. 

Pompe  (f.)  d'alimentation  des 
chaudieres. 

Pompe  (f.)  a  essayer  les  chau- 
dieres. 

Pompe  (f.)  a  force  centrifuge. 

Pompe  (f.)  de  circulation. 

Pompe  (f.)  a  eau  froide. 
Pompe  (f.)  a  compression. 
Tuyau  (m.)  de  refoulement  de 

la  pompe. 

Pompe  (f.)  a  double  effet. 
Pompe  (f.)  a  double  piston. 

Excentrique  (m.)de  la  pompe. 
Pornpe  (f.)  a  excentrique. 

Pompe  (f.)  a  commande  elec- 
trique;  Pompe  (f.)electrique. 
Pompe  (f.)  alimentaire. 

Pompe   (f.)   d'alimentation   de 

reserve. 
Pompe  (f.)  a  air  a  clapets. 

Pompe  (f.)  a  fum^e  ou  a  gaz. 
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Pump  (s.)  (Forcing);  Pressing- 
pump  (s.) 

-  (Forcing  and  sucking). 

—  (Hand). 

—  (Hand-feed). 

-  (Horizontal). 

—  (Hot-water). 

—  (Hydraulic). 

-  (Jet). 

-  (Kitchen). 

-  (Lifting);  Lift-pump  (s.) 

—  (Mercurial-air). 

-  (Oil). 

—  (Piston). 

—  (Plunger). 

—  (Rotary) ;  Rotatory  pump  (s.) 

—  (Steam). 

—  (Steam-feed). 

—  (Steam-jet). 

—  (Sucking);  Suction  pump  (s.) 

—  (Sucking  and  forcing). 

—  (Sucking  and  lifting). 

—  (Sucking-jet). 

—  (Vertical). 

-  (Wall). 

—  (Water-jet). 

—  (Worthington). 
to  Pump  (v.) 
Pump-barrel  (s.) 

Pump-brake  (s.) 
Pump-cistern  (s.) 
Pump-cover  (s.) 
Pump-cylinder  (s.) 
Pump-foot  (s.) 

Pump-gear  (s.) 

Pump-handle  (s.);  Pump-brake 

(s.) 

Pump-lever  (s.) 
Pump-lift  (s.) 

Pump-packing  (s.) 
Pump-piston  (s.) 
Pump-rod  (s.) 


Pompa  (f.)  premente. 

Pompa  (f.)  aspirante  e  pre- 
mente. 

Pompa  (f.)  a  memo. 

Pompa  (f.)  d' alimentazione 
mano. 

Pompa  (f.)  orizzontale. 

Pompa  (f.)  ad  acqua  calda. 

Pompa  (f.)  idraulica  o  di  pres- 
sione  d'acqua. 

Pompa  (f.)  a  getto. 

Pompa  (f.)  per  cucina. 

Pompa  (f.)  elevatrice. 

Pompa  (f.)  a  mercurio. 

Pompa  (f.)  per  olio. 

Pompa  (f.)  a  stantuffo. 

Pompa  (f.)  a  stantuffo  tuffante. 

Pompa  (f.)  a  rotazione  o  rota- 
tiva. 

Pompa  (f.)  a  vapore. 

Pompa  (f.)  d'ahmentazione  a 
yapore. 

Iniettore  (m.)  di  vapore. 

Pompa  (f.j  aspirante. 

Pompa  (f.)  aspirante  e  pre- 
mente. 

Pompa  (f.)  aspirante  e  eleva- 
trice. 

Pompa  (f.)  a  getto  aspirante. 

Pompa  (f.)  verticale. 

Pompa  (f.)  da  muro. 

Pompa  (f.)  a  getto  d'acquo. 

Pompa  (f.)  Worthington. 

Pompare. 

Corpo  (m.)  della  pompa. 

Freno  (m.)  a  tromba. 
Cassa  (f.)  della  pompa. 
Cpperchio  (m.)  della  pompa 
Cilindro  (m.)  della  pompa. 
Corpo  (m.)  d'aspirazione  d'uns 

pompa. 

Guarnizione  (f.)  di  pompa. 
Bilanciere  (f.)  delle  pompe. 

Leva  (f.)  di  pompa. 

Corsa  (f.)  dello  stantuffo  d'una 

pompa. 

Fasciatura  (f.)  della  pompa. 
Stantuffo  (m.)  di  pompa. 
Asta  (f.)  o  gambo  (m.)  dello 

stantuffo  d'una  pompa. 
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•Jruckpumpe  (f.);  Presspumpe 
fcruck-und  Saugpumpe  (f.) 

liandpumpe  (f.) 
Kandspeisepumpe  (f.) 

liegende  Pumpe  (s.) 
RVarmwasserpumpe  (f.) 
bruckwasserpumpe  (f.) 

fctrahlpumpe  (f.) 
Ivuchenpuinpe  (f.) 
puhpumpe  (i.);  Hebepumpe  (f.) 
Duecksilberluftpumpe  (f.) 


pelpumpe  (f.) 
Kolbenpumpe 


floncliskolbenpumpe  (f.);  Plun- 
<   gerpumpe  (f.) 
Rotationspumpe  (f.) 

gbampfpumpe  (f.) 
IDampfspeisepumpe  (f.) 

JDnmpfstrahlpumpe  (f.) 
Saugpumpe  (f.) 
Saug  und  Druckpumpe  (f.) 

'Saug  und  Hebepumpe  (f.) 

jSaugstrahlpumpe  (f.) 
IStehende  Pumpe  (f.) 
IWandpumpe  (f.) 
1  Wasserstrahlpumpe  (f.) 
,  Worthingtonpumpe  (f.) 
iPumpen. 

iPumpenstiefel    (m.);    Kolben- 
|    rohr  (n.) 
jPumpenbremse  (f.) 
[Pumpenkasten  (m.) 
tPumpendeckel  (m.) 
Pumpencylinder  (m.) 
Pumpenfuss  (m.) 

Pumpenbeschlag  (m.) 
Pumpenschwengel  (m.) 

Pumpenhebel  (m.) 
Pumpenhub  (m.) 

Pumpenfutter  (n.) 
Pumpenkolben  (m.) 
Pumpenstange  (f.) 


Pompe  (f.)  foulante. 

Pompe   (f.)   foulante   et  aspi- 

rante. 

Pompe  (f.)  a  main. 
Pompe   (f.)    d'alimentation    a 

bras. 

Pompe  (f.)  horizontale. 
Pompe  (f.)  a  eau  chaude. 
Pompe  (f.)  foulante  pour  1'es- 

sai  hydraulique. 
Pompe  (f.)  a  jet. 
Pompe  (f.)  de  cuisine. 
Pompe  (m.)  elevatoire. 
Pompe  Cf.)  a  mercure. 
Pompe  (f.)  a  huile. 
Pornpe  (f.)  a  piston. 
Pompe  (f.)  a  piston   plongeur. 

Pompe  (f.)  a  rotation. 

Pompe  (f.)  a  vapeur. 

Pompe  (f.)  d'alimentation  a  va- 
peur. 

Pompe  (f.)  a  jet  de  vapeur. 

Pompe  (f.)  aspirante. 

Pompe  (f.)  aspirante  et  fou- 
lante. 

Pompe  (f.)  aspirante  et  eleva- 
toire. 

Pompe  (f.)  a  jet  aspirant. 

Pompe  (f.)  verticale. 

Pompe  (f.)  murale. 

Pompe  (f )  a  jet  d'eau. 

Pompe  (f.)  Worthington. 

Pomper. 

Corps  (m.)  de  pompe;  Barillet 
(m.) 

Frein  (m.)  a  pompe. 

Corps  (m.)  de  pompe. 

Couvercle  (m.)  de  pompe. 

Cylindre  (m.)  de  pompe. 

Pied  (m.)  de  pompe. 

Garniture  (f.)  de  pompe. 
Balancier  (m.)  des  pompes. 

Levier  (m.)  de  pompe. 
Course    (f.)    du    piston    d'une 

pompe. 

Fourrure  (f.)  d'une  pompe. 
Piston  (m.)  de  pompe. 
Tige  (f.)  de  pompe. 
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Pump-tube  (s.) 
Pump-valve  (s.) 

Pump- work  (s.) 
Pumping-engine  (s.) 

Punch  (s.) 

—  (Centre). 

—  (Kelt). 


—  (Hand). 

—  (Prick), 
to  Punch  (v.) 
Punch-press  (s.) 

Punching-machine  (s.) 
(Plate). 

—  test  (s.) 
Puppet  (s.) 

Purging  (s.)  the  water  gauge 

cocks. 

Purification  (s.)  of  water. 
Push-button  (s.);  Press-button 

(s.) 

Push-contact  (s.) 
to  Put  (v.)  in  the  circuit  (Elect.) 

—  out  of  circuit  (Electr.) 

Putting  (s.)  in  circuit  (Electr.) 

—  out  of  circuit  (s.) 
Putty  (s.) 

Pyramid  (s.) 

—  (Frustum  (s.)  of  a). 

—  (Square). 

—  (Triangular). 
Pyrites  (s.) 
Pyroelectric  (adj.) 
Pyroelectricity  (s.) 
PyrogaUic  acid  (s.) 
Pyromagnetic  motor  (s.) 
Pyrometer  (s.) 

—  (Electrical). 
Pyrometric  cones  (s.  pi.) 

Pyrosulphuric  acid  (s.) 


Tubo  (m.)  di  pompa. 
Animella  (f.)  della  pompa. 

Macchinario  (m.)  delle  pompe. 
Macchina   (f.)    a    vapore    per 

pompe. 
Punzone  (m.) 
Punta  (f.) ;  Calibro  (m.) 
Foratoio  (m.);  Fustella  (f.) 


Punzone  (m.)  a  mano. 

Punta  (f.);  Punteruolo  (m.) 
Forare ;  Punzonare. 
Punzonatrice  (f.) 

Macchina  (f.)  da  forare. 
Punzonatrice  (f.)  per  lamiera. 
Prova  (f.)  di  stampatura. 
Punta  (f.)  del  tornio. 
Spurgo  (m.)  dei  robinetti   del 

livello. 

Depurazione  (f.)  deil'acqua. 
Bottone  (m.)  di  contatto. 

Gontatto  (m.)  per  pressione. 
Mettere  nel  circuito ;  Inserire 

nel  circuito. 
Disinserire ;  Mettere  fuori  dal 

circuito. 

Messa  (f.)  nel  circuito. 
Messa  (f.)  fuori  del  circuito. 
Mastice  (m.);  Cemento  (m.) 

Piramide  (f.) 

Tronco  (m.)  di  piramide. 

Piramide  (f.)  quadrangolare. 
Piramide  (f.)  triangolare. 
Pirite  (f.) 
Piroelettrico. 
Piroelettricita  (f.) 
Acido  (m.)  pirogallico. 
Motore  (m.)  piromagnetico. 
Pirometro  (m.) 

Pirometro  (m.)  elettrico. 
Tappo  (m.)  fusibile. 

Acido  (m.)  solforico  inglese. 
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Pumpenrohr  (n.) 
Pumpenklappe  (f.) 

Pumpenwerk  (n.) 
Pumpwerkdampfmascbine  (f.) 

Stanze  (f.) ;  Lochstempel  (m.) 
Nietanzeichner  (m.) 
Lochstanze(f.);  Locheisen  (n.); 

Ausschlageisen  (n.) ;  Loclier 

(m.) 
Durchschlag(m.);  Locher  (m.); 

Lochstanze  (f.) 
Ankorner  (m);  Korner  (m.) 
Lochen ;  Punzen. 
Lochstanzmaschine  (f.) 

Lochmaschine  (f.) 

Blechstanze  (f.) 

Stanzprobe  (f.) 

Docke  (f.) 

Durchblasen  (n.)  der  Wasser- 

standhahne. 
Wasserreinigung  (f.) 
Kontaktknopf  (m.) 

Druckkontakt  (m.) 
Einschalten;  Schalten. 

Ausschalten. 

Einschaltung(f.);Schaltung(f.) 
Ausschaltung  (f.) 
Glaserkitt(m.);  Fensterkitt(m.); 

Kitt  (m.) 
Pyramids  (f.) 
Abgestumpfte   Pyramide  (f.) ; 

Pyramidenstumpf  (m.) 
Vierseitige  Pyrarnide  (f.) 
DreiseitiG-e  Pyramide  (f.) 
Pyrit  (m.);  Kies  (m.) 
Pyroelektrisch. 
Pyroelektricitat  (f.) 
Pyrogallussaure  (f.) 
Pyromagnetischer  Motor  (m.) 
Pyrometer  (n.);  Hitzegradmes- 

ser  (m.) 

Galvanopyrometer  (n.) 
Schmelzkegel  (m.);  Segerkegel 

(m.) 
Englisclie  Schwefelsaure  (f.) 


Tuyau  (m.)  de  pompe. 
Soupape   (f.)   a   clapet    de    la 

pompe. 
Pomperie  (f.) 
Machine  (f.)  a  vapeur  action- 

nant  une  pompe. 
PoinQon  (m.) 
Pointeau-cnlibre  (m.) 
Decoupoir  (in);  Emporte-piece 

(m.) 

Poincori  (m.) 

Pointeau  (m.) 

Poingonner. 

Poincqnneuse  (f.);  Machine  (f.) 

a  poinconner. 
Machine  (f.)  a  poingonner. 
Decoupeuse  (f.)  a  t6le. 
Essai  (m.)  a  1'estampage. 
Poupee  (f.)  d'un  tour. 
Purge  (m.)  des  robinets  d'in- 

dicater  de  niveau. 
Epuration  (f.)  de  1'eau. 
Bouton  (m.)  de  contact. 

Contact  (m.)  par  pression. 
Mettre  en  circuit. 

Mettre  hors  de  circuit. 

Mise  (f.)  dans  le  circuit. 
Mise  (f.)  hors  du  circuit. 
Mostic  (m.);  Ciment  (m.) ;  Lut 

(m.) 

Pyramide  (f.) 
Pyramide  (f.)  tronquee. 

Pyramide  (f.i  quadrangulaire. 
Pyramide  (f.)  triangulaire. 
Pyrite  (f.) 
Pyroelectrique. 
Pyroelectricite  (f.) 
Acide  (m.)  pyrogallique. 
Moteur  (m.)  pyromagnetique. 
Pyrometre  (m.) 

Pyrometre  (m.)  electrique. 
Cone  (m.)  pyrometrique. 

Acide  (m.)  sulfurique  anglais. 
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Q 


Q.  (Symbol  for  «  electric  quan- 
tity. 

Quad  ( s. )  (A  contraction  for 
«  Quadrant  ». 

—  (A  contraction   for  «  Qua- 
druples »). 

Quadrangle  (s.) 
Quadrangular  (adj.) 
Quadrant  (s.) 

—  (Legal). 

—  (Standard). 
Quadrant-electrometer  (s.) 
key  (s.) 

(Thomson's). 

Quadrant-electroscope  (s.) 

Quadratic  (adj.) 

—  equation  (s.) 

Quadratrix  (s.)  of  Dinostratus. 
Quadrature  (s.) 

—  of  the  circle. 
Quadrilateral  figure  (s.) 

Quadruple  coil  winding  (s.) 
Quadruplex  system  (s.) 

—  telegraph  (s.) 

—  telegraphy  (s.) 

Qualitative  analysis  (s.) 
Quantitative  analysis  (s.) 
Quantity  (s.) 

—  of  action. 

—  of  air. 

—  of  current. 

—  of  driving-water. 

—  of  dynamic  electricity. 

—  of  electricity. 

—  of  heat. 

—  of  heat  given  up. 

—  of  heat  transmitted. 


Simbqlq  di  «  quantitd  d'elet- 
tricita »). 

Abbreviazione  di  «  Quadran- 
te  ». 

Abbreviazione  di  «  Quadru- 
plex ». 

Quadrangolo  (m.) 

Quadrangolare. 

Quadrante  (m.) 

Quadrante  (m.)  legale. 

Quadrante  (m.)  normale. 
Elettrometro  (rn.)  a  quadrante. 
Gliiave  (f.)  dell'elettrometro  a 

quadrante.  • 

Elettrometro  (m.)  a  quadrante 

Thomson. 
Elettrometro  (m.)  a  quadrante 

di  Henley. 
Quadratico. 
Equazione  (f.)  di  2°  grado ;  E-j 

quazione  (f.)  quadratica. 
Quadratrice  (f.)  di  Dinostrato.( 
Quadrature  (f.) 
Quadrature  (f.)  del  circolo. 
Quadrilatero  (m.) 

Avvolgimento  (m.)  a  quattro- 

fori. 
Sistema  (m.)  quadruplex. 

Telegrafo  (m.)  quadruplex. 
Telegrafia  (f.)  quadruplex. 

Analisi  (f.)  qualitativa. 
Analisi  (f.)  quantitativa. 
Quantita  (f.) 
Quantita  (f.)  di  azione. 
Quantita  (f.)  di  aria. 
Quantita  (f.)  di  corrente. 
Quantita  (f.)  d'acqua  motrice. 
Quantita   (f.)   d'elettricita   di- 

namica. 

Quantita  (f.)  d'elettricita. 
Quantita  (f.)  di  calore. 
Uuantita  (f.)  di  calore  fornito. 
Quantita  (f.)  di  calore  trasmes- 

so. 
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Zeichen  fur  die  «  Elektricitdts- 

menqe  ». 
Abkiirzung  fiir  «  Quadrant  ». 


Viereck  (n.) 
Viereckig. 
Quadrant  (tn.) 

JGesetzlicher    Quadrant   (m.)  ; 
I  Legaler  Quadrant  (m.) 
[Normalquadront  (m.) 
fouadrantelektrorneter  (n.), 
Quadrantelektrometerschliis- 

sel  (m.) 
.  Thomsonsches  Quadrantelek- 

trometer  (n.) 

(Henley's  Quadrantelektrome- 
[     ter  (n.) 
Quadratiscli. 
Quadratische  Gleichung  (f.) 

Quadratix  (f.)  des  Dinostratus. 
Quadratur  (f.) 
Quadratur  (f.)  des  Zirkels. 
Viereck  (n.);  Vierseitige  Figur 

f.) 
Vierlochwicklung  (f.) 

Quadruplextelegraphie  (f.) 

Vierfachtelegraph  (m.) 
Quadruplextelegraphie      (f.); 

Doppelgegensprechen  (n.) 
Qualitative  Analyse  (f.) 
Quantitative  Analyse  (f.) 
Quantitat  (f.)  ;  Menge  (f.) 
Wirkungsgrosse  (f.) 
Luftmenge  (f.) 
Strommenge  (f.) 
Triebwassermenge  (f.) 
Dynamische  Elektricitatsmen- 

ge  (f.) 

Elektricitatsmenge  (f.) 
Wiirrnemenge  (f.) 
Zugeleitete  Warmemenge  (f.) 
Uebergehende   Warmemenge 

(f.) 


Symbole  pour  «  quantitd  d'e- 

lectricite  ». 
Abreviation  de  «  Qaadrante  ». 

Abreviation  de«  Quadruples  ». 

Quadrangle  (m.) 
Quadrangulaire. 
Quadrant  (m.) 
Quadrant  Cm.)  legal. 

Quadrant  (m.)  normal. 
Electrometre  (m.)  a  quadrant. 
Clef  (f.)  d'un  electrometre  a 

quadrant. 
Electrometre  (m.)  a  quadrant 

de  Thomson. 
Electrometre  (m.)  a  quadrant 

de  Henley. 
Quadratique. 
Equation  (f.)  du  second  degre. 

Quadratrice  (f.)  de  Dinostrate. 
Quadrature  (f.) 
Quadrature  (f.)  du  cercle. 
Quadrilatere  (f.) 

Enroulement   (in.)    a    quatre 

encoches. 
Quadruplex  (m.);  Systeme  (m.) 

quadruplex. 

Telegrapne  (m.)  quadruplex. 
Telegraphic  (f.)  quadruplex. 

Analyse  (f.)  qualitative. 
Analyse  (f.)  quantitative, 
luantite  (f.) 

Juantite  (f.)  d'action. 

luantite  (f.)  d'air. 

luantite  (f.)  de  courant. 

mantite  (f.)  d'eau  motrice. 

mantite  (f.)  d'electricite  dy- 
namique. 

Quantite  (f.)  d'electricite. 
Quantite  (f.)  de  chaleur. 
Quantite  (f.)  de  chaleur  fournie. 
Quantite  (f.)  de  chaleur  trans- 
mise. 
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Quantity  (s.)  of  light. 

—  of  motion. 

—  of  steam. 

to  be  condensed. 

in  cylinder. 

per  hour  per   square 

meter  of  heating  surface. 

—  —  produced. 

in  kg.  per  square  heat- 
ing surface  per  hour. 

—  of  water. 

—  of  water  to  be  forced. 
-  of  water  supplied. 

—  of  work. 

—  (Commensurable). 

—  (Complex). 

—  (Electric). 

—  (Exponential). 

—  (Imaginary). 

—  (Incommensurable). 

—  (Irrational). 

—  (Negative). 

—  (Positive). 

—  (Radical). 

—  (Rational). 

—  (Variable). 

—  (to  Make  (v.)  up  a  battery 
in);  to  Join(v.)  up  a  battery 
in  quantity. 


Quarry  (s.) 
Quartz  (s.) 
Quick-break  switch  (s.) 

throw-over  switch  (s.) 

Quick-lime  (s.) 

Quicksilver  (s.);  Mercury  (s.) 

Quiet-arc  (s.) 

Quota  (s.)  (Amortisation). 

Quotient  (s.) 


Quantita  (f.)  di  luce. 
Quantita  (f.)  di  moto. 
Quantita  (f.)  di  vapore. 
Quantita  (f.)  di  vapore  da  cor 

densare. 
Quantita  (f.)  di  vapore  nel  c 

lindro. 

Quantita  (f.)  di  vapore  all'or 
per  metro  quadrato  di  si 
perficie  riscaldata. 
Quantita  (f.)  di  vapore  prodo 

ta  o  generata. 

Quantita  (f.)  di  vapore  in  kg. 
all'ora   per   metri   quadrati 
di  superflcie  riscaldata. 
Quantita  (f.)  d'acqua. 
Ouantita  (f.)  d'acqua  elevata. 
Juantita  (f.)  d'acqua  fornita. 
juantita  (f.)  di  lavoro. 
juantita  (f.>  commensurabile. 
juantita  (f.)  complessa. 
Juantita  (f.)  d'elettricita. 
Juantita  (f.)  esponenziale. 
juantita  (f.)  immaginaria. 
Juantita   (f. )  incommensura- 
"bile. 

luantita  (f.)  irrazi9nale. 
juantita  (f.)  negativa. 
juantita  (f.)  positiva. 
Juantita  (f.)  radicale. 
luantita  (f.)  razionale. 
luantita  (f.)  variabile  ;  Grant 
'dezza  (f.)  variabile. 
Montare  una  batteria  in  quan-: 
tita  o  in  derivazione  ;  Mon-j 
tare   una  batteria  in  paral-i 
lelo;  Montaggio  (m.)  in  quan-; 
tita. 

Curva  (f.)  di  pietre. 
Quarzo  (m.) 
Interruttore  (m.)  a  scatto  ra| 

pido. 

!    Commutatore  (m.)  a  scatto.  I 
j   Calce  (f.)  viva. 

Mercuric  (m.) 

Arco  (m.)  silenzioso. 

Quota  (f.)  d'ammortamento  (K 

d'ammortizzazione. 
Quoziente  (m.) 
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Lichtmenge  (f.) 

Grosse  (f.)  der  Bewegung. 

Dampfmenge  (f.) 

L\i  kondensierende  Dampfmen- 
ge (f.) 

Dampftnhalt  (m.)  des  Cylin- 
ders. 

Stundliche  Dampferzeugung 
(f.)  fiir  1  qm.  Heizflache. 

Erzeugte  Dampfmenge  (f.) 

Leistung  (f.)  der  Heizflache  in 
kg.  pro  qm.  und  Stunde. 

\Vassermenge.(f.) 
Forderwassermenge  (f.) 
'Gelieferte  Wassermenge  (f.) 
JArbeitsgrosse  (f.) 
'Kommensurable  Grosse  (f.) 
Mehrgliederige  Grosse  (f.) 
Elektricitatsmenge  (f.) 
Exponentialgrosse  (f.) 
Imagimire  Grosse  (f.) 
Inkommensurable  Grosse  (f.) 

Irrationale  Grosse  (f.) 

Negative  Grosse  (f.) 

Positive  Grosse  (f.) 

Wurzelgrosse  (f.) 

Rationale  Grosse  (f.) 

Veriinderliche  Grosse  (f.);  Va- 
riable Grosse  (f.) 

Die  Elemente  einer  Batterie 
nebeneinander  oder  parallel 
schalten ;  Schaltung  (f.)  der 
Batterie  auf  Quaotitat. 

Steinbruch  (m.) 
Quarz  (m.) 
Momenbschalter  (m.) 

Momentumschalter  (m.) 
Gebrannter  Kalk  (m.);  Unge- 

loschter  Kalk  (in.) 
Quecksilber  (n.) 
Ruhiger  Lichtbogen  «m.) 
Amortisationsquote  (f.) ;  Tilg- 

ungssatz  (m.) 
Quotient  (m.) 


Quantite  (f.)  de  lumiere. 

Quantite  (f.)  de  mouvement. 

Quantite  (f.)  de  vapeur. 

Quantite  (f.)  de  vapeur  a  con- 
denser. 

Quantite  (f.)  de  vapeur  dans 
le  cylindre. 

Production  (f.)  horaire  de  va- 
peur par  m.2  de  surface  de 
chauffe. 

Quantite  (f.)  de  vapeur  engen- 
dree  ou  produite. 

Quantite  (f.)  de  chaleur  trans- 
mise  par  la  surface  de  chauf- 
fe en  une  heure. 

Quantite  (f.)  d'eau. 

Quantite  (f.)  d'eau  elevee. 

Quantite  (f.)  d'eau  fournie. 

Quantite  (f.)  de  travail. 

Quantite  (f.)  commensurable. 

Quantile  (f.)  complexe. 

Quantite  (f.)  d'electricite. 

Quantite  (f.)  exponentielle. 

Quantite  (f.)  imaginaire. 

Quantite  (f.)  incommensura- 
ble. 

)uantite  (f.)  irrationnelle. 

)uantite  (f.)  negative. 

)uantite  (f.)  positive. 

)uantite  (f.)  radicale. 

)uantite  (f.)  rationnelle. 
fuantite  (f.)  variable. 

Monter  une  batterie  en  quan- 
tite- 


Carriere  (f.) 
Quartz  (m.) 
Interrupteur  (m.)  rapide. 

Commutateur  (m.)  rapide. 
Ghaux  (f.)  vive. 

Mercure  (m.) 

Arc  (m.)  silencieux. 

Cote  (f.)  d'amortissement. 

Quotient  (m.) 
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Race  way  (s.) 

Rack  (s.);  Bar  (s.)  of  a  rack-and 
pinion-jack. 

Rack  and  pinion  (s.);  Rack- 
gear  (s.) 

—  (Battery). 

—  (Cable). 

Rack- wheel  (s.);  Racket-wheel 

(s.) 

Racket-brace  (s.) 
Radial  (adj.) 

—  drilling-machine  (s.) 

Radial-flow  turbine  (s.) 
Radial-pole  machine  (f.) 
Radian  (s.) 
Radiating  capacity  (s.) 

—  electricity  (s.) 

—  surface  (s.) 
Radiation  (s.) 

—  of  the  antenna. 

—  of  heat. 

—  of  light. 
Radical  (s.) 

—  sign  (s.) 

Radiography  (s.) 
Rediometer  (s.) 
Radiophone  (s.) 
Radioscopy  (s.) 

Radiodiascopy  (s.) 
Radiophonic  wireless  telegra- 
phy (s.) 

Radio-photography  (s.) 
Radiotelegram  (s.) 
Radiotelegraphy  (s.) 
Radiotelephony  (s.) 

Radio  therapeutics  (s.) 
Radius  (s.) 

—  of  curvature. 

—  (Eccentric). 
Radius-vector  (s.) 

Rag  (s.)  (Sweat). 


Canale  (m.)  di  derivazione. 
Asta  (f.)  dentata. 

Ingranaggio  (m.)  ad  asta  d€ 

tata. 

Scaffale  (m.)  della  batteria. 
Sopporto  (m.)  dei  cavi. 
Ruota  (f.)  a  cricco. 

Trapano  (m.)  a  cricco. 

Radiale. 

Trapano  (m.)  radiale  ;  Trapa 

natrice  (f.)  radiale. 
Turbina  (f.)  radiale. 
Dinamo  (f.)  a  poli  radiali. 
Radiante  (m.) 
Potere  (m.)  radiante. 
Elettricita  (f.)  radiante. 
Superficie  (f.)  di  radiazione. 
Radiazione  (f.);  Irraggiament 

(in.) 

Radiazione  (f.)  dell'antenna. 
Radiazione  (f.)  di  calore. 
Radiazione  (f.)  di  luce. 
Radicale  (m.) 
Radicale  (m.);  Segno   (m.)  ( 

radice. 

Radiografla  (f.) 
Radiometro  (m.) 
Radiofono.(m.) 
Radioscopia  (f.) 

Radiodiascopia  (f.) 
Telegrafla  (f.)  senza  flli  radi< 

fonica. 

Radiofotografia  (f.) 
Radiotelegramma  (m.) 
Radiotelegrafia  (f.) 
Radiotelefonia  (f.) 

Radioterapia  (f.) 
Raggio  (m.);  Semidiametro  (m 
Raggio  (m.)  di  curvatura. 
Raggio  (m.)  delFeccentrico. 
Raggio  (m.)  vettore. 

Straccio  (.in.)  per  pulire. 
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Triebwerkskanal  (m.);  Werk- 

kanal  (m.) 
Zahnstange  (f.) 

Zahnstange  (f.)  und  Rad. 

Batteriegestell  (n.) 
Kabelstiinder  (in.) 
Sperrrad  (n.) 

Ratsche  (f.) 

Radial. 

Radialbohrmaschine  (f.) 

Radialturbine  (f.) 
Radialpolmaschine  (f.) 

'  Ausstrahlungsvermogen  (n.) 
Strahlende  Eiektricitat  (f.) 
Ausstrahlungsttache  (f.) 
Strahlung  (f.) 

Antennenstrahlung  (f.) 
Warmeausstrahlung  (f.) 
Lichtausstrahlung  (f.) 
Radikal  (n.) 
Wurzelzeichen  (n.) 

Rontgenographie  (f.) 
Radiometer  (n.) 
Radiophon  (n.) 
Rontgenoskopie  (f.);  Radiosko- 

pie  (f.) 

Rontgenodiascopie  (f.) 
Radiophonische  dralitlose  Te- 

legraphie  (f.) 
Rontgenphotographie  (f.) 
Radiogramm  (n.) 
Radiotelegraphie  (f.) 
Radiotelephonie  (f.) ;  Wellen- 

telephonie  (f.) 
Rontgentherapie  (f.) 
Radius  (m.);  Halbmesser  (m.) 
Krummungsradius  (m.) 
Excentrikhalbraesser  (m.) 
Radius-vektor  (m.) ;  Leitstrabl 

(m.) 
Putzlappen  (m.) 


Canal  (m.)  d'amenee;  Coursier 

(m.) 
Cremaillere  (f.) 

Engrenage  (m.)  a  cremaillere. 

Etagere  (m.)  de  batterie. 
Support  (m.)  cles  cables. 
Roue  (f.)  a  rochet. 

Percoir  (m.)  a  rochet. 

Radial. 

Machine  (f.)  a  percer  radiale. 

Turl)ine  (f.)  radiale. 
Dynamo  (f.)  a  poles  radiaux. 
Radiant  (m.) 
Pouvoir  (m.)  radiant. 
Electricite  (f.)  rayonnante. 
Surface  (f.)  rayonnante. 
Rayonnement  (m.) 

Radiation  (f.)  de  1'antenne. 
Rayonnement  (m.)  de  chaleur. 
Rayonnement  (m.)  de  lumiere. 
Radical  (m.) 
Radical  (m.) 

Radiographie  (f.) 
Radiornetre  (m.) 
Radiophone  (m.) 
Radioscopie  (f.) 

i  Radiodiascopie  (f.) 

:  Telegraphie  (f.)  sans  til  radio- 

phonique. 

!  Radiophotographie  (f.) 

;  Radiotelegramme  (m.) 

1  Radiotelegraphie  (f.) 

i  Radiotelephonie  (f.) 

\   Radiotherapie  (f.) 

Rayon  (m.) ;  Semi-diametre  (m.) 
i   Rayon  (m.)  de  courbure. 

Rayon  (m.)  d'excentrique. 

Rayon  (m.)  vecteur. 

Ghitt'on  (m.)  de  nettoyoge. 
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Rag-bolt  (s.) 
Rag-tearing  engine  (s.) 

Rail  (s.) 

—  (American). 

—  (Barlow's). 

—  (Broad-footed). 

—  (Brunei's);  Bridge  rail  (s.) 

-  (Gast-ir9n). 

—  (Champignon). 

—  (Central). 

—  (Channel). 

—  (Check);  Guard-rail  (s.) 

-  (Double  champig.-headed); 
Parallel  rail  (m.) 

—  (Double  headed). 

—  (Double  T). 

-  (Edge). 

—  (Flat  champignon). 

—  (Foot) ;  Patten-rail  (s.) 

—  (Grooved  girder). 

—  (Guard);  Check-rail  (s.) 

-  (Head  (s.)  of  the) ;  Champi- 
gnon-rail (s.) 

—  (I);  Rail  (s.)  resting  upon 
,    chairs. 

—  (Iron). 

—  (Middle). 

—  (Parallel);  Double  champi- 
gnon headed  rail  (s.) 

—  (PhoBnix). 

-  (Plate). 

—  (Pont)  of  a  siding ;  Central 
rail  (s.) 

—  (Puddled  steel). 

-  (Puddle-steel-headed). 


-  (Single  champignon-headed); 
Simple  T-rail  (s.);  Single  T- 
rail  (s.) 

-  (Steel). 


Bullone  (m.)  a  mazzetta. 
Macchina  (f.)  da  distessere. 

Guida  (f.);  Rotaia  (f.);  Ruotaia 

(f-) 

Rotaia  (f.)  americana. 
Rotaia  (f.)  Barlow. 

Rotaia  (f.)  a  base  piatta  o  a 
suola. 

Rotaia  (f.)  Brunei. 

Rotaia  (f.)  in  ghisa  o  di  ghisa. 

Rotaia  ( f. )  a  superficie  con- 
vessa. 

Rotaia(f.)  centrale  d'uno  scam- 
bio. 

Rotaia  (f.)  a  scanalatura. 

Rotaia  (f.)  di  ritegno. 

Rotaia  (f.)  a  base  piatta  o  a 

ruola. 
Rotaia  (f.)  a  doppio  fungo. 

Rotaia  (f.)  a  doppio  fungo. 
Rotaia  (f.)  a  risalto. 

Rotaia  (f.)  a  superflcie  piana. 
Rotaia  (f.)  a  suola. 
Rotaia  (f.)  Vignole  a  gola. 

Rotaia  (m.)  di  ritegno. 
Fungo  (m.)  di  rotaia. 

Rotaia  (f.)  a  fungo  o  a  cusci- 

netto. 

Rotaia  (f.)  in  ferro  o  di  ferro. 
Rotaia  (f.)  centrale. 
Rotaia  (f.)  a  doppio  fungo. 

Rotaia  (f.)  Phosnix. 
Rotaia  (f.)  piatta. 

Rotaia   (f. )   centrale    di   uno 

scambio. 

Rotaia  (f )  in  acciaio  puddellato. 
Rotaia  (f.)  con  fungo  d'acciaio 

puddellato. 

Rotaia  (f.)  a  fungo. 


Rotaia  (f.)  in  acciaio  o  di  ac- 
ciaio. 
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Steinschraube  (f.) 
Lumpenwolf  (m.) 

Schiene  (f.);  Bahnschiene  (f.); 

Eisenbahnschiene  (f.) 
Amerikanische  Scbiene  (f.) 
Barlowscbiene  (f.);  A-Schiene 

Breitbasige  Schiene  (f.) 

Brunelscbiene  (f.) 
Gusseiserne  Schiene  (f.) 
Schiene   (f. )    mit    gewolbtem 

Kopf. 
Mittelschiene  (f.)  einer  Kreuz- 

ung. 
Rinnenschiene  (f.)  (fur  Niveau- 

iibergange). 
Zwangschiene  (f.) 
Doppel-T-Schiene  (f.) ;  Parallel- 

schiene  (f.\ 
Zweikopfige  Schiene  (f.);  Dop- 

pelkopfschiene  (f.) 
Doppel-T-Schiene  (f.);  Parallel- 

schiene  (f.) 
Kantenschiene  (f.) 

Schiene  (f.)  mit  flachem  Kopf. 
Fussschiene  (f.) 
Vignolschiene  (f.)  mit  einge- 

wal/ter  Rille. 
Zwangschiene  (f.) 
Schienenkopf  (m.) 

Stuhlschiene  (f.);  l-Schiene  (f.) 

Eisenschiene  (f.) 
Mittelschiene  (f.) 
Doppel-T-Schiene  (f);  Parallel- 

schiene  (f.) 
Phoenixschiene  (f.) 
Plattschiene  (f.);  Flachschie- 

ne  (f.) 
Mittelschiene  (f.)  einer  Kreuz- 

ung. 

Puddelstahlschiene  (f.) 
Puddelstahlkopfschiene    (  f. ) ; 

Schiene  (f.)  mit  Puddelstahl- 

kopf. 
Einfache  T-Schiene(f);  T-Schie- 

ne  (f.) 

Stahlschiene  (f.) 


Boulon  (m.)  de  scellement. 
Machine  (f.)  a  deflocher;  De- 

flocheuse  (f.) 
Rail  (m.) 

Rail  (m.)  americain. 
Rail  (m.)  Barlow. 

Rail  (m.)  a  champignon  avec 

semelle. 

Rail  (m.)  Brunei. 
Rail  (m.)  en  fonte. 
Rail  (m.)  a  surface  bombee. 

Rail  (m.)  du  milieu  d'un  croi- 
sement. 

Rail  (m.)  en  H  (pour  des  pas- 
sages a  niveau). 

Contre-rail  (m.) 

Rail  (m.)  a  champignon  avec 
semelle. 

Rail(m.)a  double  champignon. 

Rail  (m.)  double  T  ou  a  dou- 
ble champignon. 

Rail  (m.)  a  rebord;  Orniere  (f.) 
saillante. 

Rail  (m.)  a  surface  plane. 

Rail  (m.)  a  patin. 

Rail  (m.)  Vignole  a  gorge. 

Contre-rail  (m.) 
Champignon  (m.)  de  rail. 

Rail  (m.)  a  champignon. 

Rail  (m.)  en  fer. 
Rail  (m.)  central. 
Rail  (m.i  double  T  ou  a  dou- 
ble champignon. 
Rail  (m.)  Phoenix. 
Rail  (m.)  plat. 

Rail  (m.)  du  milieu  d'un  croi- 

sement. 

Rail  (m.)  en  acier  puddle. 
Rail  (m.)  a  tete  d'acier  puddle. 


Rail  (m.)  a  un  seul   champi- 
gnon. 

Rail  (m.)  en  acier. 
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Rail  (s.)  (Steel  headed). 

-  (Stock)  of  a  switch. 

—  (Toothed). 

-  (Tramway). 

—  (Unequal  headed). 

—  (Vignole). 

—  resting-  upon  chairs. 

Rail-bond  (s.);  Rail-joint  (s.) 

Rail-foot  (s.) 
Rail-guard  (s.) 

Rail-mill  (s.):  Rail-rolling-mill 

(s.) 

Railing  (s.) 
Railway  (s.);  Railroad  (s.) 

—  (Atmospherical). 

—  (Electric). 

—  (Electric  street). 

Railway-construction  (s.) 

Railway-formation  (s.);   Body 

(s.)  of  a  railway. 
Railway-station  (s.) 

Railway-waggon  (s );  Railway- 
carriage  (s.) 
Rain-gauge  (s.) 

Rain-water  (s.) 
Raker-insulator  (s.) 

Ram  (s.) ;  Rammer  (s.) ;  Pile- 
driver  (s.);  Pile-driving-ma- 
chine (s.) 

Ramification  (s.);  Branching  (s.) 

Ramp  (s.) 

Range  (s.)  of  voltage. 

Rarefaction  (s.) 

—  of  gases. 
Rarefied  (adj.) 


Rotaia  (f.)  con  fungo  d'acciaio;  I 
Rotaia  (f.)  flssa  dello  scambio|  I 

Rotaia  (f.)  dentata. 

Rotaia  (f.)  di  tramway  o  tram- 

vai. 
Rotaia  .(f.)  a  funghi  ineguali.  , 

Rotaia  (f.)  Vignoles. 

Rotaia  (f.)  a  fungo  o  a  cusci- 

netto. 
Congiunzione  (f.)  delle   rotaie 

(f.):   Commessura   (f.)    delle 

rotaie. 

Suola  (f.)  d'una   guida ;   Base 
.    (f.)  della  rotaia. 
Gacciapietre  (m.) 

Laminatoio  (m.)  per  rotaie. 

Balaustrata  (f.)  della  scala. 
Ferrovia  (f.);  Strada  (f.)  ferro- 

viaria. 
Ferrovia  (f.)  atrnosferica. 

Ferrovia  (f.)  elettrica. 
Tramway  (m.)  elettrico. 

Costruzione  (f.)  d'  una  strada 

ferrata. 
Corpo  (in.)  stradale  della  fer- 

rovia. 
Stazione  (f )  ferroviaria. 

Vagone  (111.);  Garro  (m.);  Vet- 

tura  (f.) 
Pluviometro  (m.) 

Acqua  (f.)  piovana. 

Isolatore  (m.)  per  colonne  mon- 

tante. 
Ariete  (m.);  Battipalo  (m.) 


Diramazione  (f.);  Ramiflcazio- 

ne  (f.) 
Andatoia  (f.) ;  Passerella  (f.) 

Rampa  (f.) 
Campo  (in.)  di  misura  di  ten- 

sione. 

Rarefazione  (f.) 
Rarefazione  (f.)  d'un  gas. 
Rarefatto. 
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Stahlkopfschiene  (f.) 

Feste   Schiene  (f.)  einer  Wei- 

che;  Anschlagschiene  (f.) 
Gezahnte   Schiene  (f.);   Zahn- 

schiene  (f.) 
Pferdebahnschiene  (f.);  Tram- 

bahnschiene  (f.) 
Unsymmetrische  zweikopftge 

Stuhlschiene  (f.) 
Vignolesschiene  (f.) 
Stuhlschiene  ^f.);  l-Scbiene  (f.) 

Scbienenverbindung(f);  Scbie- 
nenstoss  (m.) 

Schienenfuss  (m.) 

Schienenraumer  (m.);    Bahn- 

raumer  (m.) 
Scbienenwalzwerk  (n.) 

Treppengeiiimder  (n.) 
Balm  (f.);  Eisenbabn  (f.) 

Atmospharische  Eisenbahn  (f.) 

Elektrisclie  Balm  (f.) 
Elektrische  Trambabn  (f.);  E- 
lektrische  Strassenbalm  (f.) 
Eisenbabnbau  (f.) 

Balmunterbau  (m.) 

Babnbof  (m.);  Eisenbalmstation 

(f.) 

Eisenbalmwagen  (m.) ;  Wagen 
(m.) 

Regenmesser  (m.);  Pluviome- 
ter (n.) 

Regenwasser  (n.) 

Kriichenisolator  (m.) 

Ramme  (f.) ;  Pfahleintreibma- 
schine  (f.);  Rammbock  (m.) 

Abzweigung  (f.);  Verzweigung 
Rampe  (f.);  Auffabrt  (f.) 
Spannungsmessbereich  (m.) 

Verdunnung  (f.) 
Verdiinnung  (f.)  eines  Gases. 
Verdiinnt. 


Rail  (m.)  a  tete  d'acier. 

Rail  (m.)  flxe  d'un  changement 

de  voie. 
Rail  (m.)  dente. 

Rail  (m.)  de  tramvay. 

Rail  (m.)  a  champignons  ine- 


gaux. 
ail 


Rail  (m.)  Vignoles. 
Rail  (m.)  a  champignon. 

Joint  (in.)  des  rails. 


Patin  (m.)  de  rail;  Base  (f.).du 

rail;  Semelle  (f.) 
Chasse-pierre  (m.) 

Laminoir  (m.)  a  rails. 

Balaustrade  (f.)  d'escalier. 
Ghemin  (m.)  de  fer. 

Chemin  (m.)  de  fer  atmosphe- 

rique. 

Ghemin  (m.)  de  fer  electrique. 
Tramway  (m.)  electrique. 

Construction  (f.)  d'un  chemin 

de  fer. 
Plateforme  (f )  de  la  voie. 

Gare  (f.) 

Wagon  (m.);  Vagon  (m.);  Voi- 

ture  (f.) 
Pluviometre  (m.) 

Eau  (f.)  de  pluie. 
Isolateur  (m.)  de  descente. 

Mouton(m.);  Belier(m.);  Son- 
nette  (f.) 

Ramification  (f.) 
Rampe  (f.) 

Portee  (f.)  de  mesure  du  vol- 
tage. 

Rarefaction  (f.) 
Rarefaction  (f.)  d'un  gaz. 
Rarefie. 
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Rasp  (s.) 

Ratchet  (s.) 

Ratchet-brace  (s.);  Ratchet-drill 

(s.) 
Ratchet-wheel  (s.) 

Rate  (s.)  of  working. 

Ratio  (s.) 

—  of  damping. 

—  (Anharmonic). 

-  (Direct). 

—  (Harmonical). 

—  (Inverse). 

—  (Irrational). 

—  (Rational). 
Rational  (adj.) 

—  formula  (s.) 
-  fraction  (s.) 

—  function  (s.) 

—  number  (s.) 
Ray  (s.) 

—  of  refraction ;  Refracted  ray 
(s.) 

—  (Electric). 

—  (Reflected). 

Rays  (s.  pi.)  (Cathode). 

—  (Rontgen). 
-(X). 

Raw  (adj.) 

—  material  (s.) 

Reactance  (s.)  (Electr.) 

—  (Armature). 

-  (Effective). 

-  (Inductive). 

—  (Pulsating). 

—  (Synchronous). 
Reactance-voltage  (s.) 
Reaction  (s.) 

—  of  the  armature;  Armature- 
reaction  (s.)  (Electr.) 

Reaction-brush-holder  (s.) 
Reaction-coil  (s.) 
Reaction-motor  (s.) 
Reaction-turbine  (s.) 

Reagent  (s.) 
Realgar  (s.) 


Raspa  (f.) 

Arpionismo  (m.)      • 

Trapano   (m.)  a  cricco;    Tra- 

pano  (m.)  a  nottolino. 
Ruota  (f.)  d'arresto. 

Intensita  (f.)  del  lavoro. 

Rapporto  (m.) 

Rapporto (m  )  di  smorzamento. 

Rapporto  (m.)  anarmonico. 

Rapporto  (m.)  diretto;  Ragio- 

ne  (f.)  diretta. 
Rapporto  (m.)  armonico. 
Rapporto  (m.)  inverse ;  Ragio- 

ne  (f.)  inversa. 
Rapporto  (m.)  irrazionale. 
Rapporto  (m.)  razionale. 
Razionale. 

Formola  (f.)  razionale. 
Frazione  (f.)  razionale. 
Funzione  (f.)  razionale. 
Numero  (m.)  razionale. 
Raggio  (m.) 
Raggio  (m.)  rifratto. 

Torpedine  (f.) 
Raggio  (m.)  riflesso 
Raggi  (m.  pi.)  catodici. 
Raggi  (m.  pi.)  di  Rontgen. 
Raggi  (m.  pi.)  X  o  di  Rontgen. 
Greggio;  Grezzo;  Rozzo. 
Materia  (f.)  greggia;  .Materia 

prima. 

Reattanza  (f.) 
Reattanza  (f.)  deH'indotto. 
Reattanza  (f.)  effettiya. 
Reattanza  (f.)  induttiva. 
Reattanza  (f.)  pulsante. 
Reattanza  (f.)  sincrona. 
Tensione  (f.)  di  reattanza. 
Reazione  (f.) 
Reazione  (f.)  dell'indotto  o  del- 

1'armatura. 

Portaspazzole  (m.)  a  reazione. 
Rocchetto  (m.)  di  reazione. 
Motore  (m.)  a  reazione. 
Turbina  (f.)  a  reazione. 

Reattivo  (m.);  Reagente  (m.) 
Realgar  (m.) 
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Raspe  (f.) 

SperrWerk(n.);  Schaltwerk(n.) 

Ratsche  (f.);  Bohrknarre  (f.); 

Bahrratsche  (f.) 
Sperrrad  (n.) 

Arbeitsintensitiit  (f.);  Arbeits- 

stiirke  (f.) 
Verhaltnis  (n.) 
Dampfungsverhtiltnis  (n.) 
Anharmonisches     Verhaltnis 

(n.);  Doppelyerhaltnis  (n.) 
Gerades  Verhaltnis  (n.);  Direk- 

tes  Verhaltnis  (n.) 
Harmonisches  Verhaltnis  (n.) 
Umgekehrtes  Verhaltnis  (n.); 

Indirektes  Verhaltnis  (n.) 
Irrationales  Verhaltnis  (n.) 
Rationales  Verhaltnis  (n.) 
Rational. 

Rationale  Formel  (f.) 
Rationaler  Bruch  (m.) 
Rationale  Funktion  (f.) 
Rationale  Zahl  (f.) 
Strahl  (m.);  Lichtstrahl  (m.) 
Gebrochener  Strahl  (m.) 

Zitterroche  (m.) 
Reflektierter  Strahl  (m.) 
Kathodenstrahlen  (m.  pi.) 
Rontgenstrahlen  (m.  pi.) 
X-Strahlen  (m.  pi.) 
Roh ;  Unbearbeitet. 
Rohmaterial  (n.);Rohstoff  (m.) 

Reaktanz  (f.) 
Ankerreaktanz  (f.) 
Effektive  Reaktanz  (f.) 
Induktive  Reaktanz  (f.) 
Pulsierende  Reaktanz  (f.) 
Synchronreaktanz  (f.) 
Drosselspannung  (f.) 
Reaktion  (f.) 

Riickwirkung  (f.)  der  Armatur- 
strome;  Ankerriickwirkung 

Reaktionsbiirstenhalter  (m.) 
Reaktionsspule  (f.) 
Reaktionsmotor  (m.) 
Reaktionsturbine  (f.';   Ueber- 

druckturbine  (f.) 
Reagens  (n.; 
Realgar  (m.) 


Rape  (f.) 

Encliquetage  (m.) 
Percoir  (m.)  a  rochet. 

Roue  (f.)  a  declic;  Roue  (f.)  a 

rochet. 
Intensite  (f.)  de  travail. 

Rapport  (m.) 

Rapport  (m.)  d'amortissement. 

Rapport  (m.)  anharmonique. 

Rapport  (m.)  direct ;  Raison  (f.) 

Rapport  (m.)  harmonique. 
Rapport  (m.)  invers ;  Raison  (f.) 

inverse. 

Rapport  (m.)  irrationnel. 
Rapport  (m.)  rationnel. 
Rationnel. 

Formule  (f.)  rationnelle. 
Fraction  (f.)  rationnelle. 
Fonction  (f.)  rationnelle. 
Nombre  (m.)  rationnel. 
Rayon  Cm.) 
Rayon  (m.)  refracte  ou  rompu. 

Torpille  (f.) 

Rayon  (m.)  reflechi. 

Rayons  (m.  pi.)  cathodes. 

Rayons  (m.  pi.)  de  Rontgen. 

Rayons  (m.  pi.)  X. 

Brut;  Gru. 

Produit  (m.)  brut;  Matiere  (f.) 

premiere 
Reactance  (f.) 
Reactance  (f.)  d'induit. 
Reactance  If.)  effective. 
Reactance  (f.)  inductive. 
Reactance  (f.)  pulsatoire. 
Reactance  (f.)  synchrone. 
Tension  (f.)  de  reactance. 
Reaction  (f.) 
Reaction  (f.)  de  1'induit. 


Porte-balai  (m.)  a  reaction 
Bobine  (f.)  de  reaction. 
Moteur  (m.)  a  reaction. 
Turbine  (f.)  a  reaction. 

Reactif  (m.) 
Realgar  (m.) 
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to  Recarbon  (v.)  (Electr.) 
Receiver  (s.) 

-  (Bell). 

—  (Morse's  with  dry  point). 

—  (Needle). 

—  (Selenium). 

—  (Single-pole). 

—  (Spoon-shaped). 

—  ^Telegraphic). 

—  (Telephon). 

—  (Telephonic). 
Receiving  antenna  (s.) 

-  transformer  (s.) 

—  wire  (s.) 

(Double-mast). 

-  (Multiple). 
Receptivity  (s.)  (Caloric). 

—  (Electrodynamic). 

—  (Magnetic). 

—  (Specific  magnetic). 

Reciprocating  motion  (s.) 

—  motor  (s.) 

to  Record  (v.) 
Record-curve  (s.) 
Record-key  (s.) 
Recorder  (s.) 

—  (Morse). 

—  (Short-circuit). 

—  (Siphon). 

—  (Wave-line). 
Recording  ammeter  (s.) 

—  (Electromagnetic). 

—  apparatus  (s.) 


Mettere   nuovi   carboni   nelle 

lampade  ad  arco. 
Rice vitore  (m. ) ;  Ricettore  (m.) ; 

Receiver  (m.) 
Ricevitore  (m.)  diretto. 
Ricevitore  (m.)  Morse  a  stilo. 

Ricevitore  (m.)  ad  ago. 
Ricevitore  (m.)  a  selenio. 
Ricevitore  (m.)  telefonico  uni- 

polare. 
Ricevitore   (  m. )   telefonico   a 

cucchialo. 
Ricevitore  (m.)  telegraflco. 

Telefono  (m.);  Ricevitore  (m.) 
telefonico. 

Ricevitore  (m.)  telefonico. 

Antenna  (f.)  di  ricevimento. 

Trasformatore  (m.)  di  ricevi- 
mento. 

Antenna  (f.)  ricevitrice. 

Antenna  (f.)  ricevitrice  a  due 
pali. 

Antenna  (f.)  ricevitrice  mul- 
tipla. 

Ricettivita  (f.)  calorica. 

Ricettivita  (f.)  elettrodinamica. 
Ricettivita  (f.)  magnetica. 

Ricettivita  (f.)  magnetica  spe- 

ciflca. 

Movimento  (m.)  alternative. 
Motore  (m.)  con  indotto  oscil- 

lante. 
Registrare. 
Curva  (f.)  di  registro. 
Leva  (f.)  di  registrazione. 
Apparecchio  (m.)  registratore. 
Apparecchio  (m.)  registratore 

di  Morse. 
Apparecchio  (m.)  registratore 

di  corto  circuito. 
Registratore  (m.)  a  sifone. 

Ricevitore  (m.)  a  linee  ondeg- 

gianti. 
Ampermetro  (m.)  registratore. 

Ampermetro  (m.)  registratore 

elettromagnetico. 
Apparecchio  (m.)  registratore. 
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Neue  Kohlen  einsetzen  (in  eine 

Bogenlampe). 
Empfanger  (m".);  Empfangsap- 

parat  (m.);  Receiver  (m.) 

Stiftsclireiberempfanger  (m.) 

Nadelapparat  (m.) 
Selenempfiinger  (m.) 
Einpoliger  Fernhorer  (m.) 

Loffelhorer  (m.) 

Telegraphischer    Empfiinger 

(m) 
Telephon  (m.);  Horer  (m.) 

Telephonischer  Empfanger  (m) 
Empfangantenne  (f.) 
Empfangtransformator  (m.) 

Empfangdraht  (m.) 
Zweimastenempfangdraht  (m.) 

Merhfacher    Empfangdraht 

(m.) 
Warmeaufnahmefuhigkeit  (f.) 

Elektrodynamische     Aufnah- 

mefahigkeit  (f.) 
Magnetische  Aufnahmefahig- 

keit  (f.) 
Specifische  magnetische  Auf- 

nahrnefahigkeit  (f.) 
Hin-und  Herbewegung  (f.) 
Motor  (m.)  mit  hiri-und  her- 

jehendem  Anker. 
Registrieren ;  Aufzeiclinen. 
Registrierkurve  (f.) 
Vormerkhebel  (m.) 
Registrierapparat  (m.) 
Morseschreiber  (m);  Morseap- 

parat  (m.) 
Registrierender  Kurzschluss- 

anzeiger  (m.) 

Siphon-Recorder  (m.);  Syphon- 
Recorder  (m.) 
Wellenlinienschreiber  (m.) 

Registrierendes  Amperemeter 

(n.) 
Elektromagnetisches     Regi- 

strierampererneler  (n.) 
Registrierapparat  (m.) 


Renouveler  les  charbons  dans 

les  lampes  a  arc. 
Recepteur  (m.) 


Recepteur(m-)  Morse  a  pointe 

seche. 

Recepteur  (m.)  a  aiguille. 
Recepteur  (m.)  a  selenium. 
Recepteur    (m.)   telephonique 

unipolaire. 
Recepteur  (m.)  telephonique  a 

pavilion  lateral. 
Recepteur  (m.)  telegraphique. 

Recepteur  (m.)  de  telephone. 

Recepteur  (m.)  telephonique. 

Antenne  (f.)  receptrice. 

Transformateur  (m.)  de  recep- 
tion. 

Antenne  (f.)  de  reception. 

Antenne  (f.)  de  reception  a 
deux  mats. 

Antenne  (f.)  receptrice  multi- 
ple. 

Receptivite  (f.)  calorique  ou 
thermique. 

Receptivite  (f.)  electrodyna- 
mique. 

Receptivite  (f.)  magnetique. 

Receptivite  (f.)  magnetique  spe- 

ciflque. 

Mouvement  (m.)  de  va-et-vient. 
Moteur(m.)  a  armature  oscil- 

lante. 

Enregistrer;  Marquer. 
Courbe  (f.)  d'enregistreur. 
Levier  (m.)  d'enregistrement. 
Enregistreur  (m.) 
Appareil  (m.)  de  Morse. 

Indicateur-enregistreur    (m.) 

de  court-circuit. 
Siphon-Recorder  (m.) 

Recepteur  (m.)  a  trait  ondule. 

Amperemetre   (m.)   enregi- 

streur. 
Amperemetre  (m)enregistreur 

electromagnetique. 
Enregistreur  (m.) 
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Recording  card  (s.) 

—  disc  (s.) 

—  drum  (s.) 

—  draught  gauge  (s.) 

—  electrometer  (s.) 

—  galvanometer  (m.) 

-  gas-balance  (s.) 

—  ink  (s.) 

—  mechanism  (s.) 

—  period  (s.) 

—  pressure  gauge  (s.) 

—  pyrometer  (s.) 

—  tachometer  (s.) 

—  telegraph  (s.) 

—  thermoelectric-galvanome- 
ter (s.) 

—  time-meter  (s.) 

—  voltameter  (s.) 

-  voltmeter  (s.) 

(Electromagnetic). 

—  watt-hour  meter  (s.) 

-  wattmeter  (s.) 
Rectangle  (s.) 

Rectangular  (adj.);  Right-an- 
gled (adj.) 

Rectification  (s.) 

—  of  the  arch, 
to  Rectify  (v.) 

—  the  alternating  currents. 

Rectified  current  (s.  pi.):  Re- 
dressed currents  (s.  pi.) 

Rectilinear  (adj.) 

to  Redress  (v.)  an  alternating 
current. 

Redressed  current  (s.) 

Reduction  (s.) 

—  of  a  design. 

—  of  a  figure. 

—  of  voltage. 
Reduction-coefficient  (s.) 
Reduction-flame  (s.) 
Reducing-coupling-box  (s.) 


Garta  (f.)  per  registrare. 
Diagramma  (m.)  a  disco. 
Cilindro  (m.)  registratore. 
Indicatore  (m.)  registratore  di 

tiraggio. 
Elettrometro  (m.)  registratore. 

Galvanometro  (m.)  registrato- 
re. 

Bilancia  (f.)  per  gas  registra- 
trice. 

Inchiostro(m.)  per  registrare. 

Meccanismo  (m.)  registratore. 

Periodo  (m.)  di  registro. 

Manometro  (m.)  registratore. 

Pirometro  (m.)  registratore. 

Tachimetro  (m.)  registratore. 

Telegrafo  (m.)  scrivente. 

Termogalvanometro  (m.)  re- 
gistratore. 

Contatore  (m.)  orario  registra- 
tore. 

Voltametro  (m.)  registratore. 

Voltmetro  (m.)  registratore. 

Voltmetro  (m.)  reg.istratore 
elettrornagnetico. 

Wattorametro  (m.)  registra- 
tore. 

Wattometro  (m  )  registratore. 

Rettangolo  (m.) 

Rettangolo;  Rettangolare. 

Rettificazione  (f.) 

Rettificazione  (f.)  dell'arco. 
Rettificare  una  curva. 
Raddrizzare  le  correnti  alter- 

nanti. 
Gorrenti  (f.  pi.)  raddrizzate. 

Rettilineo. 

Raddrizzare    la   corrente   al- 

ternata. 

Corrente  (f.)  raddrizzata. 
Riduzione  (f.) 

Riduzione  (f.)  d'un  disegno. 

Riduzione  (f.)  d'una  figura. 
Riduzione  (f.)  di  tensione. 
Cpefficiente  (m.)  di  riduzione. 
Fiamma  (f.)  di  riduzione. 
Manicotto  (m.)  di  riduzione. 
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Registrierkarton  (m.) 
Registrierscheibe  (f.) 
Registriertrommel  (f.) 
RegistrierenderZugmesser(m) 

Registrierendes  Elektrometer 

(n.) 
Registriergalvanometer  (n.) 

Registrierende  Gaswage  (f.) 

Registriertinte  (f.) 
Screibmechanismus  (m.) 
Registrierperiode  (f.) 
Registrierinanometer  (n.) 
Registrierpyrometer  (n.) 
Registrierendes     Tachometer 

(n.) 

Schreibtelegraph  (m.) 
Registrierendes  Thermogalva- 

nometer  (n.) 
Registrierender  Zeitzahler  (m.) 

Registrierendes  Voltameter  (n) 
Registrierendes  Voltmeter  (n.) 
Elektrornagnetisches  Regi- 

striervoltmeter  (n.) 
Registriender  Wattstunden- 

zahler  (m.) 

Registrierendes  Wattmeter  (n) 
EJkechteek  (n.) 
Rechtwinklig. 

Rektiflkation  (f.);  Rectification 

(f.) 

Rektifikation  <f.)  des  Bogens. 
Rektiflzieren. 
Wechselstrome  gleichrichten. 

Ueichgerichtete  Strome  (m. 
pl.) 

reradlinig. 

linen  Wechselstrom  gleich- 
richten. 

Gleichgerichteter  Strom  (m.) 

Reduktion  (f.);  Reduction  (f.); 
Zuriickfuhrung  (f.) 

Reduktion  (f.)  einer  Zeichn- 
ung  (f.) 

Reduktion  (f.)  einer  Figur. 

Spannungserniedrigung  (f.) 

Reduktionskoeffizient  (m.) 

Reduktionsflamme  (f.) 

Reduktionsmuffe  (f.) 

WEBBER. 


Carton  (rn.)  a  diagrammes. 
Disgue  (m.)  d'enregistrement. 
Gylindre(m.)d'enregistrement. 
Enregistreur  (m.)  de  tirage. 

Electrometre(m.)enregistreur. 

Galvanometre   (m.)    enregi- 

streur. 
Balance  (f.)  a  gaz  enregistreu- 

se. 

Encre  (m.)  pour  enregistrer. 
Mecanisme  (m.)  enregistreur. 
Periode  (m.)  d'enregistrement. 
Manometre  (m.)  enregistreur. 
Pyrometre  (m.)  enregistreur. 
Tachymetre(m.)  enregistreur. 

Telegraphe  (m.)  ecrivant. 

Thermogalvanometre  (m.)  en- 
registreur. 

Gompteur  (m.)  horaire  enregi- 
streur. 

Voltametre  (m.)  enregistreur. 

Voltmetre  ^m.)  enregistreur. 

Voltmetre  (m.)  enregistreur 
electromagnetique. 

Watt-heure-metre  (m.)  enre- 
gistreur. 

Wattmetre  (m.)  enregistreur. 

Rectangle  (m.) 

Rectangle;  Rectangulaire. 

Rectification  (f.) 

Rectification  (f.)  de  Tare. 
Rectifier  une  courbe. 
Redresser  les  courants  alter- 

natifs. 
Courants  (m.  pl.)  redresses. 

Rectiligne. 

Redresser   un   courant  alter- 

natif. 

Courant  (m.)  redresse. 
Reduction  (f.) 

Reduction  (f.)  d'un  dessin. 

Reduction  (f.)  d'une  figure. 
Reduction  (f.)  de  tension. 
Coefficient  (m.)  de  reduction. 
Feu  (m.)  de  reduction. 
Manchon  (m.)  de  reduction. 
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Reducing-rollers  (s.  pi.) 
Reducing-valve  (s.) 
Reed-pipe  (s.) 
Reel  (s.) 

—  carriage  (s.) 

—  (Gable). 
Reflecting-goniometer  (s. );  Wol- 

laston's  goniometer  (s.) 
Reflecting-galvanometer  (s.) 
Reflection  (s.);  Reflexion  (s.) 

—  (Angle  (s.)  of). 

—  (Plane  (s.)  of). 

Reflector  (s.) 

—  (Circular). 
Reflective  power  (s.) 

Reflex  radiation  (s.)  of  the  di- 
rect heatnig  surface. 

Refraction  (s.) 

—  (Angle  (s.)  of). 

—  (Astronomical). 

—  (Atmospheric). 

—  (Double). 

-  (Electrical). 

-  (Index  (s.)  of). 

—  (Terrestrial). 

Refrangibility  (s.) 
to  Refrigerate  (v.) 
Refrigeration  (s.) 

Refrigerator  (s.) 

Refuse  destructor  furnace  (s.) 

-  fuel  (s.) 

—  (Town). 

Regenerator  (s.) 

-  (Air). 

Regime  (s.)  of  a  river. 

Register  (s.) ;  Damper  (s.) 
Register-screw  (s.);   Damper- 
screw  (s.) 
Registering-anemometer  (s.) 


Ruotella  (f.)  di  riduzione. 
Valvola  (f.)  di  riduzione. 
Fischio  (m.) 

Tamburo  (m.);  Arcolaio  (m.) 
Garro  (m.)  per  matasse  o  roc- 

chetti  di  filo. 
Puleggia  (f.)  da  cavi. 
Goniometro  (m.)  a  riflessione 

di  Wollaston. 
Galvanometro  (m.)  a  specchio. 
Riflessione  (f.) 
Angolo  (m.)  di  riflessione. 

Piano  (m.)  di  riflessione;  Pia- 
no (m.)  riflettore. 

Riflettore  (m.) 

Riflettore  (m.)  ad  armille. 

Potere  (m.)  di  riflessione. 

Riflessione  (f.)  del  calore  della 
superftcie  di  rtscaldarnento 
diretto. 

Rifrazione  (f.) 

Angolo  (m.)  di  rifrazione. 
Rifrazione  (f.)  astronomica. 
Rifrazione  (f.)  atmosferica. 

Rifrazione  (f.)  doppia. 
Rifrazione  (f.)  elettrica. 
Indice  (m.)  di  rifrazione. 
Rifrazione  (f.)  terrestre. 

Rifrangibilita  (f.) 
Raffreddare;  Refrigerare. 
Raffreddamento  (m.) 

Refrigerante  (m.) 

Focolare  (m.)  per  la  spazza- 

tura. 

Residuo  (m.)  combustibile. 
Spazzatura    (f. )   della    citta; 

Immondizia  (f.) 
Rigeneratore  (m.) 

Rigeneratore  (m.)  dell'aria. 

Regime  (m.)  d'acqua  d'un  flu- 
me. 

Registro  (m.) 
Vite  (f.)  di  registro. 

Anemometro  (m.)  registratore. 
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Reduktionsrolle  (f.) 
Reduktionsventil  (n.) 
Zungenpfeife  (f.) 
Haspel  (f.) 
Drahtrollenwagen  (n.) 

Kabelrolle  (f.) 
Reflexionsgoniometer  (n.) 

Spiegelgalvanometer  (n.) 
Reflektibn  (f.);  Reflexion  (f.) 
Rettektionsvvinkel   (m.);    Aus- 

fallswinkel  (m.) 
Reflektionsebene  (f.) 

Reflektor  (m.) 
Zonenreflektor  (m.) 
ReHektionsvermogen  (n.) 
Riickstrahlung  (f.)  der  unmit- 
telbaren  Heizfliiche. 

Refraktion  (f.);  Refraction  (f.); 

Strahlenbrechung  (f.) 
Refraktionswinkel  (m.) 
Astronomische  Refraktion  (f.) 
Atmospharisclie     Strahlen- 

brechung  (f.) 
Doppelte  Brechung  (f.) 
Elektrische  Rrechung  (f.) 
Brechungsexponent  (m.) 
Irdische    oder    terrestrisctie 

Refraktion  (f.) 
Brechbarkeit  (f.) 
Abkiitilen;  Kiihlen. 
Abkiihlung  (f.) 

Kiililapparat  (m.);  Kiihlgefass 

(n.) 
Miillfeuerung  (f.) 

Abfallbrennstoff  (m.) 
Miill  (rn.);  Miill  (n.) 

Wiedererzeuger   (m.);  Wied- 

erhersteller  (m.) 
Wiederhersteller(m.)  von  Luft; 

Luftreiniger  (m.) 
Wasserfuhrung  (f.)  eines  Flus- 

ses. 

Register  (n.) 
Registerscliraube  (f.) 

Registrierender    Windmesser 
(m.) 


Rouleaux  (m.  pi.)  de  reduction. 
Soupape  (f.)  de  reduction. 
Sifflet  (m.)  a  anche. 
Devidoir  (m.) 
Chariot  (m.)  a  bobines. 

Bobine  (f.)  a  cables. 
Goniometre   (m.)    a    reflexion 
de  Wollaston. 

Reflexion  (f.) 

Angle  (m.)  de  reflexion. 

Plan  (m.)  de  reflexion. 

Reflecteur  (m.) 
Reflecteur.  (m.)  a  armilles. 
Pouvoir  (m.)  reflechissant. 
Reflexion   (f.)   de    la    clialeur 

par  la  soupape  de   chault'e 

directe. 
Refraction  (f.) 

Angle  (m.)  de  refraction. 
Refraction  (f.)  astronornigue. 
Refraction  (f.)  atrnospherique, 

Double  refraction  (f.) 
Refraction  (f.)  electrique. 
Indice  (m.)  de  refraction. 
Refraction  (f.)  terrestre. 

Refrangibilite  (f.) 

Refroidir. 

Refrigeration  (f.);  Refroidisse- 

ment  (m.) 
Refrigerant  (m.) 

Foyer  (m.)  a  ordures  mena- 
geres;  Foyer  (m.)  a  gadoues. 

Dechet  (m.)  de  combustible. 

Ordures  (f.  pi.) ;  Gadoues  (f.  pi.); 
Immondices  (f.  pi.) 

Regenerateur  (m.) 

Regenerateur  (m.)  de  Pair. 
Regime  (m.)  d'une  riviere. 

Registre  (m.) 

Vis  (f.)  de  registre. 

Anemometre  (m.)  enregistreur. 
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Registering-apparatus  (s.) 
to  Regulate  (v.)  (Techn.) 
Regulating-apparatus  (s.) 
Regulating-cock  (s.) 
Regulating-flap-valve  (s.) 

Regulating-register  (s.) 
Regulating-spindle  (s.) 
Regulator  (s.)  (see  also  Gover- 
nor). 

—  (Arc  light). 

—  (Astatic). 

—  (Current). 

—  (Draught). 

—  (Feed). 

—  (Field). 

-  (Hand). 

—  (Head  (s.)  of  the). 

—  (Monophotal). 

-  (Shunt). 

—  (Tube  (s.)  of  the). 

—  for  stage  lighting. 
Regulator-rod  (s.) 

Regulator-slide  (s.) 
Regulator-lamp  (s.) ;  Modera- 
tor-lamp (s.) 
Regulator-rack  (s.) 
Reinforcement  (s.) 

—  of  the  field. 
Relative  elongation  (s.) 

—  intensities  (Line  (s.)  of  the). 


-  intensities   (Surface  (s.) 
the). 

—  intensity  (s.) 

—  rest  (s.) 

—  sensibility  (s.) 
Relay  (s.)  (Electr.) 

—  (Alarm). 

—  (Block). 

-  (Call). 

-  (Cut-off). 

-  (Hughes). 

—  (Morse). 

-  (Line). 


of 


Registratore  (m.) 

Regolare. 

Apparecchio  (m.)  regolatore. 

Robinetto  (m.)  regolatore. 

Registro  (rn.)  girante. 

Registro  (m.)  regolatore. 
Fuso  (m.)  di  registro. 
Regolatore  (m.) 

Regolatore  (m.);  Moderatore 

(in.)  di  lampada  ad  arco. 
Regolatore  (m.)  astatico. 
Regolatore (m.)della  corrente. 
Regolatore  (m.)  del  tiraggio. 
Registro  (m.)  regolatore. 
Regolatore  (in.)  di  campo. 
Regolatore  (m.)  a  mano. 
Testa  (f.)  del  regolatore. 
Lampada  (f.)  monofotica.  I 

Regolatore  (m.)  in  devivazione. 
Tubo  (m.)  del  regolatore. 

Regolatore  (m.)  delPillumina- 

zione  del  palcoscenico. 
Tirante  (m.)  del  regolatore. 

Registro  (m.)  regolatore. 

Lampada  (f.)  a  moderatore  o 
a  regolatore. 

Dentiera  (f.)  del  regolatore. 

Rinforzo  (m.);  Rinforzamento 
(m.) 

Rinforzamento  (m.)  del  campo. 

Allungamento  (m.)  proporzio- 
nale. 

Linea  (f.)  delle  intensita  rela- 
tive. 

Superficie  (f.)  delle  intensita 
relative. 

Intensita  (f.)  relativa. 

Quiete  (f.)  relativa. 

Sensibilita  (f.)  relativa. 

Relais  (m.) 

Relais  (m.)  o  Soccorritore  (m.) 
di  chiamata  o  d'allarme. 

Soccorritore  (m.)  di  blocco. 

Soccorritore  (m.)  di  chiamata. 

Soccorritore  (m.)  interruttore. 

Soccorritore  (m.)  Hughes. 

Soccorritore  (m.)  Morse. 

Soccorritore  (m.)  di  linea. 
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Registrator  (m.) 
Regulieren. 

Reguliervorrichtung  (f.) 
Regulierhahn  (m.) 
Regulierdrehklappe  (f.) 

Regulierschieber  (m.) 
Regulierspindel  (f.) 
Regulator  (m.) 

Bogenlichtregulator  (m.) 

Statischer  Regulator  (m.) 
Stromregulator  (m.) 
Zugregler  (m.) 
Verstellschieber  (m.) 
Feldregler  (m.) 
Handregulator  (m.) 
Regulatorkopf  (m.) 
Einzellichtlampe  (f.) 

Nebenschlussregler  (m.) 
Regulatorrohr  (n.) 

Biihnenlichtregulator    (  m. ) ; 

Biihnenregulator  (m.) 
Regulatorstange  (f.);  Regula- 

torzugstange  (f.) 
Regulierklappe  (f.) 
Regulatorlampe  (f.) 

Regulatorzahnstange  (f.) 
Verstiirkung  (f.) 

Feldstarkung  (f.) 

Relative   Liingenausdehnung 

(f.) 
Relativeintensitatscurve  (f.) 

Relativeintensitatsflache  (f.) 

Relative  Intensitiit  (f.) 
Relative  Ruhe  (f.) 
Relative  Einpflndlichkeit  (f.) 
Relais  (m.) 
Weckrelais  (n.) 

Blockrelais  (n.) 
Anrufrelais  (n.) 
Abschaltrelais  (n.) 
Hugherelais  (n.) 
Morserelais  (n.,) 
Linienrelais  (n.) 


Enregistreur  (m.) 

Regler. 

Appareil  (m.)  regulateur. 

Robinet  (m.)  regulateur. 

Registre  (m.)  regulateur  tour- 

nant. 

Registre  (m.)  regulateur. 
Aiguille  (f.)  de  reglage. 
Regulateur  (m.) 

Regulateur  (m.)  d'  une  lampe 

a  arc. 

Regulateur  (m.)  astatique. 
Regulateur  (m.)  de  courant 
Regulateur  (m.)  de  tirage. 
Registre  (m.)  de  reglage. 
Regulateur  (m.)  de  champ. 
Regulateur  (m.)  a  main. 
Tete  (f.)  du  regulateur. 
Regulateur  im.)   monophote ; 

Lampe  (f.)  monophote. 
Regulateur  (m.)  shunt  ou  en 

derivation. 
Tuyau  (m.)  du  moderateur  ou 

du  regulateur. 
Regulateur  (m.)  de  Peclairage 

de  la  scene. 
Tirant  (m.)  du  regulateur;  Ti- 

ge  (f.)  du  reg-ulateur. 
Tiroir  (m.)  de  regulateur. 
Lampe  (m.)  a  moderateur. 

Gremaillere  (f.)  du  regulateur. 

^enforcement  (m.);  Renfort 
(m.) 

Renforcement  (m.)  de  champ. 

Allongement  (m.)  proportion- 
nel. 

Ligne  (f.)  des  intensites  rela- 
tives. 

Surface  (f.)  des  intensites  re- 
latives. 

Intensite  (f.)  relative. 

Repos  (m.)  relatif. 

Sensibilite  (f.)  relative. 

Relais  (m.) 

Relais  (m.)  d'avertissement. 

Relais  (m.)  de  blocage. 
Relais  (m.)  d'appel. 
Relais  (m.)  interrupteur. 
Relais  (m.)  Hughes. 
Relais  (m.)  Morse. 
Relais  (m.)  de  ligne. 
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Relay  (s.)  (Pilot). 
—  (Polarised  step-by-step). 

—  (Separating). 

—  (Spring). 

—  (Step-back). 

—  (Step-by-step). 

—  (Time  lag). 

Relay-frame  (s.) 
Relay-rack  (s.) 
Reluctance  (s.)  (Electr.) 

Reluctivity  (s.)  (Electr.) 
Remanence  (s.);  Remanent  ma- 
gnetism (s.);  Residual  magne- 
tism (s.)  (Electr.) 
Reparation  (s.)  of  a  boiler. 

Repairing-shop  (s.);  Adjusting- 

shop  (s.( 
Repulsion  (s ) 

—  (Electrical). 

—  (Power  (s.)  of). 
Reservoir  (s.);  Tank  (s.) 
Residual  magnetism  (s.) 

Residuum  (s.) 
Resin  (s.) 
Resinous  (adj.) 
Resistance  (s.) 

—  in  cold  state. 

—  in  warm  state. 

—  of  a  whole  circuit. 

—  of  a  wire. 

—  of  convection. 

—  of  ropes. 

—  (Additional). 

-  (Air). 

—  (Apparent);  Virtual  resistan- 
ca  (s.);  Impedance  (s.) 

—  (Coefficient  (s.)  of). 

-  (Critical). 

—  (Compensating). 

—  (Derived). 

—  (Dynamical). 

—  (Electrical). 

—  (Electrolytic). 


Soccorritore  (m.)  di  controllo. 
Soccorritore  (m.)  polarizzato 

graduate. 

Soccorritpre  (m.)  separatore. 
Soccorritore  (m.)  a  molla. 
Soccorritore  (m.)  di  richiamo. 
Soccorritore  (m.)  graduate. 
Soccorritore   (m.)    ad    azione 

ditferita. 

Armadio  (m.)  di  Soccorritore. 
Scaffale  (m.)  per  soccorritori. 
Riluttanza  (f.);  Resistenza  (f.) 

magnetica. 

Riluttanza  (f.)  specifica. 
Magnetismo   (m.)    rimanente ; 

Magnetismo  (m.)  residuo. 

Riparazione  (f.)  d'una  caldaia. 

Officina  (f.)  di  riparazione  ;  Of- 

flcina  (f.)  di  aggiustatura. 
Ripulsione  (f.) 
Ripulsione  (f.)  elettrica. 
Forza  (f.)  ripulsiva. 
Serbatoio  (m.) 
Magnetismo  (m))  residuo. 

Residuo  (m.)  cliimico. 
Resina  (f.) 
Resinoso. 
Resistenza  (f.) 
Resistenza  (f.)  a  freddo. 

Resistenza  (f.)  a  caldo. 

Resistenza  (f.)  di  tutto  un  cir- 

cuito. 

Resistenza  (f.)  del  filo. 
Resistenza  (f.)  di  convezione. 
Resistenza  (f )  delle  corde. 

Resistenza  (f.)  addizionale  del- 
le parti  di  macchina. 
Resistenza  (f.)  dell'aria. 
Resistenza  (f.)  apparente. 

Coefficiente  (m.)  di  resistenza. 
Resistenza  (f.)  critica. 
Resistenza  (f.)  compensatrice. 
Resistenza  (f.)  derivata. 
Resistenza  (f.)  dinamica. 
Resistenza  (f.)  elettrica. 
Resistenza  (f.)  elettrolitica. 
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Kontrollrelais  (n.) 
Polarisiertes  Stufenrelais  (n.) 

Trennrelais  (n  ) 
Federrelais  (n.) 
Riickstellrelais  (n.) 
Stufenrelais  (n.) 
Zeitrelais  (n.) 

Relaischrank  (m.) 
Relaisgestell  (m.) 
Reluktanz  (f.) ;  Magnetischer 

Widerstand  (m.) 
Specifische  Reluktanz  (f.) 
Remanenz   (f. );    Reinanenter 

Magnetismus  (m.) 

Kesselreparatur  (f.) 
Reparaturwerkstatte  (f.) 

Ahstossung  (f.  > 
Elektrische  Abstossung  (f.) 
Repulsionskraft  (f.) 
Reservoir  (n.);  Behalter  (m.) 
Remanenter  Magnetismus  (m.); 

Magnetischer  Riickstand  m) 
Residuum  (n.);  Riickstand  (m.) 
Harz  (n.) 
Harzig. 

Widerstand  (m.;;  Festigkeit  (f.) 
Widerstand  (m.)  im  kalten  Zu- 

stande. 
Widerstand  (m.)  im    warmen 

Zustande. 
Gesarnmtwiderstand  (m.)  eines 

Stromkreises. 
Drahtwiderstand  (m.) 
Gonvectionswiderstand  (m.) 
Seil Widerstand  (m.);  Seilfestig- 

keit  (f.) 
Additioneller  Widerstand  (m.) 

der  Maschinenteiler. 
Luftwiderstad  (m.) 
Scheinbarer  Widerstand  (m.) 

Widerstandskoeffizient  (m.) 
Kritischer  Widerstand  (m.) 
Regulierwiderstand  (m.) 
Zweigwiderstand  (m.) 
Dynamischer  Widerstand  (m.) 
Elektrischer  Widerstand  (m.) 
Zersetzungswiderstand  (m.) 


Relais  (m.)  de  controle. 
Relais  (m.)  graduel  polarise. 

Relais  (m.)  de  separation. 
Relais  (m.)  a  ressort. 
Relais  (m.)  de  rappel. 
Relais  (m.)  graduel. 
(m.) 


Relais 


. 
a  action  dlfferee. 


Armoire  (m.)  du  relais. 
Bati  (m.)  pour  les  relais. 
Resistance  (f.)-  magnetique. 


Remanence  (f. );  Magnetisme 

remenent;  Magnetisme  (m.) 

residuel. 
Reparation  (f.)  d'une  chaudie- 

re. 
Atelier   (m.)   de    reparation; 

Atelier  (m.)  d'ajustage. 
Repulsion  (f ) 
Repulsion  (f.)  electrique. 
Force  (f.)  repulsive. 
Reservoir  (m.) 
Magnetisme  (m.)  residuel. 

Residu  (m.) 
Resine  (f.) 
Resineux. 
Resistance  (f.) 
Resistance  (f.)  a  froid. 

Resistance  (f.)  a  chaud. 

Resistance  (f.)  de  tout  un  cir- 
cuit. 

Resistance  (f.)  d'un  fll. 
Resistance  (f.)  de  convection. 
Resistance  (f.)  des  cordes. 

Resistance   (f. )    additionnelle 

des  organes. 
Resistance  (f.)  de  Pair. 
Resistance  (f.)  apparente. 

Coefficient  (m.)  de  resistance. 
Resistance  (f.)  critique. 
Resistance^)  de  compensation. 
Resistance  /f.)  derivee. 
Resistadce  (f.)  dynamique. 
Resistance  (f.)  electrique. 
Resistance  (f.)  electrolytique. 
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Resistance  (s.)  (Essential) ;  In- 
ternal resistance  (s.HElectr.) 

—  (External). 

—  (Increased). 

—  (Insulation). 

—  (Internal). 

—  (Joint). 

—  (Line  (s.)  of). 

-  (Magnetical). 

—  (Manganin). 

-  (Metallic). 

—  (Moment  (s.)  of). 

—  (Non-essential). 

-  (Ohmic). 

-  (Oil). 

—  (Plug-contact). 

—  (Reducing). 

-  (Regulating). 

—  (Series). 

—  (Sheet-metal). 

-  (Spare). 

—  (Specific). 

—  (Standard). 

—  (Steadying). 

—  (Unit  (s.)  of). 

—  (Variable). 

—  (Wire). 

Resistance-box  (s.)  (Electr.) 
Resistance-coil  (s.) 
Resisting  force  (s.) 
Resistivity  (s.) 

Resolution  (s.) ;  Solution  (s.) 

—  of  a  problem. 

—  of  equations. 

to  Resolve  (v.)  a  problem. 

—  an  equation. 

Resonance  (s.) 
Resonator  (s.) 
Rest  (s.)  (Mech.) 

—  (Absolute). 

—  (Apparent). 

—  (Relative). 

Resultant  (s.) ;  Resulting  force 
(s.) 


Resistenza  (f.)  interna. 

Resistenza  (f.)  esterna. 
Resistenza  (f.)  aumentata. 
Resistenza  (f.)  di  isolamento. 
Resistenza  (f.)  interna. 

Resistenza  (f.)  totale. 

Linea  (f.)  di  resistenza. 
Resistenza  (f.)  magnetica. 
Resistenza  (f.)  di  manganina. 
Resistenza  (f.)  metallica. 
Momento  (m.)  resistente. 
Resistenza  (f )  esterna. 
Resistenza  (f.(  ohmica. 
Resistenza  (f.)  ad  olio. 
Resistenza  (f.)  di  contatto  delle 

spine. 
Resistenza  (f.)  riduttrice. 

Reostato  (mO 
Resistenza  (f.)  zavorra. 
Resistenza  (f.)  fatta  dilamiera. 
Resistenza  (f.)  di  ricambio. 
Resistenza  (f.)  specifics. 
Resistenza  (f.)  campione. 
Resistenza  (f.)  ammortizzatri- 

ce. 

Unita  (f.)  di  resistenza. 
Resistenza  (f.)  variabile. 
Resistenza  (f.)  di  filo. 
Gassetta  (f.)  di  resistenza. 
Bobina  (f.)  di  resistenza. 
Forza  (f.)  resistente. 
Resistivita  (f.) 

Soluzione  (f.);  Risoluzione  (f.) 
Soluzione  (f.)  o  risoluzione   di 

un  problema. 

Risoluzione  (f. )  delle  equazioni. 
Risolvere  un  problema. 

Risolvere  un'equazione. 

Risonanza  (f.) 
Risonatore  (m.) 
Quiete  (f.) ;  Riposo  (m.) 
Quiete  (f.)  assoluta. 
Quiete  (epparente. 
Quiete  (f.)  relativa. 
Risultante(f.);  Forza  (f.)  risul- 
tante. 
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Innerer  Widerstand  (m.)  eines 

Stromerzeugers 
Aeusserer  Widerstand  (m.) 
Vergrosserter  Widerstand  (m.) 
Isolationswiderstand  (m.) 
Innerer  Widerstand  (m.)  eines 

Stromerzeugers. 
Gemeinsamer  Widerstand  (m.); 

Gesammtwiderstand  (m.) 
Widerstandlinie  (f.) 
Magnetischer  Widerstand  (m) 
Manganinwiderstand  (m.) 
Metallwiderstand  (m.) 
Widerstandmoment  (n.) 
Aeusserer  Widerstand  (m.) 
Ohmscher  Widerstand  (m.) 
Oelwiderstand  (m.) 
Stopseliiber  gang  wider  stand 

(m.) 
Abschwachungswi  derstand 

(m.) 

^egulierwiderstand  (m.) 
Vorschaltwiderstand  (m.) 
Blechwiderstand  (m.) 
Srsatwiderstand  (m.) 
Speciflscher  Widerstand  (m.) 
Vergleichwiderstand  (m.) 
Beruhigungswiderstand  (m.) 

Widerstandseinheit  (f.) 
Veranderlicher  Widerstand(m) 
)rahtwiderstand  (m.) 
Widerstandkasten  (f.) 
Widerstandsspule  (f.) 
Speciflscher  elektrisclier  Leit- 

ungswiderstand  (m.) 
Widerstehende  Kraft  (f.) 
Auflosung  (f.);  Losung  (f.) 
Autlosung  (f.)  Oder  Losung  (f.) 

einer  Aufgabe. 

Auflosung  (f)  der  Gleichungen. 
Eine  Aufgabe  auflosen  Oder  16- 

sen. 
line  Gleichung  auflosen  oder 

losen. 

^esonnanz  (f.) 
Resonator  (m.) 
Ruhe  (f.) 

Absolute  Ruhe  (f.) 
Scheinbare  Ruhe  (f.) 
Relative  Ruhe  (f.) 
Hesultierende  Kraft  (f.) ;  Resul- 

tante  (f.) 


Resistance  (f.)  essentielle  ou 

interieure. 

Resistance  (f.)  exterieure. 
Resistance  (f.)  augmentee. 
Resistance  (f.)  d'isolement. 
Resistance  (f.)  essentielle   ou 

interne. 
Resistance  (f.)  totale. 

Ligne  (f.)  de  resistance. 
Resistance  (f.)  magnetique. 
Resistance  (f.)  en  manganine. 
Resistance  (f.)  metallique. 
Moment  (m.)  de  resistance. 
Resistance  (f.)  exterieure. 
Resistance  (f.)  a  huile. 
Resistance  (f.)  ohmique. 
Resistance  (f.)  de  contact  des 

nches. 
Resistance  (f.)  moderatrice. 

Rheostat  (m.) 
Resistance  (f.) 
Resistance  (f.)  en  tole. 
Resistance  (f.)  de  rechange. 
Resistance  (f.)  speciflque. 
Resistance  (f.)  etalon. 
Resistance    ( f. )    d'amortisse- 

ment. 

Unite  (f.)  de  resistance. 
Resistance  (f.)  variable. 
Resistance  (f.)  en  fll. 
Boite  (f.)  de  resistance. 
Bobine  (f.)  de  resistance. 
Resistivite  (f.) 

Force  (f.)  resistante. 

Resolution  (f.) 

Resolution  (f.)  d'un  probleme. 

Resolution  (f.)  des  equations. 
Resoudre  un  probleme. 

Resoudre  une  equation. 

Resonance  (f.) 
Resonateur  (m.) 
Repos  (m.) 
Repos  (m.)  absolu. 
Repos  (m.)  apparent. 
Repos  (m.)  relatif. 
Resultante  (f.);  Force  (f.)  re- 
sultante. 
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Resultant  (s.)  of  two  velocities. 

Retardation  (s.);  Negative  ac- 
celeration (s.) 

—  of  phase  (Electr.) 
Retarding  torque  (s.) 
Retort  (s.) 

—  of  fire  clay. 

Retentivity  (s.)  (Electr.) 
Return-circuit  (s.);  Return- wi- 
re (s.)  (Electr.) 
Return-ticket  (s.) 

to  Reverse  (v.)  the  engine. 

Reverse  current  (s.);  Opposed 
current  (s.) 

Reverser  (s.)  (Current);  Pole- 
changer  (s.);  Commutator  (s.) 

Reversibility  (s.) 

—  of  poles. 
Reversible  (adj.) 
Reversing  pole  (s.) 

—  rolling-mill  (s.) 

—  the  engine. 

Reversing-gear  (s.)  (Mach.) 
Reversing-handle  (s.) 

Reversing-key  (s.) 
Re  versing -shaft  (s.) 

Revetment  (s.)  (Techn.) 
Revision  (s.)  (Techn.) 
Revolution  (s.) 

—  of  the  screw. 
Revolutions  (s.  pi.) 

—  (Number  (s.)  of). 
Rheometer  (s.) 

—  (Chemical) 

—  (Electro-magnetic). 

—  (Magneto-electrical). 

—  (Optical). 
Rheophore  (s.) 
Rheoscope  (s.) 
Rheostat  (s.) 

—  (Additional). 

—  (Cartaoni. 

—  (Cylinder). 


Risultante  (f.)  di  due  velocita. 

Accelerazione   (f.)    negativa; 

Ritardamento  (m.) 
Ritardo  (m.)  di  fase. 
Resistenza  (f.)  del  freno. 
Storta  (f.) 
Storta  (f.)  di  terra  refrattaria. 

Forza  (f.)  coercitiva. 
Fiio  (m.)  di  ritorno. 

Biglietto  (m.)  d'andata  e  ri- 
torno. 

Invertire  il  moto. 

Corrente  (f.)inversa;  Corrente 
(f.)  opposta. 

Invertitore  (m.)  di  corrente ; 
Commutatore  (m.) 

Riversibilita  (f.) 

Riversibilita  (f.)  dei  poli. 

Riversibile. 

Polo  (m.)  ausiliare. 

Laminatoio  (m.)  a  moto  alter- 
nativo. 

Inversione  (f.)  del  moto. 

Cambiamento  (m.)  di  marcia. 
Leva  (f.)  del  cambiamento  di 

marcia. 

Tasto  (m.)  d'inversione. 
Albero  (m.)  del  cambiamento 

di  direzione. 
Rivestimento  (m.) 
Revisione  (f.) 
Rivoluzione  (f.);  Rotazione  (f.) 

Giro  (m.)  delPelica. 

Giri  (m.  pi.) ;  Rivoluzioni  (f.  pi.); 

Rotazioni  (f.  pi.) 
Numero  (m.)  di  giri. 
Reometro  (m.) 
Reometro  (m.)  chimico. 
Repmetro  (m.)  elettromagne- 

tico. 
Reometro  (m.)  magneto-elet- 

trico. 

Reometro  (m.)  ottico. 
Reoforo  (m.) 
Reoscopio  (m.) 
Reostato  (m.) 
Reostato  (m.)  addizionale. 
Resistenza  (f.)  di  carbone. 
Reostato  (m.)  a  cilindro. 
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Resultierende  (f.)  zweier  Ge- 
schwindigkeiten. 

Verzogerung  (f.);  Negative  Ac- 
celeration (f.) 

Phasenverzogerung  (f.) 

Bremswiderstand  (m.) 

Retorte  (f.) 

Chamotteretorte  (f.) 

Koerzitivkraft  (f.) 
Ruckleitung(f.);Riickleitungs- 

draht  (m.) 
Retourbillet  (n.);  Ruckfahrts- 

hillet  (n.) 

Reversieren;  Umsteuern. 
Gegenstrom  (m.) 

Stromvvender  (m.) 

Umkehrbarkeit  (f.) 
Umkehrbarkeit  (f.)  der  Pole. 
Umkehrbar. 
Wendepol  (m.) 
Reversierwalzwerk  (n.) 

Umsteuern. 

Umsteuerung  (f.) 
Steuerhebel  (m.) 

Umkehrungstaste  (f.) 
Umsteuerungswelle  (f.) 

Bekleidung(f.);Verkleidung(f.) 

Revision  (f.) 

Drehung  (f.);  Umdrebung  (f.); 

Umlauf  (m.) 

Urndrehung  (m)  der  Schraube. 
Umdrehungen  (f.  pi.) 

Umdrehungszahl  (f.) 
Rheometer  (n.) 
Chemisches  Hheometer  (n.) 
Elektromagnetisch.es  Rheome- 

ter  (n. 
Magnetelektrisches  Rheome- 

ter(n.) 

Optisches  Rbeometer  (n.) 
Stromabnebmer  (m.) 
Stromanzeiger  (m.) 
Flussigkeitsrheostat  (m.) 
Zusatzrheostat  (ra.) 
Koblenwiderstand  (in.) 
Walzenrheostat  (m.) 


Resultants  (f.)  de  deux  vites- 

ses. 
Retardation  (f.);  Acceleration 

(f.)  negative. 

Resistance  (f.)  de  freinage. 
Retorte  (f.);  Gornue  (f.) 
Retorte  (f.)  de  terre  refractai- 
re. 

Fil  (m.)  de  retour. 

Billet  (m.)  d'aller  et  retour. 

Renverser  la  marche. 
Gourant  (f.)  inverse. 

Reverseur  (m.)  de  courant. 

Reversibilite  (f.) 

Reversibilite  (f.)  des  poles. 

Reversible. 

Pole  (m.)  auxiliaire. 

Laminoir  (m.)  a  mouvement 
alternatif. 

Renversement  (m.)  de  la  mar- 
che. 

Gbangement  (m.)  de  marche. 

Levier(m.)  de  changement  de 
marche. 

Manipulateur  (m.)  inverseur. 

Arbre  (m.)  du  changement  de 
marche. 

Revetement  (m.) 

Revision  (f.) 

Revolution  (f.) ;  Rotation  (f.) 

Tour  (m.)  de  1'helice. 

Tours  (m.  pi.);  Revolutions  (f. 

pi.) 

Nombre  (m.)  de  tours. 
Rheometre  (m.) 
Rheometre  (m.)  chimique. 
Rheometre  (m.)  electromagne- 

tique. 
Rhe  ometre  (m.)  magne  to-elec- 

trique. 

Rheometre  (m.)  optique. 
Rheophore  (m.) 
Rheoscope  (m.) 
Rheostat  (m.) 
Rheostat  (m.)  additionel. 
Resistance  (f.)  en  charbon. 
Rheostat  (m.)  a  cylindre. 
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Rheostat  (s.>  (Graphite). 

—  (Hydro). 

-  (Metallic). 

-  (Plug). 

—  (Regulating). 

-  (Sliding). 

—  (Standard). 

—  (Switch). 
Rheostatic  engine  (s.) 
Rheotome  (s.) 

Rib  (s.) 
Ribbed  (adj.) 
Ribbon-coil  (s.) 
Right  angle  (s.) 
Right-angled  (adj.);  Rectangu- 
lar (adj.) 

—  triangle  (s.) 
Right-handed  screw  (s.) 

thread  (s.) 

screw-thread  (s.) 

winding  (s.) 

Rigidity  (s.);  Stiffness  (s.) 

—  (Magnetical). 
Rim  (s.) 

—  of  a  pulley;  Pulley-rim  (s.) 

Ring  (s.) 

—  (Asbestos). 

—  (Astronomical). 

-  (Elastic). 

—  (Guard). 

—  (Hanging). 

—  (Impermeable). 

—  (Intermediate). 

—  (Packing). 

—  (Piston). 

—  (Rubber). 

—  (S.  'Gravesande's). 

—  (Shrunk). 

-  (Split). 

—  (Spring). 

—  (Stiffening). 

—  (Threaded). 
Ring-armature  (s.)  (Electr.) 


Resistenza  (f.)  di  graflte. 
Reostato  (m.)  a  liquido. 
Reostato  (m.)  metallico. 
Reostato  (m.)  a  spina. 
Reostato  (rn.)  regolatore. 

Reostato  (m.)  a  manovella. 

Reostato  (m.)  di  precisione. 

Reostato  (m.)  a  manovella. 

Macchina  (f.)  reostatica. 

Reotomo  (m.) 

Nervatura  (f.) 

Rigato. 

Robina  (f.)  a  nastro. 

Angolo  (m.)  retto. 

Rettangolare. 

Triangolo  (m.)  rettangolo. 
Vite  (f.)  a  flletto  destro ;  Vite 

(f.)  destra. 
Filetto  (m.)  della  vite  a  dritta  ; 

Verme  (m.;  a  destra. 
Impanatura  (f.)  destrorsa. 
Avvolgimento  (m.)  destrorso. 
Rigidita  (f.) 

Rigidita  (f.)  magnetica. 
Anello  (m.j;  Corona  (f.)  d'una 

ruota. 
Corona  (f.)  d'una  puleggia. 

Anello  (m.);  Collare  (rn.) 
Anello  (m.)  di  amianto. 
Anello  (m.)  astronomico. 
Anello  (m.)  elastico. 
Anello  (m.)  di  guardia. 

Anello  (m.)  di  sospensione. 

Anello  (m.)  impermeabile. 
Anello  (m.)  intermedio. 
Anello  (m.)  di  guarnizione. 
Anello  (m.)  dello  stantuft'o. 
Anello  (m.)  di  gomma. 
Anello  (m.)  di  S'  Gravesande. 
Anello  (m.)  di  giunzione  messo 

a  caldo. 

Anello  (m.)  sezionato. 
Anello  (m.)  di  rimbalzo. 

Anello  (m.)  di  rinforzo. 
Scatola  (f.)  fllettata. 
Armature  (f.)  ad  anello;  Ii 
dotto  (m.)  ad  anello. 
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I    Graphitwiderstand  (m.) 

|  IFlussigkeitsrheostat  (m.) 

,    Metallrheostat  (m.) 

\    Stopselrheostat  (m.) 

I   Regulirrheostat  (m.);  Regulir- 

widerstand  (m.) 
I    Kurbelrheostat  (m.) 

jPracisionsrheostat  (m.) 
1  I  Kurbelrheostat  (m.) 
5    Rheostatische  Maschine  (f.) 
E    Unterbrecher  (m.)  (veraltet). 

Rippe  (f.);  Versteifung  (f.) 

Gestreift;  Geriftelt. 

Bandspule  (f.) 

Rechter  Winkel  (m.) 

Rechtwinklig;  Winkelrecht. 

Rechfcwinkliges  Dreieck  (f.) 
Rechstgiingige  Schraube  (f.) 

Rechtsgewinde  (n.) 

Rechtsgangiges  Gewinde  (n.) 
Rechtsgangige  Wicklung  (f.) 
Steifheit  (f.) 

Magnetische  Steifheit  (f.) 
Kranz   (m.);    Radkranz    (m.); 

Felgenkranz  (m.) 
Riernenscbeibenkranz  (m.) 

Ring  (m.);  Kranz  (m.) 
Asbestring  (m.) 
Astronomischer  Ring  (m.) 
Federnder  Ring  (m.) 
Schutzring  (m.) 

Aufhangungsose  (f.);  Tragfe- 

derbiigel  (m.) 
Verdichtungsring  (m.) 
Zwischenring  (m.) 
Dichtungsring  (m.) 
Kolbenring  (m.) 
Gummiring  (m.) 
S'Gravesande'scher  Ring  (m.) 
Sch rumpf ring  (m.) 

Gespaltener  Ring  (m.) 
Schwanzring  (m.) ;    Prellring 

(in.) 

Verstarkungsring  (m.) 
Gewindebiichse  (f.) 
Kingarmatur  (f.);    Ringanker 

(m.) 


Resistance  (f.)  en  graphite. 
Rheostat  (m.)  a  liquide. 
Rheostat  (m.)  metallique. 
Rheostat  (m.)  a  clef. 
Rheostat  (m.)  de  reglage. 

Rheostat  (m.)  a  manettes. 

Rheostat  (m.)  de  precision. 

Rheostat  (m.)  a  manettes. 

Machine  (f.)  rheostatique. 

Rheotome  (m.) 

Nervure  (f.) 

Ride. 

Bobine  (f.)  a  ruban. 

Angle  (m.)  droit. 

Rectangulaire. 

Triangle  (m.)  rectangle. 
Vis  (f.)  flletee  a  droite. 

Filet  (m.)  de  vis  a  droite. 

Filet  (m.)  a  droite. 
Enroulement  (m.)  a  droite. 
Rigidite  (f.) 

Rigidite  (f.)  magnetique. 
Anneau  (m.) ;  Gouronne  (f.)  d'u- 

ne  roue. 
Jante  (f.)  d'une  poulie ;  Cou- 

ronne  (f.)  d'une  poulie. 
Anneau  (m.) 
Hague  (m.)  d'asbeste. 
Anneau  (m.)  astronomique. 
Bague  (f.)  elastique. 
Anneau  (m.)  isolant ;  Anneau 

(m.)  de  garde. 
Anneau  (m.)   de    suspension ; 

Maille  (f.)  de  suspension. 
Anneau  (m.)  impermeable. 
Anneau  (m.)  intermediate. 
Bague  (f.)  de  garniture. 
Bague  (f.)  de  piston. 
Bague  (f.)  en  caoutchouc. 
Anneau  (m.)  de  S'Gravesande. 
Frette  (f.)  posee  a  chaud. 

Bague  (f.)  fendue. 
Anneau  (m.)  a  ricochet. 

Bague  (f.)  de  renforcement. 
Boite  (f.)  flletee. 
Armature  (f.)  a  anneau. 
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Ringing-pile-engine  (s.)  (Hydr. 

arch.) 
Rising-pipe  (s.);  Ascending-pipe 

(s.) 

Rivet  (s.) 

—  with  conical  head. 

-  (Chain). 

—  (Counter-sunk). 

—  (Double-joint). 

—  (Head  (s.)  of  a). 

—  (Screwed). 

-  (Shaft  (s.)  of), 
to  Rivet  (v.) 

Riveting  (s.);  Bolting  (s.) 

—  (Boiler). 

—  (Cold). 

—  (Double) ;  Double  bolting  (s.) 

—  (Double  covering-plate). 

—  (Electric). 

-  (Hot). 

—  (Pneumatic). 

-  (Single);  Single  bolting  (s.) 

—  (Single  butt-plate). 

Riveting-machine  (s.) 

(Electric). 

—  (Pneumatic). 

(Steam). 

(Toggle  joint). 

Riveting-set  (s.) 
Road  (s.) 

—  (Barelled);  Convex  road  (s.) 

—  (Carriage). 
Road-locomotive  (s.) 
Road-roller  (s.) 

Roads  (s.  pi.)  (Construction  (s.) 

of). 
Rock-drill  (s.) ;  Ratchet-brace 

(s.) ;  Ratchet-drill  (s.) 

Rockdrill  (s.);   Perforator  (s.) 

(Min.) 
Rod  (s.) 


Berta  (f.) ;  Battipalo  (m.) 

Tubo(m.)ascendente;  Tubo(m.) 
di  affluimento ;  Colonna  (f.) 
montante. 

Chiodo  (m.) 

Chiodo  (m.)  a  capocchia  coni- 

ca. 
Chiodatura  (f.)  parallela. 

Chiodo  (m.)  a  capocchia  na- 

scosta. 

Chiodatura  (f.)  doppia. 
Capocchia  (f.)  del  chiodo. 
Chiodo  (m.)  a  vite. 
Gambo  (m.)  del  chiodo. 
Ribadire;  Inchiodare. 
Impernatura  (f.);  Chiodatura  ( f.) 

Chiodatura  (f.)  della  caldaia. 
Chiodatura  (f.)  a  freddo. 
irnp'ernatura  (f.)  o  Chiodatura 

(f.)  a  doppio. 
Chiodatura  (f.)   a  coprigiunto 

doppio. 

Chiodatura  (f.)  elettrica. 
Chiodatura  (f.)  a  caldo. 
Chiodatura  (f.)  pneumatica. 
Impernatura  (f.)  o  Chiodatura 

semplice. 
Chiodatura  (f.)  a  coprigiunto 

semplice. 

Macchina  (f.)  per  inchiodare. 
Chiodatrice  (f.)  elettrica. 
Chiodatrice  (f.)  pneumatica. 
Chiodatura  (f.)  a  vapore. 
Chiodatura  (f.)  a  leva. 
Cacciaperni  (m.) 
Strada  (f.) 

Strada  (f.)  a  schiena  d'asino. 
Strada  (f.)  carrozzabile. 
Locomotiva  (f.)  stradale. 
Spianatrice  (f.)  stradale. 

Costruzioni  (f.)  stradali. 

Trapano  (m.)  a  nottolino;  Tra- 
pano  (m.)  a  cricco. 

Perforatrice  (f.) 

Asta  (f.);  Stanga  (f.);  Stelo  (m.); 
Tirante  (m.) 
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Dopp 
Nietk 


Zugramme(f.);  Lauframme  (f.); 

Hoye  (f.) 
Steigrohr  (n.);  Steigrohrleit- 

ung  (f.) 

Niet  (n.);  Nietstift  (m.);  Niet- 

nagel  (m.) 
Spitzkopfniet  (n.) 

Kettennietung  (f.)  ;    Parallel- 

nietung  (f.) 
Versenktes  Niet  (n.)  ' 

elrehige  Nietung  (f.) 
Nietkopf  (m.) 
Nietschraube  (f.) 
Nietschaft  (f.) 
Nieten. 
Nietung  (f.)  ;  Vernietung  (f.); 

Verbolzung  (f.) 
Kesselvernietung  (f.) 
Kalte  Nietung  (f.) 
Doppelte  Nietung  (f.);  Doppel- 

te  Verbolzung  (f.) 
Nietung  (f)  mit  doppelter  Deck- 

platte. 

Elektriscb.es  Nieten  (n.) 
Warrnvernietung  (f.) 
Pneumatische  Nietung  (f.) 
Einfache  Nietung  (f.);  Einfache 

Verbolzung  (f.) 
Nietung(f.)  miteinfacherDeck- 

platte. 

Nietmaschine  (f.) 
Elektrische  Nietmaschine  (f.) 
Druckluftnietmaschine  (f.) 
Dampfnietmaschine  (f.) 
Kniehebelnietmaschine  (f  ) 
Nietstempel  (m.) 
Strasse  (f.) 
Gewolbte  Strasse  (f.) 
Fahrstrasse  (f.) 
Strassenlokomotive  (f.) 
Strassenwalze  (f.) 

Strassenbau  (m.) 

Bohrknarre  (f.);  Bohrratsche 
(f.);  Ratsche  (f.);  Ratschboh- 
rer  (m.) 

Gesteinsbohrmaschine  (f.);  Ge- 
steinsbohrer  (m.) 

Stange  (f.) 


Sonnette  (f.)  a  tiraudes. 

Tuyau   (m.)   de    refoulement; 

Tuyau  (m.)elevateur;  Tuyau 

(m.)  de  montee. 
Rivet  (m.) 

Rivet  (m.)  a  tete  conique. 

Rivure  (f.)  a  chaine  ou  a  pa- 

rallele. 
Rivet  (m.)  a  tete  perdue. 

Rivure  (f.)  double. 

Tete  (f.)  d'un  rivet. 

Vis-rivet  (f.) 

Tige  (f.)  de  rivet. 

River;  Estoquer  un  rivet. 

Rivure  (f.);  Rivetage  (m.) ;  Che- 
village  (m.) 

Rivetage  (m.)  de  chaudiere. 

Rivure  (f,)  a  froid. 

Rivure  (f.)  double;  Chevillage 
(m.)  double. 

Rivetage  (m.)  a  couvre-joint 
double. 

Rivetage  (m.)  electrique. 

Rivetage  (m.)  a  chaud. 

Rivure  (f.)  pneumatique. 

Rivure  (f.)  simple  ;  Chevillage 
(m.)  simple. 

Rivetage  (m.)  a  couvre-joint 
simple. 

Machine  (f.)  a  river. 

Riveuse  (f.)  electrique. 

Riveuse  (f.)  pneumatique. 

Riveuse  (f.)  a  vapeur. 

Riveuse  (f.)  a  levier. 

Chasse-rivet  (m.) 

Route  (f.) 

Route  (f.)  bombee. 

Route  (f.)  a  carrosser. 

Locomotive  (f.)  routiere. 

Rouleau  ( m. );  Rouleau  (m.) 
ecraseur. 

Constructions  (s.  pi.)  des  rou- 
tes. 

PerQoir(m.)  a  rocher;  Raquet- 
te  (f.)  perceuse ;  Cliquet  (m.) 
a  percer. 

Perforatrice  (f.);  Machine  (f.) 
a  percer. 

Tige  (f.) ;  Barre  (f.) 
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Rod  (s.)  of  the  governor. 

—  (Air-pump  piston). 

—  (Beam-connecting). 

—  (Brake). 

-  (Buffer). 

—  (Circular). 

—  (Cross). 

—  (Eccentric). 

—  (Elastic-suspension). 

—  (Float). 

-  (Guide). 

-  (Lightning). 

—  (Reversing). 

—  (Safety). 

—  (Slide-valve);  Slide-rod  (s.); 
Valve-rod  (s.) 

—  (Suspending). 

—  (Tail). 

Rods  (s.  pi.);  Bars  (s.  pi.) 

—  (Guide);  Guide-bars  (s.  pi.) 

—  (Parallel). 
Rod-iron  (s.) 


Rod  (s.)  (Bus);  Omnibus-rod  (s.) 
(Etectr.) 


Roll  (s.) ;  Roller  (s.) 

—  (Expanding) ;  Tension-roller 

(s.) 

—  (Friction). 

—  (Road). 

—  (Steam) ;    Steam-rod-roller 
Roll-mill  (s.) 

to  Roll  (v.) 
Rolled  (adj.) 


Braccio  (m.)  del  regolatore. 
Asta  (f.)  della  pompa  ad  aria ; 
Asta  (f.)  della  pompa  d'aria. 
Asta  (f.)  del  bilanciere. 

Asta  (f.)  del  freno. 

Asta  (f.)  di   guida   del  respin- 

tore. 
Corpo  (m.)  di  biella  tondo. 

Asta  (f.)  della  testa  a  croce. 
Asta  (f.)  d'eccentrico. 

Tirante  (m.)  di  sospensione  e- 

lastico. 
Asta  (f.)  dell'indicatore  galleg- 

giante. 
Asta  (f.)  di  guida. 

Asta  (f.)  di  parafulmine. 

Asta  (f.)  di  comando  della  di- 
stribuzione. 

Asta  (f.)  di  sicurezza. 

Asta  (f.)  del  cassette  di  distri- 
buzione. 

Asta  (f.)  di  sospensione. 

Stelo  (m.)  di  guida. 

Tiranti  (m.  pi.);  Sbarre  (f.  pi.) 

Sbarre  (f.  pi.)  delle  guide. 

Aste  (f.  pi.)  guidatrici  del  pa- 

rallelo. 
Ferro  (m.)  in  sbarre ;  Ferro  (m.) 

in  barre ;   Sbarre  (f.  pi.)  di 

ferro;  Stanga  (f.)  di  ferro. 
Conduttore  (m.)  principale  in 

un  quadro  di  distribuzione ; 

Sbarra  (f.)  collettrice  in  un 

Siadro  di  distribuzione. 
lo  (m.);  Cilindro  (m.);  Ro- 
tella  (f.) 
Rotella  (f.)  di  tensione. 

Rotella  (f.)  di  frizione. 
Spianatrice  (f.)  stradale. 

Spianatrice  (f.)  stradale  a  va- 

pore. 
Macina  (f.)  a  cilindri. 

Laminare ;  Cilindrare. 
Cilindrato;  Laminate. 
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Stange  (f.)  des  Regulators. 
Luftpumpenkolbenstange  (f.) 

Pleuelstange   (f. )   des  Balan- 

ciers. 
Bremsstange  (f.);  Bremsspin- 

del. 
Bufferstange  (f.) 

Runder     Schubstangenschaft 

(m.) 

Kreuzkopfstange  (f.) 
Excenterstange  (f. );  Excen- 

trikstange  (f.) 
Federnde  Hangestange  (f.) 

Stab  (m.)  des  Schwimmers. 

Fuhrungsstange  (f.);  Leitsan- 

ge  (f.) 

Auffangstange  (f.) 
Steuerungsstange  (f.) 

Nothkuppelung  (f.) 
Schieberstange  (f.) 

Hangestange  (f.);  Hangeschie- 

ne  (f.) 

Fuhrungsstange  (f.) 
Gestange  (n.);  Stangen  (f.  pi.) 
Geradfiihrungsstangen  (f.  pi.); 

Leitstangen  (f.  pi.) 
Parallelstangen  (f.  pi.) 

Stangeneisen  (n.);  Stabeisen  (n) 


Sammelschiene  (f.) 


Walze  (f.);  Rolle  (f.);  Laufwal- 

ze  (f.);  Cylinder  (m.) 
Spannrolle  (f.) 

Friktionsrolle  (f.) 
Strassenwalze  (f.) 

Dampfstrassenwalze  (f.) 
Walzenstuhl  (m.) 

Walzen;  Auswalzen. 
Gewaltz. 

WEBBER. 


Tige  (f.)  du  regulateur. 
Tige  (f.)  de  pumpe  a  air. 

Tige  (f.)  du  balancier ;  Bielle 

(f.)  du  balancier. 
Tige  (f.)  du  frein. 

Tige  (f.)  de  choc. 

Corps  (m.)  de  bielle  rond. 

Tige  (f.)  de  la  tete  croisee. 
Tige  (f.)  d'excentrique. 

Tige  (f.)  de  suspension  61asti- 

que. 
Tige  (f.)  de  flotteur. 

Tige  (f.)  conductrice. 

Tige  (f.)  de  paratonnerre. 
Tige  (f.)  de  relevage. 

Tige  (f.)  de  surete". 
Tige  (f.)  du  tiroir  de  distribu- 
tion. 
Tige  (f.)  de  suspension. 

Contre-tige  (f.)  de  piston. 

Tiges  (f.  pi.) 

Tiges  (f.  pi.)  des  glissoires. 

Tiges  (f.  pi.)  de  parallelogram- 

me. 
Fer  (m.)  en  barres. 


Conducteur(m.)  principal  dans 
un  tableau  de  distribution. 

Rouleau  (m.) 

Rouleau  (m.)  de  tension. 

Roulette  (f.);  Galet  (m.) 

Rouleau  (m.);  Rouleau  ecraseur 
(m.) 

Rouleau  (m.)  a  vapeur;  Ecra- 
seur (m.)  a  vapeur. 

Comprimeur  (m.)  a  egruger 
les  gruaux. 

Laminer ;  Cylindrer. 

Cylindre ;  Lamine. 
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Italian 


Rolled  iron  (s.) 

—  plate  (s.) 

—  tube  (s.) 
Roller  brush  (s.) 
Rollers  (s.  pi.)  (Bearing). 
Rolling-mill  (s.) 

(Plate). 

(Tube). 

(Tyre);  Tyre-mill  (s.) 

engine  (s.) 

Rolls  (s.  pi.) 
Roman  cement  (s.) 
Roof  (s.) 

—  with  hollow  tiles. 

—  (Framing(s.)  for  the  carcass 
of  a). 

—  (Imperial). 

—  (Saddle);  Ridge-roof  (s.) 


—  (Shed). 
Roof-slate  (s.) 

Roofing   ( s. ) ;    Metal-covering 

(s.) 

-  (Lead). 

-  (Tile) ;  Tiling  (s.) 

Roofing-felt  (s. );  Roofing-pa- 
per (s.) 

Room  (s.)  (Boiler). 

—  (Engine). 

—  (Testing). 

—  (Tool). 
Root  (s.) 

—  of  a  quantity. 

—  of  the  equation. 

—  (Biquadratic). 

—  (Cubic) ;  Cube-root  (s.) 

—  (Square). 


Ferro  (m.)  laminato. 
Lamiera  (f.)  cilindrata  o  Inmi- 

nata. 

Tubo  (m.)  cilindrato. 
Spazzola  (f.)  a  rulli. 
Carrello  (m.)  a  rulli. 
Laminatoio  (m.) 
Laminatoio  (m.)  per  lamiere. 

Laminatoio  (m.)  per  tubi  ci- 

lindrici. 

Laminatoio  (m.)  per  cerchioni. 
Macchina  (f.)  a  vapore  per  la- 

minatoio. 

Laminatoio  (m.)  accelerato. 
Cernento  (in.)  romano. 
Tetto  (m.) 
Tetto  (m.)  a  canale 
Impalcatura  (f.)  di  tetto. 

Tetto  (m.)  a  carena. 
Tetto  (m.)  a  due  pioventi. 

Tetto  (m.)  ad  un  solo  piovente. 

Ardesia  (f.);  Lavagna  (f.)  per 
tetti. 

Copertura  (f.)  di  tetto;  Coper- 
tura  (f.)  in  metalJo;  Rivesti- 
mento  (m.)  del  tetto. 

Copertura  (f.)  di  piombo. 

Copertura  (f.)  di  tegole. 

Copertura  (f.)  in  feltro;  Coper- 
tura (f.)  di  cartone  incatra- 
mato;  Cartone  (m.)  incatra- 
mato. 

Sala  (f.)  o  locale  (m.)  delle  cal- 
daie. 

Sala  (f.)  o  locale  (m.)  delle 
macchine. 

Sala  (f.)  di  prova. 

Locale  (m.)  degli  utensili. 
Radice  (f.) 

Radiee  (f.)  d'una  quantitn. 
Radicfe  (f.)  dell'equazione. 
Radice  (f.)  biquadratica. 
Radice  (f.)  cubica. 

Radice  (f.)  quadrata. 


German 


French 


Gewalztes  Eisen  (n.) 
Gewalztes    Eisenblech   (n.); 

Walzblech  (n.> 
Gewalztes  Rohr  (n.) 
Rollenhiirste  (f.) 
Rollenwagen  (m.) 
Walzwerk  (n.) 
Blechwalzwerk  (n.) 

Rohrenwalzwerk  (n.) 

Radreifenwalzwerk  (n.) 
Walzenzugdampfmaschine  (f.) 

Schnellwalzwerk  (m.) 
Romancement  (m.) 
Dach  (n.) 
Rinnendach  (n.) 
Dachbalkenlage  (f.) 

Kaiserdach  (n.);  Kieldach  (n.) 

Satteldach  (n.)  Zweihiingiges 
Dach  (n.) 

Pultdach  (n.);  Flugdach  (n.); 

Halbdach  (n.) 
Schiefer  (m.);  Dachschiefer  (m.) 

Dachdeckung  (f.);  Dachung  (f.); 

Metallbedachung(T.);  Metall- 

eindeckung  (f.) 
Bleibedachung  (f.);   Bleiein- 

deckung  (f.) 
Ziegelbedachung  (f.) 

Dachpappe  (f.) ;  Asphaltpappe 
(f.) 


Kesselraum  (m.) 
Maschinenraum  (m.) 

Versuchsraum  (m.);  Prufraum 
(m.) 

Werkzeugstube  (f.) 

Wurzel  (f.) 

Wurzel  (f.)  aus  einer  Zahl. 

Wurzel  (f.)  der  Gleichung. 

Biquadratische  Wurzel  (f.) 

Kubikwurzel  (f.);  Dritte  Wur- 
zel (f.) 

Quadratische  Wurzel  (f.) 


Fer  (m.)  lamine. 
Plaque  (f.)  laminee. 

Tuyau  (m.)  cylindre. 
Brosse  (f.)  a  galets  denies. 
Rouleaux  (m.  pi.)  de  dilatation. 
Laminoir  (m.) 

Laminoir  (m.)  a  tole ;  Lami- 
noir (m.)  a  plaque. 
Laminoir  (m.)  a  tuyaux  cylin- 

dres. 

Laminoir  (m.)  a  bandages. 
Machine  (f.)  a  vapeur  de  lami- 

noir. 

Laminoi?  (m.)  accelere. 
Cirnent  (m.)  remain. 
Toit  (m.);  Comble  (m.) 
Toit  (m.)  a  tuiles  creuses. 
Plancher  (m.)  de  comble;  En- 

rayure  (f.) 
Toit  (m.)  a  1'imperiale ;  Gomble 

(m.)  en  carene. 
Toit  (m.)  en  batiere  ou  a  deux 

egouts;  Comble  (m.)  a  deux 

pentes. 
Toit  (m.)  en  appentis  ou  a  un 

seul  egout. 
Ardoise  (f.) 

Toiture(f-);  Coilverture  (f.)  en 
metal. 

Toiture  (f.) ;  Couverture  (f.)  en 

plomb. 
Toiture  (f.)  en  tuiles;  Toit  (m.) 

couvert  de  tuiles.     % 
Gouverture  (f.)  en  feutre ;  Gar- 

ton-pierre  (m.);  Carton  (m.) 

goudronne. 

Salle  (f.)  des  chaudieres. 
Salle  (f.)  des  machines. 
Salle  (f.)  d'epreuve. 

Salle  (f.)  des  outils. 
Racine  (f.) 

Racine  (f.)  d'une  quantite. 
Racine  (f.)  de  Pequation. 
Racine  (f.)  bicarree. 
Racine  (f.)  cubique. 

Racine  (f.)  carree. 


ROO 


English 


Italian 


Root  (to  Extract  (v.)  the). 

Roofs-boiler  (s.) 

Rope  (s.) ;  Cord  (s.) ;  Cable  (s.) 

—  of  the  ram-block. 

—  (Endless). 

—  Hamp);  Hemp-cable  (s.) 

-  (Well). 

-  (Wire). 

Rope-gearing  (s.);  Cable-work- 
ing (S.) 

Rope-packing  (s.) 

Rope-pulley  (s.);  Rope-sheave 

(s.) 

Rope-wheel  (s.) 
Ropes  (s.  pi.)  (Resistance  (s.) 

'      Of). 

Rosace  (s.) 
Rose-engine  (s.) 

Rosin  (s.);  Resin  (s.) 
Rotation  (s.) ;  Revolution  (s.) 

—  (Axial). 

—  (Centre  (s.)  of). 

—  (Clockwise). 

—  (Direction  (s.)  of). 

—  to  the  left. 

—  to  the  right. 
Rotation-dynamometer  (s.) 
Rotation-exploder  (s.) 
Rotatory  (adj.);  Rotary  (adj.) 

—  current  (s.) 


-  pump  (s.) 

—  steam-engine  (s.) 

Rotor  (s.)  (Electr.) 

—  (s.);  Rotor  wheel  (s.) 

(Hollow). 

Rotten  wood  (s.) 

Rough  coal  (s. 

—  file  (s.) 

Round  attic  (s.)  (Arch.) 
-   bar-iron  (s. );  Round  bar 
(s.) 

—  corner  (s.) 


Estrarre  la  radice. 
Caldaia  (f.)  di  Root. 
Corda  (f));  Fune  (f.) 
Corda  (f.)  d'un  bnttipalo. 
Corda  (f.)  senza  fine. 
Corda  (f.)  di  canopa. 
Fune  (f.)  del  pozzo. 
Corda  (f.)  metallica. 
Trasmissione  (f.)  a  fune. 

Guarnizione  (f.)  di  cordone.    j 
Puleggia  (f.)  a  fune. 

Ruota  (f.)  a  fune. 
Resistenza  (f.)  delle  corde. 

Rosetta  (f.) 

Tornio  (m.)  a  rabescare. 

Resina  (f.) 
Rotazione  (f.) 
Rotazione  (f.)  assiale. 
Centre  (m.)  di  rotazione. 
Rotazione  (f.)   nel  senso  del 

Pindice  delPorologio. 
Direzione  (f.)  della  rotazione 

Senso  (m.)  di  rotazione. 
Rotazione  (f.)  a  sinistra. 
Direzione  (f.)  a  destra. 
Dinani9metro  (m.)  a  rotazione 
Esploditore  (m.)  a  rotazione. 
Rotatorio:  Girante ;  Rotante. 
Corrente  (r.)  rotatoria ;  Corren 

te  (f.)a  campo  magnetico  ro 

tatorio;  Corrente  (f.)  a  cam 

po  Ferraris;  Corrente  (f.)  ; 

campo  girante. 
Pompa  (f.)  a  rotazione  o  rota 

tiva. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  rota 

zione. 
Rotor  (m.) 
Ruota  (f.)  mobile. 
Ruota  (f.)  mobile  cava. 
Legna  (f.)  imporrata  o  fradi 

cia. 
Carbone  (m.)  grezzo. 

Lima  (f.)  a  taglio  grosso. 

Attico  (m.)  circolare. 

Ferro  (m.)  tondo;  Ferro  (m 

rotondo. 
Gola  (f.) 
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Die  Wurzel  ausziehen. 
Rootkessel  (f.) 
Sell  (n.);  Schnur  (f.) 
Seil  (n.)  des  Ramm-klotzes. 
Seil  (f.)  ohne  Ende. 
Hanfseil  (f.) 
Brunnenseil  (n.) 
Drahtseil  (n.) 
Seilbetrieb  (n.) 

Schnurpackung  (f.) 
Seilrolle  (f.);  Seilsclieibe  (f.) 

Seilrad  (n.) 

Seifestigkeit   (f.);    Seil  wider- 
stand  (ra.) 

Rosette  (f.) 

uillochiermaschine  (f.) ;    Pa- 
tronendrehbank  (f.) 

Harz  (n.) 

Rotation  (f.) 

Achsendrehung  (f.) 

Drehpunkt  (in.) 

Umlauf  (m.)  im  Uhrzeigersinn. 

Drehrichtung(f.);Umlaufricht- 

ung  (f.);  Drehsinn  (m.) 
Linksdrehung  (f.) 
Richtsdrehung  (f.) 
Rotationsdynamometer  (n.) 
Rotationsziindapparat  (m.) 
Rotierend;  Drehend. 
Drehstrom  (m.) 


Flotationspumpe  (f.) 
Rotationsdampfmaschine  (f.) 

Rotor  (m.) 
aufrad  (n.) 
lohles  Rad  (n.) 
?aules  Holz  (n.) 

?6rderkohle  (f.);  Flammkohle 

(f.) 

Grobfeile  (f.) 
Runde  Attika  (f.) 
Rundeisen  (n.) 

A.usrundung  (f.) ;  Hohlkehle  (f.) 


Extraire  la  racine. 
Chaudiere  (f.)  Root. 
Corde  (f.) 

Gorde  (f.)  d'une  sonnette. 
Gorde  (f.)  sans  fin. 
Corde  (f )  de  chanvre. 
Gorde  (f.)  a  puits. 
Gorde  (f.)  metallique. 
Trasraission  (f.)  a  cable. 

Bourrage  (m.)  en  cordon;  Gar- 
niture (f.)  en  cordon. 

Poulie  (f.)  a  gorges;  Poulie  (f.) 
a  cordes. 

R9ue  (f.)  a  corde. 

Resistance  (f.)  des  cordes. 

Rosace  (f.) 

Tour  (m.)  a  guillocher;  Machi- 
ne (f.)  a  guillocher. 

Resine  (f.) 

Rotation  (f.) 

Rotation  (f.)  axiale. 

Centre  (m.)  de  rotation. 

Rotation  (f.)  dans  le  sens  des 
aiguilles  d'une  montee. 

Sens  (m.)  de  rotation. 

Rotation  (f.)  a  gauche. 
Rotation  (f.)  a  droite. 
Dynamometre  (m.)  de  rotation. 
Arnorceur  (m.)  a  rotation. 
Rotatif;  Rotatoire. 
Courant  (m.)  rotatoire. 


Pompe  (f.)  a  rotation;  Pompe 
(f.)  rotative. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  rota- 
tion. 

Rotor  (m.) 

Rotor  (m.);  Roue  (f.)  mobile. 

Roue  (f.)  mobile  creuse. 

Bois  (m.)  pourri. 

Houille  (f.)  tout-venante. 

Lime  (f.)  grosse ;  Lime  (f.)  rude. 
Attique  (m.)  circulaire. 
Fer  (m.)  rond. 

Gorge  (f.) 
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Round  Hie  (s.) 

—  grate  (s.) 

—  steel-wire  (s.) 
Rounded  cheek  (s.) 

Rounding  (s.) 
Rubber  ball  (s.) 

—  cord  (s.) 

—  core  (s.) 

—  packing  (s.) 

—  ring  (s.) 

—  tube  (s.) 

Rubbing  (s.) ;  Friction  (s.) 
-  (Sliding). 

Rubbing-surfaces  (s.  pi.) 
Ruhmkorff  coil  (s.) 
Rule  is.) ;  Ruler  (s.) 

—  (Levelling). 

—  (Measuring);  Scale-rule  (s.) 
Ruler  (s.)  (Dividing). 
Ruling-machine  (s.) 

Runaway-governor  (s.) 

Rupture   (  s. ) ;    Fracture    ( s. ) 

(Techn.) 
Rust  (s.) 

—  (Formation  (s.)  of). 

—  (Protection  (s.)  against). 

Rust-cement  (s.) 
Rust-preventing-stuff  (s.) 


Rustic-work  (s.) 
(Chamfered). 

Rusty  (adj.) 

—  (to  Become  (v.) ) 

—  boiler-plate  (s.) 

Rymer(s.);  Rimer  (s.);  Reamer 

(s. 


Lima  (f.)  rotonda. 
Graticola  (f.)  circolare. 

Acciaio  (m.)  cilindrico. 
Braccio  (m.)  arrotondato  del 

gomito. 

Allunazione(f.):  Curvatura  (f.) 
Palla  (f.)  di  gomma. 
Corda  (f.)  di  gomma. 
Anima  (f.)  di  gomma. 
Guarnizione  (f.)  di  gomma. 
Anello  (m.)  di  gomma. 
Tubo  (m.)  di  gomma. 
Frizione  (f.) ;  Attrito  (m.) 
Attrito  (m.)  di  strisciamento. 
Superflcie  (f.)  d'attrito. 
Rocchetto  (m.)  di  Ruhmkorff. 
Riga  (f.) 
Regolo  (m.)  di  metallo  per  li- 

vellare. 

Misura  (f.) ;  Scala  (f.) 
Regolo  (in.)  divisore. 
Macchina  (f.)  per  rigare  la 

carta. 
Sicurezza  (f.)  contro  lo  scap- 

pamento. 
Rottura  (f.) ;  Frattura  (f.) 

Ruggine  (f.) 

Formazione  (f.)  di  ruggine. 

Protezione  (f.)  contro  la  rug- 
gine. 

Mastice  (m.)  antiruggine. 

Sostanza  (f. )  di  protezione 
contro  la  ruggine;  Antirug- 
gine (f.) 

Bugna  (f.) ;  Bugnato  (m.) 

Abbozzato  (m.)  a  smusso  sem- 
plice  con  scanalatura. 

Arrugginito. 

Arrugginire. 

Lamiera  (f.)  di  caldaia  arrug- 
ginita. 

Alesatore  (m.) 
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Rundfeile  (f.) 

Rundrost  (m.) ;  Kreisrost  (m.) 

Rundstalil  (m.) 
Abgerundete  Wange  (f.) 

Riindung  (f.) ;  Kriimmung  (f.) 
Gummiball  (m.);  Saugball  (m.) 
Gummischnur  (f.) 
Gumrnieinlage  if.) 
Gummidichtung  (f.) 
Gummiring  (m.) 
Gummischlauch  (m.) 
Reihung  (f  ) ;  Friktion  (f.) 
Gleitende  Reibung  (f.) 
Reibungflache  (f.) 
RuhmkorfT'scher  Apparat  (m.) 
Lineal  (n.) 
Richtschiene  (f.) 

Massstab  (m.) 
Teillineal  (n.) 
Liniermaschine  (f.);  Rastrier- 

inaschine  (f.) 
Siclierung  (f.)  gegen   Durch- 

gehen. 
Bruch  (m.);  Riss  (m.) 

Rost  (m.) 

Rostbildung  (f.);   Rosten  (n.); 

Verrosten  (n.) 
Rostscliutz  (m.) 

Rostkitt  (m.) 
Rostschutzmittel  (n.) 


Bossenwerk  (n.) ;  Rossierte 

Mauer  (f.) 
Bossenwerk  (n.)  mit  einer  Fa- 

se  urngeben. 
Rostig. 
Rosten. 
Verrostetes  Kesselblech  (n.) 

Reibahle  (f.) 


Lime  (f.)  ronde. 

Grille  (f )  ronde ;  Grille  (f.)  cir- 

oulaire. 

Acier  (m.)  rond  tire. 
Flasque  (m.)  arrondi. 

Courbure  (f.);  Bouge  (m.) 
Poire  (f.)  en  caoutchouc. 
Cordon  (m.)  de  caoutchouc. 
Noyau  (m.)  de  caoutchouc. 
Garniture  (f.)  en  caoutchouc. 
Bague  (f.>  de  caoutchouc. 
Tube  (m.)  en  caoutchouc. 
Frottement  (m.) ;  Friction  (f.) 
Frottement(m.)  de  glissement. 
Surface  (f.)  de  frottement. 
Apparat  (m.)  de  Ruhmkorff. 
Regie  (f.) 
Regie  (f.)  a  dresser. 

Regie  (f.)  divisee. 

Regie  (f.)  a  diviser. 

Machine  (f.)  a  ligner  le  papier. 

Surete  (f.)   centre   1'emballe- 

ment. 
Rupture  (f.) 

Rouille  (f.) 

Formation  (f.)  de  rouille;  Rouil- 
lage  (m.) 

Protection  (f.)  centre  la  rouil- 
le. 

Mastic  (m.)  antirouille. 

Moyen  (m.)  de  protection  con- 
tre  la  rouille;  Antirouille 
(m.; 

Bossage  (m.);  Paroi  (f. )  rusti- 
quee. 

Bossage  (m.)  a  chanfrein. 

Rouille. 

Rouiller. 

Tdle  (f.)  de  chaudiere  rouillee. 

Alesoir  (m.) 
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"  S  „  bend. 

Saccharate  (s.)  (Chem.) 
Sacchariferous  (adj.) 
Saccharimeter  (s.) 

Saddle  (s.)  (Boiler). 

—  (Roller). 

Safety-apparatus  (s.j 
Safety-chain  (s.) 
Safety-coefficient  ( s . ) ;  Coeffi- 
cient (s.)  of  safety. 
Safety-fountain-pen  (s.) 

(Parker's). 

Safety-governor  (s.) 
Safety-hoop  (s.) 
Safety-lamp  (s.) 
Safety-line  (s.) 

Safety-plug    (s.);   Safety-fuse 
(s.) ;  Safety-strip  (s.)  (Electr.) 
Safety-switch  (s.)  (Railw.) 

Safety-tap  (s.) 
Safety-valve  (s.) 
(Lever). 

(Spring). 

lever  (s.) 

weight  (s.) 

Safety-weight  (s.) 
Sag  (s.)  of  a  wire;  Dip  (s.)  of  a 
wire. 

—  of  the  piston-rod. 

Sagged  piston-rod  (s.) 

Salicine  (s.);  Salicin  (s.) 

Salient  (adj.) 

Saline  (adj.) 

-  (s.);  Salt- work  (s.) 

Salinometer  (s.) 


Tubo  (m.)  a  doppia  curvatu- 

ra ;  Tubo  (m.)  a  S. 
Saccarato  (m.) 
Saccarifero. 
Saccarimetro  (m.) 

Cavalletto  (m.)  di  caldaia. 
Appoggio  (m.)  della  leva  vol- 

vente. 

Apparato  (m.)  di  sicurezza. 
Catena  (f.)  di  sicurezza. 
Coefflciente  (m.)  di  sicurezza. 

Penna  (f.)  stilografica  di  sicu- 
rezza. 

Penna  (f.)  stilografica  di  sicu- 
rezza Parker. 

Regolatore  (m.)  di  sicurezza. 

Cerchietto  (m.)  di  sicurezza. 

Lampada  (f.)  di  sicurezza. 

Linea  (f.)  di  sicurezza. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza ;  Filo 
(m.)  di  piombo  fusibile. 

Scambio  (m.)  di  sicurezza. 

Robinetto  (m.)  di  sicurezza. 
Valvola  (f.)  di  sicurezza. 
Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  leva. 

Valvola  (f. )  di  sicurezza  a 
molla. 

Leva  (f.)  della  valvola  di  sicu- 
rezza. 

Contrappeso  (m.)  della  valvola 
di  sicurezza. 

Carico  (m.)  di  sicurezza. 

Freccia  (f.) 

Flessione  (f.)  dello  stelo. 

Stelo  (m.)  inflesso. 
Salicina  (f.) 
Aggettante. 
Salino. 
Salina  (f.) 
Salinometro  (m.) 
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Gekropftes  Rohr  (n.) 

Saccharat  (n.) 
Zuckerhaltig. 
Saccharimeter  (n. );  Zucker- 

messer  (m.) 

Tragbock  (m  );  Kesselbock  (m.) 
Walzbank  (f.) 

Sicherheitsapparat  (m.) 
Sicherheitskette  (f.) 
Sicherheitskoeffizient  (m.) 

Sicherheits  Fullhalter  (m.) 

Parker  Sicherheits  Fullhalter 

(in.) 

Sicherheitsregler  (m.) 
Sicherheitsreifchen  (n.) 
Sicherheitslampe  (f.) 
Sicherheitslinie  (f.) 
Abschmelzsicherung  (f.);  Blei- 

sicherung  (f.) 
Sicherheitsweiche  (f.) 

Sicherheitshahn  (m.) 
Sicherheitsventil  (n.) 
Sicherheitsventil  (n.)  mit  He- 

bel. 
Sicherheitsventil  (n.)  mit  Fe- 

der. 
Sicherheitsventilhebel  (in.) 

Sicherheitsventilbelastung  (f.) 

Sicherheitsbelastung  (f.) 
Durchhang  (m.)  des  Drahtes. 

Durhbiegung  (f.)  der  Kolben- 

stange. 

Verbogene  Kolbenstange  (f.) 
Salicin  (n.) 

Ausspringend ;  Ausgehend. 
Salzig. 

Saline  (f.);  Salzwerk  (n) 
Salinometer  (n.);  Salzmesser 

(m.) 


Tube  (m.)  coude. 

Saccharate  (m.) 
Saccharifere. 
Saccharimetre  (m.) 

Ghevalet  (m.)  de  chaudiere. 
Table  (f.)  de  roulement. 

Appareil  (m.)  de  surete. 
Ghaine  (f.)  de  surete. 
Coefficient  (m.)  de  surete. 

Plume  (f.)  stylographique  de 
surete. 

Plume  (f.)  stylographique  de 
surete  de  Parker. 

Regulateur  (m.)  de  surete. 

Cercle  (m.)  de  surete. 

Lampe  (f.)  de  surete. 

Ligne  (f.)  de  surete. 

Plomb(m.)  fusible;  Coupe-cir- 
cuit (m.)  a  fll  fusible. 

Changement  (m.)  de  voie  de 
surete. 

Robinet  (m.)  de  surete. 

Soupape  (f.)  de  surete. 

Soupape  (f.)  de  surete  a  levier. 

Soupape  (f.)  de  surete  a  res- 
sort.  N 

Levier  (m.)  de  soupape  de  su- 
rete. 

Contre-poids  (m.)  de  soupape 
de  surete. 

Charge  (f.)  de  surete. 

Fleche  (f.) 

Flexion  (f.)  de  la  tige  de  piston. 

Tige  (f.)  de  piston  courbee- 

Salicine  (f.) 

Saillant. 

Salin. 

Saline  (f.) 

Salinometre  (m.) 


SAL 


English 


Italian 


Salt  (s.) 

-  (Alkaline). 

—  (Bitter). 


—  (Common) ;  Chloride  (s.)   of 
sodium. 

—  (Layer  (s.)  of). 

—  (Marine). 

—  (Mineral). 

—  (Percentage  (s.)  of;. 

—  (Rock). 

—  (Scale-producing). 

-  ammonia   (s.);  Muriate  (s.) 
of  ammonia. 

Saltpetre  (s.) 

—  (Raw). 

—  (Refined). 
Salt-water  (s.) 
Sand  (s.) 

—  CAuriferous). 

—  (Casting  (s.)  in). 

—  (Moulding). 

—  (Vulcanic). 

Sand-bank  (s.)  upon  the  downs. 

Sand-box  (s.) 
Sand-filling  (s.) 
Sand-filter  (s.) 
Sand-paper  machine  (s.) 

Sand-pit  (s ) 

Saponification  (s.) 
to  Saturate  (v.) 
Saturated  (adj.) 

—  steam  (s.) 

-  -  (Dry). 

Saturation  (s.) 

—  (Capacity  (s.)  of). 

—  (Degree  (s.)  of). 

—  (Limit  (s.)  of  magnetic). 

—  (Magnetic). 

—  (Super). 

-  (Zone  (s.)  of). 
Saturation-line  (s.) 
Saturation -pressure  (s.) 
Saturation-point  (s.) 


Sale  (m.) 

Sale  (m.)  alcalino. 

Sale  (m.)  amaro;  Sale  (m.)  in- 
glese ;  Solfato  (m.)  di  magne- 
sia. 

Sale  (m.)  comune ;  Sale  (m.)  da 
cucina ;  Cloruro  (m.)  di  so- 
dio. 

Strato  (m.)  salino. 

Sale  (m.)  marino. 

Sale  (m.)  mineraie. 

Percentuale  (m.)  di  sale. 

Salgemma  (in.) 

Sale  (m.)  incrostante. 

Sale  (m.)  ammoniaco;  Cloru- 
ro (m.)  d'ammonio. 

Salnitro  (m.);  Nitro  (m.) 

Salnitro  (m.)  greggio. 

Salnitro  (m.)  raffinato. 

Acqua  (f.)  salata. 

Sabbia  (f.);  Arena  (f.) 

Sahbia  (f.)  aurifera. 

Getto  (m.)  in  forma  di  sabbia. 

Sabbia  (f.)  di  fonderia. 

Sabbia  (f.)  vulcanica ;  Arena 
vulcanica. 

Abbaione  (m.) 

Cassa  (f.)  per  la  sabbia. 
Riempimento  (m.)  di  sabbia. 
Filtro  (m.)  a  sabbia. 
Arrotatrice  (f.)  di  carta  con 

sabbia. 
Cava  (f.)  di  sabbia. 

Saponiflcazione  (f.) 

Saturare. 

Saturate. 

Vapore  (m.)  saturo. 

Vapore  (m.)  secco  saturo. 

Saturazione  (f.) 

Capacita  (f.)  di  saturazione. 

Grado  (m.)  di  saturazione. 

Limite  (m.)  o  punto  (m.)  di  sa- 
turazione magnetica. 

Saturazione  (f.)  magnetica. 

Supersaturazione  (f.);  Sopra- 
saturazione  (f.) 

Zona  (f.)  di  sa%urazione. 

Linea  (f.)  di  saturazione. 

Pressione  (f.)  di  saturazione. 

Punto  (m.)  di  saturazione. 
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Salz  (n.) 

Alkalisches  Salz  (n.) 
Bittersalz  (n  );  Englisches  Salz 
(n.) 

Kochsalz(n.);Ghlornatrium(n.); 
Natriurnchlorid  (n.) 

Salzschicht  (f.) 
Meersalz  (n.);  Seesalz  (n.) 
Mineralsalz  (n.) 
Salzgehalt  (m.) 
Steinsalz  (n.) 

Kesselsteinbildendes  Salz  (n.) 
Sahniak  (rn.);  Chlorammonium 
(n.);   Ammoniumchlorid  (n.) 
Salpeter  (m.) 
Rohsal peter  (m.) 
Gereinigter  Salpeter  (m.) 
Salinenwasser  if.) 
Sand  (m.) 

Goldhaltiger  Sand  (m.) 
Sandguss  (m.) 
Formsand  (m.) 
Vulkanischer  Sand  (m.) 

Sandwall  (m.)  auf  den  Diinen. 

Sandbiichse  (f.) 
Sandfiillung  (f.) 
Sandfllter  (n.) 
Sandpapiermaschine  (f.) 

Sandgrube  (f.) 

Verseifung  (f.) 

Sattigen. 

Gesattigt. 

Gesattigter  Darapf  (m.) 

Trockener  Gesattigter  Dampf 

(in.) 

Siittigung  (f.) 
Sattigungskapacitat  (f.) 
Siittigungsgrad  (m.) 
Sa'ttigungspunkt  (m.) 

Magnetische  Sattigung  (f.) 
Uebersattigung  (f.) 

Sattigungsgebiet  (n.) 
Siittigungslinie  (f.) 
Sattigungsdruck  (m.) 
Sattigungspunkt  (m.) 


Sel  (m.) 

Sel  (m.)  alcalin. 

Sel  (m.)  amer;  Sulfate  (m.)  de 
magnesie;  Magnesie  (f.)  sul- 
fatee. 

Sel  (m.)  commun;  Sel  (m.)  de 
cuisine;  Chlorure  (in.)  de  so- 
dium. 

Couche  (f.)  de  sel. 

Sel  (m.)  marin. 

Sel  (m.)  mineral. 

Teneur  (m.)  en  sel. 

Sel(m.)  de  roche;  Sel  (m.)  gem- 
me. 

Sel  (m.)  incrostant. 

Sel  (m.)  ammoniac;  Chlorure 
(m.)  d'ammonium. 

Salpetre  (m.);  Nitre  (m.) 

Salpetre  (m.)  brut. 

Salpetre  (m.)  rafftne. 

Eau  (f.)  saline. 

Sable  (f.) 

Sable  (f.)  aurifere. 

Goulage  (m.)  en  sable. 

Sable  (f.)  de  moulage. 

Sable  (f.)  vulcanique. 

Levee  (f.)  de  sable  sur  les  du- 
nes. 

Boite  (f.)  a  sable;  Sabliere  (f.) 

Remplissage-sable  (m.) 

Filtre  (m.)  a  boue. 

Machine  (m.)  a  papier  de  sa- 
ble. 

Garriere  (f.)  de  sable;  Sablon- 
niere  (f.) 

Saponification  (f.) 

Saturer. 

Sature. 

Vapeur  (f.)  saturee. 

Vapeur  (f.)  saturee  seche. 

Saturation  (f.) 
Gapacite  (f.)  de  saturation. 
Degre  (in.)  de  saturation. 
Point  (m.)  de  saturation  ma- 

gnetique. 

Saturation  (f.)  magn6tique. 
Sursaturation  (f.) 

Zone  (f.)  de  saturation. 
Ligne  (f.)  de  saturation. 
Pression  (f.)  de  saturation. 
Point  (m.)  de  saturation. 
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Saturation-temperature  (s.) 

Saucer  (s.)  of  capstan. 
Saw  (s.) 

-  (Band) ;    Ribbon-saw    ( s. ) ; 
Strap-saw  (s.) 

—  (Bow). 

—  (Circular). 

—  (Gold). 

—  (Cross-cut). 

—  (Framed  veneer). 


—  (Hack). 

-  (Hand). 

-  (Hinge). 

—  (Horizontal). 

—  (Metal). 

—  (Piercing) ;  Inlaying-saw  (s.) 

—  (Stab);  Outside  plank-saw  (s.) 

—  (Turning);  Sweep-saw  (s.) 
Saw-cut  (s.);  Saw-dust  (s.) 

Saw-frame  (s.) ;  Saw-gate  (s.) ; 

Saw-sash  (s.) 
Saw-mill  (s.);  Saw-machine  (s.); 

Sawing-machine  (s.);  Sawing- 

mill  (s  ) 
Saw-mill  (s.)  with  rollers. 


to  Scald  (v.) 

Scalding  (s.)  by  escaping  steam. 

Scale  (s.) 

—  of  reduction. 

—  of  the  steam-gauge. 

—  of  the  sparks. 

—  (Barometer). 

—  (Chord). 

—  (Decimal). 

—  (Indicator). 

—  (Measuring). 
-  (Meter). 

—  (Opaque). 

—  (Reduced). 

—  (Smoke). 


Temperatura  (f.)  di  saturazio- 

ne. 

Dado  (m.)  dell'argano. 
Sega  (f.) 
Sega  (f.)  meccanica  senza  fine; 

Sega  (f.)  a  nastro. 
Sega  (f.)  ad  arco. 
Sega  (f.)  circolare. 
Sega  (f.)  a  freddo. 
Sega  (f.)  per  taglio  in  trayerso. 
Sega  (f.)  per  legno  da  intar- 

sio  ;  Sega  (f.)  da  impiallaccia- 

tura. 

Sega  (f.)  a  mano. 
Sega  (f.)  a  mano. 
Sega  (f.)  a  cerniera. 
Sega  (f.)  orizzontale. 
Sega  (f.)  da  metalli. 
Sega  f.)  da  contorno. 
Sega  (f.)  a  lama  laterale. 
Sega  (f.)  da  contornare. 
Segatura  (f.) 

Castello  (m.)  della  sega. 
Segheria  (f.) 


Sega  (f.)  a  cilindri. 


Bruciare. 

Bruciatura  (f.)  dovuta  al  vapo- 

re  che  sfugge. 
Scala  (f.) 

Scala  (f.)  di  riduzione. 
Scala  (f.)  del  manometro. 

Scala  (f.)  delle  scintille. 
Scala  (f.)  barometrica. 
Scala  (f.)  delle  corde. 
Scala  (f.)  decimale. 
Scala  (f.)  dell'indicatore. 

Scala  (f.)  di  misura. 
Scala  (f.)  metrica. 
Scala  (f.)  opaca. 
Scala  (f.)  ridotta. 
Scala  (f.)  di  fumo. 
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Sattigungstemperatur  (f.) 

Biichse  (f.)  der  Gangspillachse. 
Sage  (f.) 
Bandsage(f);Bandsagemaschi- 

ne  (f.) 

Bogensage  (f.);  Biigelsage  (f.) 
Kreissage  (f.);  Gircularsage  (f.) 
Kaltsage  (f.) 
Hirnsage  (f.) 
Deutsche    Fourniersage    (f. ); 

Fourniersage  (f.) 

Handsiige  (f.) 
Handsiige  (..) 
Gelenksage  (f.) 
Horizontalsage  (f.) 
Metallsage  (f.) 
Laubsiige  (f.) 
Schwartensage  (f.) 
Schweifsiige  (f.) 
Sagespiine  (m.  pi.);  Sagemehl 

(n.) 
.Sagegatter  (n.) 

Sagemuhle  (f.);  Schneidemuh- 

le  (f.);  Sagemaschine  (f.);  Sa- 

gewerk  (n.) 
Sagegatter  (n.)  mit  Walzen; 

Sagemuhle  (f.)  mit  Walzen- 

vorschiebung  (f.) 
Verbruhen. 
Verbriilien    ( n. )    durch    aus- 

stromenden  Dampf. 
Skala  (f.);  Scala  (f.) ;  Massstab 

(m.) 

Verjiingter  Massstab  (m.) 
Manometerscala  (f.) 

Funkenskala  (f.) 
Barometerscala  (f.) 
Sehnenmassstab  (in.) 
Decimalmass  (n.) 
Indikatorskala  (f.) 

Ablesemassstab  (m.) 
Metermassstab  (m.) 
Undurchsichtige  Skala  (f.) 
Verkarzter  Massstab  (m.) 
Rauchskala  (f.) 


Temperature  (f.)  de  saturation. 

Saucier  (m.)  du  cabestan. 

Scie  (f.) 

Scie  (f.)  a  lame   sans  fln  ou  a 

ruban. 

Scie  (f.)  a  arc  ou  en  archet. 
Scie  (f.)  circulaire. 
Scie  (f.)  a  froid. 
Scie  (f.)  de  travers. 
Scie  (f.)  allemande. 


Scie  (f.)  a  main. 
Scie  (f.)  a  main. 
Scie  (f.)  a  charniere. 
Scie  (f.)  horizontale. 
Scie  (f.)  a  metaux. 
Scie  (f.)  a  contourner. 
Scie  (f.)  a  planche  facheuse. 
Scie  (f.)  a  chantourner. 
Sciure  (f.)  de  bois. 

Chassis  (m.)  porte-scie;  Chas- 
sis (m.)  porte-lame. 
Scierie  (f.) 


Scierie  (f.)  a  cylindres. 

Bruler;  Ebouillanter. 
Brulure  (f.)  par  la  vapeur  qui 

s'echappe. 
Echelle  (f.) 

Echelle  (f.)  a  rapporter. 
Echelle  (f.)  de  pression  du  ma- 

nometre. 

Echelle  (f.)  des  etincelles. 
Echelle  (f.)  du  barometre. 
Echelle  (f.)  des  cordes. 
Echelle  (f.)  decimale. 
Echelle  (f.)  de  pression  de  1'in- 

dicateur. 

Echelle  (f.)  de  lecture. 
Echelle  (f.)  metrique. 
Echelle  (f.)  opaque. 
Echelle  (f.)  reduite. 
Echelle  (f.)  de  fumee. 
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Scale  (s.)  (Translucid). 

—  (Water-level). 

-  ;  Incrustation  (s.) 

-  (Deposit  (s.)  of). 

—  (Hammer);  Forge-scale  (s.) 

—  (Hardening  (s.)  of  the). 

Scalene  (adj.);  Scalenous  (adj.) 
(Geom.) 

Scales  (s.  pi.)  of  iron;  Iron-sca- 
les (s.  pi.) 

Scaling-hammer  (s.) ;  Scaling- 
chipper  (s.) 

Scaly  (adj.) 

Scoria  (s.);  Slag  (s.);  Cinder  (s.) 

Scrap-iron  (s.) 


Screening-effect  (s.) 
Screw  (s.) 

—  of  an  indicator. 

—  of  the  screw-coupling. 

—  for    assembling   pipes   and 
collars. 

—  (  Adjusting  ) ;      Regulating- 
screw  (s.) 

—  (Archimede's  water). 


(Binding). 

(Brake);  Brake-spindle  (s.) 

(Clamping). 
(Damper). 
(Delivery). 
(Differential). 
(Double  threade). 

(Eye);  Screw-hoop  (s ) 
(Female);  Nut-screw  (s.) 

(Fillet  (s.)  of  a). 
(Hook). 
(Leading). 
(Left-handed). 


(Male). 

(Male)  of  the  press. . 


Scala  (f.)  trasparente. 
Scala  (f.)  del  livello  d'acqua. 
Incrostazione  (f.)  di  caldaia. 

Deposito  (m.)  delle  incrosta- 

zioni. 
Battiture  (f.  pi.)  di  maglio. 

Indurimento  (m.)  delle  incro- 

stazioni. 
Scaleno. 

Battiture  (f.  pi.)  di  ferro. 

Martello  (m.)  per  le  incrosta- 

zioni. 

Squamoso. 
Scoria  (f.) 
Cascame  (m.)  di  ferro;  Rotta- 

me  (m.)  di  ferro;  Terraccio 

(m.) 

Effetto  (m.)  di  schermo. 
Vite  (f.) 

Vite  (f.)  delPindicatore. 
Vite  (f.)  del  tenditore. 

Vite  (f.)  a  cappelletto. 
Vite  (f.)  di  richiamo. 
Vite  (f.)  di  Archimede. 


Vite  (f.)  d'arresto. 
Vite  (f.)  del  freno. 

Vite  (f.)  di  forzamento. 

Vite  (f.)  di  registro.    . 

Vite  (f.)  scaricatrice. 

Vite  (f.)  ditferenziale. 

Vite  (f.)  a  filetto  doppio;  Vite 

(f.)  a  due  vermi. 
Anello  (m.)  a  vite. 
Dado  (m.) ;  Chiocciola  (f.);  Vite 

femmina. 

Spira  (f.)  d'una  vite. 
Uncino  (m.)  a  vite. 
Vite  (f.)  conduttrice. 
Vite  (f.)  a  sinistra:  Vite  (f.)  a 

flletto  sinistro;  Vite  (f.)  sini- 

strorsa. 

Asta  (f.)  filettata. 
Vite  (f.)  del  torchio. 
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Transparente  Skala  (f.) 
Wasserstandskala  (f.) 
Kesselstein  (m.) 

Kesselsteinablagerung  (f.) 

Hammerschlag    (m.);  Ziinder 

(m.) 
Erhiirten  (n.)  des  Kesselstein. 

Ungleichseitig. 
Hammerschlag  (m.) 
Kesselsteinabklopfer  (m.) 

Schuppig. 
Schlacke  (f.) 

Abfalleisen  (n.) ;   Eisenabfiille 
(m.  pi.) 

Schirmwirkung  (f.) 
Schraube  (f.) 
Indikatorschraube  (f.) 
Schroubenspindel  (f.)   der 

Schraubenkupplung  (f.) 
Flanschenschraube   (f.);   Kap- 

penschraube  (f.) 
Stellschraube  (f.) 

Archimedische  Schraube  (f.); 

Archimedische  Wasser- 

schraube  (f.) 
Klemmenschraube  (f.) 
Bremsschraube  (f.);  Bremsspin- 

del  (f.) 

Zwingschraube  (f.) 
Registerschreube  (f.) 
Ablassschraube  (f.) 
Differentialschraube  (f.) 
Doppelschraube  (f.);  Zweifache 

Schraube  (f.) 
Schraubenring  (m.) 
Schraubenmutter  (f.) ;  Mutter 

Schraubenwindung  (f.) 
Hackenschraube  (f.) 
Fiihrungsschraube  (f.) 
Linksgangige  Schraube  (f.) 


Schraubenspindel  (f.) 
Pressspindel  (f.) 


Echelle  (f.)  transparente. 
Echelle  (f.)  de  niveau  d'eau. 
Incrustations  (f.  pi.)  de  chau- 

diere. 
Depot  (m.)  d'incrustations. 

Battitures  (f.  pi.) 

Durcissement  (m.)  des  incru- 
stations. 
Scalene. 

Ecailles  (f.  pi.) ;  Failles  (f.  pi.) 

de  fer. 
Marteau  (m.)  debartreur. 

Ecailleux. 
Scorie  (s.) 
Masse  (f.);  Ferraille  (f.);  Fer 

(m.)  de  masse ;  Debris  (m.  pi.) 

de  fer. 

Effett  (m.)  d'ecran. 
Vis  (f.) 

Vis  (f.)  de  1'indicateur. 
Vis  (f.)  du  tendeur. 

Vis  (f.)  a  chapeau. 
Vis  (f.)  de  rappel. 
Vis  (f.)  d'Archimede. 


Vis  (f.)  d'arret. 
Vis  (f.)  du  frein. 

Vis  (f.)  de  serrage. 

Vis  (f.)  de  registre. 

Vis  (f.)  de  decharge. 

Vis  (f.)  differentielie. 

Vis  (f.)  a  double  fllet ;  Vis  (f.) 

a  deux  filets. 
Anneau  (m.)  a  vis. 
Ecrou  (m.);  Vis  (f.)  femelle. 

Filet  (m.)  de  vis. 
Vis  (f.)  a  crochet. 
Vis  (f.   conductrice. 
Vis  (f.)  filetee  a  gauche. 


Vis  (f.)  male. 

Vis  (f.)  de  la  presse. 
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Screw  (s.)  (Micrometrical). 

—  (Multiplex-thread). 

—  (Perpetual);    Endless-screw 
<s.) 

—  (Piston). 

—  (Pitch  (s.)  of  a);  Fillet  (s.)  of 
a  screw). 

—  (Pressing). 

—  (Reversing-gear  with). 

—  (Right-handed). 

—  (Sharp);  Screw(s.)  with  trian- 
gular thread). 

-  (Stay). 

-  (Sunk). 

—  (Thumb). 

—  (Triple  thread). 

—  (Turn);  Screw-driver  (s.) 

—  (Union). 


—  (Wooden) ;  Wood-screw  (s.) 

—  (Worm  (s.)  of  a);  Thread  (s.) 
of  the  screw. 

Screw-bolt  (s.) 

Screw-brake  (s.) 
Screw-cutting  lathe  (s.);  Screw- 
cutter  (s.) 
Screw-cap  (s.) 
Screw-coupling  (s.) 


box  (s.( 

link  (s.) 

Screw-cutting    engine    (  s . ) ; 

Screw-cutter  (s.) 
Screw-driver  (s.) 
Screw-head  (s.) 
Screw-hoop  (s.);  Eye-screw  (s.) 
Screw-jack  (s.) 
Screw-joint  (s.) 

Screw-lifting-frame  (s.) 
Screw-mandrel  (s.) 
Screw-nail  (s.) 
Screw-pile  (s.) 
Screw-plate  (s.) 


Vite  (f.)  micrometrica. 

Vite  (f.)  a  piu  vermi. 

Vite  (f.)  senza  fine;   Vite  (f.) 

perpetua. 

Vite  (f.)  dello  stantuffo. 
Passo  (m.)  d'una  vite. 

Vite  (f.)  di  pressione. 
Cambiamento  (m.)  di  marcia 

a  vite. 
Vite  (f.)  a  destra ;   Vite  (f.)  a 

flletto  destro. 
Vite  (f.)  a  verme  triangolare. 

Vite  (f.)  di  chiusura  della  boc- 

cola. 
Vite  (f.)  accecata  o  a  testa  in- 

castrata. 
Vite  (f.)  a  alette. 
Vite  (f.)  a  tre  flletti. 

Cacciavite  (m.) 
Gongiunzione  (f.)  a  vite;  Unio- 

ne  (f.)  a  vite;  Collegamento 

(f.)  a  vite. 
Vite  (f.)  di  legno. 
Pane  (m.)  d'una  vite;  Verme 

(m.);  Filetto  (in.)  della  vite; 

Impanatura  (f.) 
Pirone  (m.)  a  vite;  Bullone  (m.) 

a  vite;  Chiavarda  (f.)  a  vite. 
Freno  (m.)  a  vite. 
Tornio  (m.)  da  fllettare. 

Chiusura  (f.)  a  vite. 
Accoppiamento  (m.)  coi  tendi- 

tori;  Giunto  (m.)  a  vite  e  ad 

incastro. 

Manicotto  (m.)  a  vite. 
Maglia  (f.)  del  tenditore. 
Macchina  (f.)  da  fllettare;  Im- 

panatrice  (f.) 
Cacciavite  (f.) 
Capocchia  (f.)  della  vite. 
Anello  (f.)  a  vite. 
Binda  (f.)  a  vite. 
Giunto  (m.)  a  vite. 

Intelaiatura  (f.)  dell'elica. 
Tornio  (m.)  a  vite. 
Chiodo  (m.)  a  vite. 
Palo  (m.) 
Castelletto  (m.)  a  vite. 
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Mikrometerschraube  (f.) 
Mehrfache  Schraube  (f.) 
Schrauhe  (f.)  ohne  Ende. 

Kolbenschraube  (f.) 
Schraubenganghohe  (f.) 

Druckschraube  (f.) 
Schraubensteuerung  (f.) 

Rechtsgangige  Schraube  (f.) 
Scharfgangige  Schraube  (f.) 
Stellschraube  (f.) 
Versenkte  Schraube  (f.) 

Fliigelschraube  (f.) 
Dreifache  Schraube  (f.) 

Schraubenschliissel  (m.) 
Schraubenverbindung  (f.) 


Holzerne  Schraube  (f.) 
Schraubengewinde  (n.) 

Schraubenbolzen  (m.) 

Schraubenbremse  (f.) 
Schraubendrehbank  (f.) 

Schraubenverschluss  (m.) 
Schraubenkupplung(f.); 
Schraubenkuppelung  (f.) 

Schraubenkupplungsmuff  (m.) 
Schraubenkupplungsbugel  (m) 
Schraubenschneidmaschine  (f) 

Schraubenschliissel  (m.) 
Schraubenkopf  (m.) 
Schraubenring  (m.) 
Schraubenhebewinde  (f.) 
Schraubenverbindung  (f.) 

Schraubenheberahmen  (m.) 
Schraubenspindel  (f.) 
Schraubennagel  (m.) 
Schraubenpfahl  (m.) 
Schraubenschneideisen  (n.) 

WEBBER. 


Vis  (f.)  micrometrique. 
Vis  (f.)  a  plusieurs  fllets. 
Vis  (f.)  sans  fln. 

Vis  (f.)  du  piston. 
Pas  (m.)  d'une  vis. 

Vis  (f.)  de  pression. 
Changement  (m.)  de  marche  a 

vis. 
Vis  (f.)  flletee  a  droite. 

Vis  (f.)  a  fllet  triangulaire. 
Vis  (f.)  de  la  clef  de  serrage. 
Vis  (f.)  a  tete  noyee. 

Vis  (f.)  ailee. 

Vis  (f.)  a  trois  fllets;  Vis  (f.)  a 

triple  pas. 
Tournevis  (m.) 
Raccordement  (m.)  a  vis;  Rac- 

cord  (m.)  a  vis. 

Vis  (f.)  en  bois. 
Filet  (m.)  d'une  vis. 


Houlon  (m.)  a  vis;  Boulon  (m.) 

taraude. 
Frein  (m.)  a  vis. 
Tour  (m.)  a  flleter. 

Tete  (f.)  a  ecrou. 
Attelage  (m.)  ayec  tendeurs  ; 
Joint  (m.)  a  vis. 

Manchon  (m.)  a  vis. 
Manille  (f.);  Ghainon  (m.) 
Taradeuse  (f.);  Machine  (f.)  a 

tarauder  ou  a  flleter. 
Tournevis  (m.) 
Tete  (f.)  de  vis. 
Anneau  (m.)  a  vis. 
Cric  (m.)  a  vis. 
Joint  (m.)  a  vis;  Accouplement 

(m.)  a  vis. 

Cadre  (m.)  de  1'helice. 
Tour  (m.)  a  pas  de  vis. 
Tire-fond  (m.) 
Pilotis  (s.)  a  vis. 
Filiere  (f.)  a  vis. 
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Screw-propeller  (s.) 

Screw-steamer  (s.) 
Screw-stock  (s.) 

Screw- vice  (s.) 
Screwed-pipe-joint  (s.) 

Screwed-plug  (s.) 
Screwed-sleeve^oint  (s.) 

Scribing-block  (s.) 
Scrubber  (s.) 

Sculptor  (s.)  (Techn.) 
Sculpture  (s.) 
Search-light  (s.) 

(Electric). 

Seat  (s.)  of  a  valve. 

—  of  the  safety-valve. 

Secant  (s.) 

—  of  an  angle. 
Second  (s.) 

-  principle  (s.)  of  Kirchhoff. 

Second-erg  (s.) 
Seconds-hand  (s.) 
Secondary  (adj.) 

—  coil  (s.) 

—  generator  (s.) 

—  line  (s  )  (Railw.) 

—  mover  (s.) 

—  wire  (s.) 
Section  (s.) 

—  (Antiparallel). 

—  (Gross);  Transverse  section 
(s.) 

—  (Cross)  of  a  railway. 

—  (Dangerous). 

—  (Horizontal). 

—  (Longitudinal). 


Propulsore  (m.)  elicoidale ;  Mo- 
tore  (m.)  ad  elice. 
Bastimento  (m.)  ad  elice. 
Traflla  (f.)  a  cuscinetti. 

Morsa  (f.) 

Giunzione  (f.)  a  vite  dei  tuhi. 

Tappo  (m.)  di  chiusura. 
Giunto  (m.)  a  manicotto ;  Giun- 

to  (m.)  a  bicchiere. 
Truschino(m.);  Tracciaparal- 

lele  (m.) 
Depuratore(m.>;  Scrubber  (m.) 

Scultore  (m.) 

Scultura  (f.) 

Proiettore  (m.) 

Proiettore  (m.)  elettrico. 

Femmina  ( f. )  dell'  animella  ; 
Sede  (f.)  della  valvola. 

Sede  (f.)  delle  valvole  di  sicu- 
rezza. 

Secante  (f.) 

Secante  if.)  d'un  angolo. 

Secondo  (m) ;  Minuto  (m.)  se- 
condo. 

Secondo  principio  (m.)di  Kirch- 
hoff. 

Erg-secondo  (m.) 

Lancetta  (f.)  dei  secondi. 

Secondario. 

Rocchetto  (m.)  secondario. 

Generatore  (m.)  secondario. 

Linea  (f.)  secondaria  ;  Ferrovia 
(f.)  secondaria. 

Macchina  (f.)  ricevitrice ;  Ri- 
cevitrice  (f.) 

Spirale  (f.)  secondaria. 

Sezione  (f.) 

Sezione  (f.)  antiparallela. 
Sezione  (f.)  trasversale. 


Profllo  (m.)  trasversale  d'  una 

strada  ferrata. 
Sezione  (f.)  pericolosa. 
Sezione  (f.)  orizzontale. 

Sezione  (f.)  longitudinale. 


German 


French 


Schrauhenpropeller  (m.) 

Schraubenschiff  (n.) 
Schraubenkluppe  (f.);  Schneid- 

kluppe  (f.) 

Schraubstock  (m.);  Kloben  (m.) 
Rohrverschraubung  (f.) 

Verschlusspfropfen  (m.) 
Muffenverbmdung  (f.) 

Parallelreisser  (m.) ;  Parallel- 

reisstock  (in.) 
Gasreiniger  (m.) 

Bildhauer  (m.) 
Bildhauerei  (f.) 
Scheinwerfer  (m.) 
Bogenlichtschefinwerfer  (m.) 
Ventilsitz  (m.) 

Sicherheitsventilgehause  (n.) 

Sekante  (f.) 

Sekante  (f.)  eines  Winkels. 

Sekunde  (f.) 

Zweites  KirchhofT's  Gesetz  (n.) 

Sekundenerg  (n.) 
Sekundenzeiger  (m.) 
Sekundtir. 
Sekundare  Rolle  (f.) 
Sekundiirgenerator  (m.) 
Nebenbalm  (f.) 

Sekundarmaschine  (f.) 

Sekundiire  Spule  (f.) 
Durchschnitt  (in.);  Schnitt  (m.); 

Sektion  (f.) 
Antiparalleler  Durchschnitt 

(m.) 
Querschnitt  (m.) 


Querprofll  (n)  einer  Eisenbahn. 

Gefiirlicher  Querschnitt  (m.) 
Horizontalschnitt  (ni.) 

Liingenschnitt  (m.);  Langen- 
durchschnitt  (m.) 


Propulseur  (m.)  helicoide;  Mo- 

teur  (m.)  a  helice. 
Batiraent  (m.)  a  helice. 
Filiere  (f.)  a  coussinets;  Filie- 

re  (f.)  brisee.x 
Clameau  (m.);  Etau  (m.) 
Accouplement  (m.)  des  tuyaux 

par  nletage. 

Tampon  (m.)  de  fermeture. 
Joint  (m.)  a  manchon. 

Trusquin  (ni.) 

Kpurateur  (m.)  a  gaz;  Scrub- 
ber (m.) 
Sculpteur  (m.) 
Sculpture  (f.) 
Projecteur  (m.) 
Projecteur  (m.)  a  arc. 
Siege  (m.)  du  clapet. 

Siege  (m.)  des  soupapes  de  su- 

rete. 

Secante  (f.) 

Secante  (f.)  d'un  angle. 
Seconde  (f.) 

Seconde  loi  (f.)  de  Kirchhoff. 

Erg-seconde  (m.) 

Aiguille  (f.)  des  secondes. 

Secondaire. 

Bobine  (f.)  secondaire. 

Generateur  (m.)  secondaire. 

Ligne  (f.)  secondaire. 

Receptrice  (f.) 

Fil  (m.)  secondaire. 
Section  (f.);  Coupe  (f.) 

Section  (f.)  antiparallele. 

Section  (f.)  transversale ;  Cou- 
pe (f.)  transversale ;  Vue  (f.) 
en  coupe. 

Section  (f.)  transversale  d'un 
chemin  de  fer. 

Section  (f.)  dangereuse. 

Section  (f)  horizon  tale ;  Cou- 
pe (f.)  horizontal. 

Section  (f.)  longitudinale;  Cou- 
pe (f.)  longitudinale. 
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Section  (s.)  (Vertical). 
Section-insulator  (s.) 

Section-meter  (s.) 
Section-switch  (s.) 
Sections  (s.  pi.)  (Angular). 

—  (Conic). 

—  (Conjugated). 

Sector  (s.) 

—  of  the  reversing-gear;  Ste- 
phenson's  link  motion  (s.) 

—  (Graduated). 

—  (Spherical). 

—  (Toothed);  Toothed  arc  (s.) 

Sedative  action  (s.)  of  the  e- 

lectric  wind. 
Sediment  (s.) ;  Settlings  (s.  pi.) ; 

Deposit  (s.) 

—  ;  Incrustation  (s.)  (Steam.- 
eng.) 

Seeker  (s.) 
Seeker-combination  (s.) 

Segment  (s.) 

—  of  a  circle. 
— •  of  a  sphere. 

—  of  a  metallic  packing. 

—  (Commutator). 
Segments  (Number  (s.)  of). 

Seismograph  (s.)  (Electric). 
Selector  (s.)  (Crank). 

—  (Current). 
-  (Plug). 

—  (Slider );  Sliding-selector  (s.) 
Selenium  (s.) 

Self-acting   (adj.);    Automatic 
(adj.) 

—  disk  (s.) 

—  lubricator  (s.) 

Self-adjusting  injector  (s.) 
Self-excitation  (s.) 
Self-excited  (adj.) 

dynamo  (s.) 


Sezione  (f.)  verticale. 

Isolatore  (m.)  interruttore;  Iso- 

latore  (m.)  di  sezione. 
Contatore  (m.)  di  sezione. 
Interruttore  (m.)  di  sezione. 
Sezioni  (f.  pi.)  angolari. 
Sezioni  (f.  pi.)  coniche. 
Sezioni  (f.)  coniugate. 

Settore  (m.) 

Settore-guida  (m.)  del  cambia- 
mento  della  marcia  ;  Setto- 
re-guida (m.)  di  Stephenson. 

Settore  (m.)  graduato. 

Settore  (m.)  st'erico. 

Settore  (m.)  dentato. 

Azione  (f.)  sedativa  del  vento 

elettrico. 
Sedimento  (m.);  Residuo  (m.) 

Incrostazioni  (f.  pi.)  della  cal- 

daia. 

Cercatore  (m.) 
Combinazione  (f.)  di  cercatori. 

Segmento  (m.) 
Segmento  (m.)  di  circolo. 
Segmento  (m.)  sferico. 

Segmento  (m.)  di  guarnitura 

metallica. 
Segmento  (m.)  del  collettore. 

Numero  (m.)  dei   segment!  o 

delle  lamelle. 
Sismografo  (m.)  elettrico. 
Selettore  (m.)  a  manovella. 
Selettore  (m.)  di  C9rrente. 
Selettore  (m.)  a  spina. 
Selettore  (m.)  a  strisciamento. 
Selenio  (m.) 
Automatico. 

Disco  (m.)  automatico. 
Lubriflcatore  (m.)  automatico. 

Iniettore  (m.)  automatico. 
Autoeccitazione  (f.) 
Autoeccitatore. 

Dinamo  (f.)  autoeccitatrice. 
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Vertikalschnitt  (m.) 

Sektionsisolator  (m.);  Unter- 
brechungsisolator  (m.) 

Strecken/ahier  (m.) 

Sektionsschalter  (m.) 

Winkelschnitte  (m.)  pi.) 

Kegelschnitte  (m.  pi.) 

Konjugierte  Hyperbelschnitte 
(in.  pi.) 

Sektor  (m.);  Kreisbogen  (m.); 
Kreisausschnitt  (m.) 

Fiihrungsbogen(ra)des  Steuer- 
hebels;  Stephenson'sche  Cou- 
lisse (f.) 

Eingeteilter  Kreisbogen  (m.) 

Kugelausschnitt  (m.) 

Zahnbogen  (m.);  Gezahnter 
Sektor  (m.) 

Sedative  Wirkung  (f.)  des  elek- 
trischen  Windes. 

Bodensatz  (m.);  Riiokstand  (m.) 

Kesselstein  (m.) 

Sucher  (m.) 
Sucherkoinbination  (f.) 

Segment  (n.) ;  Absclmitt  (m.) 

Kreisabschnitt  (m.) 

Kugelabschnitt  (m.);  Ku  gel- 
segment  (n.) 

Segment  (n.)  der  Metalllider- 
ung  (f.) 

Kollektorsegment  (n.);  Kollek- 
torstreifen  (m.) 

Lamellenzahl  (f.) 

Elektrischer  Seismograph  (m.) 
Kurbelstromwahler  (m.) 
Stromwahler  (m.) 
Stopselstromwahler  (m.) 
Schlittenstromwahler  (m.) 
Selen  (n.);  Selenium  (n.) 
Selbstthatig. 

Selbstthatige  Signalscheibe  (f) 
Selbsthatiger  Schmierapparat 

{m.)    - 

Selbstthiitiger  Iniector  (m.) 
Selbsterregung  (F.) 
Selbsterregt. 

Selbsterregende  Dynamo  (f.) 


Section  (f.)  verticale ;  Coupe  (f.) 

verticale. 
Isolateur  (m.)  de  section;  Iso- 

lateur  (m.)  interrupteur. 
Compteur  (m.)  de  section. 
Interrupteur  (m.)  de  section. 
Sections  (f.  pi.)  angulaires. 
Sections  (f.  pi.)  coniques. 
Sections  (f.  pi.)  conjuguees. 

Secteur  (m.) 

Secteur  (m.)  du  levier  de  chan- 
gement  de  marche ;  Coulisse 
(f.)  de  Stephenson. 

Secteur  (m.)  gradue. 

Secteur  (m.)  spherique. 

Secteur  (m.)  dente. 

Action  (f.)  sedative  du  vent  e- 

lectrique. 
Sediment  (m.) 

Sediments  (m.  pi.);  Incrusta- 
tions (f.  pi.)  de  la  chaudiere. 

Cherclieur  (m.) 

Combinaison  ( f. )  des  cher- 
cheurs. 

Segment  (m.) 

Segment  (m.)  de  cercle. 

Segment  (m.)  spherique. 

Segment  (m.)  de  garniture. 
Segment  (m.)  du  collecteur. 

Nombre  (m.)  de  lames  ou  de 

touches. 

Sismographe  (m.)  electrique. 
Selecteur  (m.)  a  manette. 
Selecteur  (m.)  de  courant. 
Selecteur  (m.)  a  clef. 
Selecteur  (m.)  glissant. 
Selenium  (m.) 
Automatique. 

Disque  (m.)  automatique. 
Graisseur  (m.)  automatique. 

Injecteur  (m.)  automoteur. 
Autoexcitation  (f.) 
Autoexcitateur;    Autoexcita- 

trice. 
Dynamo  (f.)  autoexcitatrice. 
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Self-exciting  dynamo  (s.) 

Self-inductance  (s.) 
Self-induction  (s.) 

—  (Coefficient  (s.)  of). 


Self-oil-feeder  (s.) 
Self-regulating  dynamo  (s.) 

Semaphore  (s.) 
Semicircle  (s.) 
Semicircular  (adj.) 
Semicircumferen'ce  (s.) 
Sender  (s.);  Sending-device  (s.) 

Sensibility  (s.) 

-  (Absolute). 

—  (Coefficient  (s.)  of). 

—  (Degree  (s.)  of). 

—  (Limit  (s.)  of). 

—  (Relative). 

Sensible  (adj.) 
Separator  (s.) 
Series  (s.) 

-  of  a   trigonometrical   fun- 
ction. 

—  (Binomial). 

—  (Connected  in). 

—  (Converging). 

—  (Crescent). 

—  (Decreasing). 

—  (Diverging). 

—  (Electromotive. 

—  (Exponential). 

—  (Harmonica!). 

—  (Logarithmic). 

—  (System  (s.)  by  groups  of). 

—  (Thermo-electric). 

Series-arc-lamp  (s.) 
Series-connection  (s.) 


Series-dynamo  (s.) 


Macchina  (f.)  autoeccitatrice ; 

Dinamo  (f.)  autoeccitatrice. 
Autoinduzione  (f.) 
Autoinduzione  (f.) ;  Induzione 

(f.)  propria;  Selfinduzione  (f.) 
Coefficiente  (m.)  di  autoindu- 

zione;  Coefficiente  (m.)  di  in- 

duzione  propria. 
Oliatore  (m.)  automatico. 
Macchina  (f.)  autoregolatrice. 

Semafpro  (m.) 
Sernicircolo  (m.) 
Semicircolare. 
Semicircqnferenza  (f.) 
Trasmettitore(m-);  Dispositivo 

(m.)  di  trasmissione. 
Sensibilita  (f.) 

Sensibilita  (f.)  assoluta. 

Coefficiente  (m.)  di  Sensibilita. 
Grado  (m.)  di  sensibilita. 
Limite  (m.)  di  sensibilita. 
Sensibilita  (f.)  relativa. 

Sensibile. 

Separatore  (m.)  d'acqua. 

Serie  (f.) 

Serie  (f.)  d'una  funzione  trigo- 

nometrica. 
'Serie  (f.)  binomiale. 
Montato  in  serie  ;  Accoppiato 

in  serie ;  Aggruppoto  in  serie. 
Serie  (f.)  convergente. 
Serie  (f.)  crescente. 
Serie  (f.)  decrescente. 
Serie  (f.)  divergente. 

Serie  (f.)  elettromqtrice. 
Serie  (f.)  esponenziale. 
Serie  if.)  armonica. 
Serie  (f.)  logaritmica. 
Sistema  (m.)  a  gruppi  di  serie. 

Serie  (f.)  termoelettrica. 

Lampada(f-)  ad  arco  in  serie. 

Montaggio  (m.)  in  serie ;  Dispo- 
sizione  (f.)  in  serie;  Aggrup- 
pamento  (m.)  in  serie;  Accop- 
piamento  (m.)  in  serie. 

Dinamo  (f.)  in  serie. 


German 


Selbsterregungsmaschine  (f.) 

Selbstinduktion  (f.) 
Selbstinduktion  (f.) 

Selbstinduktionskoefflzient  (m; 


Selbstoler  (m.) 
Selbstregulirendemaschine  (f.) 

Semaphor  (m.) 
Halbkrels  (m.) 
Halbkreisforrnig. 
Halbumkreis  (m.) 
Sendevorrichtung  (f.) 

Empfmdlichkeit  (f.) ;  Sensibi- 
litat (f.) 

Absolute  Empflndlichkeit  (f.); 
Absolute  Sensibilitat  tf.) 

Empftndlichkeitskoefftzient(m) 

Empfindlichkeitsgrad  (m.) 

Empftndlichkeitsgrenze  (f.) 

Relative  Empflndlichkeit  (f.); 
Relative  Sensibilitat  (f.) 

Empflndlich. 

Wasserabscheider  (m.) 

Serie  (f.) ;  Reihe  (f.) 

Reihe  (f. )  einer  trigonome- 
trischen  Funktion. 

Binomialreihe  (f.) 

In  Reihen  geschaltet. 

Konvergente  Reihe  (f.) 
Zunehmende  Reihe  (f.) 
Abnehmende  Reihe  (f.) 
Divergierende  Reihe  (f.);  Di- 

vergente  Reihe  (f.) 
Spannungsreihe  (f.) 
Exponentialreihe  (f.) 
Harmonische  Reihe  (f.) 
Logarithmische  Reihe  (f.) 
Reihengruppensystem  (n.) 

Thermoelektrische  Spann- 
ungsreihe (f.) 

Hnuptschlussbogenlampe  (f.) 
Reihenschaltung  (f.) 


Hauptschlussmaschine      (  f . ) ; 
Hauptstrommaschine  (f.) 
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Machine  (f.)  dynamo-e  lectrique 
auto-excitatrice. 

Selflnduction  (f.) 

Induction  (f.)  propre;  Selfln- 
duction (f.) 

Coefficient  (m.)  d'induction  pro- 
pre; Coefficient  (m.)  de  selfin- 
duction. 

Graisseur  (m.)  automatique. 

Machine  (f.)  dynamo-electrique 
auto-regulatrice. 

Semaphore  (m.) 

Demi-cercle  (f.) 

Semicirculaire. 

Semicirconference  (f ) 

Transmetteur  (m.) ;  Dispositif 
de  transmission. 

Sensibilite  (f.) 

Sensibilite  (f.)  absolue. 

Coefficient  (m.)  de  sensibilite. 
Degre  (m.)  de  sensibilite. 
Limite  (m.)  de  sensibilite. 
Sensibilite  (f.)  relative. 

Sensible. 

Separateur  (m.)  d'eau. 

Serie  (f.) 

Serie  (f.)  d'une  fonction  trigo- 

nometrique. 
Serift  (f.)  binomiale. 
Monte  en  serie ;  Groupe  en  se- 

rie. 

Serie  (f.)  convergente. 
Serie  (f.)  croissante. 
Serie  (f.)  decroissante. 
Serie  (f.)  divergente. 

Serie  (f.)  electromotrice. 
Serie  (f.)  exponentielle. 
Serie  (f.)  harmonique. 
Serie  (f.)  logarithmique. 
Systeme  (m.)  par  groupes  de 

series. 
Serie  (f.)  thermoelectrique. 

Lampe  (f.)  a  arc  en  serie. 
Montage  (m.)  en  serie;  Coupla- 
ge  (m.)  en  serie. 


Dynamo  (f.)  en  serie, 
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Series-excitation  (s.) 

Series-motor  (s.) 
Series-regulation  (s.) 
Series-regulator  (s.) 
Series-resistance  (s.) 
Series-starter  (s.) 
Series-transformer  (s.) 

Series-winding  (s.) 
Service  (s.)  (Telegraph). 
Sesquioxide  (s.)  of  iron. 

Set  (s.)  of  machines. 

—  (Generating). 
Set-screw  (s.) 

Sewer  (s.) 

Sewing-machine  (s.) 
to  Shackle  (v.)  a  wire. 
Shaft  (s.)  (Mach.) 

—  of  the  arbor  (Mach.) 

—  (Brake). 

—  (Cam). 

—  (Connecting). 

—  (Crank). 

—  (Cut-off). 

—  (Disengaging). 

—  (Distribution). 

—  (Driving). 

—  (First  motion). 

-  (Fly-wheel). 

-  (Gearing). 

-  (Hollow). 

—  (Horizontal);  Lying  shaft  (s.) 

—  (Main) ;  Driving-shaft  (s.) 

—  (Middle) ;  Intermediate  shaft 
(s.) 

—  (Reversing). 


—  (Slide). 
-  (Solid). 


Eccitazione  (f.)  in  serie. 

Motore  (m.)  in  serie. 
Regolazione  (f.)  in  serie. 
Regolatore  (m.)  in  serie. 
Resistenza  (f.)  zavorra. 
Avviatore  (m.)  in  serie. 
Trasformatore  (m.)  in  serie. 

Avvolgimento  (m.)  in  serie. 
Servizio  (m.)  telegrafico. 
Ossido  (m.)  ferrico. 

Gruppo  (m.)  di  macchine. 
Gruppo  (m.)  elettrogeno. 
Vite  (f.)  di  pressione ;  Vite  (f.) 

d'arresto. 

Canale  (m.)  di  scolo. 
Macchina  (f.)  da  cucire. 
Tirare  un  fllo. 
Albero  (m.);  Asse  (m.) 

Corpo  (m.)  dell'albero. 
Albero  (m.)  del  freno. 
Albero  (m.)  a  palmola. 
Albero   (m.)  di   trasmissione; 

Albero  (m.)  di  rinvio. 
Albero  (m.)  di  trasmissione. 

Albero  (m,)  d'espansione. 

Albero  (m.)  di  disbracamento. 

Albero  (m.)  di  distribuzione. 

Albero  (m.)  motore. 

Albero  (m.)  di  trasmissione; 
Albero  (m.)  di  rinvio. 

Albero  (m.)  del  volante ;  Albe- 
ro (m.)  del  volano. 

Albero  (m.)  di  comunicazione. 

Albero  (m.)  cavo. 
Albero  (m.)  orizzontale. 
Albero  (m.)  motore. 

Albero  (m.)  intermedio;  Albe- 
ro (m.)  di  comando. 

Contralbero  (m.)  del  cambia- 
mento  di  marcia;  Albero 
(m.)  del  cambiamento  di  di- 
rezione. 

Albero  (m.)  del  cassetto  di  di- 
stribuzione. 

Albero  (m.)pieno;  Albero  (m.) 
massiccio. 
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Serienerregung  ( f. ) ;   Haupt- 

schlusserregung  (f.) 
Hauptschlussmot9r  (m.) 
Hauptstromregulierung  (f.) 
Hauptstromregler  (m.) 
Vorschaltwiderstand  (m.) 
Hauptstromanlasser  (m.) 
Serientransfor mator  (m.); 

Reihentransforniator  (m.) 
Hauptschlusswickelung  (f.) 
Telegraphendienst  (s.) 
Eisenoxyd  (n.);  Ferrioxyd  (n.) 

Maschinensatz  (m.) 
Stromerzeugungsaggregat  (m) 
Stellschraube  (f.);   Klernm- 

schraube  (f.) 
Abzugkanal  (m.) 
Nahmaschine  (f.) 
Tirer  un  fll. 
Welle  (f.);  Achse  (f.);  Spindel 

(f.);  Wellbaum  (m.) 
Wellenkorper  (m.) 
Bremswelle  (f.) 
Daumenwelle  (f.) 
Transmissionswelle  (f.);  Vorge- 

legewelle  (f.) 
Transmissionswelle  (f.) ;   Kur- 

belwelle  (f.) 
Expansionswelle  (f.) 
Ausruckwelle  (f.) 
Verteilungswelle  (f.) 
Antriebwelle  (f.) 
Transmissionswelle  (f.);  Vor- 

gelegewelle  (f.) 
Schwungradwelle  (f.);   Schw- 

ungradachse  (f.) 
Zwischenwelle    (f.);    Getrieb- 

welle  (f.) 
Hohle  Welle  (f.) 
Liegende  Welle  (f.) 
Triebwelle  (f.);  Treibwelle  (f.); 

Betriebswelle  (f.) 
Mittelwelie  (f.) 


Steuerwelle  (  f. ) ;  Umsteuer- 
ungswelle  (f.);  Steuerungs- 
welle  (f.) 

Schieberwelle  (f.) 

Massive  Welle  (f.) ;  Voile  Wel- 
le (f.) 


Excitation  (f.)  en  serie. 

Moteur  (m.)  en  serie. 
Regulation  (f.)  en  serie. 
Rheostat-regulateur  (m.) 
Resistance  (f.)  en  serie. 
Demarreur  (m.)  en  serie. 
Transformateur  (m.)  en  serie. 

Enroulement  (m.)  en  serie. 
Service  (m.)  telegraphique. 
Sesquioxyde  (m.)  de  fer;  Oxy- 

de  (m.)  ferrique. 
Groupe  (m.)  de  machines. 
Groupe  (m.)  electrogene. 
Vis  (f.)  de  pression. 

Egout  (m.) 

Machine  (f.)  a  coudre. 

Tirer  un  fll. 

Arbre  (m.);  Axe  (m.) 

Corps  (m.)  de'  1'arbre. 
Arbre  (m.)  du  frein. 
Arbre  (m.)  a  cames. 
Arbre  (m.)  de  transmission. 

Arbre  (m.)  de  couche. 

Arbre  (m.)  d'expansion. 
Arbre  (m.)  a  debrayage. 
Arbre  (m.)  de  distribution. 
Arbre  (m.)  de  commande. 
Arbre  (m.)  de  transmission. 

Arbre  (m.)  du  volant. 
Arbre  (m.)  de  comunication. 

Arbre  (m.)  creux. 
Arbre  (m.)  horizontal. 
Arbre  (m.)  moteur. 

Arbre  (m.)  interm6diaire;  Ar- 
bre (m. )  de  couche  d'une 
manivelle. 

Arbre  (m.)  du  changement  de 
marche. 


Arbre  (m.)  du  tiroir. 

Arbre  (m.)  massif;  Arbre  (m.) 
plein. 
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Shaft(s.)  (Tumbing);  Cam-shaft 

(s.) 

—  (Vertical). 
Shaft-coupling  (s.) 

Shaft-speed  (s.) 
Shafting  (s.) 

Shafting-hanger  (s.) 

Shallow- water  cable  (s.) 
Shank  (s.)  of  the  bell-insulator. 

Shaping-machine  (s.) 


Shavings  (s.  pi.) 
Shear  (s.);  Shearing  (s.) 
Shearing-machine  (s.) 

Shearing-stress  (s.) 
Sheath  (s.)  (Induction). 
Sheave  (s.) 
Shed-roof  (s.)  (Build.) 

Sheet  (s) ;  Plate  (s.) 
Sheet-iron  (s.) 

(Hammered);  Tilted  sheet- 
iron  (s.) 
(Boiled). 

—  (Undulated);   Corrugated 

plate  (s.) 
Sheet-rubber  (s.) 
Sheet-steel  (s.) 
Sheet-tin  (s.) 
Sheet-zinc  (s.) 

Shell  (s.) 


—  of  a  boiler. 

Shellac  (s.) 

Shellaced. 

Shell-gauge  (s.);  Ring-gauge  (s.) 

Shell-valve  (s.) 

Shifting-fork  (s.) 

Shop  (s.);  Workshop  (s.) 
Short  circuit  (s.)  (Electr.) 
Shrunk-on  ring  (s.) 


Albero  (m.)  a  palmola. 

Albero  (rn.)  verticale. 
Accoppiamento  (m.)  di  assi  o 

di  alberi. 

Velocita  (f.)  delPasse. 
Trasmissione  (f.)  ad  alberi. 

Sopporto  (m.)   pendente   per 

colonna. 

Gavo  (m.)  da  costa. 
Tubo  (m.)  dell'isolatore  a  cam- 


Macchina  (f.)  a  fresare;  Fre- 

satrice  (f.) 
Macchina  (f.)  a  fare  incastri. 

Trucioli  (m.  pi.) 

Taglio  (m.)  ;  Rescissione  (f.)  ; 

Sollecitazione  (f.)  al  taglio. 
Cesoia  (f.)  meccanica  per  la- 

miere. 

Forza  (f.)  tagliante  unitaria. 
Schermo  (m.)  induttivo. 
Puleggia  (f.);  Rotella  (f.) 
Tetto  (m.)  ad  un  solo  piovente. 

Lamiera  (f.) 
Lamiera  (f.)  di  ferro. 
Lamiera  (f.)  battuta. 

Lamiera  (f.)  cilindrata  o  lami- 

nata. 
Lamiera  (f.)  rigata. 

Piastra  (f.)  di  caucciu. 
Lamina  (f.)  d'acciaio. 
Lamiera  (f.)  di  stagno. 
Foglio  (m.)  di  zinco  ;  Piastra 

(f.)  di  zinco. 
Gamicia  (f.);Inviluppo  (m.);  In- 

volucro  (m.);  Gorpo  (m.);  Sea- 

tola  (f.);  Cassa  (f.) 
Corpo  (m.)  della  caldaia. 
Geralacca  (f.) 
Impregnate  di  ceralacca. 
Anello  (m.)  di  calibro. 
Valvola  (f.)  a  conchiglia. 
Spostacinghia  (m.) 

Offlcina  (f.) 

Gorto  circuito  (m.) 

Anello  (m.)  rnesso  a  caldo. 
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Daumenwelle  (f.) 

Stehende  Welle  (f.) 
Wellenkuppelung  (f.) 

Wellengeschwindigkeit  (f.) 
Wellentransmission  (f.) 

Saulenhangelager(n.);Wellen- 
stuhl  (in.);  Hangelager  (m.) 
Kiistenkabel  (n.) 
Hiilse  (f.)  des  Glockenisolators. 

Frasmascliine  (f.) 

Stossmaschine  (f.);  Nutstoss- 

masclrine  (f.) 
Spiine  (m.  pi.);  Hobelspiine  (m. 

pi.) 
Schub  (m. ) ;  Scliubbeanspruch- 

ung  (f.) 
Blechschermaschine  (f.) 

Schubspannung  (f.) 
Induktionsschirm  (m.) 
Scheibe  (f.);  Rolle  (f.) 
Halbdach    (  n. ) ;   Einhiingiges 

Dach  (n.) ;  Flugdach  (n.) 
Blech  (n.) ;  Platte  (f.) 

Geschlagenes  Eisenblech  (n.); 

Walzblech  (n.) ;  Gewalztes  Ei- 
senblech (n.) 
Geriffeltes  Eisenblech  (n.) 

Plattenkautschuk  (m.) 
Stalilblech  in.) 
Zinnblech  (n.) 
Zinkblech  (n.) 

Gehiiuse(n.);  Mantel  (m.);  Kor- 
per  (m.) 

Kesselkorper  (m.) 
Schellack  (m.) 
Sliellackiert. 
Kaliberring  (m.) 
Musclielventil  (n.) 
Riemenausrucker  (m.) 

Werksbatt  (f.) 
Kurzschluss  (m.) 
Schrumpfring  (m.) 


Arbre  (m.)  a  cames. 

Arbre  (m.)  vertical. 

Accouplement  (m.)  de  essieux 
ou  des  arbres. 

Vitesse  (f.)  de  1'arbre. 

Trasmission  (f.)  par  des  ar- 
bres. 

Palier  (m.) 

Cable  (m.)  cdtier. 

Cloche  (f.)  interieure  de  1'iso- 
lateur  double  cloche. 

Machine  (f.)  a  fraiser;  Machi- 
ne (f.)  a  sheper. 

Machine  (f.)  a  mortaiser;  Mor- 
taiseuse  (f.) 

Copeaux  (m.  pi.) 

Cisaillement  (m.);  Effort  (m.) 

de  cisaillement. 
Cisailleuse  (f.)  a  tole. 

Tension  (f.)  de  cisaillement. 
Ecran  (m.)  inductif. 
Rouet  (m.);  Poulie  (f.) 
Toit(m.)  en  appentis;  Toit  (m.) 

a  un  seul  egout. 
Tole  (f.) 

Tole  (f.)  martelee. 
Tole  (f.)  laminee. 
T61e  (f.)  gs&free. 

Plaque  (f.)  en  caoutchouc. 

Tole  (f.)  d'acier. 

Feuille  (f.)  d'etain. 

Zinc  (m.)  lamine ;  Feuille  (f.) 

de  zinc. 
Chemise   (f.);    Enveloppe   (f.) ; 

Corps  (m.);  Caisse  (f.) 

Corps  (m.)  de  la  chaudiere. 
Gomme-laque  (f.) 
Gommelaque. 
Lunette  (f.)  a  calibrer. 
Soupape  (f.)  a  coquilles. 
Desengrenage  (m.)  pour  cour- 

roies. 

Atelier  (m.) 
Court-circuit  (m.) 
Frette  (f.)  posee  a  chaud. 
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Shunt  (s.)  (Electr.) 
Shunt- arc-lamp  (s.) 

Shunt-arrangement  (s.) 

Shunt-circuit  (s.) 
Shunt-coil  (s.) 
Shunt-current  (s.) 
Shunt-dynamo  (s.) 
Shunt-electromagnet  (s.) 

Shunt-lamp  (s.) 
Shunt-magnet  (s.) 
Shunt-motor  (s.) 
Shunt-regulator  (s.) 
Shunt-resistance  (s.) 
Shunt-transformer  (s.) 

Shunt-winding  (s.) 
Shunting  (s.) 

Shuttle  (s.)  (Weaw.) 

Shuttle-armature  (s.) ;  Siemens 
armature  (s.);  Girder-arma- 
ture (s.) ;  H-armature  (s.)  (E- 
lectr.) 

Shuttle-current  (s.);  Alterna- 
ting currenc  (s.) 

Side  (s.) 

—  of  an  equation. 
Side-door  (s.) 
Side-embanking  (s.) 

Side-face  (s.) 
Side-slipping  (s.) 
Side-track  (s.) 
Side-view  (s.) 


Side-wing  (s.);  Wing -wall  (s.) 

Sides  (s.  pi.)  (Flat)  of  the  fire- 
box. 

Sighting-line  (s.) 
Sign  (s.) 
—  (Radical). 
Signal  (s.) 


Derivazione  (f.) ;  Shunt  (m.) 

Lampada  (f.)  ad  arco  in  deri- 
vazione. 

Collegamento  (m.)  in  deriva- 
zione. 

Circuito  (m.)  deriyato. 

Spirale  (f.)  in  derivazione. 

Corrente  (f.)  derivata. 

Dinamo  (f.)  in  derivazione. 

Elettromagnete  (m.)  in  deriva- 
zione. 

Lampada  (f.)  in  derivazione. 

Magnete  (m.)  in  derivazione. 

Motore  (m.)  in  derivazione. 

Regolatore  (m.)  in  derivazione. 

Resistenza  (f.)  in  derivazione. 

Trasformatore  (m.)  in  deriva- 
zione. 

Avvolgimento  (m.)  in  deriva- 
zione. 

Derivazione  (f. );  Montaggio 
(m.)  in  derivazione. 

Navetta  (f.) 

Armatura  (f.)  di  Siemens ;  In- 
dotto  (m.)  di  Siemens;  Ar- 
matura (f.)  a  doppio  T. 

Corrente  (f.)  alternate;  Cor- 
rente (f.)  .alternante  ;  Cor- 
rente (f.)  alternativa. 

Lato  (m.) 

Membro  (m.)  d'una  equazione. 

Porta  (f.)  laterale. 

Amrnucchiamento  (m.)  latera- 
le. 

Facciata  (f.)  laterale. 

Dislocamento  (m.)  laterale  del 

binario. 
Binario  )m.)  di  servizio. 

Disegno  (m.)  in  profile. 


Ala  (f.) 

Fianchi  (m.  pi.)  del  focolaio. 

Linea  (f.)  di  mira. 
Segno  (m.) 
Segno  (m.)  di  radice. 
Segno  (m.) ;  Segnale  (m.) 
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Nebenschluss  (m.) 
Nebenschlussbogenlampe  (f.) 

Nebenschlussschaltung  (f.) 

Nebenstromkreis  (m.) 
Nebenwickelung  (f.) 
Nebenschlussstrom  (m.) 
Nebenschlussmaschine  (f.) 
Nebenschlusselektro  magnet 

(m.) 

Nebenschlusslampe  (f.) 
Nebenschlussmagnet  (in.) 
Nebenschlussmotor  (m.) 
Nebenschlussregler  (m.) 
Nebenschlusswiderstand  (m.) 
Nebenschlusstransformator 

(m.) 
Nebenschlusswickelung  (f.) 

Nebenschliessung  (f.);  Neben- 
schluss (m.) 

Schiffchen  (n.) 

Siemens  Doppel-T-Anker  (m.); 
Siemens-Anker  (m.) 


Wechselstrom  (m.) 


Seite  (f.) 

Seite  (f.)  einer  Gleichung. 
Seitenthiire  (f.) 
Seitenschiittung  (f.) 

Seitenfacade  (f.);  Seitenfront 

(f.) 
Seitliche  Verschiebung  (f.)des 

Gleises. 
Seitengeleise  (n.);  Nebengleis 

(n.) 
Seitenansicht    (f.) ;    Umriss- 

zeichnung  (f.) 

Seitenmauern  (f.  pi.) ;  Seiten- 

ttiigel  (m.) 
Seitenwande    (f.  pi.) ;    Seiten- 

wandungen  (f.  pi.)  der  Feuer- 

kisten. 

Visierlinie  (f.) 

Zeiclien  (n.) ;  Vorzeichen  (n.) 
Wurzelzeichen  (n.) 
Zeiclien  (n.) ;  Signal  (n.) 


Derivation  (f.);  Shunt  (m.) 
Lampe  (f.)  a  arc  en  derivation. 

Assemblage  (m.)  en  derivation. 

Circuit  (m.)  derive. 

Bobine  (f.)  en  derivation. 

Courant  (m.)  derive. 

Shunt  dynamo  (f.) 

Electroaimant  (m.)  en  deriva- 
tion. 

Lampe  (f.)  en  derivation. 

Aimant  (m.)  en  derivation. 

Moteur  (m.)  en  derivation. 

Regulateur(m.i  en  derivation. 

Resistance  (f.)  en  derivation. 

Transformateur  (m.)  en  deri- 
vation. 

Enroulement  (m.)  en  deriva- 
tion. 

Derivation  (f.);  Montage  (m.) 
en  derivation. 

Navette  (f.) 

Armature  (f.)  de  Siemens;  In- 
duit  (m.)  de  Siemens. 


Courant  (m.)  alternatif. 

Cote  (f.) ;  Cote  (m.) 
Membre  (m.)  d'une  equation. 
Porte  (f.)  laterale. 
Remblaiement  (m.)  de  cote\ 

Facade  (f )  de  cote. 

Deplacement   (m.)  lateral   de 

la  voie. 
Voie  (f.)  de  service. 

Dessin  (m.)  de  profll ;  Vue  (f.) 
de  c6te;  Elevation  (f.)  late- 
rale. 

Aile  (f.);  Mur  (m.)  en  aile. 

Parois  (f.  pi.)  laterales  de  la 
bolte  a  feu. 

Ligne  (f.)  de  visee. 
Signe  (m.) 
Signe  (m.)  radical. 
Signe  (m.);  Signal  (m.) 
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Signal  (s.)  (Allarming). 

-  (Bell). 

—  (Block). 

—  (Distant). 

-  (Fire). 

—  (Lamp). 

—  (Optical). 

—  (Semaphore). 

—  (Starting). 
Signal-lamp  (s.) 
Signal-lantern  (s.)  with  white, 

red  or  green  glasses. 
Signal-man  (s.) 

Signal -mast  (s.) 
Signals  (s.  pi.)  (International 
code  fs.)  of). 

—  (to  Make  (v.)). 

Silicate  (s.) 

—  of  alumina. 

—  of  lead. 

—  of  lime. 

—  of  magnesia. 

—  of  potash. 
Silicious  earth  (s.) 
Silicium  (s.) 
Silicon-acid  (s.) 
Silicon-bronze  (s.) 
Silicon-copper  (s.) 
Silver  (s.) 

—  (Amalgam  (s.)  of). 

—  (Fulminating). 

—  (German). 

—  (Nitrate  (s.)  of). 

—  (Oxide  (s.)  of). 

—  (Peroxide  (s.)  of). 

—  (Protoxide  (s.)  of). 

—  (Beflning  (s.)  of). 

—  (Sulphate  (s.)  of). 
Silver-fuse-cartridge  (s.) 

Silver-nitrate  (s.) 

Silver-plating  (s.) 
Silver-solder  (s.) 
Silver- voltameter  (s.) 


Apparecchio(m.)  osegnale  (m.) 

d^allarme. 

Segnale  (m.)  a  campana. 
Segnale  (m.)  di  blocco. 
Segnale  (m.)  a  distanza  o  avan- 

zato. 

Segnale  (m.)  d'incendio. 
Segnale  (m.)  a  lampada. 
Segnale  (m.)  ottico. 
Segnale  (m.)  del  semaforo. 
Segnale  (m.)  di  partenza. 
Lampada  (f.)  segnale. 
Fanale  (m.)  da  segnali  a  luce 

bianca,  rossa  o  verde. 
Segnalatore  (m.) 

Albero  <m.)  da  segnoli. 

Godice  (m.)  internazionale  dei 
segnali. 

Segnalare  ;  Fare  segnali ;  Da- 
re un  segnale. 

Silicato  (m.) 

Silicato  (m.)  d'allumina. 

Silicato  (m.)  di  piombo. 
Silicato  (m.)  di  calcio. 
Silicato  (m.)  di  magnesia. 
Silicato  (m.)  di  potassn. 
Silice  (f.) 
Silicio  (m.) 
Acido  (m.)  silicico. 
Bronzo  (m.)  silicico. 
Bame  (m.)  silicico. 
Argento  (m.) 
Amalgama  (f.)  d'argento. 
Argento  (m.)  fulminante. 

Argentana  (f.) 
Nitrato  (in.)  d'argento. 
Ossido  (m.)  d'argento. 
Perossido  (m.)  d'argento. 
ProtossidO  (m.)  d'argento. 
Affinamento  (m.)  dell'argento ; 

Goppellazione  (f.) 
Solfato  (m.)  d'argento. 
Gartuccia   (f.)   fusibile  di   ar- 

gento. 
Nitrato  (m.)  d'argento;  Pietra 

(f.)  infernale. 
Argentatura  (f.) 
Saldatura  (f.)  d'argento. 
Voltametro  (m.)  d'argento. 
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Signalapparat  (m.) 

Slockensignal  (n.) 
Blocksignal  (n.) 
Distanzsignal  (n.);  Einfahrts- 

signal  (n.) 
Feuerlurm  (m.) 
Lampensignal  (n.) 
Optisches  Signal  (n.) 
Semaphor-Signal  (n.) 
Abfahrtssignal  (n.) 
Lampensignal  (n.) 
Sia-nallaterne  (f.)  mit  weissem, 

rothem  oder  griinem  Glas. 
Signalwarter  (m.);  Zeichenge- 

ber  (m.) 
Signalmast  (m.) 
Internationaler     Signalkodex 

(m.) 
Signalisieren ;  Ein  Signal  ge- 

ben. 
Kieselsaures  Salz  (n.) ;  Silikat 

(n.) 
Thonerdesilikat   (n.) ;    Kiesel- 

saure  Thonerde  (f.) 
Bleisilikat  (n.) 
Kieselsaurer  Kalk  (m.) 
Kieselsaure  Magnesia  (f.) 
Kieselsaures  Kali  (n.) 
Kieselerde  (f.) 

Siliciuin  (n.) ;  Kieselstoff  (m.) 
Kieselsaurehydrat  (n.) 
Siliciumbronze  (f.) 
Siliciumkupfer  (n.) 
Silber  (n.) 
Silberamalgam  (n.) 
Silberfulminat  (n.);  Knallsilber 

(n.) 

Neusilber  (n.) 
Silbernitrat  (n.) 
Silberoxyd  (n.) 
Silbersuperoxyd  (n.) 
Silberoxydul  (n.) 
Silberscheidung(f.);Afflnieren 

(n.)  des  Silbers. 
Silbersulfat  (n.) 
Silberschmelzpatrone  (f.) 

Silbernitrat  (n.);  Salpetersau- 

res  Silberoxyd  (n.) 
Versilberung  (f.) 
Silberschlaglot  (n.) 
Silbervoltarneter  (n.) 


Signal  (m.)  d'alarme. 

Signal  Cm.)  a  timbre. 
Signal  (m.)  de  blocage. 
Signal  (m.)  a  distance  ou  avan- 

ce. 

Signal  (m.)  d'incendie. 
Signal  (m.)  par  lampe. 
Signal  (m.)  optique. 


Signal  (m.)  du  semaphore. 
Signal  (m.)  de  depart. 
Lampe-signal  (f.) 
Fanal  (m.)  de  signaux  a  ver- 
res  blanc,  rouges  ou  verts. 
Signaliste  (m.);  Signaleur  (m.) 

Mat-signal  (m.) 

Code  (m.)  international  des  si- 

gnaux. 
Signaler. 

Silicate  (m.) 

Silicate  (m.)  d'alumine. 

Silicate  (m.)  de  plomb. 
Silicate  (m.)  de  chaux. 
Silicate  (m.)  de  magnesie. 
Silicate  (m.)  de  potasse. 
Silice  (f.) 
Silicium  (m.) 
Acide  (m.)  silicique. 
Bronze  (m.)  au  silicium. 
Cuivre  (m.)  au  silicium. 
Argent  (m.) 

Amalgame  (f.)  d'argent. 
Argent  (m.)  fulminant. 

Maillechort  (m.) 
Nitrate  (m.)  d'argent. 
Oxyde  (m.)  d'argent. 
Peroxyde  (m.)  d'argent. 
Protoxyde  (m.)  d'argent. 
Afflnage  (m.)  de  1'argent;  Cou- 

pellation  (f.) 
Sulfate  (m.)  d'argent. 
Cartouche  (f.)  fusible  d'argent. 

Nitrate  (m.)  d'argent  ;  Pierre 

(f.)  infernale. 

Argentage(m.);  Argenture  (f.) 
Soudure  (f.)  d'argent. 
Voltametre  (m.)  d'argent  ou 

a  nitrate  d'argent. 
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Similitude  (s.)  (Geom.) 
Simpson's  rule  (s.) 
Simultaneous   multiplex-tele- 
graphy (s.) 

—  telephony   and  telegraphy 
(s.) 

Sine  (s.) 

—  (Versed). 
Sine-electrometer  (s.) 
Sine-galvanometer  (s.) 
Sines  (Method  (s.)  of). 
Singing  (s.)  of  the  arc. 
Singing-arc  (s.) 
Singing-arc-lamp  (s.) 
Single-acting-steam-engine  (s.) 

Single-acting-  pressure-engine 

(S.) 

Single-bolting  (s.) 
Single-contact  (Method  (s.)  of). 

Single-cylinder  -  steam-engine 

(s.) 
Single-element  (s.) 

Single-english-switch  (s.) 

Single-phase  (adj.) 

current  (s.) 

transformer  (s.) 

generator  (s.) 

line  (s.) 

motor  (s.) 

plant  (s.) 

series-motor  (s.) 

shunt-motor  (s.) 

supply  meter  (s.) 

synchronous  motor  (s.) 

system  (s.) 

winding  (s.) 

Single-riveting  (s.) 

Single-solenoid  (s.) 
Single- working-beam  (s.) 
Sinusoid  (s.) 
Siphon  (s.) 
Siphon-recorder  (s.) 

Sirene  (s.) 


Similitudine  (f.) 
Formola  (f.)  di  Simpson. 
Telegrafla  (f.)  multiple  simul- 

tanea. 
Telegrafla  (f.)  e   telefonia  (f.) 

simultanea. 
Seno  (m.) 
Senoverso  (m.) 
Elettrometro  (m.)  dei  seni. 
Bussola  (f.)  dei  seni. 
Metodo  (m.)  dei  seni. 
Canto  (m.)  dell'arco  voltaico. 
Arco  (m.)  cantante. 
Lampada(f.)ad  arco  cantante. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  sem- 

ptice  effetto. 
Macchina  (f.)  a  colonna  d'ac- 

qua  a  semplice  effetto. 
Impernatura  (f.)  semplice. 

Metodo  (m.)  del  contatto  sem- 
plice. 

Macchina  (f.)  a  vapore  ad  un 
cilindro. 

Elemento  (m.)  semplice;  Ele- 
mento  (m.)  ad  un  liquido. 

Scambio  (m.)inglese  semplice. 

Monofase;  Monofasico. 
Gorrente  (f.)  monofase. 
Trasformatore  (m.)  monofase. 

Alternatore  (m.)  monofase. 
Linea  (f.)  monofase. 
Motore  (rn.)  monofase. 
Impianto  (m.)  monofase. 
Motore  (m.)  monofase  eccitato 

in  sene. 
Motore  (m.)  monofase  eccituto 

in  derivazione. 
Gontatore  (m.)  monofase. 
Motore  (m.)  sincrono  monofase. 

Sistema  (m.)  monofase. 
Avvolgimento  (m.)  monofase. 
Impernatura  (f)  semplice ;  Chio- 

datura  (f.)  semplice. 
S9lenoide  (m.)  semplice. 
Bilanciere  (m.)  semplice. 
Sinusoide  (m.) 
Sifone  (m.) 
Registratore  (m.)  a  sifone. 

Sirena  (f.) 
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Aelmlichkeit  (f.) 
Simpson'sche  Formel  (f.) 
Gleichzeitige    Mehrfachtele- 

graphie  (f.) 
(Jleichzeitige   Telegraphic  (f.) 

und  Telephonie  (f.) 
Sinus  (m.) 
Sinusversus  (m.t 
Sinuselektrometer  (n.) 
Sinusbussole  (f.) 
Sinusniethode  (f.) 
Sprechen  (n.)  des  Lichtbogens. 
Sprecliender  Lichthogen  (m.) 
Singende  Bogenlampe  (f.) 
Einfache  wirkende  Dampfma- 

scliine  (f.) 
Einfache    wirkende    Wasser- 

saulen-Maschine  (f.) 
Einfache  Verholzung  (f.) 

Einfachstrichmethode  (f.) 
Eincylindrige  Dampfmaschine 
Einfaches  Element  (n.) 
Einfache  englische  Weiche  (f.) 

Einphasig. 

Einphasenstrom  (m.) 
Einphasentransformator  (m.) 

Einphasenstromerzeuger  Cm.) 
Einphasenleitung  Cf.) 
Einphasenraotor  (m,) 

Einphasenstromanlage  (f.) 
'  Einphasenserienmotor  (ni.) 

Einphasennebenschlussma- 

achine  (f.) 

Einphasenziihler  (m.) 
Einphasensynchronmotor  (m.) 

Einphasensystem  (m.) 
Einphasenwicklung  (f.) 
Einfache  Nietung  (f.) 

Einfaches  Solenoid  (n.) 
Einfacher  Balancier  (m.) 
Sinuslinie  (f.) 

Heber  (m);  Saugheber  (m.) 
Siphonrecorder   (m.);   Heber- 

schreiber  <m.) 
Sirene  (f.) 
WEBBER. 


Similitude  Cf.) 

Regie  (f.)  de  Simpson. 

Telepraphie  (f.)  multiplex  si- 

multanee. 
Telegraphic  (f.)  et  telephonic 

simultanee. 
Sinus  (m.) 
Sinus-verse  (m.) 
Electrometre  (m.)  a  sinus. 
Boussole  (f.)  des  sinus. 
Methode  (f.)  des  sinus. 
Chant  (m.)  de  1'arc  electrique. 
Arc  (m.)  cliantant. 
Lampe  (f.)  a  arc  chantant. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  simple 

effet. 
Machine  (f.)  a   colonne   d'eau 

a  simple  effet. 
Rivure  (f.)  simple;  Chevillage 

(m.)  simple. 
Methode  (f.)  de  la  simple  tou- 

che. 

Machine  (f.)  a  vapeur  a  un  cy- 
,  lindre. 
Element  (m.)  simple. 

Branchement-traversee  (m.) 
simple. 

Monophase. 

Courant  (m.)  monophase. 

Transformateur  (  m. )  mono- 
phase. 

Alternateur  (m.)   monophase. 

Ligne  (f.)  monophasee. 

Moteur  (m.)  monophase. 

Installation  (f.)  monophasee. 

Moteur  (m.)  monopnase  en 
serie. 

Moteur  (m.)  monophase  en  de- 
rivation. 

Compteur  (m.)  monophase. 

Moteur  (m.)  synchrone  mono- 
phase. 

Systeme  (m.)  monophase. 

Enroulernent  (m.)  monophase. 

Bivure  (f.)  simple  ;  Chevillage 
(m.)  simple. 

Solenoi'de  Cm.)  simple. 

Balancier  (m.)  simple. 

Sinusoi'de  (f.) 

Siphon  (m.) 

Siphon-recorder  (m.) 

Sirene  (f.) 
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Sirene  (s.)  (Steam). 
Site-plan  (s.) 

Sketch  (s.) 

Six-phase  ring-connection  (s.) 
—  star  connection  (s.) 

Skillet  (s.)  (  for  smelting  steel) 

(Met.) 

Skillet-cast-steel  (s.) 
Slab-saw  Cs.) 

Slack  (s.);  Slack  coal  (s.) 
Slag  (s.);  Cinder  (s.) 

Slacked  Jime  (s.) 

Slate  coal  (s.);  Slaty  coal  (s.) 

Slated  roof  (s.) 

Slating  (s.) 

Sled  (s.)  (Electr.) 
Sledge  (s.) ;  Sledge-hammer  (s.) 
Sleeper  (s.)  (Build.) 
Sleeve  (s.) 
Sleeve-joint  (s.) 
Slide  (so;  Sliding-contact  (s.) 
(Electr.) 

- ;  Slide-bar  (s.) ;  Guide  (s.) 

—  with   disengaging- appara- 
tus. 

—  (Bridle)  (s.)  of  the);  Valve- 
buckle  (s.) 

—  (Injection). 

-  (Stroke  (s.)  of  the);  Slide-val- 
ve-travel (s.) 

Slide-block  (s  );  Cross-head- 
block  (s.) 

Slide-face  (s.) ;  Sliding-face  (s.) 
of  a  steam-cylinder. 

Slide-rod  (s.);  Valve- rod  (s.) 

(Stuffing-box  (s.)  of  the). 

Slide-shaft  (s.) 

Slide-valve  (s.) ;  Sliding- valve 

(s.) 


Sirena  (f.)  a  vapore. 
Piano  (in.)  di  situazione. 

Schizzo  (m.) ;  Ahozzo  (m.) 

Collegamento  (m.)  ad   anello 

esafase. 
Collegamento  (m.)  a  stella  e- 

safase. 
Crogiuolo  (m.)  (per  la  fusiune 

delVacciaio). 

Acciaio  (m.)  fuso  al  crogiuolo. 
Sega  (f.)  a  lama  laterale. 
Carbone  (m.)  in  pezzetti. 
Scoria  (f.);  Scorie  (f.  pi.) 

Calce  (f.)  spenta. 
Carbone  (m.)  schist9so. 
Tetto  (m.)  coperto  di  lavagne; 

Tetto  (m.)  di  lavagna  o  d'ar- 

desia. 
Copertura  (f.)  in  lavagna;  Co- 

pertura  (f.)  in  ardesia. 
Contatto  (m.)  a  scorrimento. 
Martello  (m.)  da  fucina. 
Traversa  (f.) 
Manicotto  (in.) 
Giunto  (m.)  a  manicotto. 
Contatto  (m.)  a  scorrimento. 


Guida  (f.) ;  Scorritoio  (m.)  ad 

una  guida. 
Cassetto  (m.)  a  scatto. 

Telaio  (m.)  o  guida  (f.)  del  cas- 
setto. 

Valvola  (f.)  d'iniezione. 

Albero  (m.)  del  cassette  di  di- 
stribuzione. 

Scorritoio  (m.);  Corsoio  (m.) 

Specchio  (m.)  delle  luci  del 
cassetto  di  distribuzione  del 
vapore. 

Gambo(m.)della  valvola;  Asta 
(f.)  della  valvola. 

Premistoppa  (m.)  dell'asta  del 
cassetto. 

Albero  (m.)  del  cassetto  di  di- 
stribuzione. 

Valvola  (f.)  a  cassetto. 


German 


—  803  — 


French 


Dampfsirene  (f.) 
Situationsplon  (m.) 

Skizze  (f.) 

Sechsphasen-Ringschaltung(f) 
Sechsphasen-  Sternschaltung 

Tiegel  (m.)  (zum  Stahlschmel- 

3  en). 

Tiegelgussstahl  (m.) 
Schwartensiige  (f.) 
Kohlengruss  (m.);Feinkohle(f.) 
Schlacke  (f.) 

Jeloschter  Kalk  (m.) 
Schieferkohle  (f.) 
Schieferdach  (n.) 


Schieferbedachung  (f.) 

Kontaktschlitten  (m.) 
Schmiedehammer  (m.) 
Querbalken  (m.);  Schwelle  (f.) 
MufTe  (f.) 

Muffenverbindung  (f.) 
Schleifkoritakt  (m.);  Schlitten- 

kontakt  (m.);  Gleitkontakt 

(m.) 
ileitbatm  (f.);  Gleitschiene  (f.); 

Gleitstange  (f.);  Gleitscher  (m) 
Schieher  (m.)  mit  Auslosungs- 

vorrichtung.    ' 
Schieberrahmen  (m.) 

Einspritzschieber  (m.) 
Schieberwelle  (f.) 

Gleitklotz  (m.);  Schitten  (m.) 

Schieberspiegel(m);Gleitflache 
(f.)  fur  den  Schieber  eiries 
Dampfcylinders. 

Schieberstange  (f.) 

Schieberstan  o;enstopf  biichse 

(f.) 
Schieberwelle  (f.) 

Schieberventil  (n.) 


Sirene  (f.)  a  vapeur. 

Plan  (m.)  de  situation;  Trace 

(m.)  general. 
Croquis  (m.);  Esquisse  (f.); Ebau- 

che  (f.) 
Couplage   (m.)  hexaphase  en 

polygone. 
Gouplage  (m.)  hexaphase  en 

etoile. 
Greuset  (m.)  (pour  la  fusion  de 

I'acier). 

Acier  (m.)   fondu   au  creuset. 
Scie  (f.)  a  planche  facheuse. 
Charbon  (m.)  fin. 
Scorie  (f.);  Laitier  (m.);  Grasse 

Chaux  (f.)  eteinte. 

Houille  (f.)  schisteuse. 

Toit  (m.)  couvert  en  ardoise. 

Gouverture  (f.)  en  ardoise. 

Contact  (m.)  glissant. 
Marteau  (m.)  de  forge. 
Traverse  (f.);  Dormant  (m.) 
Manchon  (m.) 
Joint  (m.)  a  manchon. 
Contact    (m. )   a   frottemenl 
Frotteur  (m.) 

Glissiere  (f.);  Guide  (m.)  d'une 

machine. 
Tiroir  (m.)  a  declic. 

Cadre  (m.)  du  tiroir;  Guide  (f.) 
du  tiroir. 

Tiroir  (m.)  d'injection. 

Course  (f.)  du  tiroir  de  distri- 
bution. 

Glisseur  (m.) 

Glissiere  (f.)  d'un  cylindre  a 
vapeur. 

Tige  (f.)  du  tiroir. 

Presse-etoupe  (m.)  de  la  tige 

du  tiroir. 
Arbre  (m.)  du  tiroir. 

Soupape  (f.)  n  tiroir. 
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Slide-valve   (Blowing- engine 
(s.)  with) 
—  (Canal). 

(Equilibrated). 

(Expansion). 

(Lap  (s.)  of  the). 

(Lead  (s.)  of  the). 


Slide-valve-balance-weight  (s.) 
Slide-valve-case  (s.) 

Slide-valve-face  (s.) 
Slide-valve-gear  (s.) 
Slide-valve-grease-cock  (s.) 

Slide-valve-laps  (s.  pi.);  Over- 
lap (s.) 

Slide-valve-travel  (s.) ;  Stroke 
(s.)  of  the  slide. 

to  Slide  (v.) 

Sliding-block  (s.) 

Sliding-brake-block  (s.) 

Sliding-contact  (s.) 
Sliding-rubbing  (s.) 
Slippage-resistance  (s.) 

Slipper  (s.);  Shoe  (s.) 
Slipping  (s.)  of  the  rails. 


Slit  (s.)  (Techn.) 

Slitters  (s.  pi.):  Slitting-roUers 
(  s.  pi.);  Slitter-rolling-mill 
(s.) 

Slitter- work  (s.) 


Slope  (s.);  Gradient  (s.) 
Sloping-furnace  (s.) 

Blotter  (s.) 

Slotting-machine    (  s. ) ;    Key- 
groove-engine  (s.) 


Macchina  (f.)  soffiante  a  cns- 

setto. 

Cassetto  (m.)  a  condotti. 
Cassetto  (m.)  equilibrate. 
Cassetto  (m.)  d'espansione. 
Sporto(m.)del  cassette;  Rico- 

primento  (m.)  del  cassetto. 
Avanzo  (m.)  del  cassetto;  An- 

ticipazione  (f.)  del  cassetto; 

Precessione  (f.)  del  cassetto. 
Contrappeso  (m.)  del  cassetto. 
Scatola  (f.)  della  valvola  di  di- 

tribuzione. 
Specchio   (m.)   delle    luci   del 

cassetto. 
Organi  (m.  pi.)  di  distribuzio- 

ne  del  vapore. 
Robinetto  (m.)  oliatore  del  cns- 

setto. 
Lembi  (m.  pi.)  della  valvola  a 

cassetto. 
Corsa  (f.)  del  cassetto. 

Scorrere. 

Guida  (f.)  del  glifo. 

Blocco  (m.)  a  scorritoio. 

Contatto  (in.)  di  strisciamento. 

Attrito  (m.)  di  strisciamento. 

Resistenza  (f. )  allo  striscia- 
mento. 

Pattino  (m.) 

Spostamento(m.)  longitudinale 
delle  rotaie. 


Fessura  (f.);  Taglio  (m);  Intn- 

glio  (m);  Tacca  (f.) 
Macchina  (f.)  a  tagliare  il  fer- 

ro. 

Offlcina  (f.)  per  la   tagliatura 
del  ferro. 

Discesa  (f.);  Caduta  (f.) 
Focolaio  (m.)  montante. 

Stozzatrice  (f.) 

Macchina  (f.)  a  fare  incastri. 
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Schiebergeblasemaschine  (f.) 

Kanalschieber  (m.) 
Entlasteter  Schieber  (m.) 
Expansionsschieber  (m.) 
Schieberuberdeckung  (f.); 

Schieberiiberlappung  (f.) 
Schiebervqreilung  (f.);  Linea- 

res  Voreilen  (n.) 

Schiebergegengewicht  (n.) 
Schieberkasten  (m.) 

Schieberflache  (f.) 
Schiebervorrichtung  (f.) 
Schieberschmierhahn  (m.) 
Schieberlappen  (m.) 

Schieberweg  (m);  Schieberhub 

(m.) 

Gleiten. 
Gleitbacken  (m.)  der  Steuer- 

coulisse. 
Schiebklotz  (m.) 

Gleitender  Kontakt  (m.) 
Gleitende  Reibung  (f.) 
Gleitwiderstand  (m.) 

Gleitschuh  (m.);  Gleitplatte  (f.) 
Fortschreiten  (n.)  der  Schien- 
en;    Langsverschiebung  (f.) 
der  Schienen;  Wandern  (n.) 
der  Schienen. 
Spalt  (m.);  Schlitz  (m.) 

Sclmeideisenwalzwerk  (n.);  Ei- 
senspaltwerk  (n.) 

Sclmeideisenwalzwerk  (n.);  Ei- 
senspaltwerk  (n.);  Eisenspalt- 
erei  (f.) 

Fall  (m.);  Gefalle  (n.) 

Austeigender  Feuerungsraum 
(m.) 

Stossmaschine  (f.) 

Nutstossmaschine  (f.);  Stoss- 
maschine (f.);  Stanzmaschi- 
ne  (f.) 


Machine  (f.)  soufflante  a  tiroir. 


Tiroir 
Tiroir 
Tiroir 


m.)  a  canal. 

m.)  equilibre. 

m  )  a  expansions. 


Recouvrement  (m.)  du  tiroir. 
Avance  (f.)  du  tiroir. 

Contrepoids  (m.)  du  tiroir. 
Roite  (f.)  a  tiroir;  Chemise  (f.) 

du  tiroir. 
Surface  (f.)  glissante  du  tiroir. 

Appareil  (m.)  de  la  distribu- 
tion. 

Robinet  (m.)  graisseur  du  ti- 
roir. 

Randes  (f.)  pi.)  du  tiroir. 

Course  (f.)  du  tiroir. 

Glisser. 
Coulisseau  (m.) 

Bloc  (m.)  de  frottement  a  cou- 
lisse. 

Contact  (m.)  de  glissement. 
Frottement  (m.)  de  glissement. 
Resistance  (f.)  au  glissement. 

Patin  (m.) 

Deplacement  (m.)  longitudinal 

des  rails ;  Glissement  (m.)  des 

rails. 

Fente  (f.) 

Machine  (f.)  a  fendre  le  fer. 


Usine  (f.)  a  fendre  le  fer. 


Pente  (f.) 

Boite  (f.)  a  feu  montante. 

Machine  (f.)  a  mortaiser ;  Mor- 

taiseuse  (f.) 
Machine  (f.)  a  mortaiser;  Mor- 

taiseuse  (f.) 
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Sluice  (s.);  Lock  (s.) 

—  (Falling). 

-  (Flush). 

—  (Outlet). 

Sluice-hatch  (s.)  with  indented 
bar. 

Sluice-valve  (s.);  Sliding- valve 

(s.)  (Hydr.  arch.) 
to  Smelt  (v.);  to  Melt  (v.) 

Smelter  (s.^;  Melter  (s.) 
Smelting  (s.);  Melting  (s.) 

Smelting-furnace  (s.);  Melting- 
furnace  (s.) 

Smith  (s.) 

Smith-coal  (s.);  Forge-coal  (s.) 

Smith- tongs  (s.  pi.);  Forge-tongs 
(s.  pi.) 

Smithy  (s.) ;  Smithery  (s.) 

-  (Copper). 
Smoke  (s.) 
Smoke-box  (s.) 
Smoke-box-door  (s.) 

Smoke-burning  (s.) 

Smoke-consuming  (adj.) ;  Fu- 
mivorous  (adj.) 

apparatus  (s.);  Smoke- 
consumer  (s.) 

Smoke-flue  (s.) 

Smoke-prevention  (s.) 

Smoke-scale  (s.) 

Smoke-stack  (s.) 

Smoke-tube  (s.);  Funnel-tube 

(s.) 
Smokeless-combustion  (s.) 

Snow-plough  (s.) 

Socket  (s.)  (Lamp). 
Soda  (s.) 

—  (Borace  (s.)  of);  Borax  (s.) 

—  (Carbonate  (s.)  of). 

—  (Caustic). 

—  (Cristallized). 


Chiavica  (f.);  Chiusa  (f.) 
Regolatore  (m.)  a  paratoia. 
Chiusa  (f.)  di  scarico. 
Cliiavica  (f.)  di  fuga. 
Cateratta  (f.)  a  dentiera. 

Saracinesca  (f.);  Paratoia  (f.) 
Fondere. 

Fonditore  (m.) 
Fusione  (f.) 

Afflnatoio  (m.) 


Fabforo  (m.) 

Carbone  (in.)  di  fucina. 

Tenaglia  (f.)  da  fabbro. 

Offlcina  (f.)  fabbri. 


Fucina  (f.)  per  rarne. 
Fumo  (m.) 

Camera  (f.)  del  fumo. 
Portello  (m.)  della  camera  o 

cassa  del  fumo. 
Fumivorita  (f.) 

Fumivoro. 

Apparecchio  (m.)  fumivoro. 

Condotto  (m.)  del  fumo. 
Prevenzione  (f.)  del  fumo. 
Scala  (f.)  di  fumo. 
Camino  (m.) 

Tubo  (m.)  del  fumo. 
Combustione  (f.)  senza  fumo. 
Carro  (m.)  spazzaneve. 

Portalampada  (m.) 

Soda  (f.) 

Borato  (m.)  di   soda ;   Borace 

(m.) 
Carbonate  (m.)  di  soda ;  Soda 

(f.) 
Soda  (f.)  caustica. 

Soda  (f.)  cristallizzata. 
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Schleuse  (f.);  Siel  (f.) 
Regulierfallenzug  (ra.) 
Spiilschleuse  (f.) 
Abzugsschleuse  (f.) 
Schleusenschiitze(f.)mitZahn- 
stange. 

Wasserschieber  (in.);  Schutz- 

falle  (f.) 
Aussch  melzen ;  Giessen; 

Schmelzen. 

Schmelzer  (m.);  Giesser  (m.) 
Sclnnelzen  (n.);  Schmelzung(f.) 

I  Schmelzofen   (in.) ;   Treibofen 

(m.) 

i  Schmi$d  (m.) 
!  Schmiedekohle  (f.) 
Schmiedezange  (f.) 

Schmiedewerkstatte  (f.) 

Kupferschiniede  (f.) 
Rauch  (m.) 
Rauch Rammer  (f.) 
Rauch  kammerthure  (f.) 

Rauchverbrennung(f.);  Rauch- 

verzehrung  (f.) 
Rauch  verzehrend. 

Rauch  verzehrungsapparat  (m.) 

Rauchzug  (m.) 
Rauch verhutung  (f.) 
Rauchskala  (f.) 
Schornstein  (n.);  Esse  (f.);  Ka- 

min  (in.) ;  Schlot  (rn.) 
Rauchrohr  (n.) 

Rauchfreie  Verbrennung  (f.); 
Rauchlose   Verbrennung  (f.) 
Sclmeepflug  (in.) 

Lampenfassung  (f.) 

Natron  (n.) 

Borsaures  Natron  (n.) ;  Borax 
(m.)  « 

Kohlensaures  Natron  (n.);  Na- 
tron (n.) 

Aetznatron  (n.) ;  Kaustisches 
Natron  (n.) 

Kristallisierte  Soda  (f.) 


Eel  use  (f.) 

Ecluse  (f.)  regulatrice  a  eau. 

Ecluse  (f.)  de  chasse. 

Ecluse  (f.)  de  fuite. 

Ecluse  <f.)  a  cremaillere;  Van- 

ne  (f.)  a  cremaillere. 
Vanne  (f.)  d'ecluse ;  Porte  (f.) 

a  coulisse. 
Fondre. 

Fondeur  (m.) 

Fusion  (f.) ;  Fonte  (f.) ;  Fonda- 

ge  (m.) 
Fourneau  (m.)  d'affinage;  Bas- 

sin  (m.)  d'afflnage. 
Forgeur  (in.);  Forgeron  (m.) 
Gharbon  (m.)  de  forge. 
Tenaille  (f.)  de  forgeron. 

Forge  (f.);  Atelier  (m.)  des  for- 
ges. 

Forge  (f.)  de  cuivre. 
Fumee  (f.) 
Boite  (f.)  a  fumee. 
Porte  (f.)  de  la  boite  a  fumee. 

Fumivorite  (f.) 

Fumivore. 

Appareil  (m.)  fumivore. 

Carneau  (m.)  pour  la  fumee. 
Prevention  (f.)  de  la  fumee. 
Echelle  (f.)  de  fumee. 
Gheminee  (f.) 

Tuyau  (m.)  de  cheminee. 
Combustion  (f.)  sans  fumee. 

Gharrue  (f.)  a  neige ;   Wagon 

(in.)  chasse-neige. 
Douille  (f.)  d'une  lampe. 
Soude  (f.) 
Soude  (f.)  boratee  ;  Borax  (m.) 

Soude  (f.)  carbonatee;  Carbo- 
nate (m.)  de  soude. 
Soude  (f.)  caustique. 

Soude  (f.)  cristallisee. 
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Soda  (s.)  (Nitrate  (s.)  of). 

Nitrato  (m.)  di  soda. 

-  (Sulphate  (s.)  of). 

Solfato  (m.)  di  soda. 

Soda-ash  (s.) 

Soda  (f.)  calcinata. 

Sodium  (s.) 

Sodio  (m.) 

Sodium-hydrate  (s.) 

Soda  (f.)  caustica. 

Sodium-oxyde  (s.) 

Ossido  (m.)  di  sodio. 

Sodium-sulphate  (s.) 

Solfato  (m.)  di  sodio. 

to  Solder  (v.);  to  Weld  (v.) 

Saldare. 

Solder  (s.) 

Saldatura  (f.) 

—  (Brass). 

Saldatura  (f.)  di  ottone. 

—  (Hard). 

Saldatura  (f.)  forte. 

—  (Silver). 
—  (Soft). 

Saldatura  (f.)  d'argento. 
Saldatura  (f.)  dolce. 

-  (Tin). 

Saldatura  (f.)  di  stagno. 

Soldering  (s.) 
Soldering-hammer  (s.);  Copper- 

Saldatura  (f.) 
Saldatore  (m.)  a  martello. 

bit  (s.)  with  an  edge. 

Soldering-iron  (s.);  Copper-bit 

Saldatore  (m,) 

(s.) 

Soldering  -lamp  (s.) 

Lampada  (f.)  da  saldatore. 

Solenoid  (s.) 

Solenoide  (m.) 

—  (Closed). 

Solenoide  (m.)  chiuso. 

—  (Complex). 

Solenoide  (m.)  composto. 

—  (Electrodynamic). 

Solenoide  (m.)  elettrodinamico. 

—  (Magnetic). 
-  (Single). 
Solenoidal  (adj.) 

Solenoide  (m.)  magnetico. 
Solenoide  (m.)  semplice. 
Solenoidale. 

—  distribution  (s.) 

Distribuzione  (f.)  solenoidale. 

—  magnet  (s.) 
Solfatara  (s.)  (Miner.) 

Magnete  (m.)  solenoidale. 
Solfatara   (f.);  Miniera  (f.)  di 

solfo. 

Solid  (s.)  (Geom.) 
—  of  revolution. 

Solido  (m.)  ;  Corpo  (m.) 
Solido  (m.)  di  rotazione;  Soli- 

do  (m.)  di  rivoluzione. 

Solidification  (s.) 

Solidificazione  (f.) 

Solubility  (s.) 

Solubilita  (f,) 

Soluble  (adj.) 

Solubile. 

Solution  (s.) 

Soluzione  (f.) 

Solvent  (  s.  )  ;   Dissolvent   (  s.  ) 

Dissolvente  (m.) 

(Chem.) 
Soot  (s.);  Soot-black  (s.) 

Nero  (m.)  fumo;  Nero  (m.)  di 
fumo. 

Sound  (s.) 

Suono  (m.) 

to  Sound  (v.)  the  soil  ;  to  Bore 

Trivellare  il  terreno. 

(v.)  the  earth. 

German 


—  809  - 


French 


Salpetersaures  Natrort,  (n.) 

Scliwefelsaures    Natron    (n.); 

Glaubersalz  (n.) 
Kalzinierte  Soda  (f.) 
Natrium  (n.) 
Aetznatron  (n.) 

Natriumoxyd  (n.) 
Natriumsulfat  (n.);  Schwefel- 

saures  Natron  (n.) 
Schweissen;  Loten. 
Lot  (n.);  Lotmittel  (n.) 
Messingschlaglot  (n.) 
Hortlot  (n.);  Strenglot  (n.) 
Silberschlaglot  (n.) 
Schnelllot  (n.) 
Zinnlot   (n.);   Weichlot  (n.); 

Weisslot  (n.) 

Lothung  (f.);  Lothstelle  (f.) 
Hammerkolben  (m.) 

Loteisen  (n.);  Lotkoiben  (n.) 

Lothlampe  (f.) 
Solenoid  (n.);  Solenoid  (n.) 
Geschlossenes  Solenoid  (n.) 
Zusammengesetztes   Solenoid 

(n.) 
Elektrodynamisches  Solenoid 

(n.) 

Magnetisches  Solenoid  (n.) 
Einfaches  Solenoid  (n.) 
Solenoidal ;  Solenoidal. 
Solenoidale  Vertheilung  (f.) 
Solenoidaler  Magnet  (m.) 
Splfatara  (f.) 

Korper  (m.) 
Drehungskorper  (m.) 

Verdichtung  (f.) ;  Erstarrung 

(f.) 

Loslichkeit  (f.) 
Loslich. 

Auflosung  (f.) ;  Losung  (f.) 
Losungsmittel  (n.);  Auflosungs- 

mittel  (n.) 
Russ  (m.);  Kienruss(m.);  Russ- 

schwarz  (n.) 
Ton  (m.);  Schall  (m.) 
Die  Erde  anbohren;  Die  Erde 

sondieren ;  Den  Boden  auf- 

bohren. 


Soude(f.)nitratee;  Nitrate  (m.) 

de  soude. 
Soude  (f.)  sulfatee. 

Soude  (f.)  calcinee. 
Sodium  (m.);  Natrium  (m.) 
Soude  (f.)  caustique;  Hydrate 

de  sodium. 

Oxyde  (m.)  de  sodium. 
Sulfate  (f.)  de  sodium. 

Souder. 

Soudure  (f.) 

Soudure  (f.)  de  laiton. 

Soudure  (f.)  forte. 

Soudure  (f.)  d'argent. 

Soudure  (f.)  fondante. 

Soudure  (f.)  tendre;  Soudure 

(f.)  d'etain. 

Soudure  (f.) ;  Erasure  (f.) 
Soudoir  (m.)  a  marteau. 

Soudoir  (m.) ;  Fer  (m.)  a  sou- 

der. 

Lampe  ^f.)  a  souder. 
Solenoide  (m.) 
Solenoide  (m.)  ferme. 
Solenoide  (m.)  complexe. 

Solenoide  (m.)  electromagne- 

tique. 

Solenoide  (m.)  magnetique. 
Solenoide  (m.)  simple. 
Solenoidal;  Solenoidal. 
Distribution  (f.)  solenoidale. 
Aimant  (m.)  solenoidal. 
Solfatara  (f.);  Soufriere  (f.) 

Solide  (m.);  Corps  (m.) 
Solide  (m.)  de  revolution. 

Solidification  (f.) 

Solubilite  (f.) 
Soluble. 
Solution  (f.) 
Dissolvent  (m.) 

Noir  (m.)  de  fumee ;  Suie  (f.) 

Son  (m.) 

Sender  le  terrain  ;  Sonder  le 
sol. 
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Sounder  (s.) 
Sounder-system  (s.) 

Sounding-borer  (s.);  Earth-bo 
rer  (s.) 

Sounding-telegraph  (s.) 
Source  (s.) 

—  of  electricity. 

—  of  energy. 

Sourdine  (s.) 
Space  (s.) 

—  (Dead);  Noxious  space  (s.) 

—  (Hyperbolic). 

—  (Intermediate). 
Span  (s ) 


Span-pole  (s.) 
Span-wire  (s.) 
Spanner  (s.) 

—  (Double-ended). 
Spanning  (s.)  of  wires  across 

the  street. 
Spar  (s.)  (Miner.) 
Spare-armature  (s.) 

Spare-dynamo  (s.) 
Spare-engine  (s.) 

Spark  (s.) 

—  (Auxiliary). 

—  (Closing). 

—  (Electric). 

—  (Opening). 

—  (Oscillating). 
Spark-catcher  (s.) 

Spark-thermometer  (s.) 
Sparks  (s.  pi.)  (Conjunctive). 

—  (Scale  (s.)  of  the). 
Sparkling  (s.) 

Specific  (adj.) 

-  conductivity  (s.) 

—  heat  (s.) 

—  heat  (s.)  at  constant  volu- 
me. 


Ricevitore  (m.)  fonico. 
Sistema  (m.)  di  ricevitore  fo- 
nico. 
Trivella  (f.) 

Telegrafo  (m.)  parlante. 
Sorgente  (f.) 

Sorgente  (f.)  d'elettricita. 
Sorgente  (f.)  d'energia. 

Sordina  (f.) 

Spazio  (m.);  Porto  (m.);  Luo- 
go  (m.) 

Spazio  (m.)  nocivo. 

Spazio  (m.)  iperbolico. 

Spazio  (m.)  intermedio. 

Portata  (f.);  Apertura  (f.);  pi- 
stanza  (f.)  d'appoggio;  Spie- 
gainento  (m.) 

Piuolo  (m.)  d'ancoraggio. 

Filo  (m )  d'arresto. 

Chiave  (f.)  da  vite. 

Chiave  (f.)  doppia. 

Attraversamento  (m.)  stradale. 

Spato  (m.) 

Indotto  (m.)  di  riserva. 

Dinamo  (m.)  di  riserva. 

Macchina  (f.)  ausiliare  o  di  ri- 
serva. 

Scintilla  (f.) 

Scintilla  (f.)  ausiliaria. 

Scintilla  (f.)  di  chiusura. 

Scintilla  (f.)  elettrica. 

Scintilla  (f.)  d'apertura. 

Scintilla  (f.)  oscillatoria. 

Parascintille  (m);  Cuffia  (f.)  pa- 
rascintille. 

Termometro  (m.)  a  scintilla. 

Scintille  (f.  pi.)  congiuntive. 

Scala  (f.)  delle  scintille. 

Scintillazione  (f.) 

Speciflco. 

Conducibilita  (f.)  speciflca. 

Galore  (m.)  speciflco;  Calorico 
(m.)  speciflco. 

Calorico  (m.)  specifico  a  volu- 
me costante. 
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Klopfer  (m.) 
Klopfersystem  (n.) 

Bobrer  (m.) ;  Erdbohrer  (m.) ; 

Stangenbobrer  (m.) 
Sprecbtelegrapb  (in.) 
Quelle  (f.) 

Elektrizitutsquelle  (f.) 
Energiequelle  (f.);  Kraftquelle 

Tonendampfer  (m.) 
Raurn  (m.) 

Scbadlicber  Raum  (m.) 
Hyperbelraum  (m.) 
Zwischenraum  (m.) 
Spannweite  (f.) ;   Abspannung 

Abspannpfahl  (ra.) 
Abspanndrabt  (m.) 
Scraubenscbliissel  (m.) 
Doppelscbliissel  (m.) 
Strasseniiberspanung  (f.) 

Spat  (m.) 

Reserveanker  (m.);  Ersatzan- 
ker  (m.) 

Reservedynamo  (f.);  Ersatz- 
dynamo  (f.) 

Reservemaschine  (f.) 

Funken  (m.);  Funke  (m.) 
Hiilfsfunken  (m.) 
Schliessungsfunken  (m.) 
Elektrischer  P'unken  (m.) 
Oeffnungsfunken  (m.) 
Oscillatqrischer  Funken  (m.) 
Fun kenf anger  (m.) 

Funkentbermometer  (n.) 
Verbindungsfunken  (m.) 
Funkenskala  (f.) 
Funkenentwickelung(fJ;  Fun- 

kenbildung  (f.) 
Speziflscb  ;  Speciflscb. 
Specifiscbe  Leitungsfabigkeit 

(f.) 
Speciflsche  Wiirme  (f.) 

Speciflsche  Wiirme  (f.)  ftir  con- 
stanten  Volumen. 


Parleur  (m.) 

Systeme  (m.)  de  parleur. 

Sonde  (f.) 

Telegrapbe  (m.)  parleur. 
Source  (f.) 

Source  (f.)  d'electricite. 
Source  (f.)  d'energie. 

Sourdine  (f.) 
Espace  (m.) 

Espace  (m.)  nuisible. 
Espace  (m.)  byperbolique. 
Espace  (m.)  intermediaire. 
Portee  (f.);  Haubanage  (rn.) 


Piquet  (m.)  de  bauban. 
I'll  (m.)  d'arret. 
Clef  (f.)  a  ecrous. 
Clef  (f.)  double. 
Traversee  (f.)  de  la  rue. 

Spath  (m.) 

Induit  (m.)  de  reserve. 

Dynamo  (f.)  de  reserve. 
Macbine  (f.)  de  reserve. 

Etincelle  (f.) 
Etincelle  (f.)  auxiliaire. 
Etincelle  (f.)  de  fermeture. 
Etincelle  (f.)  electrique. 
Etincelle  (f.)  de  rupture. 
Etincelle  (f.)  oscillatoire. 
Pare-etincelles  (m.) 

Thermornetre  (m.)  a  etincelle. 
Etincelles  (f.  pi.)  conjonctives. 
Ecbelle  (f.)  des  etincelles. 
Etincellement  (m.) 

Speciflque. 

Conductibilite  (f.)  speciflque. 

Cbaleur  (f.)  speciflque. 

Ghaleur  (f.)  speciflque  a  volu- 
me constant. 
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Specific  inductive  capacity  (s.) 


—  magnetical  resistance  (s.) 

—  resistance  (s.) 

—  weight  (s.) 
Spectral  (adj.) 
Spectroscope  (s  ) 

Spectrometer  (s.) 
Spectro-photometer  (s.) 
Spectrum  (s.)  (Pliys.) 

—  of  sparks. 

—  (Absorption). 

—  (Continuous). 

—  (Diffraction). 

—  (Emission). 

—  (Magnetical). 

—  (Prismatic). 
Spectrum-analysis  (s.) 

Specular  iron  (s.) 

Speed  (s.)  (See  also  «  Velocity  »). 

—  of  circulation. 

—  of  rotation. 

—  of  translation. 

—  (Accelerated). 

—  (Change  (s.)  of). 

-  (Full). 

—  (Half). 

—  (Hypersynchronous). 

—  (Mean). 

—  (Rotor). 

-  (Synchronous). 

-  (Working). 
Speed-indicator  (s.) 

Sphere  (s.) 
Spherical  (adj.) 

—  coordinates  (s.  pi.) 

—  excess  (Geom.) 

—  spindle  (s.) 

—  triangle  (s.) 

—  trigonometry  (s.) 
Spheroid  (s.) 
Spheroidal  (adj.) 

—  form  (s.) 


Potere  (m.)  induttore  specifi- 
co;  Capacita  (f.)  indubtrice 
specitlca. 

Resistenza  (f.)  magnetica  spe- 
ciflca. 

Resistenza  (f.)  speciflca. 

Peso  (m.)  speciflco. 

Spettrale. 

Spettroscopio  (m.) 

Spettrometro  (m.) 
Spettrofotometro  (m.) 
Spettro  (m.) 

Spettro  (m.)  delle  scintille. 
Spettro  (m.)  d'assorbimento. 
Spettro  (m.)  continue. 
Spettro  (m.)  di  diffrazione. 
Spettro  (m.)  d'emissione. 
Spettro  (m.)  magnetico. 
Spettro  (m.)  prismatico. 
Analisi  (f.)  spettrale. 

Ferro  (m.)  specolare. 
Velocita  (f.) 

Velocita  (f.)  di  circolazione. 
Velocita  (f.)  di  rotazione. 

Velocita  (f.)  di  traslazione. 
Velocita  (f.)  accelerata. 

Cambiamento  (m.)  di  velocita. 
Tutta  forza  (f.) 

Mezza  forza  (f.) 

Velocita   (f.)   di   ipersincroni- 

smo. 

Velocita  (f.)  media. 
Numerq  (m.)  dei  giri  del  rotore. 
Velocita  (f.)  di  sincronismo. 
Velocita  (f.)  di  rotazione. 
Indicatore  (m.)  della  veiocita ; 

Tacometro  (m.) 
Sfera  (f.) 
Sferico. 

Coordinate  (f.  pi.)  sferiche. 
Eccesso  (m.)  sferico. 
Fuso  (m.)  sferico. 
Triangolo  (in.)  sferico. 
Trigonometria  (f.)  sferica. 
Sferoide  (m.) 
Sferoidale. 
Stato  (m.)  sferoidale  di  aggre- 

gazione. 
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Speciflsches  Induktionsvermo- 
gen  (n.) 

Speciflschermagnetischer  Wi- 

derstand  (m.) 

Speciflsche  Widerstand  (m.) 
Speciflsches  Gewicht  (n.) 
Spektral. 
Spektroskop  (n  );  Spektralap- 

parnt  (m.) 
Spektrometer  (n.) 
Spektrophotometer  (n.) 
Spektrum  (n.) 
Funkenspektrum  (n.) 
Absortionsspektrum  (n.) 
Kontinuirlisches  Spektrum  (n.) 
Beugungsspektrum  (n.) 
Emission sspektrum  (n.) 
Magnetisches  Spektrum  (n.) 
Brechungsspektrum  (n.) 
Spektralanalyse  (f.) ;  Spektro- 

lyse  (f.) 

Spfegeleisen  (n.) 
Geschwindigkeit  (f.) 
Umlaufgescliwindigkeit  (f.) 
Umdreliungsgeschwindigkeit 

if.) 
Fortpflanzungsgeschwindig- 

keit  (f.) 

Beschleunigte  Geschwindig- 
keit (f.) 

Geschwimligkeitsanderung(f ) 
Voile  Kraft  (f.) 

Halbe  Kraft  (f.) 
Uebersynchrone  Geschwindig- 
keit (f.) 

Mittlere  Geschwindigkeit  (f.) 
Rotortourenzahl  (f.) 
Synch rongeschwindigkeit  (f.) 
Laufgeschwindigkeit  (f.) 
Geschwindigkeitsanzeiger  (m); 

Tachometer  (n.) 
Kugel  (f.) 

Kugelformig;  Sphurisch. 
Spharische  Koordinaten  (f.  pi.) 
Spharischer  Excess  (m.) 
Spharisches  Zweieck  (n.) 
Spharisches  Dreieck  (n.) 
Spharische  Trigonometric  (f.) 
Spharoid  Cn.) 
Spharoi'dal. 

Spharo'idaler   Aggregatszu- 
stand  (m.) 


Pouvoir  (m.)  inducteur  specifi- 
que;  Capacite  (f.)  inductrice 
specifique. 

Resistance (f.)magnetique  spe- 
ciflque. 

Resistance  (f.)  speciflque. 

Poids  (m.)  speciflque. 

Spectral. 

Spectroscope  (m.) 

Spectrornetre  (m.) 
Spectre-photometre  (in.) 
Spectre  (m.) 

Spectre  (m.)  des  etincelles. 
Spectre  (m.)  d'absorption. 
Spectre  (m.)  continu. 
Spectre  (m.)  de  diffraction. 
Spectre  (m.)  d'emission. 
Spectre  (m.)  magnetique. 
Spectre  (m.)  prismatique. 
Analyse  (f.)  spectrale. 

Fonte  (f.)  speculaire. 
Vitesse  (f.) 

Vitesse  (f.)  de  circulation. 
Vitesse  (f.)  de  rotation. 

Vitesse  (f.)  de  translation. 
Vitesse  (f.)  acceleree. 

Changement  (m.)  de  Vitesse. 
Grande  vitesse  (f.);  Toute  vi- 

tesse  (f.) 
Demi-vitesse  (f.) 
Vitesse  (f.)  hypersynchrone. 

Vitesse  (f.)  moyenne. 
Nombre  (m.)  de  tours  du  rotor 
Vitesse  (f.)  de  synchronisrne. 
Vitesse  (f.)  de  rotation. 
Indicateur  Cm.)  de  la  vitesse ; 

Tacometre  (m.) 
Sphere  (f.) 
Spherique. 

Coordonnees  (f .  pi .)  spheriques. 
Exces  (m.)  spherique. 
Fuseau  (m.)  spherique. 
Triangle  (m.)  spherique. 
Trigonometric  (f.)  spnerique. 
Sphero'ide  (m.) 
Spheroidal. 
Etat  (m.)  spheroidal. 
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Spherometer  (s.) 
Spinning-machine  (s.);  Spin- 
ning-frame (S.) 
Spinning-mill  <s.) 
Spintherometer  (s.) 

Spiral  (s.) 

-  of  Archimedes. 

—  (Heating). 

—  (Hyperbolic). 

—  (Logarithmic). 

—  (Parabolic). 

—  drill  (s.) 

—  spring  (s.) 

—  vault  (s.) 

Spire  (s.) ;  Winding  (s.) 
Spirit  (s.)  (Techn.) 
Spirit-lamp  (s.) 
Spirit-level  (s.) 
to  Splice  (v.) 

Splice  (s.) 

—  (Gable). 

Splicer  (s.) 

Splint  (s.);  Peg  (s.);  Key  (s.) 

Split  (s.) 
Split-bearing  (s.) 

Split-branch-box  (s.) 
Splitting-machine  (s.) 

Splitting-up(s.)  of  the  current. 

—  of  ions. 

Spluttering  (s.)  of  the  arc. 
Spoke  (s.)  of  a  wheel 
Spoke-armature  (s.) 
Spongy  lead  (s.) 

mass  (s.) 

plate  (s.) 

Spool  (s.);  Bobbin  Cs.)  (Weaw.) 
Spooling-frame  (s.) 

-  of  the  safety-chain. 
-   Antagonistic). 


Sferometro  (m.) 

Macchina  (f.)  da   filare ;   Fila- 

toio  (m.) 
Filanda  (f.) 
Spinterometro  (m.) 

Spirale  (f.) 

Spirale  (f.)  d'Archimede. 
Spirale  (f.)  di  riscaldamento. 
Spirale  tf.)  iperbolica. 
Spirale  (f.)  logoritmica. 
Spirale  (f.)  parabolica. 
Allargatoio  (m.)  a  spirale. 

Molla  (f.)  a  spirale. 

Volta  (f.)  a  chiocciola. 

Spira  (f.) 

Spirito  (m.) 

Lampada  (f.)  a  spirit  o. 

Livello  (m.)  a  holla  d'aria. 

Congiungere  ;  Unire  ;  Riunire 

del  fill: 
Congiungimento  (m.);  Unione 

(f.)  dei  fill. 
Congiungimento  (m.)  di  cavi. 

Saldatore  (m.)  di  cavo. 
Spina  (f.);  Chiavetta  (f.);  Copi- 

glia  (f.);  Bietta  (f.);  Cuneo  (m.) 
Fenditura  (f.) 
Sopporto  (m.)  form  a  to  di  piu 

parti. 
Scatola  (f.)  di   derivazione  in 

ghisa. 
Macchina  (f.)  per  sminuzzore 

la  legna. 

Divisione  (f.)  della  corrente. 
Sdoppiamento  (m.)  degli  ioni. 
Scoppiettio  (m.)  dell'arco. 
Razza  (f.)  della  ruota. 
Indotto  (m.)  a  razze. 
Piombo  (m.)  spugnoso. 
Massa  (f.)  di  piombo  spugnoso. 
Piastra(f.)di  piombo  spugnoso. 
Bobina  (f.);  Rocchetto  (m.) 
Bohinatrice  (f.) 

Molla  (f.) 

Molla  (f.)  a  rotelle  di  caucciu 

per  catene  di  sicurezza. 
Molla  (f.)  antagonista. 
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Spluirometer  (n.) 
Spinnmaschine  (f.) 

Spinnerei  (f.) 
Yunkenmikrometer  (n.);  Fun- 

kenmesser  (m.) 
Spirale  (f.) 

Archimedische  Spirale  (f.) 
leizspirale  (f.) 
rlyperbolische  Spirale  (f.) 
'.ogarithmische  Spirale  (f.) 
•arabolische  Spirale  (f.) 
Spiralbohrer  (m.);  Schnecken- 

bohrer  (m.) 
Spiralfeder  (f.) 

Spiralgewolbe  (n.) 

Win  dung  (f.)  - 

Spiritus  (m.) 

Spirituslampe  (f.) 

Wasserwage  (f.) 

Splissen ;  Ausplissen;  Zusam- 

mensplissen. 
Splissung  (fj;  Spleissstelle  (f.) 

Kabelsplissung  (f.);  Kabelloth- 

stelle  (f.) 

Kabelsplisser  (m.) 
Splint  (in.);  Keil  (m.) 

Riss  (m.; 

Geteiltes  Lager  (n.) 

Abzweigdose  (f.)  aus  Gusseisen. 
Holzspaltmaschine  (f.) 

Stromteilung  (f.) 
Jonenspaltung  (f.) 
Spriihen  (n.)  des  Lichtbogens. 
Speiche  (f.) 
Speichenanker  (m.) 
Bleischwamm  (m.) 
Bleischwamnimasse  (f.) 
Bleischwammplatte  (f.) 
Spule  (f.) 
Spulmaschine  (f.) 

Feder  (f.) 

Nothkettenfeder  (f.)  von  Gum- 
mi. 
Abreissfeder  (f.) 


Spherometre  (m.) 

Machine  (f.)  a  flier;  Metier  (m.) 

a  flier. 
Filature  (f.) 
Spintherometre  (m.) 

Spirale  (f.) 

Spirale  (f.)  d'Archimede. 
Spirale  (f.)  de  chauffage. 
Spirale  (f.)  hyperbolique. 
Spirale  (f.)  logarithmique. 
Spirale  (f.)  parabolique. 
Tariere  (f.)  a  spirale;  Foret  (m.) 

a  spirale. 
Ressort  (m.)  en  spirale ;  Ressort 

(m.)  a  boudln. 
Voute  (f.)  en  limacon. 
Spire  (f.) 
Esprit  (m.) 
Lampe  (f.)  a  esprit. 
Niveau  (m.)  a  bulle  d'air. 
Episser. 

Epissure  (f.) 

Epissure  (f.)  de  cables. 

Episseur  (m.)  de  cable. 
Clef  (f.):;  Glavette  (f.) 

Fissure  (f.);  Fendille  (f.) 

Palier  (m.)  en  plusieurs  par- 
ties. 

Boite  (f.)  de  derivation  en  fon- 
te. 

Machine  (f.)  a  fendre  le  bois. 

Division  (f.)  de  courant. 
Dedoublement  (m.)  des  ions. 
Petillement  (m.)  de  Tare. 
Rayon  (m.);  Rais  (m.) 
Induit  (m.)  a  rais. 
Plomb  (m.)  spongieux. 
Masse  (f.)  de  plomb  spongieux. 
Plaque  (f.).de  plomb  spongieux. 
Bobine  (f.) 
Bobineuse   (f.) ;  Machine  (f.)  a 

bobiner. 
Ressort  (m.) 
Ressort  (m)  en  caoutchouc  pour 

chaine  de  surete. 
Ressort  (m.)  antagonisteou  de 

rappel. 
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Spring  (s.)  (Back-moving);  Back- 
wards-spring  (s.) 

—  (Bearing). 

—  (Bow). 

—  (Buffer).  ' 

-  (Buffer-spiral). 

—  (Carriage);  Step-spring  (s.) 

—  (Cock);  V-spring  (s.) 

—  (Compression). 

—  (Connecting). 

—  (Door). 

—  (Drag). 

—  (Draw). 

—  (Flexion). 

—  (Helical);  Spiral  spring  (s.) 

—  (Indicator-spiral). 

—  (Insulated). 

—  (Notched). 

—  (Packing). 

—  (Plate-buffing). 

—  (Receiver);  Receiving-spring 
(s.) 

-  (Spiral);  Helical  spring  (s.) 

,—  (Steel). 

—  (Step);  Carriage-spring  (s.) 

—  (Steam-gauge). 

—  (Torsion). 

—  (Trembler). 

—  (Tumbler). 

—  (Two-way). 

—  (V);  Cock-spring  (s.) 

—  (Valve). 

—  (Volute) ;  Worm-spring  (s.) 

—  (Volute  draw). 


-  (Watclu. 
Spring-balance  (s.) 
on  the  lever  of  the  clack- 
valve. 


Molla  (f.)  di   richiamo  o  di  ri- 

tiro. 

Molla  (f.)  di  sospensione. 
Molla  (f.)  arcuata  ;  Molla  (f.)  ad 

arco. 
Molla  (f.)  di  repulsione  o  dei 

respintori. 
Molla  (f.)  a  spirale  del  respin- 

tore. 
Molla  (f.)  a  foglie  sovrapposte: 

Molla  (f.)  di  veicolo. 
Molla  (f.)  a  V. 
Molla  (f.)  di  compressione. 
Molla  (f.)  di  connessione  o  di 

contatto. 
Molla  (f.)  di  serratura  per  por- 

ta. 
Molla  if.)  a  rotelle  di  caucciu. 

Molla  (f.)  di  trazione  o  di  trai- 

namento. 

Molla  (f.)  di  flessione. 
Molla  (f.)  a  spirale  o  a  chioc- 

ciola. 
Molla  (f.)  a  spirale  dell'indica- 

tore. 

Molla  (f.)  di  derivazione. 
Molla  (f.)  a  intacchi. 
Molla  (f.)  dello  stantuffo. 
Molla  (f.)  di  repulsione  a  ba- 

lestra. 
Molla  (f.)  ricevente. 

Molla  (f.)  a  spirale  o  a  chioc- 

ciola. 

Molla  (f.)  di  acciaio. 
Molla  (f.>  a  foglie  sovrapposte; 

Molla  (f.)  di  veicolo. 
Molla  (m.)  del  manometro. 
Molla  (f.)  di  torsione. 
Molla  (f.)  d'interruzione. 
Molla  (f.)  d'arresto. 
Molla  (f.)  a  due  direzioni. 
Molla  (f.)  a  V. 
Molla  (f.)  della  valvola. 
Molla  (f.)  di  sospensione  a  bo- 

volo. 
Molla  (f.)  di  trazione  a  bovolo. 


Molla  (f.)  d'orologio. 
Dinamometro  (m.)  a  molla. 
Bilancia  (f.)  a  molla  della  val- 
vola di  sicurezza. 
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Ruchwartsbrinerende  Spiralfe- 

der  (f.) 

Tragfeder  (f.) 
Bogenfeder  (f.) 

PufFerfeder  (f.);  Bufferfeder  (f.); 

Stossfeder  (f.) 
Bufterspiralfeder  (f.);  Buffer- 

volutfeder  (f.) 
Stufenfeder  (f.) 

Winkelfeder  (f.) 
Druckfeder  (f.) 
Koritaktfeder  (f.) 

Thiirfeder  (f.);  Thiirschliesser 

(m.) 
Zugstangengummifeder  (f.) 

Zugfeder  (f.) 

Biegungsfeder  (f.) 
Spiralfeder  (f.);  Volutfeder  (f.); 

Schraubenfeder  (f.) 
Indikatorkolbenfeder  (f.) 

Aussehlussfeder  (f.) 
Einfallhaken  (m.) 
Kolbenfeder  (f.)     • 
Blattstossfeder  (f.) 

Auffangfeder  (f.) 

Spiralfeder  (f.);  Volutfeder  (f.); 

Schraubenfeder  (f.) 
Stahlfeder  (f.) 
Stufenfeder  (f.) 

Manometerfeder  (f.) 
Torsionsfeder  (f.) 
Unterbrechungsfeder  (f.) 
Zuhaltungsfeder  (f.) 
Zweiwegfeder  (f.» 
Winkelfeder  (f.);  Hahnfeder  (f.) 
Ventilfeder  (f.) 
Spiraltragfeder(f.);  Voluttrag- 

feder  (f.) 

Zugstangenvolutfeder  (f) ;  Zug- 
.   stangenspiralfeder  (f.);  Zug- 

schneckenfeder  (f.) 
Uhrfeder  (f.);  Spiralfeder  (f.) 
Federdynamometer  (n.) 
Federwage  (f.)des  Sicherheits- 

ventils. 

WEBBER. 


Ressort  (m.)  de   rappel  ou  de 

sonnette. 

Ressort  (m.)  de  suspension. 
Ressort  (m.)  en  arc. 

Ressort  (m.)   de   choc   ou  de 

tampon. 
Ressort  (in.)  a  boudin  du  but- 

toir. 
Ressort  (m.)  a  feuilles  etagees. 

Ressort  (m.)  a  chien. 
Ressort  (m.)  de  compression. 
Ressort  (m.)  de  connexion. 

Ressort  (m.)  de  fermeture  pour 

portes. 
Ressort  (m.)  de   traction  en 

caoutchouc  ou  a  rondelles. 
Ressort  (m.)  d'attelage. 

Ressort  (m.)  de  flexion. 
Ressort  (m.)  a  boudin. 

Ressort  (m.)  n  boudin  tie  1'in- 
dicateur. 

Ressort  (m.)  de  derivation. 

Ressort  (m.)  a  coches. 

Ressort  (m.)  du  piston. 

Ressort  (m.)  de  choc  u  feuil- 
les. 

Ressort  (m.)  de  reception. 

Ressort  (m.)  a  boudin. 

Ressort  (m.)  d'acier. 

Ressort  (m.)  a  feuilles  etagees. 

Ressort  (m.)  du  manometre. 

Ressort  (m.)  de  torsion. 

Ressort  (m.)  d'interruption. 

Ressort  (m.)  d'arret. 

Ressort  im.)  a  deux  directions. 

Ressort  (m.)  a  chien. 

Ressort  (m.)  de  soupape. 

Ressort  (m.)  de  suspension  a 
spirale. 

Ressort  (m.)  de  traction  a  spi- 
rale. 

Ressort  (m.)  de  montre. 
Dynamometre  (m.)  a  ressort. 
Balance  (f.)  a  ressort  de  ha  sou- 
pape de  surete. 
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Spring-box  (s.) 
Spring-coupling-plate  (s.) 

Spring-galvanometer  (s.) 
Spring-pin  (s.) 
Spring-plate  (s.) 

Spring-steam-gauge  (s.) 
Spring-strap  (s.) 
Spring-valve  (s.) 
Spring-yard  (s.) 
Springiness  (s.) 
Spur-gearing  (s.);  Spur-gear  (s.) 


Spur-wheel  (s.) 
Square  (s.) 

Square-centimeter  (s.) 
Square-decameter  (s.) 
Square-decimeter  (s.) 
Square-foot  (s.) 
Square-inch  (s.) 
Square-meter  (s.) 
Square-mile  (s.) 
Square-millimeter  (s.) 
Square-root  (s.) 
Square-thread  (s.) 

Stabilit  (s.) 
Stability  (s.) 

—  (Conditions  (s.  pi.)  of). 

—  (Curve  (s.)  of). 

—  (Limit  (s.)  of). 

—  (Range  (s.)  of). 
Stable  equilibrium  (s.) 
Staff-holder  (s.) 
Stage-cable  (s.) 
Stage-dimmer  (s.) 

Stage-lighting  (s.) 

to  Stagger  (v.)  the  brushes. 

Staggering  (s.)  of  the  brushes. 

Standard-candle  (s.) 
Standard-cell  (s.) 
Standard-gauge  (s.) 
Standard-gauge-track  (s.) 

Standard- thermometer  (s.) 
Star  (s.) ;  Tappet  (s.)  (Mech.) 

to  Start  (v.)  (Mach.,  Electr.) 


Manicotto  (m.)  a  molla. 
Tirante  (m.)  a  staffa. 

Galvanometro  (m.)  a  molla. 
Tirante  (rn.)  di  sospensione. 
Foglia  (f.)  della  molla. 

Manometro  (m.)  a  molla. 
Staffa  (f.)  della  molla. 
Valvola  (f.)  a  molla. 
Bilancia  (f.)  a  molla. 
Azione  (f.)  di  una  molla. 
Ingranaggio  (m.)  cilindrico. 


Ruota  (f.)  cilindrica. 
Quadrate  (m.) 
Centimetro  (m.)  quadrate. 
Decametro  (m.)  quadrate. 
Decimetre  (m.)  quadrato. 
Piede  (m.)  quadrato. 
Pollice  (m.)  quadrato. 
Metro  (m.)  quadrato. 
Miglio  (m.)  quadrato. 
Millimetre  (m.)  quadrato. 
Radice  (f.)  quadrata. 
Impanatura  (f.)  quadrangolare. 

Stabilite  (f.) 
Stabilita  (f.) 

Condizioni  (f.  pi.)  di  stabilita. 
Curva  (f.)  di  stabilita. 
Limite  (m.)  di  stabilita. 
Limite  (m.)  di  stabilita. 
Equilibrio  (m.)  stabile. 
Canneggiatore  (m.) 
Cavo  (m.)  per  teatro. 
Regolatore  (m.)  per  illumina- 

zione  scenica. 
llluminazione  (f.)  scenica. 
Disporre  )e  spazzole  in  iscn- 

glioni. 
II  disporre  le  spazzole  in  isca- 

glioni. 

Candela  (f.)  normale. 
Elemento  (m.)  normale. 
Scartamento  (m.)  normale. 
Binario    (m.)    a    scartamento 

normale. 

Termometro  (m.)  normale. 
Nasello  (m.);   Saltarello  (m.); 

Nqttolino  (m.) 
Avviare;  Mettere  in  marcia. 
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Federbijchse  (f,) 
Federbiigel  (f.) 

Federgalvanometer  (n.) 

Federnange  (n.) 

Federhlatt  (n.);  Federlage  (f.) 

Federmanometer  (n.) 
Federbund  (m.) 
Federventil  (n.) 
Federwage  (f.) 
Federwirkung  (f.) 
Cylindrische  Verzahnung  (f.); 
Zahnradgetrieb  (n.);    Stirn- 
radergetrieb  (n.) 
Stirnrad  (n.) 

Quadrat  (n.);  Viereck  (n.) 

Hiadratcentimeter  (n.) 

Juadratdekameter  (n.) 

Juadratdecimeter  (n.) 

Juadratfuss  (m.) 

.juadratzoll  (m.) 

}uadratmeter  (n.) 

}uadratmeile  (f.) 

^uadratmillimeter  (n.) 
^uadratwurzel  (f.) 
Flaches  Gewinde  (n.) 

Stabilit  (n.) 
Stabilitat  (f.) 

Stabilitatsbedingungen  (f.  pi.) 
Stabilitatskurve  (f.) 
Stabilitatsgrenze  (f.) 
Stabilitatsgrenze  (f.) 
Stabiles  Gleichgewicht  (n.) 
Stabhalter  (m.) 
Buhnenkabel  (n.) 
Biihnenlichtregulator  (m.) 

Biihnenbeleuchtung  (f.) 
Staffeln  (v.)  die  Biirsten. 

Staffelung  (f.)  der  Biirsten. 

Normalkerze  (f.) 
Normalelement  (n.) 
Normalspur  (f.) 
Normalspuriges  Gleis  (n.) 

Normalthermometer  Cn.) 
Knagge  (f.) ;  Nase  (f.) ;  Mitneh- 

mer  (m.) 
Anlassen;  In  Gang  setzen. 


Boite  (f.)  a  ressort. 

Tige  (f.)  a  bride  de  la  suspen- 
sion. 

Galvanometre  (m.)  a  ressort 

Tige  (f.)  de  suspension. 

Feuille  (f.)  d'un  ressort;  Lame 
(f.)  d'un  ressort. 

Manornetre  (m.)  a  ressort. 

Bride  (f.)  du  ressort. 

Soupape  (f.)  a  ressort. 

Balance  (f.)  a  ressort. 

Action  \f.)  d'un  ressort. 

Engrenage  (m.)  cylindrique. 


Roue  (f.)  cylindrique. 
Carre  (m.) 

Centimetre  (m.)  carre. 
Decametre  (m.)  carre. 
Decimetre  (m.)  carre. 
Pied  (m.)  carre. 
Pquce  (m.)  carre. 
Metre  (m.)  carre. 
Mille  (m.)  carre. 
Millimetre  (m.)  carre. 
Racine  (f.)  carree. 
Filet  (m.)  rectangulaire;  Filet 

(m.)  plat. 
Stabilite  (f.) 
Stabilite  (f.) 

Conditions  (f.  pi.)  de  Stabilite. 
Courbe  (f.)  de  Stabilite. 
Limite  (f.)  de  Stabilite. 
Limite  (f.)  de  Stabilite. 
Equilibre  (m.)  stable. 
Chaineur  (m.);  Porte-mire  (m.) 
Cable  (m.)  de  scene. 
Regulateur  (m.)  d'eclairage  de 
, scene. 

Eclairage  (m.)  de  la  scene. 
Echelonner  (v.)  les  balais. 

Echelonnage  (m.)  des  balais. 

Bougie  (f.)  normale. 
Pile  (f.)  etalon. 
Ecartement  (m.)  normal. 
Voie  (f.)  a  ecartement  normal. 

Tliermometre  (m.)  etalon. 
Rebord  (m.)  saillant;   Taquet 
(m.);  Toe  (m.) 
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Starting   e.) 

Static  (adj.);  Statical  (adj.) 

—  determinate;  Statically  de- 
terminate. 

—  electricity  (s.) 

—  hysteresis  (s.) 

—  momentum  (s.) 

—  transformer  (s.) 
Statics  (s.  pi.) 

—  of  fluids;  Hydrostatics  (s.  pi.) 

—  (Graphic). 
Station  (s.) 

—  (Central)  (Electr.) 

—  (Cul-de-sac) ;     Cusp-station 
(8.) 

—  (Distributing). 

—  (Electric  light). 

-  (Generating). 

-  (Lighting). 

—  (Long-distance). 

-  (Main). 

—  (Portable). 

—  (Portable  military). 

—  (Portable)  for  wireless  te- 
legraphy. 

—  (Power). 

—  (Radio-telegraph   high    po- 
wer). 

—  (Starting). 

—  (Telegraphic). 

—  (Telephonic). 

—  (Terminal). 

—  (Traction). 

—  (Transformer). 
Stationary  battery  (s.) 

—  engine  (s.) 


Stator  (s.)  (Electr.) 
Stay  (s.) 


Steam  (s.) 
-  (At  full). 
—  (Boiler). 


Avviamento  (m.);  Messa  (f.)  in 

marcia. 
Statico. 
Staticamente  determinato. 

Elettricita  (f.)  statica. 

Isteresi  (f.) 

Momento  (m.)  statico. 

Trasformatore  (m.)  statico. 

Statica  (f.) 

Statica  (f.)  dei  fluidi;  Idrosta- 

tica  <f.) 

Statica  (f.)  graflca. 
Stazione  (f.) 
Stazione  (f.);  Centrale  (f.)  elet- 

trica;  Ofh'cina  (f.)  elettrica. 
Stazione  (f.)  di  testa. 

Centrale  (f.)  di  distribuzione. 
Centrale  (f.)  di  illuminazione 

elettrica. 
Stazione  (f.)primaria;  Centrale 

(f.)  generatrice. 
Centrale  (f.)  per  illuminazione. 
Centrale  (f.)  intercomunale. 
Stazione  (f.)  principale. 
Stazione  (f.)  portatile. 
Ufflcio  (m.)  militare  mobile. 
Ufflcio    (m.)    radiotelegraflco 

mobile. 
Centrale  (f.)  per  forza  motrice. 

Stazione   (f.)  radioteiegraflca 

di  grande  potenza. 
Stazione  (f.)  di  partenza. 
Stazione  (f.)  telegraflca. 

Stazione  (f.)  telefonica. 

Ufflcio  (in.)  d'estremita. 

Centrale  (f.)  per  trams. 

Stazione  (f.)  di  trasformatori. 

Batteria  (f.)  stazionaria. 

Macchina  (f.)  a  vapore  flssa  ; 
Macchina  (f.)  a  vapore  sta- 
zionaria. 

tator  (  m.) 

Chiavarda  (f.);  Tirante  (m.) 

Sopporto  (m.);  Base  (f.);  Piede- 

stallo  (m.);  Sostegno  (m.) 
Vapore  (m.) 
A  tutto  vapore. 
Vapore  (m.)  della  caldaia. 
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Anlassen  (n.);  Ingangsetzung 

(f.);  Ingangsetzen  (n.) 
Statisch. 
Statisch  bestimmt. 

Statische  Elektricitat  (f.) 

Hysteresis  (f») 

Statisches  Moment  (n.) 

Statischer  Transformator  (m.) 

Statik  (f.) 

Statik  (f.)  der  flussigen   Kor- 

per;  Hydrostatik  (f.) 
Graphische  Statik  (f.) 
Station  (f.):  Bahnhof  (m.) 
Centralstation  (f.);  Elektrici- 

tatswerk  (n.) 
Kopfstation  (f.) 

Verteilungscentrale  (f.) 
Elektrische  Beleuchtungscen- 

trale  (f.) 
Primarstation  (f.) 

Beleuchtungscentrale  (f.) 
Ueberlandcentrale  (f.) 
Hauptstation  (f.) 
Tragbare  Station  (f.) 
Fahrbare  Militiirstation  (f.) 
Station  (f.)  fur  drahtlose   Te- 

legraphie. 
Kraftcentrale  (f.) 

Funkentelegraphische  Gross- 
station  (f.) 

Abgangsstation  (f.) 

Telegraphenstation  (f.) ;  Tele- 
graphenamt  (n.) 

Thelephonstation  (  f . );  Fern- 
sprechamt  (n.) 

Endamt  (n.) ;  Endanstalt  (f.) 

Bahncentrale  (f.) 

Transformatorenstation  (f.) 

Stationare  Batterie  (f.) 

Feststehende  Dampfmaschine 
(f.);  Stationare  Dampfmaschi- 
ne (f.) 

Stator  (m.) 

Ankerbolzen  (m.);  Stehbolzen 

(m-) 
Stiitze  (t.);  Untersatz  (m.) 

Dampf  (m.) 

Mit  vollem  Dampf. 

Kesseldampf  (m.) 


Mise  (f.)  en  marche ;  Mise  (f.) 

en  train. 
Statique. 
Determine  statiquement. 

Electricite  (f.)  statique. 

Hysteresis  (f.) 

Moment  (m.)  statique. 

Transformateur  (m.)  statique. 

Statique  tf.) 

Statique  (f.)  des  fluides;  Hy- 

drostatique  (f.) 
Statique  (f.)  graphique. 
Station  (f) 
Station  (f.)  centrale ;  Usine  (f.) 

d'electricite. 
Station  (f.)  de  tete. 

Centrale  (f.)  de  distribution. 
Centrale  (f.)  d'eclairage  elec- 

trique. 
Station  (f.)  primaire. 

Centrale  (f.)  d'eclairage. 

Centrale  (f.)  intercommunale. 

Station  (f.)  principale. 

Poste  (m.)  pprtatif. 

Poste  (m.)  militaire  sur  roues. 

Poste  (m.)  radiotelegraphique 
roulant. 

Usine  (f.)  generatrice  pour  for- 
ce motrice. 

Grande  station  (f.)  radiotele- 
graphique. 

Station  (f.)  de  depart. 

Station  (f.)  telegraphique. 

Station  (f.)  telephonique. 

Bureau  (m.)  extreme. 

Centrale  (f.)  de  tramway. 

Station  (f.)  de  transformateurs. 

Batterie  (f.)  stationnaire. 

Machine  (f.)  a  vapeur  fixe ; 
Machine  (f.)  a  vapeur  station- 
naire. 

Stator  (m.) 

Entretoise  (f.) ;  Tirant  (ra.) 

Support  (m.);  Socle  (m.);  Base 

Yapeur  (f.) 

A  toute  vapeur. 

Vapeur  (f.)  de  la  chaudiere. 
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Steam  (s.)  (Counter). 

-  (Cut-off). 

—  (Density  (s.)  of  the). 

-  (Dry). 

—  (Exhaust). 

—  (High-pressure). 

—  (Introduction  (s.)of);  Admis- 
sion (s.)  of  steam. 

—  (Low-pressure). 

—  (Not  saturated). 

—  (Pressure  (s.)  of  the). 

—  (Production  (s.)  of  the). 

—  (Saturated). 

—  (Superheated). 

—  (Throttled). 

-  (Water). 

-  (Wet). 

Steam-admission  (s.) 
Steam-bell  (s.) 

Steam-boiler  (s.)  (see  also  Boi- 
ler). 
Steam-box  (s.) 

Steam-capstan  (s.) 
Steam-chest  (s.) 

Steam-cock  (s.) 
Steam-conduit  (s.) 

Steam-consumption  (s.) 
Steam-crane  (s.) 
Steam-cylinder  (s.) 
Steam-distributing-pipe  (s.) 

Steam-dome  (s.);  Dome  (s.) 

Steam-dredger  (s.);  Steam-dred- 

ging-machine  (s.) 
Steam-dryer  (s.) 

Steam-dynamo  (s.) 
Steam-engine  (s.);  Engine  (s.) 

—  with  fixed  expansion. 

with  variable  expansion. 

—  (Condensing)  with  expan- 
sion. 


Controvapore  (m.) 
Vapore  (m.)  chiuso. 

Densita  (f.)  del  vapore. 

Vapore  (m.)  secco. 

Vapore  (m.)  di  s^npparnento. 

Vapore  (m.)  ad  alta  pressione. 

Introduziqne  (f.)  del  vapore ; 
Ammissione  (f.)  del  vapore. 

Vapore  (m.)  a  bassa  pressione. 

Vapore  (m.)  non  saturo;  Va- 
pore (m.)  soprariscaldato. 

Pressione  (f.)  del  vapore. 

Produzione  (f.)  di  vapore. 

Vapore  (m.)  saturo. 

Vapore  (m.)  soprariscaldato  o 
surriscflldato. 

Vapore  (m.)  strozzato. 

Vapore  (m.)  d'acqua;  Vapore 
acqueo. 

Vapore  (m.)  umido. 

Ammissione  (f.)  del  vapore. 
Campana  (f.)  del  fischietto. 
Caldaia  (f.)  a  vapore. 

Cassa  (f.)  della  distribuzione ; 

Cossetta  (f.)  del  vapore. 
Arijano  (m.)  a  vapore. 
Camera  (f.)  del  vapore. 

Rubinetto  (m.)  del  vapore. 
Condotta  (f.)  del  vapore  ;  Con- 

dotta  (f.)  di  vapore. 
Consumo  (m.)  di  vapore. 
Gru  (f.)  a  vapore. 
Cilindro  (m.)  a  vapore. 
Tubo  (m.)  di  aspirazione  della 

pompa  a  vapore. 
Cupola  (f.)  di  presa  del  vapore. 

Draga  (f.)  a  vapore  ;  Cavafan- 

go  (m.)  a  vapore. 
Essicatoio  (m.)  del  vapore. 

Dinamo  (f.)  a  vapore. 
Macchina  (f.)  a  vapore. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  espan- 

sione  fissa. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  espan- 

sione  variabile. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  espan- 

sione  e  condensazione. 
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Kontredampf(m);  Gegendumpf 

(m.) 
Abgesperrter  Danipf(m.);  Ab- 

geschlossener  Dampf  (m.) 
Dampfdichte  (f.) 
Trockener  Dampf  (m.) 
Auspuffdampf  (m.) 
Hochdruckoampf  (m.) 
Dampfeinstromung  (f.) 

Niederdruokdampf  (m.) 
Nichtgesattigter  Dampf  (in.); 

Ungesattigter  Dampf  (m.) 
Dampfdrucfi  (m.) 
Dampferzeugung  (f.) 
Gesiittigter  Darnpf  (rn.) 
Ueberhitzter  Dampf  (m.) 

Gedrosselter  Dampf  (m.) 
Wasserdampf  (m.) 

Nasser  Dampf  (m.);  Feuchter 

Dampf  (m.) 
Dampfzulassung  (f.) 
Darnpfglocke  (f.) 
Dampf kessel  (m.) 

Dampfbiicb.se  (f.) 

Dampfgangspill  (n.) 
Dampfkasten  (m.) 

Dampfhahn  (m.) 
Dampfleitung  (f.) 

Dampfyerbrauch  (in.) 
Dumpfkrahn  (m.) 
Dampf  cylinder  (m.) 
Dampfpumpensaugrohr  (n.) 

Dampfdom  (m.) 
Dampfbagger  (m.) 

Dampfentwasserungsapp  ar  a  t 
(m.) 

Dampfdynamo  (f.) 

Dampfmaschine  (f.) 

Dampfmaschine  (f.)  mit  fixer 
Expansion. 

Dampfmaschine  (f.)  mit  varia- 
bler  Expansion. 

Dampfmaschine  (f.)  mit  Expan- 
sion und  Kondensation. 


Contre-vapeur  (f.) 
Vapeur  (f.)  coupee. 

Densite  (f.)  de  la  vapeur. 
Vapeur  (f.)  seche. 
Vapeur  (f.)  d'echappement. 
Vapeur  (f.)  a  haute  pression. 
Admission  (f.)  de  la  vapeur;  In- 
troduction (f.)-de  la  vapeur. 
Vapeur  (f.)  a  basse  pression. 
Vapeur  (f.)  non  saturee. 

Pression  (f.)  de  la  vapeur. 
Production  (f.)  de  vapeur. 
Vapeur  (f.)  saturee. 
Vapeur  (f.)  surchauffee. 

Vapeur  (f.)  etranglee. 
Vapeur  (f.)  d'eau.j 

Vapeur  (f.)  humide. 

Admission  (f.)  de  la  vapeur. 
Cloche  (f.)  du  sifflet  a  vapeur. 
Chaudiere  (f.)  a  vapeur. 

Boite  (f.)  de  distribution;  Boi- 

te  (f.)  a  vapeur. 
Gabestan  (m.)  a  vapeur. 
Ghambre   (f.)   de    la    vapeur; 

Boite  (f.)  a  vapeur. 
Robinet  (m.)  a  vapeur. 
Gonduite  (f.)  de  vapeur. 

Gonsommation  (f.)  de  vapeur. 
Grue  (f.)  a  vapeur. 
Gylindre  (m.)  a  vapeur. 
Tuyautage  (m.)  d'aspiration  de 

la  pompe  a  vapeur. 
Dome  (m.)  de    la    chaudiere ; 

Dome  (m.) 
Drague  (f.)  a  vapeur. 

Secheur  (m.)  de  la  vapeur. 

Dynamo  (f.)  a  vapeur. 
Machine  (f.)  a  vapeur. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  detente 

fixe. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  detente 

variable. 
Machine  (f.)  a  vapeur  a  detente 

et  a  condensation. 
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Steam-engine  (s.)  (Nqn  conden- 
sing) with  expansion. 
Steam-escape  (s.) 

Steam-exhaust-port  (s.) 
Steam-exhausting-way  (s.) 

Steam-entrance-port  (s.) 
Steam-fire-engine  (s.) 

Steam-gauge  cs.) 
Steam-generator  (s.) 
Steam-hammer  (s.) 

Steam-heated-oven  (s.) 
Steam-heating  (s.) 
Steam-heating-apparatus  (s-) 
Steam-hoist  (s.) 

Steam-jacket  (s  );  Cylinder-jac- 
ket (s.) 
Steam -jet  (s.) 
Steam-jet-blower  (s.) 

Steam-jet-sand-blast  (s.) 
Steam-launch  (s.) 

Steam-mill  (s.) 
Steam-motor  (s.) 
Steam-pile-driver  (s.) 

Steam-pipe  (s.) 
(Waste). 

Steam-piping  (s.) 

Steam-piston  (s.) 

—  (Packing  (s.)  of  the). 


Steam-plant  (s.) 
Steam-port  (s.) 

Steam-pressure  (s.) 
Steam-pump  (s.) 

-  (Pipes  (s.  pi.)  of  the). 
—  (Suction-valve  (s.)  of  the). 
Steam-pump-cylinder  (s.) 


Macchina  (f.)  a  vapore  a  espan- 
sione  senza  condensazione. 
Fuga  (f.)  di  vapore. 

Luce  (f.)  di  scarica. 

Ganale  (in.)  di  scarico  del  va- 
pore. 

Luce  (f.)  d'  introduzione  del 
vapore. 

Pompa  (f.)  da  incendio  a  va- 
pore. 

Manometro  (in.) 

Generatore  (m.)  del  vapore. 

Maglio  (m.)  a  vapore;  Ariete 
(m.)  a  vapore. 

Forno  (m.)  a  vapore. 

Riscaldamento  (m.)  a  vapore. 

Calorifero  (m.)  a  vapore. 

Verricello  (m.)  a  vapore. 

Camicia  (f.)  di  vapore;  Invilup- 
po  (m.)  di  vapore. 

Getto  (m.)  di  vapore. 

Riscaldatore  (m.)  a  getto  di 
vapore. 

Macchina  (f.)  a  vapore  a  getto 
di  sabbia. 

Barca  (f.)  a  vapore;  Barcaccia 
(f.)  a  vapore. 

Mulino  (m.)  a  vapore. 

Motore  (m.)  a  vapore. 

Battipalo  (m.)  a  vapore;  Ber- 
tacapra  (f.)  a  vapore. 

Tubo  (m  )  per  il  vapore. 

Tubo  (m.)  di  scarico  del  vapo- 
re delle  valvole  di  sicurezza. 

Tubazione  (f.)  di  vapore;  Con- 
duttura  (f.)  di  vapore. 

Stantuffo  (m.)  a  vapore. 

Baderna  (f.)  dello  stantuffo ; 
Guarnizione  (f.)  dello  stan- 
tuffo. 

Impianto  (m.)  di  macchine  a 
vapore. * 

Luci  (f.  pi.)  per  il  vapore. 

Tensione  (f.)  del  vapore. 
Pompa  (f.)  a  vapore ;  Tromba 

(f.)  a  vapore. 
Tubulatura  (f.)  della  pompa. 

Valvola  (f.)  di  aspirazione  della 

pompa  a  vapore. 
Cilindro  (m.)  della   tromba  a 

vapore. 
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Dampfmaseliine(f.)init  Expan- 
sion ohne  Kondensation. 
Dampfentweichung  (f.) 

Dampfausstrittsoffnung  (f.) 
Dampfausstr6mungskanal(m.) 

DampfeintrittsolTnung  (f.) 
DampfTeuerspritze  (f.) 

Manometer  (n.) 
Darnpferzeuger  (m.) 
Dampfhammer  (m.) 

Dampfofen  (in.) 
Dampfheizung  (f.) 
Dampflieizungapparut  (m.) 
Dampfwinde  (f.) 
Darnpfliemd  (n.) 

Dampfstrahl  (m.) 
Dampfstrahlwarmapparat  (m.) 

Dampfsandstrahlgebliise  (n.) 
Dampfbarkasse  (f.) 

Dampfmiihle  (f.) 
Dampfmotor  (m.) 
Dampframme  (f.) 

Dampfrohr  (n.) 
Dampfabgangsrohr  (n.)  der  Si- 

cherheitsventile. 
Dampfrohrleitung  (f.) 

Dampfkolben  (m.) 
Dampfkolbenliderung  (f.) 

Dampfmaschinenanlage    (f. ); 

Darnpfkraftanlage  (f.) 
Dampfdff'nung  (f.);  Dampfweg 

(m.) 

Dampfspannung  (f.) 
Dampfpumpe  (f.) 

Dampfpumpenrohrleitung  (f.) 
Dampfpurnpensaugventil  (n.) 
Dampfpumpencylinder  (m.) 


Machine  (f.)  a  vapeur  a  detente 

sans  condensation. , 
Fuite  (f.)  de  vapeur;  Echappe- 

ment  (m.) 

Lumiere  (f.)  d'echappement. 
Canal  (m.)  d'echappement  de 

la  vapeur. 
Lumiere  (f.)  d'introduction  de 

la  vapeur. 
Pompe  (f,)  a  incendie  a  vapeur. 

Manometre  (m.) 

Generateur  (in.)  de  la  vapeur. 

Marteau  (m.)  a  vapeur. 

Etuve  (f.)  a  vapeur. 
Chauffage  (m.)  a  vapeur. 
Calorifere  (m.)  a  vapeur. 
Treuil  (m.)  a  vapeur. 
Chemise  (f.)  du  cylindre. 

Jet  (m.)  de  vapeur. 
Rechauffeur  (m.)  d'eau   a  jet 

de  vapeur. 
Sableuse  (f.)  a  vapeur. 

Canot  (m.)  a  vapeur. 

Moulin  (m.)  a  vapeur. 
Moteur  (m.)  a  vapeur. 
Sonnette  (f.)  a  vapeur. 

Tuyau  (m.)  a  vapeur. 
Tuyau(m.)  d'echappement  des 

soupapes  de  surete. 
Tuyauterie  (f.)  a  vapeur;  Con- 

duite  (f.)  a  vapeur. 
Piston  (m.)  a  vapeur. 
Garniture  (f.)  du  piston. 

Installation  (f.)  de  machines  a 

vapeur. 
Lumiere  (f.)  a  vapeur. 

Tension  Cf.)  de  vapeur. 
Pompe  (f.)  a  vapeur. 

Tuyautage  (m.)  de  la  pompe  a 

vapeur. 
Soupape  (f.)  d'aspiration  de  la 

pompe  a  vapeur. 
Cylindre  (m.)  de   la   pompe  a 

vapeur. 
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Steam-pump-delivery-pipe  (s.) 

Steam-power  (s.) 
Steam-regulator  (s.) 
Steam-rivetter  (s.) 

Steam-roller  (s.) 

Steam-room  (s.);  Steam-space 

(s.);  Steam-dome  (s.) 

Steam  rose  (s.) 
Steam-serpentine  (s.) 
Steam-ship  (s.);  Steamer  (s.) 

Steam-supply-valve  (s.) 

Steam-turbine  (s.) 
Steam-valve  (s.) 

(Admission). 

Steam-way  (s.) 

Steam-whistle  (s.) 
Steam-working  (s.) 
Steamer  (s.) 


—  (Paddle-wheel). 

—  (Screw). 

Stearic  acid  (s.) 
Steatite  (s.) 

Steel  (s.) 

—  (Basic). 

—  (Bessemer). 

—  (Blistered). 

—  (Brescian). 

—  (Cast). 

—  (Cemented). 

—  (Crucible  cast);  Skillet  cast- 
steel  (s.) 

—  (Hardened). 

—  (Homogeneous). 

—  (Magnet). 

—  (Natural);  Furnace-steel  (s.) 

—  CNot  blistered). 

—  (Open-hearth). 

—  (Puddled). 

—  (Raw);  Crude  steel  (s.) 


Tubo  (in.)  premente  della  pom 
pa  a  vapore. 

Forza  (f.)  a  vapore. 

Regolatore  (m.)  del  vapore. 

Macchina  (f.)  a  vapore  per  ri 
badire. 

Spianatrice  (f.)  stradale  a  va- 
pore. 

Serbatoio(m.)del  vapore  d'um 
caldaia ;  Spazio  (in.)  del  va 
pore. 

Spruzzatoio  (m.)  a  vapore. 

Serpentine  (m.)  a  vapore. 

Vapore  (m.);  Piroscafo  (in.) 
Bastimento  (m.)  a  vapore. 

Valvola  (f.)  di  presa  del  va- 
pore. 

Turbina  (f.)  a  vapore. 

Valvola  (f.)  del  vapore. 

Valvola  (f.)  d'  introduzione  L 
di  ammissione  del  vapore. 

Canale(m.)d'introduzione  del 
vapore. 

Fischietto  (in.)  a  vapore. 

Esercizio  (m.)  a  vapore. 

Bastimento  (m.)  a  vapore;  Na- 
ve ( f.)  a  vapore ;  Vapore  (m.): 
Piroscafo  (m.) 

Vapore  (m.)  a  ruote;  Pirosca- 
fo (m.)  a  ruote. 

Vapore  (m.)  a  elice ;  Pirosca- 
fo (m.)  a  elice. 

Acido  (m.)  stearico. 

Steatite  (f.) 

Acciaio  (m.) 
Acciaio  (m.)  Thomas. 


Acciaio 
Acciaio 
Acciaio 


m.)  Bessemer, 
m.)  vescicolare. 
m.)  di  Brescia. 


Acciato  (m.)  fuso. 

Acciaio  (m.)  di  cementazione. 

Acciaio  (m.)  fuso  al  crogiuolo. 

Acciaio  (in.)  temprato. 
Acciaio  (m.)  omogeneo. 
Acciaio  (m.)  per  map-neti. 
Acciaio  (m.)  naturale. 

Acciaio  (m.)  senza  bolle. 
Acciaio  (m.)  Siemens-Martin. 
Acciaio  (m.)  puddellato. 
Acciaio  (m.)  crudo. 
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)ampfpumpendruckrohr  (n.) 

JHunpfbetrieh  (in.) 
Bampfregulator  (m.) 
Dampfnietinaschme  (f.) 

Dampfstrassenwalze  (f.) 

Dainpfraum  (m.);  Kesseldumpf 
hauhe  (f.) 

)ampfl  (Pause  (f.) 
Jampfschlange  (f.) 
Danipfer  (m.);  Dampfschin"  (n.) 

Dainpfzulassventil  (n.) 

Dutnpftupbine  (f.) 
Dampfvenlil  (n.);  Dampfklap- 

pe  (f.) 
Dampfeintrittventil  (n.) 

Dampfkarial  (in.);   Darapfweg 

(ni.) 

Darnpfpfeife  (f.) 
Dampfbetrieb  (in.) 
DampfschifrOi.);  Dampfer  (m.) 

Raddampfer  (in.) 
Schraubendampfer  (m.) 

Stearinsaure  (f.) 

Stentit  an.);  Speckstein  (m.); 

Scliinierstein  (m.) 
Stall  1  (in.) 
rhomasstahl  an.) 
Bessemerstahl  (m.) 
}lasenstahl  (in.) 
irescianischer  Slahl  (rn.) 
Gussstahl  (m.);  Flussstahl  (m.) 
Ceinentstahl  (in.) 
riegelgussstahl  <m.) 

Geharteter  Stahl  (m.) 
Flussstahl  (m.) 
Magnetstabl  (in.) 
Schmelzstahl  (m.) ;  Herdfrisch- 

stnhl  (m.) 

Blasenloser  Stahl  (m.) 
Sieinens-Martinstahl  (m.) 
Puddelstahl  (m.) 
'Rohstahl  (m.) 


Tuyau  (in.)  de  refoulement  de 
la  pompe  a  vapeur. 

Force  (f.)  de  vapeur. 

Regulateur  (m.)  a  vapeur. 

Riveuse(f.)a  vapeur;  Machine 
(f.)  a  river. 

Rouleau  (m.)  a  vapeur;  Ecra- 
seur  (m.)  a  vapeur. 

Reservoir  (m.)  de  vapeur;  Do- 
me (m.)  de  prise  de  vapeur. 

Grepine  (f.)  a  vapeur. 
Serpentin  (m.)  a  vapeur. 
Vapeur  (m.) ;  Bailment  (m.)  a 

vapeur. 
Soupape  (f.)  de  prise  de  vapeur. 

Turbine  (f.)  a  vapeur. 
Soupape  (f.)  a  vapeur. 

Soupape  (f.)  d'introduction  de 
la  vapeur. 

Canal  (m.)  d'admission  de  la 
vapeur. 

Sifflet  (m.)  a  vapeur. 

Exploitation  (f.)  a  vapeur. 

Vapeur  (m.);  Bateau  (m.)  a  va- 
peur. 

Vapeur  (m.)  a  roues. 
Vupeur  (m.)  a  belice. 

Acide  (m.)  stearique. 
Steatite  (f.) 

Acier  (m.) 

Acier  (m.)  Thomas. 

Acier  (m.)  Bessemer. 

Acier  (in.)  boursoufle. 

Acier  (m.)  de  Brescia. 

Acier  (m.)  fondu. 

Acier  (m.)  cemente. 

Acier  (m.)  fondu  au  creuset. 

Acier  (m.)  treinpe. 
Acier  (m.)  homogene. 
Acier  (m.)  pour  aimants. 
Acier  (m.)  de  forge  ;  Acier  (m.) 

naturel. 

Acier  (m.)  sans  ampoules. 
Acier  (m.)  Siemens-Martin. 
Acier  (m.)  puddle. 
Acier  (in.)  brut. 
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(Round)  iron  (s.) 

—  (Silver). 
-  (Soft). 

—  (Weld). 

—  (Wootz). 

—  (to  Draw  (v.)  out). 

—  (to  Harden  (v.)  the). 

to  Steel  (v.) 
Steel-casting  (s.) 
Steel-plate  (s.) 
Steel-puddling  (s.) 
Steel-rail  (s.) 
Steel-spring  (s.) 
Steel-wedge  (s.) 
Steel-wire  (s.) 
Steeping  (s.) 
Steering-macfcine  (s.)  (Electr.) 

Step-back-relay  (s.) 

Step-bearing  (s.);    Step-brass 
(s.)  (Mach.) 

Step-down-transformer  (s.) 
Step -grate  (s.) 
Step-pulley  (s.) 

Step-up-transformer  (s.) 
Stephenson's  link-motion  (s. ) 

(Steam. -eng.) 
Stereo  (s.) 

Stereometry  (s.) 
Stereoscope  (s.) 
Stereoscopic  (adj.) 
Stereotyping  (s.) 
Sterilisation  (s.)  (Electric), 
to  Sterilise  (v.) 
Sterling  varnish  (s.) 

Stoker  (s.) 
Stoking  (s.)  (Hand). 

—  (Mechanical). 

Stone  (s.) 

—  (Building). 

—  (Free). 

—  (Lithographic). 

—  (Magnet). 
Stone-drill  (s.) 


Acciaio  (m.)  cilindrico. 
Acciaio  (m.)  argentifero. 
Acciaio  (m.)  dolce. 
Acciaio  (m.)fucinato  o  saldal 
Acciaio  (m.)  Wootz. 
Tirare  1'acciaio  in  verghe. 

Temperare  1'acciaio. 

Acciaiare. 

Getto  (m.)  d'acciaio. 
Piastra  (f.)  d'acciaio. 
Puddellatura  (f.)  dell'acciau 
Guida  (f.)  d'acciaio. 
Molla  (f.)  d'acciaio. 
Chiavetta  (f.)  d'acciaio. 
Filo  (m.)  di  acciaio. 
Macerazione  (f.) 
Timone  (m.)  elettrico. 

Relay  (m.)  o  soccorritore  (n 

di  richiamo. 
Boccola  (f.);  Bossolo  (m.);  Bro 

zina(f.);  Ralla  (f.) 

Trasformatore  (m.)  di  riduzi 

ne. 
Graticola  (f.)  a   gradini ;  Gr 

glia  (f.)  a  gradini. 
Cono  (m.)  di  puleggie. 

Trasformatore  (m.)  elevator 
Distribuzione  (f.)  a   glifo   o 

coulisse. 
Lastra  (f.)  stereotipa. 

Stereometria  (f.) 
Stereoscopic  (m.) 
Stereoscqpico. 
Stereotipia  (f.) 
Sterilizzazione  (f.)  elettrica. 
Sterilizzare. 
Vernice  (f.)  sterling. 

Fuochista  (m.) 

Focolare  (m.)  caricato  a  mam 

Focolare  (m.)  meccanico  o  ai 

tomatico. 
Pietra  (f.) 

Pietra  (f.)  da  costruzionc. 
Pietra  (f.)  da  taglio. 
Pietra  (f.)  litografica. 
Pietra  (f.)  rnagnetica. 
Trapano  (m.)  per  muri. 


German 


—  829 


French 


lundstahl  (m.) 

Silberstahl  (m.) 

Weicher  Stolil  (m.) 

iSchweissstahl  (m.) 

Vootzstahl  (m.) 

Stahl  (m.)  schienen;  den  Stalil 

platten. 
jtahl  (m.)  hiirten ;  den  Stahl 

abbrennen. 

tiihlen  ;  Verstahlen. 

tahlguss  (in.) 

tahlphitte  (f.) 

tahlpuddeln  (n.) 

talhschiene  (f.) 

tahlfeder  (f.) 

tahlkeil  (m.) 

tahldraht  (m.) 

otten  (n.);  Rosten  (n.) 

lektrische  Steuermaschine  (f) 

liickstellrelais  (m.) 

ichse  (f.) ;  Spur  (f.) ;  Pfanne 
(f.);Lagerschale(f.);  Spurla- 
ger  (n.);  Spurplatte  (f.) 
leduciertransformator  (m.) 

ltufenrost(m.);Treppenrost(m) 
itufenscheibe  (f.) 

Lufwartslransformator  (m.) 
jtephenson'sche  Coulissen- 
steuerung  (f.) 
sreotypplatte  (f.) 

jreometrie  (f.) 
jreoskop  (n.) 
tereoskopisch. 
tereotypie  (f.) 
lektrische  Sterilisation  (f.) 
terilisieren. 

Berlin g-Firnis  (m.) ;  Sterling- 
Lack  (m.) 

[esselheizer  (m.) 

fandfeuerung  (f.) 

Jechanische  Feuerung  (f.) 

(tein  (m.) 
taustein  (m.) 
[austein  (m.) 

.ithographischer  Stein  (m.) 
lagnetstein  (m.) 
Haiierbohrer  (m.) 


Acier  (m.)  rond  tire. 
Acier  (m.)  d'argent. 
Acier  (in.)  doux. 
Acier  (m.)  soude. 
Acier  (m.)  Wootz. 
Etirer  1'acier  en  barres. 

Tremprer  1'acier;   Donner  la 

trempe  a  1'acier. 
Acerer ;  Acierer. 
Fonte  (f.)  d'acier. 
Plaque  (r.)  d'acier. 
Puddlage  (m.)  de  1'acier. 
Rail  (m.)  en  acier. 
Ressort  (m.)  d'acier. 
Clef  (f.)  en  acier. 
Fil  (m.)  d'acier. 
Rouissage  (m.) 
Machine  (f.)  de  gouvernail  e- 

lectrique. 
Relais  (m.)  de  rappel. 

Cra  paudine  (f.);  Boite  (f.);  Douil- 
le  (f.);  Goussinet  (m.) 

Transformateur-reducteur  (m) 

Grille  (f.)  etagee ;  Grille  (f.)  a 

gradins. 
Poulie  (f.)  etagee;  Cone  (m.)  e- 

tage. 

Transformateur-elevateur  (m. ) 
Distribution  (f.)  a  coulisse. 

Stereo  (m.) ;   Plaque  (f.)   ste- 

reotypique. 
Stereometrie  (f.) 
Stereoscope  (m.) 
Stereoscopique. 
Stereotypie  (f.) 
Sterilisation  (f.)  electrique. 
Steriliser. 
Vernis  (m.)  sterling. 

Chauffeur  (m.) 

Foyer  (m.)  charge  a  la  main. 

Foyer  (m.)  mecanique  ou  auto- 

matique. 
Pierre  (f.) 

Pierre  (f.)  de  construction. 
Pierre  (f.)  de  taille. 
Pierre  (f.)  lithographique. 
Pierre  (f.)  d'aimant. 
Tamponnoir  (m.) 


STO 


English 


—  830  - 


Italian 


Stone-foundation  (s.) 
to  Stop  (v.)  (Techn.) 

—  the  engine. 
Storage  (s.)  (Electr.) 

—  of  electricity. 

Storage-battery  (s.) 
Storage-capacity  (s.) 

Store-timber  (s.) 

Story-grate  (s.) 

Stove  (s.);  Furnace  (s.);  Kiln  (s.) 

-  (Drying);  Drying-kiln  (s.) 

—  (Electric). 

—  (Melting). 
Straightening  (s.)  of  the  rails. 

—  of  the  wire. 

Strain  (s.);  Straining  (s.) 

-  (Bending). 

—  (Compressing). 


—  (Extension). 

—  (Shearing), 

—  (Stretching). 

—  (Twisting). 
Straining-strap  (s.) 
Strand  (s.) 

—  (Copper). 

—  (Double). 

—  (Wire). 

to  Strand  (v.) 
Stranding  (s.) 
Stranding-machine  (s.) 

—  (Simple). 

—  (Tandem). 

—  (Vertical). 

—  (Wire). 


Fondazione  (f.)  in  pietrame. 
Arrestare  un  movimento. 

Fermare  la  macchina. 
Immagazzinairgio  (m.) 
Immagazzinaergio  (m.)  d'elet 

tricita. 

Batteria  (f.)  d'accurnulatori. 
Capacita  (f.)  di  un  accumula 

tore. 
I.egnarne  (m.)  da  costruzion€ 

Griglia  (f.)  a  piani ;  Graticoh 

(f.)  a  piani. 
Forno  (m.);  Fornace  (f.);  Foco 

laio  (m.);  Focolare  (m.);  For 

nello  (m.) 
Forno  (m.)  di  essicazione. 

Stufa  (f.)  elettrica. 
Forno  (m.)  di  fusione. 
Raddrizzamento  (m.)  delle  ro 

taie. 

Stiramento  (m.)  del  fllo. 
Sforzo  (m.) ;  Cimentazione  (f. 

Sforzo  (m.)  di  flessione. 

Sforzo  (m.)  di  compressione 
Cimentazione  (f.)  alia  com- 
pressione. 

Cimentazione  (f.)  alia  trazione 
Sforzo  (m.)  di  cesoiamento. 

Cimentazione  (f.)  alia  trazione. 
Cimentazione  (f.)  alia  torsione, 
Staffa  (f.)  di  flssazione. 
Trefolo  (m.);  Treccia  (f.) 
Treccia  (f.)  di  rame. 
Treccio  (f.)  doppia. 
Treccia  (f.)  di  fili. 
Trecciare. 
Intrecciare  i  flli. 
Macchina  (f.)  per  fare  treccie. 

Macchina  (f.)  per  fare  treccie 
semplici. 

Macchina  (f.)  per  fare  treccie 
doppie. 

Macchina  (f.)  verticale  per  fa- 
re treccie. 

Macchina  (f.)  per  fare  treccie 
di  fili. 
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Steinfundament  (n.) 
Anhalten. 

Die  Maschine  ahstellen. 
Aufspeicherung  (f.) 
Aufspeicherung  (f.)  der  Elek- 

tricitat. 

Akkumulatorenbatterie  (f.) 
Kapazitut  (f.)  eines  Akkumu- 

lators. 
Bauholz  (n.);  Nutzholz  (n.) 

Etagenrost  (m.) 

Ofen  (m.);    Brennofen   (m.); 
Feuerung  (f.) 

Trockenofen  (m.);  Abwarm- 

ofen  (m.) 

Elektrischer  Ofen  (m.) 
Sclimelzherd  (m) 
Richten  (n.)  der  Schienen. 

Recken  (n.)  des  Drahtes. 
Beanspruchung  (f.);  Belastung 

,f.);  Spannung  (f.) 
Biegungsbelastung  (f.) 

Druckbeanspruchung  (f.); 
Druckbelastung  (f.) 

Zu 

Sc 

spannung  (f.) 
Zugbeanspruchung  (f.) 
Torsionsbeanspruchung  (f.) 
Ziehband  (n.) 
Lltze  (f.) 
Kupferlitze  (f.) 
Doppellitze  (f.) 
Drahtlitze  (f.) 
Verlitzen. 
Verlitzung  (f.) 
Verlitzmaschine  (f.) 

Einfache  Verlitzmaschine  (f.) 
randemverlitzmaschine  (f.) 
Vertikale  Verlitzmaschine  (f.) 
Drahtverlitzmaschine  (f.) 


gbeanspruchung  (f.) 
heerspannung  (f );  Abscheer- 


Fondation  (f.)  en  moellons. 
Stopper;  Arreter  un   mouve- 

ment. 

Stopper;  Arreter  la  machine. 
Emmagasinage  (m.) 
Emmagasinage  (m.)  d'e'lectri- 

cite. 

Batterie  (f.)  d'accumulateurs. 
Capacite  (f.)  d'un   accumula- 

teur. 
Bois  (m.)  de  construction ;  Bois 

(m.)  de  chantier. 
Grille  (f.)  eta  gee. 

Fourneau  (m.);  Four  (m.);  Fo- 
yer (m.) 

Fourneau  (m.)  a  secher. 

Poele  (m.)  electrique. 
Four  (m.)  de  fusion. 
Dressement  (m.)  des  rails. 

Rectification  (f )  du  fll. 
Effort  (m.) ;  Travail  (m.) 

Effort  (m.)  de  flexion  ;  Charge 

(f.)  de  flexion. 
Effort  (m.)  de  compression. 


Travail  (m.)  d'extension. 
Effort  (m.)  de  cisaillement. 

Travail  (m.)  d'extension. 

Travail  (m.)  de  torsion. 

Bride  (f.)  de  fixation. 

Toron  (m  ) 

Toron  (m.)  de  cuivre. 

Toron  (m.)  double. 

Toron  (m.)  metallique. 

Toronner. 

Toronnage  (m.) 

Toronneuse  (f);  Machine  (f.)  i\ 

toronner. 
Toronneuse  (f.)  simple. 

Toronneuse  (f.)  tandem. 
Toronneuse  (f.)  verticale. 

Toronneuse  (f.)  a  fils  metalli- 
ques. 
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Strap  (s.)  (Techn.) 

Strap  (s.);  Leather-belt  (s.) 

—  (Double). 

—  (Endless). 

—  (Engagingand  disengaging). 

-  (Hemp). 

—  (Leather). 

Stray  (s.);  Leakage  (s.) 
Stray-field  <s.) 
Stray-flux  (s.) 
Stray-induction  (s.) 

Stray-lines  (s.  pi.) 
Stray-reactance  (s.) 
Stray-voltage  (s.) 
Strayless  (adj.) 
Street-railway  (s.);  Tramway 

(s.) 
Strength  (s.)  of  compression. 

—  of  extension. 

—  of  flexure. 

—  of  materials. 

-  of  shearing. 


—  of  torsion. 
Strengthening  (s.) 
Stress  (s.) 

—  (Bending). 

—  (Breaking). 

—  (Buckling). 

—  (Compressive). 
-  (Electric). 

—  (Shearing). 

—  (Tensile). 

—  (Torsional). 
Striae  (s.  pi.)  (Electr.) 

Striate  (sadj.);  Striated  (adj.) 

(Miner.) 
Stroke  (s.)  (Mach.) 

—  of  a  crane. 


Briglia  (f.);  Staffa(f.):  Traver- 
sa (f.) 

Cinghia  (f.) ;  Balteo  (m.) 

Cinghia  (f.)  doppia. 

Cinghia  (f.)  senza  flne;Cinffhia 
(f.) 

Cinghia  (f.)  d'imbracamento. 

Cinghia  (f.)  di  canapa. 

Ginghia  (f.)  di  cuoio. 

Dispersione  (f.) 

Campo  (m.)  di  dispersione. 

Flusso  (m.)  di  dispersione. 

Induzione  (f.)  per  effetto  della 
dispersione. 

Linee  (f.  pi.)  di  dispersione. 

Reattanza  (f.)  di  dispersione. 

Tensione  (f.)  di  dispersione. 

Senza  dispersione. 

Tramway  (m.);  Tram  (m.);  Tra  ni- 
val (m.) 

Resistenza  (f.)  alia  compres- 
sions. 

Resistenza  (f.)  alia  trazione. 

Resistenza  (f.)  alia  flessiqne. 

Resistenza  Cf.)  dei  material!. 

Resistenza  (f.)  al  cesoiamento; 
Resistenza  (f.)  alia  recisione. 

Resistenza  (f.)  alia  torsione. 

Rinforzo  Cm.)  \ 

Sforzo  (m.) ;  Sollecitazione  (f.) 

Coefflciente  (m.)  di  Sollecita- 
mento alia  flessione. 

Sollecitamento  (ra.)  alia  flessio- 
ne assiale  per  compressione. 

Flessione  (f.)  assiale  unitaria 
per  cornpressione. 

Sforzo  (m.)  di  pressione. 

Sollecitazione  (f.)  elettricn. 

Forza  (f.)  tagliante  unitaria. 

Sollecitamento  (m.)  alia  tra- 
zione. 

Sollecitamento  Cm.)  alia  tor- 
sione. 

Strati  (m.  pi.);  Striscie  (f.  pi.) 

Striato. 

Corsa  (f.) ;  Marcia  (f.) ;  Anda- 

mento  (m.);  Colpo  (m.) 
Altezza  (f.)  della  gru. 
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Biigel  (m.) 

Riemen  (m.);  Treibriemen  (m.) 
Doppelter  Riemen  (m.; 
Laufriemen  (m.) ;  Riemen  (m.) 

ohne  Ende. 

Ein-imd  Ausriickriemen  (m.) 
Hanfgurt  (n.);  Hanfriemen  (m.) 

Lederriemen  (m.) 
Streuung  (f.) 
Streufeld  (n.) 
Streufluss  (m.) 
Streuinduktion  (f.) 

Streulinien  (f.  pi.) 
Streureaktanz  (f.) 
Streuspannung  (f.) 
Streuungslos. 
Strassenbahn   (f.):  Trambahn 

(f.) 
Druckwiderstand  (m.);  Druck- 

festigkeit  (f.) 
Zugfestigkeit  (f.) 
Biegungsfestigkeit  (f.) 
Festigkeit  (f.)  der  Materialien. 
Abscherungsfestigkeit  (f.);  Wi- 

derstand  (m.)  gegen  Absche- 

ren. 

Drehungswiderstand  (m.) 
Verstarkung  (f.) 
Beanspruchung  (f.) 
Biegespannung  (f.) 

Knickbeanspruchung  (f.) 
Knickspannung  (f.) 

*Druckbeanspruchung  (f.) 
Elektrische  Beanspruchung  (f) 
Schubspannung  (f.) 
Zugbeanspruchung  (f.) 

Drehbeanspruchung  (f.) 

Schichten  (f.  pi.);  Schichtungen 

(f.  pi.);  streifen  (m.  pi.) 
Gestreift. 

Hub  (m.)  ;  Hubhohe  (f.) ;  Weg 

(m.) 
Hubhohe  (f.)  eines  Krahnes. 


WEBBER. 


Bride  (f.) ;  Traverse  (f.) 

Gourroie  (f.) 
Courroie  (f.)  double. 
Gourroie  (f.)  sans  fln. 

Courroie  (f.)  d'embrayage. 
Courroie  (f.)  de  chanvre  ;  San- 

gle  (f.)  de  chanvre. 
Courroie  (f.)  en  cuivre. 
Dispersion  (f.) 
Champ  (m.)  de  dispersion. 
Flux  (m.)  de  dispersion. 
Induction  (f.)  par  dispersion. 

Lignes  (f.  pi.)  de  dispersion. 
Reactance  (f.)  de  dispersion. 
Tension  (f.)  de  dispersion. 
Sans  dispersion. 
Tramway  (m.) 

Resistance  (f.)  de  compression. 

Resistance  (f.)  de  traction. 
Resistance  (f.)  de  flexion. 
Sesistance  (f.)  des  materiaux. 
Sesistance  (f.)  au  cisaillement. 


Sesistance  (f.)  n  la  torsion. 
Senforcement  (f.) 
Effort  (m.) 
Tension  (f.)  de  flexion. 

Effort  (m.)  de  flexion  axiale 

par  compression. 
Flexion  (f.)  axiale  unitaire  par 

compression. 

Effort  (m.)  de  compression. 
Effort  (m.)  electrique. 
Tension  (f.)  de  cisaillement. 
Effort  (m.)  de  traction. 

Effort  (m.)  de  torsion. 

Couche  (f.) 

Strie. 

Coup  (m.);  Course  (f.);  Levee  (f.); 

Volee  (f.) 
Levee  (f.)  d'une  grue. 


STR 


English 


-  834  - 


Italian 


Stroke  (s.)  of  the  piston;  Pi- 
ston's-travel  (s.);  Length  (s.) 
of  the  stroke. 

—  of  the  ram. 

—  of  the  slide-valve;  Slide-val- 
ve-travel (s.) 

—  of  the  stamper. 

—  (Back). 

—  (Change  (s.)  of). 

—  (Down)  of  the  piston. 

-  (File). 

—  (Fore). 

—  (Forward). 

-  (Length  (s.)  of  a). 

—  (Up)  of  the  piston. 

—  (Up -and   down);  Complete 
stroke  (s.) 

Strokes  (Number  (s.)  of). 

Strontian  (s.) 
Strontium  (s.) 
Structural  iron  (s.) 
Stucco  (s.) 
Stuffing-box  (s.) 


of  the  piston. 

with  bush-screw  for  pres- 
sing downward  the  packing. 

with  cover  screwed  down 

upon  the  glands. 

with  lantern. 

with  self-lubricating  pac- 
king. 

(Cylinder). 

(Gland  (s.)  of  a);  Rod-col- 
lar (s.) 

(Packing  (s.)  of). 

(Piston-rod). 


Colpo  (in.)  di  stantuffo';  Corsa 
dello  stantulTo. 

Colpo  (m.)  di  ariete. 

Corsa  (f.)  del  cassetto  di  di- 
strlbuzione. 

Colpo  (m.)  di  pestello  d'un  mo- 
lino. 

Colpo  (m.)  indietro  d'uno  stan- 
tuffo. 

Inversione  (f.)  della  corsa. 

Corsa  (f.)  discendente  dello 
stantuffo ;  Discesa  (f.) 

Colpo  (m.)  di  lima. 

Colpo  (m.)  in  avanti  dello  stan- 
tuffo. 

Corsa  (f.)  diretta  dello  stan- 
tuffo. 

Lunghezza  (f.)  della  corsa  dello 
stantuffo. 

Corsa  (f.)  d'alzata  dello  stan- 
tuffo; Alzata  (f.) 

Corsa  (f.)  doppia. 

Numero  (m.)  dei  colpi  dello 
stantuffo. 

Stronziana  (f.) 

Stronzio  (m.) 

Ferro  (m.)  profilato. 

Stucco  (m.) 

Scatola  (f.)  a  stoppa;  Premi- 
stoppa  (m.)  ;  Premibaderne 
(m.) ;  Bossolo  (m.)  a  stoppa  ; 
Chiusura  (f.)  a  stoppa. 

Prernistoppa  (m.)  dello  stan- 
tuffo. 

Premistoppa  (m.)  a  controcol- 
lare. 

Premistoppa  (m.)  con  collare 
a  vite 

Premistoppa  (m.)  a  lanterna. 

Premistoppa  (m.)  a  lubriflca- 

zione  automatica. 
Premistoppa  (m.)  del  ciiindro. 
Coperchio  (m.)  o  collare  (m.) 

dell'asta  dello  stantuffo. 

Guarnitura  (f.)  del  premistop- 

pa. 
Premistoppa    (m.)   delle    aste 

degli  stantuffl. 
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Hub  (m  };  Kolbenlmb  (m.);  Spiel 
(n.);  Weg  (m.)  des  Kolbens; 
Hubhohe  (f.) 

Soli  lag  (m.)  des  Rammklotzes. 

Schieberhub  (m.);  Schieber- 
.  weg;  (m.) 

Stoss  <m.)  der  Stampfe. 

Hub  (m.)  riickwarts. 

Hubwechsel  (m.) 
Kolbenniedergang  (m.) 

Feilenstrich  (  m. ) ;  Feilenzug 

(in.) 
Hub  (m.)  vorwarts. 

Vorwartsgang   (m.)  des  Kol- 
bens ;  Huh  (m.)  vorwarts. 
Hublange  (f.) 

Kolbenaufgang  (m.) 
Doppelhub  (m.) 
Hubzahl  (f.) 

Strontian  (m.) 

Strontium  (n.) 

Proflleisen  (n.) ;  Formeisen  (n). 

Stuck  (in.);  Gipsstuck  (m.) 

Stopfbuchse  (f). 


kolbenstopfbiichse  (f ) 

Stopfbuchse    (f.)   mit    Gegen- 

|   brille. 

Stopfbuchse  (f.)   mit  Schrau- 

benbrille. 
Stopfbuchse  (f.)  mit  Mittelfut- 

ter. 
Stopfbuchse  (f.)  mit  selbstch- 

mierender  Packung. 
Gylinderstopfbiichse  (f.) 
Stopfbiichsendeckel  (m.) 

Stopfbuchse ndeckel  (m.) 

'Stopfbuchse   (f.)  der   Kolben- 
stange. 


Coup  (m.)  du  piston ;  Course 
(f.)  du  piston. 

Coup  (m.)  de  mouton. 
Course  (f.)  du  tiroir. 

Coup  (m.)  de  pilon. 

Coup  (m.)  d'arriere  du  piston. 

Changement  (m.)  de  course. 
Course  (f.)  descendonte  du  pi- 
ston. 
Coup  (m.)  de  lime. 

Coup  (m.)  d'avance  du  piston. 
Course  (f.)  d'avance  du  piston. 
Jeu  (m.)  du  piston. 

Course  (f.)  ascensionnelle  du 

piston. 
Course  (f.)  double. 

Nombre  (m.)  des  coups  de  pi- 
ston. 

Strontiane  (f.) 

Strontium  (m.) 

Per  (m.)  profile. 

Stuc  (m.) 

Stuffing-box  (m);  Boite  (f.)  a 
garniture;  Boite  (f.)  a  etoupe. 

• 
Presse-etoupe  (m.)du  piston. 

Presse-etoupe  (m.)  a  contre- 

chapeau. 
Presse-etoupe  (m.)  a  chapeau 

en  ecrou. 
Presse-etoupe  (m.)  n  lanterne. 

Presse-etoupe  (m.)  a  garniture 

auto-lubriflante. 
Presse-etoupe  (m)  du  cylindre. 
Collet  (m.)  de  la  tige  du  piston; 

Couronne    (f.)   du    presse-e- 

toupe. 
Garniture  (f.)  du  presse-etou- 

pe. 
Presse-etoupe  (m.)  des  tiges  du 

grand  piston. 


STY 


English 


Italian 


Style  (s.);  Style  (s.)  of  archi- 
tecture. 

—  (Arabian). 

—  (Byzantine). 
-  (Gothic). 

—  (Morish);  Moorish  style  (s.) 

—  (Pointed). 

—  (Revival). 

—  (Roman). 
Stylus  (s.) 

—  (Recording). 

S.  U.  (Symbol  for  «  Siemens 

Unit »). 

to  Sublimate  (v.) 
Sublimate  (s.) 

—  (Corrosive). 
Sublimation  (s.) 

Submarine  (adj.) 

—  telegraph  (s.) 

—  cable  (s.) 
Subnormal  (s.)  (Geom.) 
Subscriber  (s.)  (Telephone). 
Subscriber's-line  (s.) 

Subscriber 's-station  (s.) 

Subsoil  (s) ;  Underground  (s.) 
Substance  (s.) 

—  (Diamagnetic). 

—  (Dielectric). 

I 

—  (Explosive). 

—  (Horn). 

—  (Imponderable). 

—  (Insulating). 

—  (Ponderable). 
Substation  (s.) 
Substitution  (s.)  (Techn.) 
Subtangent  (s.) 
Subterranean  (adj.) 
Subtilisation  (s.);   Volatilisa- 
tion (s  ) 

to  Subtilise  (v.) ;  to  Volatilise 

(v.) 
Suburban-telephone-traffic  (s.) 

Subway  (s.) 


Stile  (m.);  Stile  (m.)  architet- 

tonico. 

Stile  (m.)  arabico 
Stile  (m.)  bizantino. 
Stile  (m.)  gotico. 
Stile  (m.)  moresco. 
Stile  (m.)  ogivale. 
Stile  (m )  del  rinascimento. 
Stile  (in.)  romano. 
Penna  (f.) 
Stile  (m.);  Penna  (f.) 

U.  S. ;  Unita  (f.)  Siemens. 

Sublimare. 
Sublimato  (m.) 
Sublimate  (m.)  corrosive. 
Sublimazione  (f.) 

Sottomarino. 

Telegrafo  (m.)  sottomarino. 
Cavo  (m.)  sottomarino. 
Sottonormale  (f.) 
Abbonato  (m.)  al  telefono. 
Linea  (f  )  di  collegamento  del- 

1'ufflcio. 
Posto  (m.)  telefonico  d'abbo- 

nato. 

Sottosuolo  (m.) 
Sostanza  (f.);  Materia  (f.) 

Sostanza  (f.)  diamagnetica. 
Sostanza  (f.)  dielettrica. 
Sostanza  (f.)  esplosiva. 

Sostanza  (f.)  cornea. 
Sostanza  (f.)  imponderabile. 
Sostanza  (f )  isolante  ;  Materio 

(f.)  isolante. 

Sostanza  (f.)  ponderabile. 
Sottostozione  (f.) 
Sostituzione  (f.) 
Sottotangente  (f.) 
Sotterraneo. 
Volatilizzazione  (f.) 

Volatilizzare. 

Servizio  (m.)   telefonico  sub- 

urbano. 
Linea  (f.)  sotterranea;  Galle- 

ria  (f.) ;  Tunnel  (m.) 
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Baustil  (m.) 

Arabischer  Stil  (in.) 
Byzantinischer  Stil  (m.) 
Gotischer  Stil  (m.) 
Maurischer  Stil  (m.) 
Spitzbogenstil  (in.) 
Renaissancestil  (m.) 
Romischer  Stil  (m.) 
Schreibfeder  (f.) 
Schreibfeder  (f.) ;  Registrier- 

feder  (f.) 
S.  E. ;  Siemenseinheit  (f.) 

Sublitnieren. 
Subliinat  (n.) 

euecksilbersublirnat  (n.) 
ublimation  (f.);  Sublirnirung 
(f.) 

Unterseeisch. 

Unterseeischer  Telegraph  (m.) 
Unterseeisches  Kabel  (n.) 
Subnormale  (f.) 
Fernsprechteilnehmer  (m.) 
Amtanschlussleitung  (f.) 

Teilnehmerstelle  (f.) 

Untergrund  (m.) 

Substanz  (f.) ;   Stoff  (m.) ;  -Ma- 

terie  (f.) 
Diamagnet  (m.);  Diamagneti- 

kum  (n  ) 
Dielektrikum   (n.)  ;    Dielectri- 

cum  (n). 
Sprengstoff  (m.);  Sprengkor- 

per  (in.) 

Ilornsubstanz  (f.) 
Un waft-bare  Sul>stanz  (f.) 
Isolirmaterial  (n.) 

Wagbare  Substanz  (f.) 
Unterstation  (f.) 
Substitution  (f.) 
Subtangente  (f.) 
Unterirdisch. 
Verfliichtigung  (f.) 

Verfliichtigen. 
Vororttelephonverkehr  (m.) 

Untergrundbahn  (f.);  Tiefweg 
(m.) 


Style  (m.) ;  Style  (m.)  archi- 

tectonique. 
Style  (m.>  arabe. 
Style  (m.)  byzantin. 
Style  (m.)  gothique. 
Style  (m.)  inoresque. 
Style  (m.)  ogival. 
Style  (m.)  de  la  renaissance. 
Style  (m.)  remain. 
Plume  (f.) 
Style  (m.);  Plume  (f.) 

U.  S.;  Unite  (f.)  Siemens. 

Sublimer. 
Sublime  (m.) 
Sublime  (m.)  corrosif. 
Sublimation  (f.) 

Sous-marin. 

Telegraphe  (m.)  sous-marin. 

Gable  (m.)  sous-marin. 

Sous-normale  (f.) 

Abonne  (m.)  au  telephone. 

Ligne  (f.)  de  raccordement  au 

bureau. 
Poste  (m.)  d'abonne. 

Sous-sol  (m.) 
Substance  (f.) 

Substance  (f.)  diamagnetique. 
Substance  (f.)  dielectrique. 
Substance  (f.)  explosive. 

Substance  (f.)  cornee. 

Substance  (f.)  imponderable. 

Substance  (f.)  isolante ;  Ma- 
tiere  (f.)  isolante. 

Substance  (f.)  ponderable. 

Centrale  (f.)  de  distribution. 

Substitution  (f.) 

Sous-tangente  (f.) 

Souterrain. 

Subtilisation  (f.);  Volatilisa- 
tion (f.) 

Subtiliser ;  Volatiliser. 

Traflc  (m.)  telephonique  sub- 

urbain. 
Tunnel  (m.) ;  Ligne  (.f)  souter- 

raine. 
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to  Suck  (v.) 
Sucking  (adj.) 
Sucking-injector  (s.) 

Sucking-port  (s.) 
Sucking- valve  (s.) 

Sucking  and  forcing-pump  (s.) 
Suction  apparatus  (s.) 

Suction-cock  (s.) 
Suction-filter  (s.) 
Suction-gas-plant  (s.) 

Suction-pipe  (s.) 
Suction-pump  (s.) 
Suction-transformer  (s.) 

Suction-valve  (s  ) 
Sulphate  (s.) 

—  of  aluminium;  Alumina-sul- 
phate (s.) 

—  of  ammonium  ;  Ammonium- 
sulphate  (s.) 

—  of  barium. 

—  of  calcium ;  Sulphate  (s.)  of 
lime. 

—  of  lead. 

—  of  manganese. 

—  of  nickel. 

—  of  potash;  Potassium-sulpha- 
te (s.) 

—  of  soda;    Sodium-sulphate 
(s.) 

—  of  zinc. 

Sulphide  (s.) ;  Sulphuret  (s.) 

—  of  antimony. 

-  of  lead. 

—  of  manganese. 

—  of  potassium. 

-  of  silver. 

—  of  S9dium. 

—  of  zinc. 
Sulphite  (s.) 

—  of  soda. 

Sulphurous  (adj.) 
Summation-curve  (s.) 


Aspirare. 

Aspirante. 

Iniettore  (m.)  aspirante. 

Apertura  (f.)  di  aspirazione. 

Aniniella  (f.)  del  mantice;  Val- 
vola  (f.)  d'aspirazione. 

Pompa  (f.)  aspirante  e  pre- 
rnente. 

Aspiratore  ( m.) ;  Ventilatore 
(m.)  aspirunte. 

Robinetto  (m.)  d'aspirazione. 

Filtro  (m.)  ad  aspirazione. 

Impianto  (m.)  a  gas  ad  aspi- 
razione. 

Tubo  (m.)  di  aspirazione. 

Pompa  (f.)  aspirante. 

Trasformatore  (m.)  collettore. 

Animella  (f.)  del  mantice;  Val- 

vola  (f.)  d'aspirazione. 
Solfato  (m.) 

Solfato  (m.)  d'alluminio  ;   Sol- 
fato (m.)  d'allumina. 
Solfato  (m.)  d'ammonio. 

Solfato  (m.)  di  bario. 
Solfato  (m.)  di  calcio. 

Solfato  (m.)  di  piombo. 
Solfato  (m.)  di  manganese. 
Solfato  (m.)  di  nichelio. 
Solfato  (m.)  di  potassio. 

Solfato  (m.)  di  sodio. 

Solfato  (m.)  di  zinco. 

Solfuro  (m.) 

Solfuro  (m.)  d'antimonio. 

Solfuro  (m.)  di  piombo. 
Solfuro  (m.)  di  manganese. 
Solfuro  (m.)  di  potassio. 
Solfuro  (m.)  d'argento. 
Solfuro  (m.)  di  sodio. 
Solfuro  (m.)  di  zinco. 
Solflto  (m.) 

Solflto  (m.)  di  sodio. 

Solforoso. 

Gurva  (f.)  di  addizione. 
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Saugen. 

Saugend  ;  Ansaugend. 

Saugende  Dampfstrahipumpe 

(f.) 

Saugoffnung  (f.)  einer  Pumpe. 
Saugklappe  (f.) 

Saug  und  Druckpumpe  (f.) 

Saugventilator  (m.) ;  Aspirator 

(m.) 

Saugliahn  (in.) 
Saugfllter  (n.) 
Suuggasanlage  (f.) 

Saugrohr  (n.);   Saugrohre  (f.) 
Saugpumpe  (f.) 
Saugtransformator  (m.) 

Saugklappe  (f.) 

Sulfat  (n.);  Schwefelsaures 
Salz  (n.) 

Alluminiumsulfat  (n.);  Schwe- 
felsaure  Thonerde  (f.) 

Ammonium-sulfat  (n.);  Schwe- 
felsaures Ammonium  (n.) 

Bariumsulfat  (n.) ;  Schwefel- 
saures Barium  (n.) 

Galciumsulfat  (n.) ;  Schwefel- 
saurer  Kalk  (m.) 

Bleisulfat  (n.) 

Mangansulfat  (n.) 

Nickelsulfat  (n.) 

Kaliumsulfat  (n.) 

Natriumsulfat  (n.);  Schwefel- 
saures Natron  (n.) 

Zinksulfat  (n.) 

Sulfur  (n.) 

Antimonsulfu r  (n.) ;  Schwefel- 
antimon  (n.) 

Scliwefelblei  (n.) 

Schwefelmangan  (n.) 

Schwefelkalium  (n.) 

Schwefelsilber  (n.) 

Schwefelnatrium  (n.) 

Schwefelzink  (n.) 

Sulflt  (n.);  Schwefligsaures 
Salz  (n.) 

Natriumsulflt  (n.)  Schweflig- 
saures Natron  (n.) 

Schwefelig;  Schweflig. 

Summationskurve  (f.) 


Aspirer. 

Aspirant. 

Injecteur  (m.)  aspirant. 

Orifice  (m.)  d'aspiration. 
Glapet  (m.)  d'aspiration. 

Pompe    (f.)   aspirante  et  fou- 

lante. 
Aspirateur  (m.)  ;   Ventilateur 

(m.)  aspirant. 
Bobinet  (m.)  d'aspiration. 
Filtre  (m.)  a  aspiration. 
Installation    (f.)    a    gazogene 

aspirant. 

Tuyau  (m.)  d'aspiration. 
Pompe  (f.)  aspirante. 
Transformateur  (m.)  pour  in- 

tensite  constante. 
Clapet  (m.)  d'aspiration. 

Sulfate  (m.) 
Sulfate  (m.)  d'alumine. 
Sulfate  (m.)  d'ammonium. 
Sulfate  (m.)  de  barium. 
Sulfate  (m.)  de  chaux. 

Sulfate   m.)  de  plomb. 
Sulfate   m.)  de  manganese. 
Sulfate  (m.)  de  nickel. 
Sulfate  (m.)  de  potasse. 

Sulfate  (m.)  de  soude. 

Sulfate  (m.)  de  zinc. 

Sulfure  (m.) 

Sulfure  (m.)  d'antimoine. 


Sulfure  (m.)  de  plomb. 
Sulfure  (m.)  de  manganese. 
Sulfure  (m.)  de  potassium. 
Sulfure  (m.)  d'argent. 
Sulfure  (m.j  de  sodium. 
Sulfure  (m.)  de  zinc. 
Sulflte  (m.) 

Sulflte  (in.)  de  soude. 

Sulfureux. 

Gourbe  (f.)  d'addition. 
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Summation  diagram  (s.) 
Superheating  (s.)  of  steam. 

—  of  the  boiler. 

— ;  Overheating  (s.) 

Superheating-apparatus  ( s. ) ; 

Superheater  (s.);  Overheater 

(s.) 
to  Superheat  (v.);  to  Overheat 

(S.) 

Superintendance  (s.)  (Works). 
Superintendant  (s.)  (Works). 

Supersaturation  (s.) 

—  (Magnetic). 

to  Supersaturate  (v.) 
Supply-meter  (s.) 

Supply-wires  (s.  pi.)  (Electr.) 
Support  (s.) 

—  of  the  governor ;  Throttle- 
support  (f.) 

—  of  the  grate ;  Fire-bar  bea- 
rer (s.) 

-  (Vault);  Vault-bearer  (s.). 
Surface  (s.) 

—  of  a  cylinder. 

—  of  contact. 

—  of  intensities. 

—  of  screw-propeller. 

—  of  the  relative  intensities. 

—  of  water;   Water-line  (s.); 
Level  (s.)  of  the  water. 

-  (Apparent). 

—  (Condensing). 

—  (Conic). 

—  (Conoidal). 

—  (Convex)  of  a  cone. 

—  (Convex)  of  a  pyramid. 


Diagramma  (m.)  di  addizione. 
Soprascaldamento  (m.)  del  va- 

pore. 
Soprascaldamento   (m.)   della 

caldaia. 
Soprascaldamento  (m.);  Sur- 

riscaldamento  (m.) 
Soprascaldatore;  Soprariscal- 

datore  (m.);   Surnscaldato- 

re  (m.) 
Soprascaldare;  Soprariscalda- 

re ;  Surriscaldare. 
Direzione  (f.) 
Direttore  (m.) ;  Direttore  (m.) 

d'esercizio. 
Soprasaturazione  (f.) 
Soprasaturazione  (f.)  magne- 

tica. 

Soprasaturare. 
Misuratore  (m.)  di  consumo  ; 

Contatore  (m.) 
Cavi  (m.  pi.)  d'alimentazione  ; 

Feeders  (m.  pi.) 
Sostegno  (m.) ;  Sopporto  (m.) ; 

Supporto  (m.);  Appoggio  (m.) 

Sostegno  (m.)  del  regolatore  ; 

Cavalletto(m)del  regolatore. 

Sostegno  (m.)  per  traversa  di 

fraticola  ;    Cavalletto    (m.) 
ella  griglia. 

Sostegno  (m.)  d'una  volta. 
Superflcie  (f.) ;  Area  (f.) 
Superflcie  (f.)  cilindrica  o  d'un 

cilindro. 

Superflcie  (f.)  di  contatto. 
Superflcie  (f.)  delle  intensita. 
Superficie  (f.)  dell'elica. 
Superflcie  (f.)  dell'lntensita  re- 

lativa. 
Superflcie  (f.)  dell'acqua;  Pelo 

(m.)  dell'acqua;  Livello  (m.) 

dell'acqua. 

Superflcie  (f.)  apparente. 
Superflcie  (f.)  di  condensazio- 

ne. 

Superflcie  (f.)  conica. 
Superficie  (f.)  conoide. 

Superflcie    (f.)    laterale    d'un 

cono. 
Superflcie  (f.)   laterale  d'una 

piramide. 
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Summationsdiagramm  (n.) 
Ueberhitzung  (f.)des  Darnpfes. 

Ueberhitzen  (n.)  des  Kessels; 

Ueberhilzung  (f.)  des  Kessels. 
Ueberhitzen  (n.);  Ueberhitzung 

(f.) 
Ueberhitzer  (m.);  Dampfuber- 

hitzer  (m.) 

Ueberhitzen  ;  Verbrennen. 

Ketriebsleitung  (t.) 
Betriebsleiter  (rn.) 

Uebersattigung  (f.) 
Magnetische    Uebersattigung 

(f.) 

Uebersattigen. 
Verbrauehmesser(rn.);  Ziihler 

(m.) 
Speiseleitungen  (f.  pi.) 

Stiitze  (f.);  Trager  (in.);  Halter 
(m.);  Lager  (n.);  Unterlage  (f.) 
Support  (m.);  Unterzug  (m.) 

Regulatorbock  (m.) 

Rostbalkentrager  (m.);  Rost- 
balken  (m.) ;  Rosttriiger  (m.) 

Gewolbetrager  (m.) 
Fliiche  (f.);  Oberflache  (f.) 
Cylinderflache  (f.) 

Beriihrungsflache  (f.) 
Intensitiitsflache  (f ) 
Schraubenflache  (f.) 
Relativeintensitatsflache  (f.) 

Wasserspiegel  (m.);   Wasser- 
stand  (rn.);  Wasserlinie  (f.) ; 
Oberflache  (f.)  des  Wassers. 
Scheinbare  Fliiche  (f.) 
Kondensationsftache  (f.) 

Kegelflache  (f.) 
Konoidflache   (f.)  ;   Konoidfla- 

che  (f.) 
Mantel  (m.)  eines  Kegels. 

Mantel  (m.)  einer  Pyramide. 


Diagram  (m.)  d'addition. 
Surchaull'e  (f.)  de  la  vapeur. 

Surchauffe  (f.)  de  la  chaudiere. 
Surchauffage  (in.) 

SurchaufTeur   (m.);    Appareil 
(m.)  de  surchautt'e. 

Surchaulf'er. 

Direction  (f.)  de  1'usine. 
Dirercteur  (m.)  de  1'usine. 

Sursaturation  (f.) 
Sursaturation  (f )  magnetique. 

Sursaturer;  Supersaturer. 
Compteur  (m.)  de  consomma- 

tion. 
Gonducteurs  (m.  pi.)  d'alimen- 

tation  ;  Feeders  (m.  pi.) 
Support  (m.) 


Support  (m.)  du  regulateur  on, 
du  moderateur. 

Support  (m.)  d'une  grille;  Che- 
valet  (m.)  d'une  grille. 

Support  (m.)  de  la  voute. 

Surface  (f.) 

Surface  (f.)  cylindrique. 

Surface  (f.)  de  contact. 

Surface  (f.)  des  intensites. 

Surface  (f.)  de  rhelice. 

Surface  (f.)  des  intensites  re- 
latives. 

Surface  (f.)  de  1'eau ;  Niveau 
(m.)  de  1'eau. 

Surface  (f.)  apparente. 
Surface  (f.)  de  condensation. 

Surface  (f.)  conique. 
Surface  (f.)  conoidale. 

Surface  (f.)  convexe  ou  late- 
rale  d'une  cone. 

Surface  (f.)  convexe  ou  late- 
rale  d'une  pyramide. 
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Surface  (s.)  (Curved). 

—  (Equipotential). 

—  (Grate);  Grate-area  (s.) 

—  (Heating). 

—  (Integral). 

—  (Lateral). 

—  (Open   grate);   Open  grate- 
area  (s.) 

—  (Photometrical). 

—  (Plane);  Plane  (s.) 

-  (Polar). 

—  (Flubbing). 

—  (Separating). 

—  (Total  beating). 

Surface-condenser  (s.)  (Macli.) 

Surinam-eel  (s.) 
Susceptibility  (s.)  (Electr.) 

—  (Magnetic). 
Suspension  (s.) 

—  (Astatic). 

—  (Bifllar). 

—  (Cardanic). 

—  (Centre  (s.)  of). 

-  (Counterfllar). 

—  (Knife-edge). 

-  (Pivot) 

-  (Point  (s)  of). 

—  (Top-bottom). 

—  (Torsion;. 

-  (Uniftlar). 
Suspension-device  (s.) 
Suspension-fibre  (s.) 
Suspension-gear  (s.) 
Suspension-hook  (s.) 
Suspension-insulator  (s.) 
Suspension-iron  (s.) 
Suspension-loop  (s.) 
Suspension-spring  <s.) 

S.    W.    G.    (Abbreviation    for 

«  Standard  Wire  Gauge  »). 
Swinging  (s.) ;  Oscillation  (s.) 
Swift  (s). 
Switch  (s.)  (Electr.) 


Superflcie  (f.)  curva. 

Superflcie  (f.)  di  livello. 
Superflcie   (f.)   di    graticola; 

Area  (f.)  della  graticola. 
Superflcie  (f.)di  riscaldainento. 
Superflcie  (f.)  integrale. 
Superflcie  (f.)  laterale. 
Area  (f.)  libera  della  graticola. 

Superflcie  (f.)  fptometrica. 
Superflcie  (f.)  piana;  Piano  (rn.) 

Superflcie  (f.)  polare. 
Superflcie  (f.)  di  attrito. 
Superflcie  (f.)  di  separazione. 
Superflcie  (f.)  totale  di  riscal- 

uamento. 
Condensatore  (m.)  a  superflcie. 

Ginnoto  (m.)  elettrico. 
Suscettivita  (f.) 
Suscettivita  (f.)  magnetica. 
Sospensione  (f.) 
Sospensione  (f.)  astatica. 
Sospensione  (f.)  bifllare. 

Sospensione  (f.)  cardanica. 
Centre  (in.)  di  Sospensione. 
Sospensione  (f.)  controfilare. 

Sospensione  (f.)  a  coltello. 
Sospensione  (f.)  a  punte. 
Punto  (rn.)  di  sospensione. 
Sospensione  (f.i  controfllare. 
Sospensione  (f.)  a  torsione. 
Sospensione  (f.)  unifilare. 
Dispositivo  (m.)  di  sospensione. 
Filo  (m.)  di  sospensione.    . 
Dispositivo  (m.)  di  sospensione. 
Gancio  (in.)  di  sospensione. 
Isolatore  (in.)  di  sospensione. 
Kerro  (m.)  di  sospensione. 
Statl'a  (f.)  di  sospensione. 
Molla  (f.)  di  sospensione. 
Abbreviazione  di  «  Standard 

Wire  Gauge  ». 

OscillazioneVf.);  Vibrazione(f-) 
Puleggia  (f.)  di  posa. 
Commutatore  (m.);  Disinseri- 

tore  (m.);  Invertitore  (m.)  ; 

Rompicirctiito  (m.) 
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Krumme  Flache  (f.);  Gekriimm- 

te  Flache  (f.) 
Niveauflache  (f.) 
Rostfh'iche  (f.) 

Ileizflache  (f.) 
Integral  flache  (f.) 
Seitenflache  (f.) ;  Mantel  (m.) 
Of'fene  Rostfiache  (f ) 

Photometrische  Fliiche  (f.) 
Ehene  Flache  (f.);  Ebene  (f.); 

Flache  (f.) 
Pol  flache  (f.) 
Reibungsflache  (f.) 
Trennungsflache  (f.) 
Gesammtheizflache  (f.) 

Flachenkondensator  (m.);   O- 
berflachenkondensator  (m.) 
Zitteraal  (m.) 
Susceptibilitat  (f.) 
Magnetische  Susceptibilitat  (f.) 
Aufhangung(f.);  Suspension  (f.) 
Astatische  Aufhangung  (f.) 
Bifllare  Aufhangung  (f.) ;  Bifi- 

lare  Suspension  (f.) 
Cardanische  Aufhangung  (f.) 
Aufhangemittelpunkt  (m.) 
Controftlarsuspension  (f.);  Ge- 

genfadene  Aufhangung  (f.) 
Schneidenaufhangung  (f.) 
Spitzenaufhangung  (f.) 
Aufhangepunkt  (m.) 
Gegenfadige  AuHiangung  (f.) 
Torsionsaufhangung  (f.) 
Uniiilare  Aufhangung  (f.) 
Aufhangevorrichtung  (f.) 
Aufhangefaden  (m.) 
Aufliangevorrichtung  (f.) 
Aufliangehaken  (m.) 
Aufhiingeisolator  (m.) 
Aufhangeeisen  (n.) 
Aufhangebiigel  (m.) 
Aufhiingefeder  (L> 
Abkiirzung  fur  «  Standard  We- 
re Gauge  ». 
Schwingung  (f.) 
Verlegungsscheibe  (m.) 
Scholter  (m.);  Ausschalter  (m.); 
Umschalter  (m.);  Stromwen- 
der  (m.);  Strom wechsler  (m.); 
Stromschiussel  (m.) 


Surface  (f.)  courbe. 

Surface  (f.)  de  niveau. 
Surface  (f.)  de  la  grille. 

Surface  (f.)  de  cliauffe. 
Surface  (f.)  integrale. 
Surface  (f.)  laterals. 
Surface  (f.)  libre  de  la  grille. 

Surface  (f.)  photometique. 
Surface  (f.)  plane ;  Plan  (m.) 

Surface -(f.)  polaire. 
Surface  (f.)  de  frotteinent. 
Surface  (f.)  de  separation. 
Surface  (m.)  totale  de  chaufte. 

Condensateur  (in.)  a  surface. 

Gym  note  (m.) 
Susceptibilite  (f.) 
Susceptibilite  (f.)  magnetique. 
Suspension  (f.) 
Suspension  (f.)  astatique. 
Suspension  (f.)  bifllaire. 

Suspension  (f.)  a  la  Cardan. 
Centre  (m.)  de  suspension. 
Suspension  (f.)  contrefllaire. 

Suspension  (f.)  a  cputeau. 

Suspension  (f.)  a  pivot. 

Point  (m.)  de  suspension. 

Suspension  (f.)  contrefllaire. 

Suspension  (f.)  a  torsion. 

Suspension  (f.)  unifllaire. 

Dispositif  (m.)  de  suspension. 

Fil  (m.)  de  suspension. 

Dispositif  (m.)  de  suspension. 

Crochet  (m.)  de  suspension. 

Isolateur  (m.)  a  suspension. 

Fer  (m.)  de  suspension. 

Chape  (f.)  de  suspension. 

Ressort  (m.)  de  suspension. 

Abreviation  de  «  Standard  Wi- 
re Gauge  ». 

Oscillation  (f.);  Vibration  (f.) 

Moulinet  (m.)  de  pose. 

Commutateur  (m.);  Inverseur 
(rn.) 
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Switch  (s.)  (Automatic). 

—  (High  tension). 

-  (Knife). 

-  (Lever) 

—  (Oil-break) 

—  (Pin). 

—  (Pole). 

-  (Pull). 

—  (Quick-break). 

—  (Tumbler). 

—  (Slow-break). 

—  (Spring). 

—  (Toggle). 

—  (Universal). 

Switch  (s.)  (Railw.) 

—  with  movable  rails. 

—  with  tongues. 

-  (Safety). 

—  (Three-throw). 

Switchboard  (s.)  (Electr.) 

—  (Main). 

—  (Marble). 

—  (Meter). 

—  (Motor). 

—  (Power). 

—  (Standard). 

—  (Panel). 

Switch-bolt  (s.) 
Switch  box  (f.) 

Switch-detector  (s.) 
Switch-junction-line  (s.) 
Switch-signal  (s.) 


Disinseritore  (m.)  automatico 

Interruttore(m.)  ad  alta  pres- 
sione. 

Interruttore  (m.)  a  coltello. 

Gommutatore  (m.)  a  manubrio. 

Interruttore  (in.)  ad  olio. 

Commutatore  (m.)  a  spina. 

Interruttore  (m.)  da  pali. 

Interruttore  (m.)  a  cordone. 

Interruttore  (m.)  a  scatto  ra- 
pido. 

Commutatore  (m.)  oscillante  o 
a  giogo. 

Interruttore  (m.)  a  scatto  len- 
to. 

Interruttore  (m.)  a  molla. 

Interruttore  (m-)  a  pressione. 

Permutatore  (m.) ;  Gommuta- 
tore (m.)  universale. 

Scam  bio  (m.) 

Scambio  (m.)  a  rotaie  mobili. 

Scambio  (m.)  ad  aghi. 
Scambio  (m.)  di  sicurezza. 

Scambio  (in.)  triple. 

euadro  (m.)  di  distribuzione. 
uadro  (m.)  di   distribuzione 

principale. 
Quadro  (m.)  di   distribuzione 

in  marmo. 
Quadro  (m.)  di   distribuzione 

per  contatori. 
Quadro   (m.)  di  distribuzione 

per  motori. 
Quadro  (m.)  di  distribuzione 

per  forza  motrice. 
Quadro  (m.)  di  distribuzione 

normale. 
Scompartirnento  (m.)  del  qua- 

dro  di  distribuzione. 
Ghiavarda  (f.)  di  scambio. 
Cassetta  (f.)  di  scambio;  Mano- 

vella  (f.)  di  scambio. 
Fermascambi  (m.) 

Binario  (m.)   d' allacciamento 

d'uno  scambio. 
Indicatore  (m.)  di  dlrezione. 
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Selbstthatiger  Schalter  (m.) ; 

Automat-Ausschalter  ( m. ) ; 

Automat  (m.) 
Hochspannungsschalter  (m.) 

Messerschalter  (in.) 
Kurhelumschalter.  (m.) 
Oelschalter  (m.) 
Stopselumschalter  (m.) 
Mastschalter  (m.) 
Schnurschalter  (m.) 
Momentschalter  (m.) 

Wippe  (f.; 
Langsamschalter  (m  ) 

Federschelter  (m.) 
Druckschalter  (m.) 
Umscbalter  (m.);  Linienwech- 

sel  (m.) 
Weiche  (f.);  Eisenbahnweiche 

(f.) 
Schleppweiche  (f.) 

Zungenweiche  (f.) 
Sicherlieitsweiche  (f.) 

Dreitheilige  Weiche  (f.);  Drei- 

gleisige  Weiche  (f,) 
Scnaltbrefctim.);  Schalttafel  (f.) 
Hauptschaltt;ifel  (f.) 

Marmorschalttafel  (f.) 
Zahlerschalttafel  (f.) 
Motorschalttafel  (f.) 
Kraftschalttafel  (f.) 
Normalschalttafel  (f.) 
Schalttafelfeld  (n.) 

Weichenbolzen  (m.) 
Weichenbock  (m.j 

Weichenverschluss  (m.) 
Weichenkurvengleis  (m.) 

Weichensignal  (n.);  Weichen- 
weiser  (m). 


Commutateur  (m.)  automati- 
que. 

Interrupteur  (m.)  a  haute  ten- 
sion. 

Interrupteur  (m.)  it  couteau. 
Commutateur  (m.)  a  manette. 
Interrupteur  (m.)  a  huile. 
Commutateur  Cm.)  a  bouchon. 
Interrupteur  (m.)  de  poteau. 
Interrupteur  (m.)  a  tirage. 
Interrupteur  (m.)  rapide. 

Commutateur  (m.)  a  bascule. 
Interrupteur  (m.)  lent. 

Interrupteur  (m.)  a  ressort. 

Interrupteur  (m.)  a  pression. 

Commutateur  (m.)  permuta- 
teur. 

Branchement  (m.);  Change- 
ment  (m.)  de  voie. 

Changement  (m.)  a  rails  mobi- 
les. 

Changement  (m.)  a  aiguilles. 

Changement  (m.)  de  voie  de  su- 
rete. 

Changement  (m.)  a  trois  voies. 

Tableau  (m.)  de  distribution. 
Tableau  (m.)  de   distribution 

principal. 
Tableau   (m.)   de  distribution 

en  marble. 
Tableau  (m.)   de   distribution 

pour  les  compteurs. 
Tableau   (m.)  de  distribution 

des  moteurs. 
Tableau   (m.)  de  distribution 

pour  force  motrice. 
Tableau  (m.)   de  distribution 

normal. 
Panneau   (m  )  de   tableau  de 

distribution. 

Boulon  (m.)  de  changement. 
Botte  (f.)  de  manoeuvre ;  Le- 

vier  (m.)  de  manoeuvre. 
Appareil  (m.)  de  surete   d'un 

nranchement. 
Voie  (f.)  de  raccordement  d'un 

branchement. 
Indicateur  (m.)  de  direction. 
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Switch-tongue  (s.) 
Switching-motion  (s.) 

Swivel  (s.) 

Symmetrical  electrometer  (s.) 

Simmetry  (s.) 

-  (Plane  (s.)'of.). 
Synchronizer  (s.) 

—  (Acoustic). 

—  (Electric  clock). 

Synconoscope  (s.) 

Synchronous  (adj.)  (Electr.) 

—  converter  (s.) 

—  machine  (s.) 

—  motor  (s.) 

—  motor-generator  (s.) 

—  reactance  (s.) 

—  wntts  (s.  pi.) 
Syndeticon  (s  ) 

Syntonic-telegraphy  (s.) 
Syntonic  -  wireless  -  telegraphy 

(s.) 
Syntonising-coil  <s.) 

to  Syntonize  (v.) 
Syntony  (s.) 
System  (s.) 

-  by  direct  transmission. 

-  by  indirect  transmission. 

—  of  distribution. 

—  of  wheels. 

—  of  winding. 

—  (Absolute). 

—  (Astatic). 

—  (Beam). 

—  (Cylinder). 

—  (Connecting-rod) 

—  (Decimal). 

—  (Loop). 

—  (Series). 

—  (Three-wire). 

—  (Two- wire). 


Rotaia  (f.)  a  lingua  ;  Lingua  (f.) 

dello  scambio. 
Movimento  (m.)  di  interruzione 

o  di  commutazione. 
Anello  (m )  girevole. 
Elettrometro  (m.)  simmetriVo. 

Simmetria  (f.) 

Piano  (m.)  di  simmetria. 

Sincronlzzatore  (m.) 

Sincronizzatore  (m.)  acustico. 

Regolatqre  (m.)  elettrico  degli 
orologi. 

Sincronoscopio  (m.) 

Sincrono.     - 

Convertitore  (m.)  sincrono. 

Macchina  (f.)  sincrona. 

Motore  (m.)  sincrono. 

Motore-generatore  (m.)  sin- 
crono. 

Seattanza  (f.)  sincrona. 

Watt  (m.  pi.)  sincroni. 

Sindetico  (m.) ;  Colla  (f.)  di 
pesce. 

Telegrafla  (f.)  a  diapason. 

Radiotelegrafla  (f.)  sintonica. 

Rocchetto  (m.)  di  sintonizza- 

zione. 

Sintonizzare ;  Accordare. 
Sintonia  (f.) 
Sistema  (m.) 
Sistema   (m.)   a    trasmissione 

diretta. 
Sistema   (m.)   a    trasmissione 

indlretta. 

Sistema  (m.)  di  distribuzione. 
Sistema  (m.)  di  ruote;  Ruoti- 

smo  (m.) 

Sistema  (m.)di  avvolgimento. 
Sistema  (m.)  assoluto. 
Sistema  (m.)  astatico. 
Sistema  (m.)  di  travi. 
Sistema  (m.)  di  cilindri. 
Biellismo  (m.) 

Sistema  (m.)  decimale. 
Sistema  (m.)  «  en  boucle  ». 
Sistema  (in.)  in  serie. 
Sistema  (m.)  a  tre  conduttori. 
Sistema  (m.)  a  due  conduttori. 
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Weichenzunge   (f.);   Zungen- 

schiene  (f.) 
Schaltbewegung  (f.) 

Drehring  (m.) 
Symrnetrisches  Elektrometer 

(n.) 

Symmetric  (f.) 
Symmetrie-Ebene  (f.) 
Synchronisierapparat  (m.) 
Akustischerapparat  (in.) 
Elektrischer      Stundensteller 

(n.) 

Sinchronoskop  (n.) 
Synchron. 

Synchroner  Umformer  (m.) 
Synchrone  Maschine  (f.) 
Synchronmotor  (m.) 
Synchroner     Motorgenerator 

(m.) 

Synchronreaktanz  (f.) 
Synchrone  Watt  (n.  pi.) 
Syndetikon  (n.);Fischleim  (m.) 

Stymmgabeltelegraphie  (f.) 
Abgestirnmte  Drahtlose  Tele- 
graphic (f.i 
Abstimmspule  (f.) 

Abstimmen. 

Syntonie  (f.);  Abstimmung  (f.) 

System  (n.) 

Direktes     Transmissionssy- 

stem  (n.) 
Indirektes     Transmissionssy- 

stern  (n.) 

Vertheilungssystem  (n.) 
Siidersystem  (n.) 

Wicklungssystem  (m.) 
Absolutes  System  (n.) 
Astatisches  System  (n.) 
Balkensystem  (n.) 
Walzensystem  (n.) 
Pleuelstangensystem  (n.) 

Decirnalsystem  (n.) 
Schleifensystein  (n.) 
Hauptschaltungssystem  (n.) 
Dreileitersystem  (n.) 
Zweileitersystem  (n.) 


Aiguille   (f.)  de   changement 

de  voie. 
Mouvement  (m.)  d'interruption 

ou  de  commutation. 
Emerillon  (m.) 
Electrometre  (m.)  syrnetrique. 

Symetrie  (f.) 

Plan  (m.)  de  symetrie. 

Sinchroniseur  (m.) 

Sinclironiseur  (m.)  acoustique. 

Sinclironiseur  (m.)  d'horloge 
electrique. 

Sinchronoscope  (m.) 

Synchrone. 

Convertisseur  (m.)  synchrone. 

Machine  (f.)  synchrone. 

Moteur  (m.)  synchrone. 

Moteur-generateur  (m.)  syn- 
chrone. 

Seactance  (f.)  synchrone. 

Watts  (m.  pi.)  synchrones. 

Syndetique  (m.) ;  Colle  (f.)  de 
poisson. 

Telegraphic  (f.)  a  diapason. 

Telegraphic  (f.)  sans  tils  syn- 
tonique. 

Bobine  (f.)  de  syntonisation. 

Syntoniser ;  Accorder. 

Syntonie  (f.) 

Systeme  (m.) 

Systeme  (m.)  a   transmission 

directe. 
Systeme  (m.)  a  transmission 

indirecte. 

Systeme  (m.)  de  distribution. 
Systeme  (m.)  de  roues. 

Systheme  (m.)  d'enroulernent. 
Systeme  (m.)  absolu. 
Systeme  (mi.)  astatique. 
Systeme  (m.)  de  poutres. 
Systeme  (m.)  de  cylindres. 
Systeme  (m.)  de  bielles  combi- 

nees. 

Systeme  (m.)  decimal. 
Systeme  (m.)  en  boucle. 
Systeme  (m.)  en  serie. 
Systeme  (m.)  a  trois  flls. 
Systeme  (m).  a  deux  flls. 
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Italian 


Table  (s.) 

—  of  compensation. 

—  of  deviation. 

—  (Ampere's). 

—  (Drawing):    Drawing-board 
(s.) 

—  (Numerical).  « 

-  (Work). 

Tables  (s.  pi.)  (Barometrical). 

—  (Logarithm). 
Tachograph  (s.l 
Tachometer  (s.) 

-  (Belt). 

-  (Hand). 

—  (Becording). 

Tack  (s.) 

Tackle  (s.)  (Mech.) 

Tamidine  (s.) 
Tangent  (s.) 
Tangent-compass  (s.) 
Tangent-plane  (s.) 
Tangent-scale  (s.) 
Tangential  wheel  (s.) 
Tangling  (s.)  of  wires. 
Tank  (s.)  (Accumulator). 

-  (Cable). 

—  (Cast-iron). 

—  (Concrete). 

—  (Earthenware). 

—  (Enamelled  cast-iron). 

—  (Impregnated  wood). 

—  (Larchwood). 

—  (Stoneware). 
Tannate  (s.) 
Tannic  acid  (s.( 
Tannin  fs.) 
Tanning  (s.)  (Electric). 

Tantalum  (s.) 

-  lamp  (s.) 


Tavola  (f.);  Tabella  ,'f.) 
Tavola  (f.)*di  compensazione. 
Tavola  (f.)  di  deviazione. 
Tavola  (f.)  di  Ampere. 
Tavola  (f.)  da  disegno;   Tavo- 

letta  (f.)  da  disegno. 
Tavola  (f.)  numericn. 
Tavola  (f.)  da  lavoro  o   decrli 

apparecchi. 

Tavole  (f.  pi.)  barometriche. 
Tavole  (f.  pi.)  dei  logaritmi. 
Tachigrafo  (m.) 
Tacometro  (m.);   Tachimetro 

(m.) 

Tachimetro  (m.)  a  cingbia. 
Tachimetro  (m.)  a  mano. 
Tachimetro  (m.)  registratore. 

Chiodetto  (m.);  Brocchetta  (f.) 
Taglia  (f.) 

Tamidina  (f.) 
Tangente  (f.) 

Bussola  (f.)  delle  tangenti. 
Piano  (m.)  tangente. 
Scala  (f.)  delle  tnngenti. 
Buota  (f.)  tangenziale. 
Aggrovigliamento  (m.)  di  flli. 
Cassetta  (f.)  per  accumulator!. 
Vasca  (f.)  del  cavo. 

Truogolo  (m.)  di  ghisa. 

Truogolo  (m.)  in  cemento. 

Tinozza  (f.)  di  gres. 

Tinozza  (f.)  di  ghisa  smaltata. 

Tinozza  -(f.)  di  legno  impre- 
gnate. 

Tinozza  (f.)  di  larice. 

Becipiente  (m.)  di  gres. 

Tannato  (m.) 

Acido  (m.)  tannico. 

Tannino  (m.) 

Concia  (f.)  elettrica  o  elettro- 
litica. 

Tantalio  (m.) 

Lampada  (f.)  al  tantalio. 
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Tiscli  (m.;;  Tabelle  (f.) 
Kompensationstabelle  (f.) 
Deviationstabelle  (f.) 
Ainpere'sches  Gestell  (n.) 
Reissbrett  (n.) 

Nummertafel  )f.) 
Apparattisch  (m.) 

Barometrische  Tafeln  (f.  pi.) 
Logarithmen-Tafeln  (f.  pi.) 
Tachograph  (m.) 
Tachometer  (n.);  Geschwindig- 

keitmesser  (m.) 
Riementachometer  (n.) 
Handtachometer  (n.) 
Registrierendes     Tachometer 

(n.) 

Zwecke  (f.) 
Flaschenzug  (m.);   Rollenzug 

(m.);  Klobenzug  (m.) 
Tamidin  (n.) 
Tangente  (f.) 
Tangentenboussole  (f.) 
Tangentialebene  (f.) 
Tangentenskaln  (f.) 
Tangentialrad  (f.) 
Drathverschlingung  (f.) 
Akkumulatorkasten  (m.) 
Kabeltank  (m.);  Kabelbehal- 

ter  (m.) 

Gusseneisenwanne  (f.) 
Cementtrog  (m.) 
Steingutwanne  (f.) 
Emaillirte  Gusseisenwanne  (f.) 
Impragnierte  Holzwanne  (f.) 

Larchenholzwanne  (f.) 
Steinzeuggefiiss  (n.) 
Tannat(n.);GerbsauresSalz(n.) 
Tanninsiiure  (f.) 
Tannin  (m.) 
Elektrisches  Gerben  (n.) 

Tantal  (n.) 
Tantallampe  (f.) 

WEBBER. 


Table  (f.) 

Table  de  compensation. 
Table  (f.)  des  deviations. 
Table  (f.)  d' Ampere. 
Table  (f.)  a  dessiner. 

Table  (f.)  numerique. 

Table  (f.)  d'appareil  ou  de  ma- 
nipulation. 

Tables  (f.  pi.)  barometriques. 

Tables  (f.  pi.)  des  logarithmes. 

Tachy  graph e  (m.) 

Tachometre  (m.) ;  Tachyme- 
tre  (m.) 

Tachymetre  (m.)  a  courroie. 

Tachymetre  (m.)  a  main. 

Tachymetre  (m.)  enregistreur. 

Broquette  (f.) 
Moufle  (m.) 

Tamidine  (f.) 
Tangente  (f.) 

Boussole  (f.)  des  tangents. 
Plan  (m.)  tangent. 
Echelle  (f.)  des  tangentes. 
Roue  (f.)  tangentielle. 
Melange  (m.)  des  flls. 
Gaisse  (f.)  d'accumulateur. 
Guve  (f.)  a  cable. 

Guve  (f.)  en  fonte  de  fer. 
Auge  (f.)  en  ciment. 
Guve  (f.)  en  gres. 
Guve  (f.)  en  fonte  emaillee. 
Guve  (f.)  en  hois  impregne. 

Cuve  (f.)  en  bois  de  meleze. 

Recipient  (m.)  de  gres. 

Tannate  (m.) 

Acide  (m.)  tannique. 

Tannin  (m.) 

Tannage  (m.)  electrolytique. 

Tantale  (m.) 

Lampe  (f.)  au  tantale. 
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Tap  (s.);  Screw-tap  (s.);  Taper- 
tap  (s.) 

Tape  (s.)  (Indiarubber). 

—  (Insulating). 

-  (Paper). 

—  (Para  rubber). 

—  (Tarred). 
Taper  bore  (s.) 

—  core  (s.) 
Tapering  (s.) 

Taping  (s.) 
Taping-machine  (s.) 
Tapped-off  (adj.) 

Tapper  (s.) 
Tapper-knob  (s.) 
Tapper-magnet  (s.) 
Tappet  (s.) 

—  (Catch). 
Tar  (s.) 

-  (Coal). 

—  (Vegetable). 
Tarring  (s.) 

T-bolt  (s.) 
T-bulb-iron  (s.) 

T-bulb-steel  (s.) 
Teaser  (s.)  (Electr.) 

Technical  (adj.);  Technic  (adj.) 

—  dyctionary  (s.) 

—  school  (s.) 

—  term  (s.) 
Technics  (s.) 
Technology  (s.) 

—  (Chemical). 

—  (Mechanical). 
Telautography  (s.) 
Teledynamic  (adj.) 
Telegram  (s.) 

to  Telegraph  (v.) 
Telegraph  (s.) 

—  (Aerial). 

—  (Automatic). 


Mastio  (in.)  creatore;  Mastio 
(m.)  da  fllettare  ;  Maschio  (m.) 
creatore. 

Nastro  (m.)  di  gomma. 

Nastro  (m.)  isolante. 

Striscia  (f.)  di  carta. 

Nastro  (m.)  di  para. 
Nastro  (m.)  incatramato. 
Foro  (m.)  conico. 
Nocciolo  (m.)  conico. 
Rastremazione  (f.) 

Rivestimento  (m.)  con  nastro. 
Avvolgitrice  (f.)  a  nastro. 

Ramiflcato;   Hiforcato;   Dira- 

mato. 

Decoherer  (m.) 
Sfera  (f.)  del  decoherer. 
Calamita  (f.)  del  decoherer. 
Gamma  (f.)  d'espansione. 

Tacchetto  (m.)  d'eccentrico. 
Catrame  (m.) 

Catrame(m.)  di  carbon  fossile. 
Catrame  (m.)  vegetale. 
Incatramatura  (f.) 

Chiavarda (f.)  o  bullone  (m.)  a  T. 
Verghe  (f.  pi.)  di  ferro  a  T  e  a 

bulbo. 
Verghe  (f.  pi.)  d'acciaio  ale 

a  bulbo. 
Avyolgimento  (m.)  in  deriva- 

zione  delle  dinamo  ad  ecci- 

tazione  mista ;  Teaser  (m.) 
Tecnico. 

Dizionario  (m.)  tecnico. 
Scuola(f.)  tecnica ;  Istituto  (m.) 

tecnico. 

Termine  (m.)  tecnico. 
Tecnica  (f.) 
Tecnologia  (f.) 
Tecnologia  (f.)  chimica. 
Tecnologia  (f.)  meccanica. 
Telautografia  (f.) 
Teledinamico. 

Telegramma(m.);Dispaccio(m.) 
Telegrafare. 
Telegrafo  (in.) 
Telegrafo  (in.)  aereo, 
Telegrafo  (m.)  automatico. 
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Gewindebolirer  (in.) ;  Schrau- 
benhohrer  (  m. );  Schneid- 
bohrer;  Mutterbohrer  (m.) 

Gummiband  (n.) 

Isolirband  (n.) 

Papierband  (n.);  Papierstrei- 
fen  (m.) 

Paraband  (n.) 

Teerband  (n.) 

Konische  Bohrung  (f.) 

Konischer  Kern  (m.) 

Verjiingung  (f.) 

Bandbewicklung  (f.) 
Bandwickler  (m.) 
Verzweigt. 

Klopfer  (m.) 
Klopferkugel  (f.) 
Klopfermagnet  (m.) 
Daumen    (m.) ;    Knagge    (f.): 

Steuerknagge  (f.) 
Nase  (f.)  des  Excentriks. 
Theer  (m.);  Teer  (m.) 
Steinkohlentheer  (m.) 
Holztheer  (m.) 
Theeren  (n.);  Teeren  (n.);  An- 

streichen  (n.)  mit  Teer. 
T-Bolzen  (m.) 
T-Birneisen   (n.);   T-Bulbeisen 

(n.) 
T-Birnstahl  (m.);  T-Bulbstahl 

(m.) 
Nebenschlusswickelung(f.)  der 

Compounddynamo. 

Teclmisch. 

Technisches  Worterbuch  (n.) 

Technische  Schule  (f.) 

Technischer  Ausdruck  (m.) 
Technik  (f.) 
Technologic  (f.) 
Chemische  Technologic  (f.) 
Mechanische  Tecnologie  (i.) 
Teleautographie  (f.) 
Telcdynamisch. 
Telegramm  (m.);  Depesche  (f.) 
Telegraphieren. 
Telegraph  (m.) 
Lufttelegraph  (m.) 
Selbstttitiger  Telegraph  (m.) 


Taraud  (m.) 

Ruban  (m.)  de  caoutchouc. 
Buban  (m.)  isolant. 
Bande  (f.)  de  papier. 

Buban  (m.)  de  para. 
Buban  (m.)  goudronne. 
Alesage  (m.)  conique. 
Noyau  (m.)  conique. 
Betrecissement  (m.);  Conicite 

Bubanage(m-);  Entourage  (m.) 

avec  du  ruban. 
Machine  (f.)  a  rubaner;  Buba- 

neuse  (f.) 
Bamifle;  Biforque;  Branche. 

Tapeur  (m.);  Frappeur  (m.) 
Boule  (f.)  du  tapeur. 
Electroaimant  (m.)  de  tapeur. 
Taquet  (m.)  de  detente;  Game 

(f.)  de  detente. 
Taquet  (m.)  d'excentrique. 
Goudron  (m.) 
Goudron  (m.)  de  houille. 
Goudron  (m  )  vegetal. 
Goudronnage  (m.) 

Boulon  (m.)  a  T. 

Barres  (f.  pi.)  a  T  en  fer  avec 

bodin. 
Barres  (f.  pi.)  a  T  en  acier  a- 

vec  boudin. 
Enroulement  (m.)  en  derivation 

d'une  dynamo  compounde. 

Technique. 

Dictionnaire  (m.)  technique. 

Ecole  (f.)  technique. 

Terme  (m.)  technique. 
Technique  (f.) 
Technologic  (f.) 
Technologic  (f.)  chimique. 
Technologic  (f.)  rnecanique. 
Telautographie  (f.) 
Teledynamique. 
Telegramme  (m.) 
Telegraphier. 
Telegraphe  (m.) 
Telegraphe  (m.)  aerien. 
Telegraphe  (m.)  automatique. 
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Telegraph  (s.)  (Dial). 

—  (Double  needle). 

—  (Electric). 

—  (Electrochemical). 

—  (Electromagnetic). 

-  (Field). 

—  (Hydraulic). 

—  (Mechanical). 

—  (Morse). 

—  (Multiplex). 

—  (Nautical). 

—  (Needle). 

—  (Optic). 

—  (Pneumatic). 

—  (Portable). 

—  (Railway) 

—  (Submarine). 

—  (Subterranean). 

—  (Writing). 

—  without  wire;  Wireless  Te- 
legraph (s.) 

Telegraph-cable  (s.) 
Telegraph-clerk  (s.);  Telegra- 
phist (s.) 

Telegraph-line  (s.) 
Telegraph-office  (s.) 
Telegraph-pole  (s.) 
Telegraph-service  (s.) 
Telegraph-station  (s.) 
Telegraph-wire  (s.) 

—  system  (s.) 
Telegraph-workshop  (s.) 
Telegraphic  (adj.) 

—  line  (s.) 

—  receiver  (s.) 

Telegraphy  (s.) 

—  (Diplex). 

—  (Duplex). 

-  (Electric). 

-  (Field). 

—  (House). 

-  (Multiplex). 

—  (Octoplex). 

—  (Quadruplex). 


Telegrafo  (m.)  a  quadrante. 
Telegrafo  (m.)  a  due  aghi. 

Telegrafo  (m.)  elettrico. 
Telegrafo  (f.)  elettrochimico. 

Telegrafo  (m.)  elettromagne- 

tico. 
Telegrafo  (m.)  da  campo. 


Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 

multiple. 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (m.) 
Telegrafo  (rri.) 

Telegrafo  (m 
Telegrafo  (m.) 


idraulico. 

meccanico. 

Morse. 

a  trasmissione 

nautico. 
ad  ago. 
ottico. 
pneumatico. 
trasportnbile; 
.)  portatile. 
della  ferrovia. 


Telegrafo  (m.)  sottomarino. 

Telegrafo  (m.)  sotterraneo. 

Telegtafo  (m.)  scrivente. 

Telegrafo  (in.)  senza  flli  di  Mar- 
coni. 

Cavo  (m.)  telegraflco, 

Telegraflsta  (m.) ;  Impiegato 
(m.)  telegraflco. 

Linea  (f.)  telegrafica. 

Ufflcio  (m.)  telegraflco. 

Palo  (m.)  telegraflco. 

Sepvizio  (m.)  teJegraflco. 

Stazione  (f.)  telegrafica. 

Filo  (m.)  telegraflco. 

Rete  (f.)  telegrafica. 

Offlcina  (f.)  telegrafica. 

Telegraflco. 

Linea  (f.)  telegrafica. 

Ricevitore  (m.)  telegrafico. 

Telegrafia  (f.) 
Telegrafia  (f.)  diplex. 
Telegrafla  (f.)  duplex. 
Telegrafia  (f.)  elettrica. 
Telegrafia  (f.)  di  campo. 
Telegrafia  (f.)  privata. 
Telegrafia  (f.)  a   trasmissione 

multiple . 

Telegrafla  (f.)  octoplex. 
Telegrafla  (f.)  quadruplex. 
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Zeigerlelegraph  (m.) 
Doppelnadeltelegraph  (m.) 

Elektrischer  Telegraph  (m.) 

Elektrochemischer  Telegraph 
(m.) 

Elektromagnetischer  Tele- 
graph (m.) 

Feldtelegraph  (m.) 

Hydraulischer  Telegraph  (m.) 
Mechanischer  Telegraph  (m.) 
Morse-Telegraph  (m.) 
Mehrfachtelegraph  (m.) 

Nautischer  Telegraph  (ra.) 
Nadeltelegraph  (m,) 
Optischer  Telegraph  (m.) 
Pneumatischer  Telegraph  (m.) 
Transportabler  Telegraph  (m.) 

Eisenbahntelegraph  (m.) 

Unterseeischer  Telegraph  (m.) 

Unterii'discher  Telegraph  (m.) 

Schreibtelegraph  (m.) 

Telegraph  (  m. )  ohne  Draht 
nach  Marconi. 

Telegraphenkabel  (n.) 

Telegraphenbeamter  (m.);  Te- 
legraphist (m.) 

Telegraphenlinie  (f.) 

Telegraphenamt  (n.) 

Telegraphenstange  (f.) 

Telegraphendienst  (m.) 

Telegraphenstation  (f.) 

Telegraphendraht  (m.);  Tele- 
graphenleitung  (f.) 

Telegraphennetz  (n.) 

Telegraphenwerkstatt  (f.) 

Telegraphiseh. 

Telegraphenlinie  (f.) 

Telegraphischer  Empfiinger 
(m.) 

Telegraphic  (f.) 

Diplextelegraphie  (f.) 

Duplextelegraphie  (f.) 

Elektrische  Telegraphic  (f.) 

F^eldtelegraphie  (f.) 

Haustelegraphie  (f.) 

Mehrfachtelegraphie  (f.) 

Achtfachtelegraphie  (f.) 
Quadruplextele  graphic  (f.) 


Telegraphe  (m.)  a  cadran. 

Telegraphe  (m.)  a  deux  aiguil- 
les. 

Telegraphe  (m.)  electrique. 

Telegraphe  (m.)  electrochimi- 
que. 

Telegraphe  (m.)electromagne- 
tique. 

Telegraphe  (m.)  de  campagne 
ou  militaire. 

Telegraphe  (m.)  hydraulique. 

Telegraphe  (m.)  mecanique. 

Telegraphe  (m.)  Morse. 

Telegraphe  (m.)  a  transmis- 
sion multiple. 

Telegraphe  (m.)  nautique. 

Telegraphe  (m.)  a  aiguille. 

Telegraphe  (m.)  optique. 

Telegraphe  (m.)  pneumatique. 

Telegraphe  (m.)  transportable. 

Telegraphe  (m.)  du  chemin  de 

fer. 

Telegraphe  (m.)  sous-marin. 
Telegraphe  (m.)  souterrain. 
Telegraphe  (m.)  ecrivant. 
Telegraphe  (m.)  sans  flls   de 

Marconi. 

Gable  (m.)  telegraphique. 
Telegraphiste  (m.) 

Ligne  (f.)  telegraflque. 
Bureau  (m.)  telegraphique. 
Poteau  (m.)  telegraflque. 
Service  (in.)  telegraphique. 
Station  (f.)  telegraphique. 
Fil  (m.)  telegraphique. 

Reseau  (m.)  telegraphique. 

Atelier  (m.)  telegraphique. 

Telegraphique. 

Ligne  (f.)  telegraphique. 

Recepteur  (m.)  telegraphique. 

Telegraphic  (f.) 
Telegraphic  (f.)  diplex. 
Telegraphic  (f.)  duplex. 
Telegraphic  (f;)  electrique. 
Telegraphic  (f.)  de  campagne. 
Telegraphic  (f.)  domestique. 
Telegraphic  (f.)  multiplex. 

Telegraphic  (f.)  octuplex. 
Telegraphic  (f.)  quadruplex. 
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Telegraphy  (s.)  (Radiophonic- 
wireless). 

—  (Syntonic). 

—  (Syntonic-wireless). 

—  (Wireless). 
Telemeter  (s.) 

—  (Electric). 
Telephone  (s.) 

—  (Automatic). 

—  (Carbon). 

—  (Condenser). 

—  (Desk). 

—  (Long  distance). 

—  (Loud  speaking). 

—  (Micro-). 

—  (Single-pole) 

—  (Straight). 

—  (String):  Thread  telephone 
(s.) 

-  (Tone). 

—  (Two-pole). 

-  (Wall). 

Telephone-bridge  (s.) 
Telephone-cable  's.) 
Telephone-station  (s.) 
Telephone-wire  (s.) 


system  (s.) 

Telephonic  (adj.) 

—  line  (s.) 

—  receiver  (s.) 
Telephonograph  (s.) 
Telephony  (s.) 

Telephote  (s.) 
Teleradiophone  (s.) 
Telescope  (s.) 

—  (Catoptric). 

—  (Dioptric). 

—  (Reading). 

—  (Reflecting). 

—  (Refracting). 


Telegrafia  (f.)  senza  flli  radio- 

graflca. 

Telegrafla  (f.)  a  diapason. 
Radiotelegrufla  (f.)  sintonica. 

Telegrafla  (f.)  senza  flli. 
Telemetro  (m.) 

Telemetro  (m.)  elettrico. 
Telefono  (m.) 

Telefono  (m.)  automatico ;  Sta- 
zione  (f.)  telefonica  automa- 
tica. 

Telefono  (m.)  a  carbone. 

Telefono  (m.)  a  condensatore. 
Telefono  (in.)  da  tavolo. 

Telefono  (m.)  per  grandi   di- 

stanze. 

Telefono  (m.)  a  forte  suono. 
Microtelefono  (m.) 
Telefono  (m.)  unipolare. 
Ricevitore  (m.)  diritto. 
Telefono  (m.)  a  spago. 

Telefono  (m.)  aeustico. 
Telefono  (m.)  bipolare. 
Telefono  (m.)  da  parete. 
Ponte  (m.)  a  telefono. 
Cavo  (m.)  telefonico. 
Stazione  (f.)  telefonica. 
Filo  (m.)  telefonico. 


Rete  (f.)  telefonica. 

Telefonico. 

Linea  (f.)  telefonica. 

Ricevitore  (in.)  telefonico. 

Telefonografo  (f.) 

Telefonia  (f.) 

Telefoto  (m.) 
Teleradiofono  (m.) 
Telescopic  (m.) 

Telescopio  (m))  catrottico. 
Telescopio  (m.)  diottrico. 
Cannocchiale  (m.)  per  la  let- 

tura. 

Telescopic  (m.)  di  ritlessione. 
Telescopio  (m.)  di  rifrazione. 
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Radiophonische  d rah t lose  Te- 
legraphie (f.) 

Stimrngabeltelegraphie  (f.) 

Abgestimmte  druhtlose  Tele- 
graphie (f.) 

Telegraphie  (f.)  oline  Draht. 

Distanzmesser  (m.) ;  Entfern- 
messer. 

Elektrischer  Entfernungsmes- 
ser  (m.) 

Fernsprecher  (m.);  Telephon 
(n.) 

Fernsprechautomat  (m.) 


Kohlentelephon  ( n);  Mikrophon 

(n) 

Kondensatortelephon  (n.) 
Tischapparat   (m.) ;    Schwede 

(m.) 
Fernverktelephon  (n.) 

Lautsprechendes  Telephon  (n.) 
Mikrotelephon  (n.) 
Einpoliger  Fernhorer  (m.) 
Gerader  Horer  (in.) 
Fadentelephon  (n.) 

Musiktelephon  (n.) 
Zweipoliger  Fernliorer  (in.) 
Wandtelephon  (n.) 
Telephonhriicke  (f.) 
Telephonkabel  (n.) 
Telephonstation  (f.) 
Telephondraht  (m.);  Telenhon- 

leitung  (f.);  Fernsprechleit- 

unjr  (f.) 

Teleplionnetz  (n.) 
Telephonisch. 
Telephonlinie  (f.) 
Telephonischer  Empfanger  (m) 
Telephonograph  (m.) 
Fernsprechen  (n.) ;  Telephonic 

(f.) 

Telephote  (m.) 
Teleradiophon  (n.) 
Teleskop   (n. );   Telescop  (n.); 

Fernrohr  (n.) 

Katroptischer  Fernrohr  (n.) 
Dioptrisches  Teleskop  (n.) 
Ablesefernrohr  (n.) 


Spiegelteleskop  (n.] 
Brechungsteleskop 


(n.) 


Telegraphie  (f.)  sans  flls  radio- 

phonique. 

Telegraphie  (f.)  a  diapason. 
Telegraphie  (f.)  sans  flls  syn- 

tonique. 

Telegraphie  (f.)  sans  flls. 
Telemetre  (m.) 

Telemetre  (m.)  electrique. 

Telephone  (tn.) 

Telephone  (m.)  automatique. 

Telephone  (m.)  a  charbon. 

Telephone  (m.)  a  condenseur. 

Appareil  (m.)  de  table ;  Sue- 
dois  (m.) 

Telephone  (m.)  a  longue  di- 
stance. 

Telephone  (in.)  haut-parleur. 

Microtelephone  (m.) 

Telephone  (rn.)  unipolaire. 

Recepteur  (m.)  droit. 

Telephone  (m.)  a  ficelle. 

Telephone  (m.)  musical. 
Telephone  (m.)  bipolaire. 
Telephone  (m.)  mural. 
Pont  (rn.)  a  telephone. 
Gable  (m.)  telephonique. 
Station  (f.)  telephonique. 
Kil  (rn.)  telephonique. 

Reseau  (m.)  telephonique. 

Telephonique. 

Ligne  (f.)  teleponique 

Reoepteur  (m.)  telephonique. 

Telephonographe  (m.) 

Telephonic  (f.) 

Telephote  (m.) 
Teleradiophone  (m.) 
Telescope  (m.) 

Telescope  (m.)  catroptique. 
Telescope  (m.)  dioptrique. 
Lunette  (f.)  de  lecture. 

Telescope  (m.)  de  reflexion. 
Telescope  (m.)  de  refraction. 
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Telescope-stand  (s.) 
Telescopic  (adj.);  Telescopical 

Tellurium  (s.) 

—  (Native). 
Telpherage  (s.) 
Temperature  (s.) 

—  of  boiling  water ;  Boiling- 
point  (£.) 

—  of  combustion  (s.) 

—  of  incandescence. 

—  of  melting  ice ;   Freezing- 
point  (s.) 

—  of  the  air. 


—  (Absolute). 

—  (Changes  (s.  pi.)  of). 

—  (Falling  (s.)  of). 

—  (Final). 
-  (High). 

—  (Initial). 

—  (L9\y). 

—  (Rising  (s.)  of). 

—  (Thermometric). 


—  (Variation  (s.)  of). 
Temperature-coefficient  (s.) 

Tempering-colour  (s.) 

Tenacity  (s. );    Strength  (s.) 
(Techn.) 

—  of  a  metal. 

Tender  (s.);  Engine-tender  (s.) 
Tenon  (s.) 

Tenoning-machine  (s.);  Tenon- 
cutting-machine  (s.) 
Tensile-strain  (s.)  (Mech.) 
Tension  (s  ) 

—  of  the  terminals;  Terminal 
voltage  (s.) 

—  of  steam;  Pressure   (s.)   of 
steam. 


Treppiedi  (m.)del  cannocchia-t 

le. 
Telescopico. 

Telluric  (m.) 
Telluric  (m.)  native. 
Telferago  (m.) 
Temperatura  (f.) 
Temperatura  (f.)  di  ebollizio-j 

ne. 
Temperatura  (f.)  di  combustio-' 

ne. 
Temperatura  (  f . )   d'  incande- 

scenza. 
Temperatura  (f.)  di   ghiaccio 

fondente;  Punto  (m.)  di  con- 

gelamento. 
Temperatura    ( f. )    dell'  aria  ; 

Temperatura  (f.)  dell'  atmo- 

sfera. 

Temperatura  (f.)  assoluta. 
Variazioni  (f.  pi.)  di  tempera- 

tura. 
Abbassamento  (m.)  di  tempe- 

ratura. 

Temperatura  (f.)  finale. 
Temperatura  (f.)  alta. 
Temperatura  (f.)  iniziale. 
Temperatura  (f.)  bassa. 
Elevamento  (m.)  di  tempera- 

tura. 
Temperotura  (f.)  termometri- 

ca;  Temperatura  (f.)  segnata 

dal  termometro. 
Variazione(f.)  di  temperatura. 
Goefflciente  (m.)  di  tempera- 
tura. 
Patina  (f.) 

Tenacita  (f.) 

Tenacita  (f.)  d'un  metallo. 

Tender  (m.) 

Perno  (m.) 

Macchina  (f.)  per  calettare. 

Forza  (f.)  di  tensione. 

Tensione  (f.) 

Tensione  (f.)  ai  morsetti;  Vol- 

taggio  (m.)  ai  morsetti  della 

macchina. 
Tensione  (f.)  del  vapore;  Pres- 

sione  (f.)  del  vapore. 
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Fernrohrstativ  (n.) 
Teleskopisch. 

Tellur  (n.) 

Gedie  genes  Tellur  (n.) 
Telpherag  (n.);  Telpherage  (f.) 
Temperatur  (f.) 
Siedepunkt  (m.) 

Verbrennungsteraperatur  (f.) 
Gliihtemperatur  (f.) 

Eispunkt  (m.);   Gefrierpunkt 
(m.) 

Lufttemperatur  (f.) 


Absolute  Temperatur  (f.) 
Temperaturveranderungen  (f. 

pi.) 
Temperaturerniedrigung  (f.) 

Endtemperatur  (f.) 
Hohe  Temperatur  (f.) 
Anfangtemperatur  (f.) 
Niedrige  Temperatur  (f.) 
Temperaturerhohung  (f.) 

Thermometrische  Temperatur 
(f.) ;  Temperatur(f.)  des  Ther- 
mometers. 

Temperaturanderung  (f.) 
Temperaturkoeffizient  (m.) 

Anlauf  (m.) 

Festigkeit  (f.);  Haltbarkeit  (f.); 

Zahigkeit  (f.) 

Ziihigkeit  (f.)  eines  Metalls. 
Tender  (m.»;  Vorratswagen  (m.) 
Zapfen  (m.) 
Zapfenschneidemaschine  (f.) 

Zugspannung  (f.);  Zugkraft  (f.) 
Spannung  (f.) 

Klemmspannung  (f. );  Klem- 
menspannung  (f.) 

Dampfspannung  (f.);  Dampf- 
druck  (m.) 


Support  (m.)  de  lunette. 
Telescopique. 

Tellure  (m.) 

Tellure  (m.)  natif. 

Telpherage  (m.) 

Temperature  (f.) 

Temperature  (f.)  del'eau  bouil- 
lante. 

Temperature  (f.)  de  combu- 
stion. 

Temperature  (f.)  d' incande- 
scence. 

Temperature  (f.)  de  la  glace 
fondante. 

Temperature  (f.)  de  1'air. 


Temperature  (f.)  absolue. 

Variations  (f.  pi.)  de  tempe- 
rature. 

Abaissement  (m.)  de  tempe- 
rature. 

Temperature  (f.)  finale. 

Temperature  (f.)  haute. 

Temperature  (f.)  initiale. 

Temperature  (f.)  basse. 

Elevation  (f.)  de  temperature. 

Temperature  (f.)  thermometri- 
que. 

Variation  (f.)  de  temperature. 

Coefficient  (m.)  de  tempera- 
ture. 

Revient  (m.);  Couleur  (f.)  du 
recuit. 

Tenacite  (f.) 

Tenacite  (f.)  d'un  metal. 

Tender  (m.) 

Tenon  (m.J 

Machine  (f.)  a  tenons. 

Tension  (f.) 
Tension  (f.) 
Tension  (f.)  aux  bornes. 


Tension  (f.)  de  la  vapeur. 
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Tension  (s.)  (Electrical);  Elec- 
tric pressure  (s.);  Potential 
(s.) 

-  (High). 

—  (Loss  (s.)  of);  Loss  (s.)  of  vol- 
tage; Loss  (s.)  of  potential. 

-  (Low). 

—  (Normal). 

—  (Surface). 

—  (Wire). 

Term  (s.)  of  a  proportion. 

—  (General)  of  a  series. 

—  (Technological). 

Terms  (s.  pi.)  (Extreme)  of  a 
proportion. 

—  (Mean)  of  a  proportion. 

Terminal  ( s. ) ;  Binding-screw 
Binding-post  (s.) 

—  (Branch). 

—  (Brass). 

—  (Carbon). 

—  (End). 

—  (Insulated). 

—  (Negative). 

—  (Positive). 

-  (Switch). 

—  (Testing). 
Terminal-voltage  (s.) 


Terracotta  (s.) 

Terra-sienna  (s.) 
Teslaisation  (s.) 
Test  (s.);  Testing  (s.) 

—  (Boiler). 

-  (Cold). 

—  (Heating);  Heating-proof  (s. 

-  (Hot). 

—  (Pressure). 

—  (Water). 
Tester  (s.) 

-  (Battery). 

—  (Hysteresis). 


Tensione  (f.)  elettrica  ;  Voltagf 

gio  (m.)-;  Potenziale  (m.)  elet* 

trico. 

Alta  tensione  (f.) 
Perdita  (f.)  di  tensione;  Penli- 

ta  (f.)  di  potenziale  o  di  vok 

taggio. 
Bassa  pressione  (f.)  o  tensione 

(f.) 
Tensione  (f.)  di  regime ;  Ten-f 

sione  (f.)  normale. 
Tensione  (f.)  superflciale. 
Tensione  (f.)  del  fllo. 
Termine(m)  d'uria  proporzione. 
Termine  (m.)   generale  d'una 

serie. 

Termine  (m.)  tecnico. 
Termini  (m.  pi.)  estremi  d'una 

proporzione. 
Termini   (m.  pi.)    medi   d'una 

proporzione. 
Vite  (f.)  di  pressione;  Vite  (f.) 

d'arresto ;  Morsetto  (m.) ;  Ser- 

rafllo  (m.) 

Morsetto  (m.)  di  derivazione. 
Morsetto  (m.)  in  ottone. 
Morsetto  (m.)  pel  carbone. 
Morsetto  (m.)  d'estremita. 
Morsetto  (m.)  isolato 
Morsetto  (m.)  negativo. 
Morsetto  (m.)  positive. 
Morsetto  (m.)  d'interruttore. 
Morsetto  (m.)  di  prova. 
Tensione  (f.)  ai  morsetti ;  Vol- 

taggio  (m.)  ai  morsetti  della 

dinamo. 
Terracotta  (f.) 


Terra  (f.)  di  Siena. 
Teslaizzazione  (f.) 
Prova  (f.) 

Prova  (f.)  d'una  caldaia. 
Prova  (f.)  a  freddo. 
Prova  (f.)  delle  caldaie. 
Prova  (f.)  a  caldo. 
Prova  (f.)  della  pressione. 
Prova  (f.)  ad  acqua. 
Ingegnere  (m.)  delle  prove. 


Apparecchio  (m.)  di  prova  per 

natterie. 
Isteresimetro  (m.) 


German 


French 


Elektrische  Spannung(f.);  Po- 
tential (n.) 

Hoelispannung  (f.) 
Spunnungsverlust  ^m.) 


Niederspannung  (f.) 
Normalspannung  (f.) 

Oberfluchenspannung  (f.) 
Drahtspannung  (f.) 
Verhultnisglied  (n.) 
Allgemeines   Glied   (n.)   einer 

Reihe. 

Technisclier  Ausdruck  (m.) 
Aeusseren  Glieder  (n.  pi )  einer 

Proportion. 
Mittleren  Glieder  (n.  pi.)  einer 

Proportion. 
Druckscliraube   (f.);   Klemm- 

schraube  (f.);  Drathbefestig- 

ungsschraube  (f.) 
Abzweigklemme  (f.) 
Messingklemme  (f.) 
Kohlenklemme  (f.) 
Endpolklemme  (f.) 
Isolierte  Klemme  (f.) 
Negative  Klemrne  (f.) 
Positive  Klemme  (f.) 
Schalterklemme  (f.) 
Prufklernme  (f.) 
Klemmspannung  (  f . );    Klem- 

menspannung  (f.) 

Terrakotta    (f.);    Gebrannter 

Tlion  (m.) 
Terra-Sienna  (f.) 
Teslaisation  (f.) 
Probe  (f.);  Versuch  (in.) 
Kessel  probe  (f.) 
Kalte  Probe  (f.) 
Hei/probe  (f.) 
War  me  Probe  (f.) 
Druckprobe  (f.) 
Wasserprobe  (f.) 
Priifungsingenieur  (m.) 

Batteriepriifer  (m.) 

Hysteresismesser  (m.);  Hyste- 
resismessapparat  (m.) 


Tension  (f.)  electrique  ;  Poten- 
tiel  (m.) 

Haute  tension  (f.) 

Perte(f.)  de  tension;  Perte(f.) 

de  charge;  Perte  (f.)  de  po- 

tentiel. 
Basse  tension  (f.)  oa  pression 

(f.) 
Tension  (f.)  de  regime. 

Tension  (f.)  superficielle. 

Tension  (f.)  du  fll. 

Terme  (m.)  d'une  proportion 

Terme  (m.)  general  d'une  se- 
rie. 

Terme  (m.)  technique. 

Termes  (m.  pi.)  extremes  d'une 
proportion. 

Termes  (m.  pi.)  moyens  d'une 
proportion. 

Vis  (m.)  de  pression ;  Vis  (f.) 
d'arret;  Vis  (f.;  de  serrage ; 
Serre-fll  (m.) 

Borne  (f.)  de  derivation. 

Borne  (m.)  en  laiton. 

Presse  Cf.)  a  charbon. 

Borne  (f.)  d'attache. 

Borne  (f.)  isolee. 

Borne  (f.)  negative. 

Borne  (f.)  positive. 

Borne  (f.)  d'interruption. 

Borne  (f.)  d'essai. 

Tension  (f.)  aux  homes ;  Vol- 
tage (m.)  aux  homes. 

Terre  (f.)  cuite. 

Terre  (f.)  de  Sienne. 
Teslaisation  (f.) 
Epreuve  (f.) 

Epreuve  (f.)  d'une  chaudiere. 
Epreuve  (f.)  a  froid. 
Epreuve  (f.)  de  chauffe. 
Epreuve  (f.)  a  chaud. 
Epreuve  (f.)  de  pression. 
Epreuve  (f.)  a  1'eau. 
Ingenieur   (m.)   prepose    aux 

epreuves. 
Veriflcateur  (m  )  de  hatterie. 

Hysteresimetre  (m.) 
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Tester  (s.)  (Iron-sheet). 
—  (Rail  bond). 


Testing-battery  (s.) 
Testing-electrometer  (s.) 
Testing-lamp  (s.) 

Theorem  (s.) 

—  (Fundamental). 

Theory  <s.) 

—  of  determinants. 

—  of  the  astatic  equilibrium. 

—  of  the  contact. 

—  (Analytic)  of  heat. 

—  (Atomic). 

—  (Chemical). 

—  (Mechanical)  of  heat. 

Therapeutics  (s.  pi.)  (Electro). 

—  (Electromagnetic). 

-  (Photo-). 

Thermal  (adj.);  Thermic  (adj.) 
Thermo-electric   (adj.);    Ther- 
mo-electrical  (adj.) 

—  battery  (s.) 

—  circuit  (s.) 

—  couple  (s.) 

—  current  (s.) 

—  effect  (s.) 

-  hardness  (s.) 

—  power  (s.) 
Thermo-electricity  (s.) 
Thermometer  (s.) 

—  (Air). 

-  (Alcohol). 

—  (Bent-tube). 

—  (Centigrade). 

-  (Differential). 

—  (Electric);  Thermo-electro- 
meter  (s.) 

—  (Indicator). 

—  (Maximum). 


Saggiatore  (m.) 
ferro. 


di  lamiere  <J 


Apparecchio  (m.)  di  prova  del 
le  connessioni  elettriche  del 
le  rotaie. 

Batteria  (f.)  di  prova. 

Elettrometro  (m.)  di  prova. 

Lampada  (f.)  di  prova ;  Lam- 
pada  (f.)  spia. 

Teorema  (m.) 

Teorema(m.)  principale;  Teo 
rema  (m.)  fondamentale. 

Teoria  (f.) 

Teoria  (f.)  dei  determinant}. 

Teoria  (f.)  dell'equilibrU)  asta 
tico ;  Astatica  (f.) 

Teoria  (f.)  del  contatto. 

Teoria  (f.)  analitica  del  calore 

Teoria  (f.)  atomica. 
Teoria  (f.)  chimica. 
Teoria  (f.)  meccanica  del  ca- 
lore. 

Elettroterapia  (f.) 
Elettromagnetoterapia  (f.) 

Fototerapia  (f.) 
Termico ;  Calorico. 
Termoelettrico. 

Pila  (f.)  termoeletbrico. 
Circuito  (m.)  termoeletfcrico. 

Elemento(m.)  termoelettrico 

Coppia  (f.)  termoelettrica. 
Corrente  (f.)  termoelettrica. 
Effetto  (m.)  termoelettrico. 

Durezza  (f.)  termoelettrica. 
Forza  (f.)  termoelettrica. 
Termoelettricita  (f)) 
Termometro  (m.) 
Termometro  (m.)  ad  aria. 
Termometro  (m.)  ad  alcool. 
Termometro  (m.)  a  squadra. 
Termometro  (m.)  centigrado. 

Termometro(m.)  differenziale, 
Termometro  (m.)  elettrico. 

Termometro  (m.)  indicatore. 
Termometro  (m.)  a  massima. 
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Eisenblechpriifer  (m.) 
Scliienenstosspriifer  (m.) 


Priifbatterie  (f.) 
Priifelektrometer  (n.) 
Priiflarnpe  (f.) 

Tkeorem  (n.);  Satz  (m.) ;  Lehr- 

satz  (ra  ) 
Hauptsatz  (m.) 

[Theorie  (f.) 

Theorie  (f.)  der  Determinanten. 
L eh  re    (f. )    des    astatischen 
,    Gleichgewichts;  Astatik  (f.) 
KontaktlLieorie  (f.) 
AmUytische  Warmetheorie (f .) 

Atnmlehre  (f.) 
IChemische  Theorie  (f.) 
JMechanische     Warmetheorie 

lElektrotherapie  (f.) 
lElektromagnetische  Therapie 

(f.) 

Phototherapie  (f.) 
iKalorisch;  Thermisch. 
JThermoelektrisch. 

Thermosaule  (f.) 
[Thermoelektrischer    Strom- 

kreis  (m.) 
Thermoelement  (n.) 

Thermostrom  (m.) 
iThermoelektrische  Kraftwirk- 
,       ng  (if.) 
IThermoelektrische  Kraft  (f.) 
Thermoelektrische  Ha'rte  (f.) 
Thermoelektricitat  (f.) 
Thermometer  (n.) 
Luftthermorneter  (n.) 
Weingeisthermometer  (n.) 
Winkeltliermometer  (n.) 
[Hundertgradiges  Thermome- 
ter (n.) 

iDifferentialthermometer  (n.) 
JElektrisches  Thermometer  (n) ; 

Elektrothermometer  (n.) 
llndikatortbermometer  (n.) 
Maximal-Thermometer  (n.) 


Essayeur  (m.)  de  tole. 

Essayeur  (m.)  d'eclissages  ou 
de  joints  de  rails. 

Batterie  (f.)  d'essai. 
Electrometre  (m.)  d'essai. 
Lampe  (f.)  d'epreuve. 

Tbeoreme  (m.) 
Theoreme  (m.)  principal. 

Theorie  (fJ 

Theorie  (f.)  des  determinants. 

Theorie  (f.)  de  1'equilibre  asta- 

tique. 

Theorie  (f.)  du  contact. 
Theorie  (f.)  analytique   de  la 

chaleur. 

Theorie  (f.)  atomique. 
Theorie  (f.)  chimique. 
Theorie  (f.)  mecanique  de  la 

chaleur. 

Electrotherapie  (f.) 
Therapie  (f.)  electromagneti- 

que. 

Phototherapie  (f.) 
Thermique ;  Calorique. 
Thermoelectrique. 

Pile  (f.)  thermoelectrique. 
Circuit  (m.)  thermoelectrique. 

Element  (m.)  ou   couple  ther- 
moelectrique. 

Gourant  (m.)  thermoelectrique. 
Effet  (in.)  thermoelectrique. 

Force  (f.)  thermoelectrique. 
Durete  (f.)  thermoelectrique. 
Thermoelectricite  (f.) 
Thermometre  (m.) 
Thermometre  (m.)  a  air. 
Thermometre  (m.)  a  alcool. 
Thermometre  cm.)  coude. 
Thermometre  (m.)  centigrade. 

Thermometre  (m.)  differentiel. 
Thermometre  (m.)  electrique. 

Thermometre  (m.>  indicateur. 
Thermometre  (m.)  a  maxima. 
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Thermometer  (s.)  (Maximum- 
and  minimum). 

—  (Mercurial). 

—  (Metallic). 

—  (Minimum). 

-  (Radiation). 

-  (Spark). 

-  (Spirit).      . 

—  (Standard). 
Thermometric  (adj.) 

—  column  (s.) 

—  column  (Height  (s.)  of  the). 

—  scale  (s.) 

—  temperature  (s.) 

Thermo-negative  metal  (s.) 
Thermo-positive  metal  (s.) 
Thermopile  (s.):  Thermoelectric 

batterie  (s.) 
Thermophone  (s.) 
Thermoscope  (s.) 
Thimble  (s.) 

—  (Angle  sweating). 
Thomas-iron  (s.) 
Thomas-steel  (s.) 
Thomson's  bridge  (s.) 
Thomson's  deflector  (s.) 
Thomson's  effect  (s.; 
Thomson-meter  (s.) 
Thomson-Houston  cap  (s.) 
Thomson's   quadrant-electro- 
meter (s.) 

Thomson-Houston    short-cir- 
cuit lamp  (s.) 
Thomson-Houston  winding  (s.) 

T-key  (s.)  of  a  chain. 
Thread  (s.)  of  a  screw;  Worm 
(s.)  of  a  screw. 


—  (Angular  sharp). 

—  (English  standard). 

—  (Gas). 

—  (Left-handed). 

—  (Multiple). 

—  (Right-handed). 

—  (Sellers). 

—  (Square). 


Termometro  (m.)  a  massima 
e  a  minima. 

Termometro  (in.)  a  mercurio* 

Termometro  (m.)  metallico.  X 

Termometro  (m.)  a  minima. 

Termometro  (m.)  solare. 

Termometro  (m.)  a  scintilla,  if 

Termometro  (m.)  ad  alcool.  1 

Termometro  (m.)  normale. 

Termometrico. 

Golonna  (f.)  termometrica ;  Co4 
lonna  (f.)  del  termometro.  : 

Altezza  (f.)  della  colonna  del 
termometro.  . 

Scala  (f.)  del  termometro. 

Temperatura  (f.)  termometri- 
ca. 

Metallo  (rn.)  termo-negativo.  i 

Metallo  (m.)  termopositivo. 

Elemento  (m.)  termoelettrico. 

Termofono  (m.) 

Termoscopio  (m.) 

Testa  (f.)  di  cavo. 

Testa  (f.)  di  cavo  a  squad ra. 

Ferro  (m.)  Thomas. 

Acciaio  (m.)  Thomas. 

Ponte  (m.)  di  Thomson. 

Deflettore  (m.)  di  Thomson. 

Effetto  (m.)  di  Thomson. 

Contatore  (m.)  Thomson. 

Attacco(m;)  Thomson-Houston. 

Elettrometro  (m.)  a  quadranti 
di  Thomson. 

Lampada  (f.)  a  corto-circuito 
di  Thomson-Houston. 

Avvolgimento  (m.)  Thomson- 
Houston. 

Chiave  (f.)  di  catena. 

Passo  (m.)  d' una  vite;  Impa- 
natura  (f.)  di  vite;  Pane  (m.) 
d'una  vite. 

Impanatura  (f.)  triangolare 
Passo  (m.)  inglese. 

Passo  (m.)  per  tubi  da  gas. 
Impanatura  (f.)  sinistrorsa. 
Impanatura  (f.)  multipla. 
Impanatura  (f.)  destrorsa. 
Passo  (m.)  Sellers. 

Impanatura  (f.)  quadrangola- 
re. 


German 


—  863  — 


French 


Maximum-und  Minimum-Ther- 
mometer (n.) 

Quecksilberthermometer  (n.) 
Metallthermometer  (n.) 
Minimal-Thermometer  (n.) 
Sonnenthermometer  (n.) 
Funkenthermometer  (n.) 
Weingeistthermometer  (n.) 
Normalthermometer  (n.) 
Thermometrisch. 
Thermometersaule  (f.) 

Thermometerstand  (m.) 

Thermometerskala  (f.) 
Thermometrische     Tempera- 

tur  (f.) 

Thermonegatives  Metall  (n.) 
Thermopositives  Metall  (n.) 
Thermoelement  (n.) 

Thermophon  (n.) 
Thermoskop  (n.) 
Kabelschuh  (m.) 
Winkelkabelschuh  (m.) 
Thomasflusseisen  (n.) 
Thomasstahl  (m.) 
Thomson sche  Briicke  (f.) 
Kompassdeflektor  (m.) 
Thomsonscher  Effekt  (m.) 
Thomsonzahler  (m.) 
Thomson-Houstonsockel  (m.) 
Thomsonsches  Quadrant-elek- 

trometer  (n.) 
Thomson-Houston  Kurz- 

schlusslampe  (f.) 
Thomson-Houston     Wicklung 

(f.) 

T-Knebel  (m.) 
Schraubenganghohe  (f.) ;  Ge- 

windegang  (m.) ;  Schrauben- 

gewinde  (n.);  Schraubengang 

(m.) 

Scharfes  Gewinde  (n.) 
Englisches   Schraubensystem 

(n.) 

Gasgewinde  (n.) 
Linksgewinde  (n.) 
Mehrfaches  Gewinde  (n.) 
Rechtsgewinde  (n.) 
Seller'sches  Schraubensystem 

(n.) 
Flaches  Gewinde  (n.) 


Thermometre  (m.)  a  maxima 

et  a  minima. 

Thermometre  (m.)  a  mercure. 
Thermometre  (m.)  metallique. 
Thermometre  (m.)  a  minima. 
Thermometre  (m.)  solaire. 
Thermometre  (m.)  a  etincelle. 
Thermometre  (m.)  a  alcool. 
Thermometre  (m.)  etalon. 
Thermometriqne. 
Golonne  (f.)  thermometrique. 

Hauteur  ( f. )    de    la   colonne 
,  thermometrique. 
Echelle  (f.)  thermometrique. 
Temperature  (f.)  thermome- 
trique. 

Metal  (m.)  thermonegatif. 
Metal  (m.)  thermopositif. 
Element  (m.)thermoelectrique. 

Thermophone  (m.) 

Thermoscope  (m.) 

Soulier  (m.)  de  cable. 

Cosse  (f.)  de  cable  d'equeue. 

Per  (m.)  Thomas. 

Acier  (m.)  Thomas. 

Pont  (m.)  de  Thomson. 

Deflecteur  (m.)  de  Thomson. 

Effet  (m.)  de  Thomson. 

Compteur  (m.)  Thomson. 

Culot  (m.)  Thomson-Houston. 

Electrometre(n.)  a  quadrants 
de  Thomson. 

Lampe  (f.)  a  court-circuit  de 
Thomson-Houston. 

Enroulement  (m.)  Thomson- 
Houston. 

Clef  (f.)  de  chaine. 

Pas  (m.)  d'une  vis. 


Filet  (m.)  de  vis  triangulaire. 
Pas  (m.)  de  vis  anglaise. 

Pas  (m.)  a  gaz. 
Filet  (m.)  de  vis  a  gauche. 
Pas  (m.)  multiple  d'une  vis. 
Filet  (m.)  de  vis  a  droite. 
Pas  (m.)  de  Sellers. 

Filet  (m.)  de  vis  carre. 


THR 


English 


—  864  — 


Italian 


Thread  (s.)  (United  States  stan- 
dard). 
-  (Withworth's). 

Three-fold  block  (s.) 
Three-phase  (adj.)  (Electr.) 
arc-lamp  (s.) 

—  armature  (s.) 

asynchronous  motor  (s.) 

cable  (s.) 

current  (s.) 

field  (s.) 

generator  (s.) 

induction-motor  (s.) 

line  (s.) 

motor  (s.) 

plant  (s.) 

starter  (s.) 

—  supply  meter  (s.) 
synchronous  motor  (s.) 

transformer  (s.) 

wattmeter  (s.) 


Three-throw  switch  (s.)  (Railw. ) 

Three-way  cock  (s.) 
Three-wire  system  (s.)  (Elect.) 

Throttle-valve  (s.) 

to  Throttle  (v.)  (Techn.) 

Throttled  steam  (s.) 

Throw  (s.);  Stroke  (s.)  (Mach.) 

Thrust-bearing  (s.) 

Thrust-line  (s.) 
Thumb-nut  (s.) 

Thumb-screw  (s.) 


Tie-beam  (s.) 


Passo  (m.)  americano. 
Passo  (m.)  di  Withworth. 

Bozzello  (m.)  triple. 
Trifase:  Trifasico. 
Lampada  (f.)  ad  arco  trifase. 

Indotto  (m.)  trifase. 

Motore  (m.)  asincrono  trifase. 

Cavo  (m.)  per  corrente  trifase. 
Gorrente  (f.)  trifase. 

Campo  (rn.)  trifase  o  rotante. 

Alternatore  (m.)  trifase. 

Motore  (m.)  d'induzione  trifa- 
se. 

Linea  (f.)  a  corrente  trifase. 

Motore  (m.)  trifase. 

Impianto  (m.)  a  corrente  tri 
fase. 

Avviatore  (m.)  a  corrente  tri- 
fase. 

Contatore  (m.)  a  corrente  tri- 
fase. 

Motore  (m.)  sincrono  trifase. 

Trasformatore  (m.)  trifase. 
Wattometro  (m.)  per  fasi  ine- 
gualmente  caricate. 

Scambio  (m.)  triplo. 

Robinetto  (m.)  a  tre  vie. 
Sistema  (m.)  a  tre  conduttori. 

Valvola  (f.)  di  presa  a  farfalln. 

Strozzare;  Serrare:  Chiudere. 
Vapore  (m.)  strozzato. 
Corsa  (f.);  Colpo  (m.) 

Cuscinetto  <m.)  di  controspin- 

ta. 

Gurva  (f.)  delle  pressioni. 
Dado  (m.)  ad  ah. 

Vite  (f.)  con  testa  ad  ali ;  Da- 
do (m.)  ad  alette. 

Trave  (f.)  maestra. 


German 


-  865  - 


French 


Amerikaniscb.es  Schraubensy- 

stem  (n.) 
Withwortli'sches   Schrauben- 

system  (n.) 

Dreischeibiger  Block  (m.) 
Dreiphasig. 
Drehstrombogenlampe  (f.) 

Drehstromanker  (m.) 
Dreiphasen  -  Asynchronmotor 

(m.) 

Dreiphasenkabel  (n.) 
Dreiphasenstrom  (m.) ;  Dreli- 

strom  (m.) 
Dreiphasenfeld   (n.);  Drebfeld 

(n.) 

Dreiphasendynamo  (f.) 
Drelistroin  -  Induktionsmotor 

(ra.) 

Drehstronileitung  (f.) 
Dreiphosenmotor  (m.) 
Drehstromanlage  (m.) 

Drelistromanlasser  (m.) 
Drehstromzahler  (m.) 
Drebstroinsyncbron motor  (m.) 

Drehstromtransformator  (m.) 

Dreiphasenwattineter  (n.)  fur 

ungleichbelastete  Phasen. 

Drehiteilige  Weiche  (f.);  Drei- 

gleisige  Weiche  (f.) 
Dreiwegbabn  (m.) 
Dreiletersystem  (n.) 

Drosselklappe  (f.) ;  Drosselven- 
til  (n.) 

Drosseln. 

Gedrosselter  Dampf  (m.) 

Hub  (in.);  Hubhohe  (f.);  Hub- 
Ian  ge  (f.) 

Drucklager  (n.) 

Drucklinie  (f.);  Druckkurve  (f.) 
Fliigelmutter  (f. ):  Lappen- 

schraube  (f.) 
Daumenschraube  (f.) ;  Fliigel- 

schraube  (f.);  Lappenschrau- 

be  (f.) 
Binderbalken  (m.) ;  Hauptbal- 

ken  (m.) 

WEBBER. 


Pas  (m.)  de  vis  americaine. 
Pas  (m.)  de  Withwortb. 

Poulie  (f.)  triple. 

Triphase. 

Larnpe  (f.)  a  arc  a  courant  tri- 
phase. 

Induit  <m.)  triphase. 

Moteur  (m.)  asynclirone  tri- 
phase. 

Gable  (m.)  triphafe. 

Courant  (in.)  triphnse. 

Champ  (mJ  triphase;  Champ 
(m.)  tournant. 

Alternateur  (m.)  triphase. 

Moteur  (m.)  d'induction  tri- 
phase. 

Ligne  (f.)  a  courant  triphase. 

Moteur  (m  )  triphase. 

Installation  (f.)  a  courant  tri- 
phase. 

Uemarreur  (m.)  a  courant  tri- 
phase. 

Compteur  (m.)  a  courant  tri- 
phase. 

Moteur  (m.)  synchrone  tripha- 
se. 

Transformateur  (m.)  triphase. 

Wattmetre  (ni.)  triphase  pour 
phases  inegalement  char- 
gees. 

Changement  (m.)  a  trois  voies. 

Robinet  (m  )  a  trois  orifices. 
Systeme  (m.)  a  trois  conduc- 

teurs. 
Soupape  (f.)  a  papillon. 

Serrer;  Etrangler. 
Vapeur  (m.)  etrangle. 
Course  (f.) ;   Coup  (m.) ;  Levee 

(f.);  Volee  (f.) 
Palier  (m.)  de  poussee. 

Courbe  (f.)  de  pression. 
Ecrou  (m.)  aile;  Ecrou  (m.)  a 

oreilles. 
Vis(f.)  ailee;  Vis  (f.)  a  oreilles. 


Tirant  (m.) ;  Maitre-tirant  (m.) 
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TIE 


English 


Italian 


Tie-bolt  (s.) 

Tie-iron  (s.);  Tie-rod  (s) 
Tile  (s.) 

-  (Hollow). 

-  (Ridge);  Hip-tile  (s.) 
Tile-kiln  (s.);  Tilery  (s.) 
Tile-roof  (s.) 

Timber  (s  );  Store-timber  (s.) 
Timber- work  (s.) 

Tin  (s.) 

—  (Bar), 
to  Tin  (v.) 
Tin-foil  (s.) 

Tinned  (adj.) 

—  wire^s.) 
Tinning  (s.) 
Toor(s.) 
Tool-box  (s.) 

Tools  (s.  pi.)  (Boiler-cleaning1). 

Tongs  (s.  pi.) 

—  (Fire). 

—  (Forge);  Smith-tongs  (s.  pi.) 

Torque  (s.)  (Electr.) 


—  (Breaking-down). 

—  (Retarding). 

—  (Starting). 
Torrefaction  (s.) 
Torricellian  vacuum  (s.) 

Torsion  (s.) 

—  (Angle  (s.)  of). 

-  (Elasticity  (s.)  of). 

—  (Electrometer  (s.)  of). 

—  (Module  (s.)  of). 

—  (Moment  (s.)  of). 
Torsion-balance  (s.) 
Torsion-dynamometer  (s.) 
Torsion-galvanometer  (s.) 
Torsion-method  <s.) 
Torsion-micrometer  (s.) 
Torsion-spring  (s.) 

Total  efficiency  (s.) 

—  loss  (s.) 

—  work  (s.) 

to  Trace  (v.)  (Techn.) 


Tirante  (m.)  a    vite;   Bullon 

(m.);  Chiavarda  (f.) 
Tirante  (m.) 
Tegola  (f.) 
Tegola  (f.»  cava. 
Tegolone  (m.)  da  colmo. 
Fabbrica  (f.)  di  tegole. 
Copertura  (f.)  di  tegole. 
Legname  (m.)  da  costruzione 
Travatura  (f.);  Intravatura  (f 

Stagno  (m.) 

Stagno  (m.)  in  verghe. 

Stagnare. 

Stagnola  (f.);  Foglia  (f.)  di  sta- 

gno. 

Stagnato. 

Conduttore  (m.)  stagnato. 
Stagnatura  (f.) 
Utensile  Cm.);  Istrumento  (m.) 
Scatola  (f.)  degli  utensili. 
Strumenti  (m.  pi.)  per  pulire 

la  caldaia. 

Tenaglia  (f.) ;  Tanaglia  (f.) 
Tenaglia  (f.)  da  fuoco. 
Tenaglia  (f.)  da  fabbro. 

Momento   (m.)  di   rotazione ; 

Torque  (m.) :   Torchio   (m.); 

Torchi  (m.  pi.) 
Momento  (m.)  critico. 
Resistenza  (f.)  del  freno. 
Momento  (m.)  d'avviamento. 
Torrefazione  (f.) 
Vuoto  (m  )  torricelliano  ;  Vuo- 

to  (m.)  barometrico. 
Torsione  «f.) 

Angolo  (m.)  di  torsione. 
Elasticita  (f.)  di  torsione. 
Elettrometro  (m.)  di  torsione. 
Modulo  (m.)  di  torsione. 
Momento  (m.)  di  torsione. 
Hilancia  (f.)  di  torsione. 
Dinamometro  (m.)  di  torsione. 
Galvanometro  (m.)  di  torsione. 
Metodo  (m.)  di  torsione. 
Micrometro  (m.)  di  torsione. 
Molla  (f.)  di  torsione. 

Rendimento  (m.)  totale. 
Perdita  (f.)  totale. 
Lovoro  (m.)  totale. 
Tracciare. 


German 


French 


Ankerholzen  (m.) 

Zugeisen  (n.);  Zugstange  (f.) 
Dachziegel  (m.);  Dachstein  (m.) 
Hohlziegel  (m.) 
Firstziegel  (m.) 
Dachziegelofen  (m.) 
Ziegeleindeckung  (f.) 
Bauholz  (n.);  Nutzhqlz  (n.) 
Holzwerk   (n.);   Gebalke   (n.); 

Zimmerwerk  (n.) 
Zinn  (n.) 
Stangenzinn  (n.) 
Verzinnen. 
Stanniol  (n.);  Zinnfolie  (f.) 

Verzinnt. 

Verzinnter  Draht  (m.) 
Verzinnen  (n.);  Verzinnung(f.) 
Werkzeug  (n.) 
Werkzeugkasten  (m.) 
Kesselreinigungswerkzeuge 

(n.  pi.) 

Zange  (f.);  Beisszange  (f.) 
Feuerzange  (f.) 
Schmiedezange  (f.) 

Drehkrafb  (f. );  Drehungsmo- 
ment  (n.) ;  Torque  (f.) 

Abf'allmoment  (n.) 
Brernswiderstand  (m.) 
Anzugmoment  (n.) 
Darren  (n.);  Darrung  (f.) 
Torricelli'sche  Leere  (f.) 

Torsion  (D 
Torsionswinkel  (m.) 
Torsionselasticitat  (f.) 
Torsionselektrometer  (n.) 
Torsionsmodul  (n.) 
Torsionsmoment  (n.) 
Torsionswaage  (f.) 
Torsionsdynamometer  (n.) 
Torsionsgalvanometer  (n.) 
Torsionsmethode  (f.) 
Torsionsmikrometer  (n.) 
Torsionsfeder   (f.);  Drehungs- 

feder  (f.) 

Totaler  Nutzeffekt  (m.) 
Totalveriust  (m.) 
Totnlnrbeit  (f.) 
Tracieren. 


Tirant  (m.) 

Tirant  (m.) 

Tuile  (f.) 

Tuile  (f.)  creuse. 

Tuile  (f.)  faitiere. 

Tuilerie  (f.) ;  Four  (m.)  a  tuiles. 

Couverture  (f.)  en  tuiles. 

Bois  (m.)  de  construction. 

Empoutrerie  (f.) 

Etain  (m.) 

Etain  (m.)  en  verges. 

Etainer. 

Feuille  (f.)  d'etain. 

Etaine. 

Conducteur  (m.)  etaine. 

Etainage  (m.) 

Ustensile  (m.);  Outil  (m.) 

Boite  (f.)  d'outils. 

Outils  (m.  pi.)  pour  nettoyer 

la  chaudiere. 
Tenaille  (f.) 
Tenaille  (f.)  a  feu. 
Tenaille   (f.)   a  forger  ou   du 

forgeron. 
Torque  (f.) 


Couple  (m.)  de  decrochage. 
Couple  (m.)  de  freinage. 
Moment  (m.)  de  demarrage. 
Torrefaction  (f.) 
Vide  (m.}  de  Torricelli ;   Vide 

barometrique. 
Torsion  (f.) 

Angle  (m.)  de  torsion. 
Elasticite  (f.)  de  torsion. 
Electrometre  (m.)  de  torsion. 
Module  (m.)  de  torsion. 
Moment  (m.)  de  torsion. 
Balance  (f.)  de  torsion. 
Dynamometre(m-)  de  torsion. 
Galvanometre  (m.)  de  torsion. 
Methode  (f.)  de  torsion, 
Micrometre  (m.)  de  torsion. 
Ressort  (m.)  de  torsion. 

Rendement  (m.)  total. 
Perte  (f.)  totale. 
Travail  (m.)  total. 
Tracer. 


TRA 


English 


Italian 


Track  (s.)  (Railw.) 
Traction  (s.) 

—  (Electric). 
Traction-accumulator  (s ) 

Traction-battery  (s  ) 
Traction-generator  (s.) 

Traffic  (s.)  (Railw.) 

—  (International). 

—  (Local). 

—  (Long-distance);  Trunk-line 
traffic"  (s.) 

Trailing-brush-edge  (s.) 

Train  (s.) 

-  (Cattle). 

—  (Crossing). 

—  (Direct). 

—  (Down). 

—  (Excursion). 

—  (Express). 


—  (Fast). 

—  (Goods). 
-  (Mixed). 


—  (Passenger). 
-  (Safety). 

—  (Slow) ;  Heavy  train  (s.) 

—  (Special). 

—  (Starting). 

—  (Supplement). 

-  (Up). 

-  (Work). 

Trajectory  (s.) 

Tram  (s.) ;  Tramway  (s.) 

—  (Electric). 
Tramcar-motor  (s.) 
Transcendental  (adj.)  (Math.) 
Transformer  (s.) 

-  (Air). 


Binario  (m.) 
Trazione  (f.) 

Trazione  (f.)  elettrica ;  Elettro- 
trazione  (f.) 

Accumulatore  (m.)  per  tra- 
zione. 

Batteria  (f.)  per  trazione. 

Generatore  (m.)  per  trazione. 

Traffico  (m.) 

Traffico  (m.)  internazionnle. 

Traffico  (m.)  locale. 

Servizio  (in.)  di  grandi  linee  o 

a  grandi  distanze. 
Parte  (f.)  posteriore  della  spaz- 

zola. 
Treno  (m.) ;  Convoglio  (in.) 

Treno  (m.)  bestiame. 
Treno  (m.)  incrociante. 
Treno  (m.)  diretto. 

Treno  (m.)  discendente  o  pari. 

Treno  (m.)  di  piacere. 

Treno  (m.)  direttissimo  ;  Tre- 
no (m.)  lampo;  Treno  (m.) 
espresso. 

Treno  (rn.)  celere ;  Treno  (m.) 
diretto. 

Treno  (m.)  merci. 

Treno   m.)  misto. 


Treno  (m.)  viaggiatori. 
Treno  (m.)  di  soccorso. 
Treno  (m.)  omnibus. 

Treno  (m.)  speciale. 

Treno  (m.)  in  partenza. 

Treno  (m.)  bis. 

Treno  (m.)  ascendente  o  di- 

spari. 
Treno  (m.)  materiali. 

Traiettoria  (f.) 

Tramway  (m.);  Tramvia  (f.); 

Tram  (m.);  Guidovia  (f.) 
Tramway  (m.)  elettrico. 
Motore  (m.)  da  tramvia. 
Trascendente;Trascendentale. 
Trasformatore  (m.) 
Trasformatore  (m.)  ad  aria. 


German 


French 


Be- 


Geleise  (n.) ;  Gleis  (n.) 
Zucr  (m.);  Forderung  (f.) ; 

trieb  (m.) ;  Traktion  (f.) 
Elektrischer  Betrieb  (m);Elek- 

trische  Traktion  (f.) 
Traktionsakkumulator  (m.) 

Traktionsbatterie  (f.) 
Bahndynamo    (f.);    Strassen- 

bahndynamo  (f.) 
Verkehr  (m.) 

International  Verkehr  (m.) 
Lokalverkehr  (m.) 
Fernverkehrjm.) 

Ablaufende   Biirstenspitze  (f.) 

Zug  (m.) ;  Bahnzugfm.) ;  Eisen- 

bahnzug  (m.) 
Viehzug  (m.) 
Kreuzender  Zug  (m.) 
Direkter  Zug  (m.) ;   Kourier- 

zug  (m.) 

Abwarts  fahrender  Zug  (m.) 
Vergniigungszug  (m.) 
xBlitzzug  (m.);   Jagdzug   (m.); 

Expresszug  (m.) 

Schnellzug  (m.) ;  Eilzug  (m.) 

Giiterzug  (m.) 

Gemischter  Zug  (rn.);  Giiter- 

zug  (in.)  mit  Personenbefor- 

derung. 

Personenzug  (m,) 
Bettungszug  (m.);  Hiilfszug(m.) 
Bummelzug  (m.j;  Langsamer- 

zug  (m.) 

Sonderzug  (m.);  Extrazug  (m.) 
Abfahrender  Zug  (m.) 
Erganzungszug  (m.) 
Aufwarts  fahrender  Zug  (m.) 

Materialzug  (m.);  Arbeitszug 

(m.) 

Trajektorie  (f.) 
Trambahn  (f.);  Pferdebahn  (f.); 

Strassenbahn  (f.) 
Elektrische  Trambahn  (f.) 
Strassenbahnmotor  (m.) 
Trascendent. 
Transformator  '(m. ) 
Lufttransformator  (m.) 


Voie  (f.) 
Traction  (f.) 

Traction  (f.)  electrique;  Elec- 
tro-traction (f.) 
Accumulateur  (m.)  de  traction. 

Batterie  (f.)  de  traction. 
Generatrice  (f.)  pour  traction. 

Traflc  (m.) 

Traflc  (m.)  international. 

Traflc  Cm.)  local. 

Traflc  (m.)  des  grandes  lignes. 

Arete  (f.)  posterieure  de  balai. 
Train  (m.);  Convoi  (m.) 

Train  (m.)  de  bestiaux. 
Train  (m.)  croisant. 
Train  (m.)  direct. 

Train  (m.)  descendant. 

Train  (m.)  de  plaisir. 

Train  (m.)  rapide  ou  expres. 


Train  (m.)  a  grande>itesse. 

Train  (m.)  de  marchandises. 
Train  (m.)  mixte. 


Train 
Train 
Train 


m.)  de  voyageurs. 
m.)  de  secours. 
m.)  omnibus. 


Train  (m.)  special. 
Train  (m.)  partant. 
Train  (m.)  supplementaire. 
Train  (m.)  montant. 

Train  (m.)  de  materiaux. 

Trajectoire  (f.) 
Tramway  (m.) 

Tramway  (m.)  electrique. 
Moteur  (m.)  de  tramway. 
Trascendant 
Transformateur  (m.) 
Transformateur  (m.)  u  air. 
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Transformer  (s.)  (Alternating 
current). 

—  (Arc  lamp). 

-  (Booster). 

—  (Continuous  current). 

—  (Core). 

-  (Hedgehog). 

—  (House). 

—  (Lighting). 

—  (Measuring). 

-  (Oil). 

—  (Power). 

-  (Phase). 

—  (Shell). 

—  (Testing). 

—  (Voltage). 
Transformation  (s.> 
Transit  (s.) 

Transit- charge  (s.) 
Transit  duty  (s.) 
Transit-goods  (s.  pi.) 
Translation  (s.) 

Translator  (s.) 
Transmission  (s.) 

—  of  force;  Transmission  (s.) 
of  power. 

—  of  force  (Electric);  Electric 
transmission  (s.)  of  energy. 


-  of  heat. 

—  of  motion. 

-  (Coefficient  (s.)  of). 

—  (Main). 
Transmission-dynamometer  (s) 

Transmitter  (s.) 
Transmitter-capacity  (s.) 


Trasformatore   (m.)   per  cor- 

rente  alternata. 
Trasformatore  (m.)  per  lam- 

pada  ad  arco. 
Survol  trice  (f.) 
Trasforinatore  (m.)  per   cor- 

rente  continua. 
Trasformatore  (m.)  ad  anello. 
Trasformatore  (m.)  a  riccio. 

Trasformatore  (m.)  per  case. 

Trasformatore   (m.)  per  illu- 

minazione. 
Trasformatore  (m.)  di  misura. 

Trasformatore  (rn.)    con   raf- 

freddamento  ad  olio. 
Trasformatore  (m.)  di  energia. 

Trasformatore  (m.)  di  fase. 
Trasformatore  (m.)  a  conchi- 

glia. 

Trasformatore  (m.)  per  prove. 
Trasformatore  (m.)  di  tensione. 
Trasformazione  (f.) 
Transito  (m.) 

Tassa  (f.)  di  transito. 
Diritto  (m.)  di  transito. 
Merci  (f.  pi.)  in  transito. 
Traslazione  (f.) 

Traslatore  (m.) 
Trasmissione  (f.) 

Trasmissione  (f.)  della  forza; 

Trasporto  (m.)  della  forza ; 

Trasporto  (m.)  d'energia. 
Trasporto  (m.)  elettrico  del- 

1'energia ;  Trasporto  (m.)  e- 

lettrico  della  forza  a  distan- 

za. 

Trasmissione  (f.)  di  calore. 
Trasmissione   (f.)  del   moto  o 

del  movimento. 
Coefflciente  (m.)  di  trasmissio- 

ne. 

Trasmissione  (m.)  principale. 
Dinamometro  (m.)  di  trasmis- 

sione. 

Trasmettitore  (m.) 
Capacita  (f.)  di  trasmettitore. 
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Wechselstromtransform  a  t  o  r 

(in.) 
Bogenlampentransf  o  r  m  a  t  o  r 

(m.) 

Zusatztransformator  (ra.) 
Gleichstromtransformator  (m); 

Umformer  (m.) 
Kerntriinsformator  (m.) 
Igeltransformator  (m.) 

Haustransformator  (m.) 
Lichttransformator  (m.) 
Messtransformator  (m  ) 
Oeltransformator  (m.) 
Krafttransformator  (m.) 

Phasentransformator  (m.) 
Manteltransforinator  (m.) 

Priiftransformator  (m.) 
Spannungstransformator  (m.) 
Transformation  (f.) 
Durchgang  (m.);  Durchgangs- 

verkehr  (in.);  Transit  (m.) 
Durchganggebuhr  (f.) 
Durchgangszoll  (m.) 
Transitgiiter  (n.  pi.) 
Uebertragung(f.);  Translation 

(f.) 
Translator  (m.);  Uebertrager 

(ni.) 
Transmission  (f.) ;  Uebertrag- 

ung  (f.) ;  Beforderung  (f.) 
Kraftiibertragung  (f.);  Arbeits- 

ubertragungjf.) 

Elektrische  Kraftiibertragung 
(f.);  Elektrische  Arbeitsiiber- 
tragung  (f.) 

Warmeubertragung  (f.) 
Bewegungsiibertragung  (f.) 

Transinissionskoeffizient  (m.) 

Haupttransmission  (f.) 
Transmissionsdynamo  m  e  t  e  r 

(n.) 

Sender  (m.) 
Erregerkapacitiit  (f.) 


Transformateur   (in.)    a   cou- 

rants  alternatifs. 
Transformateur  (m.)  pour  lam- 

pes  a  arc. 
Survolteur  (m.) 
Transformateur  (m.)  a  courant 

continu. 

Transformateur  (m.)  a  noyau. 
Transformateur  (m.)  a  heris- 

son. 
Transformateur  (m.)  domesti- 

que. 
Transformateur  (m.)  pour  Pe- 

clairage. 
Transformateur  (m.)  de  me- 

sure. 
Transformateur  (m.)  a  1'huile. 

Transformateur  (m.)  pour  for- 
ce motrice. 

Transformateur  (m.)  de  phase. 

Transformateur  (m.)  a  enve- 
loppe. 

Transformateur  (m.)  d'essai. 

Transformateur  (m)  de  tension. 

Transformation  (f.) 

Transit  (m.) 

Taxe  (m.)  de  transit. 
Droit  (m.)  de  transit. 
Merchandises  (f.  pi.)  en  transit. 
Translation  (1.) 

Translateur  (m.) 
Transmission  (f.) 

Transport  (m.)  de  force;  Tran- 
sport (m.)  d'energie ;  Tran- 
smission (f.)  de  force. 

Transport  (m.)  electrique  de 
la  force  ou  de  1'energie. 


Transmission  (f.)  de  chaleur. 

Transmission  (f.)  du  rnouve- 
ment. 

Coefficient  (m.)  de  transmis- 
sion. 

Transmission  (f.)  principale. 

Dynamometre  ( m. )  de  tran- 
smission. 

Transmetteur  (m.) 

Gapacite  (f.)  d'excitateur. 
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Transmitter-damping  (s.) 

Transmitter-energy  (s.) 
Transmitter-frequency  (s.) 

Transom  (s.) 
Transposition  (s.) 
Transversal  (adj.) 
Trap-door  (s.) 
Trapezium  (s.) 
Trapezoid  (s.) 
Traverse  (s.) 

Thread-wheel-winch  (s.) 
Treading-contact  (s.) 
Triangle  (s.) 

—  (Acute-angled). 

—  (Equilateral). 

—  (Isosceles  or  equicrural). 

—  (Obtuse-angled). 

—  (Right-angled). 

—  (Right-angled)    formed    by 
the  departure. 

—  (Scalene) ;  Scalenous  trian- 
gle (s.) 

—  (Spherical). 

—  (to  Solve  (v.)  a). 
Triangle-connection  (s.);  Mesh- 
connection  (s.)  (Electr.) 

Triangular  (adj.) 
Triangulation  (s.) 
Tricycle  (s  ) 

Trigger  (s.) 
Trigonometrical  (adj.) 
Trigonometry  (s.) 
-  (Plane). 

—  (Spherical). 
Trilateral  (adj.) 

to  Trim  (v.)  arc-lamp. 
Trimmer  (s.)  (Arc-lamp). 

—  (Lamp). 

Trimming-tool  (s.) 
Trimming  (s.)  the  electros. 

Trip-gear  (s.) 
Triple-cylinder-engine  (s.) 

Triple-threaded-screw  (s.) 


Spegnimento(m-)  del  trasmet- 
titore. 

Energia  (f.)  del  trasmettitore. 

Frequenza  (f.)  del  trasmetti- 
tore. 

Traversa  (f.) 

Trasposizione  (f.) 

T ras versa  le. 

Botola  (f.) 

Trapezio  (m.) 

Trapezoide  (m.) 

Traversa  (f.);  Ghiusa  (f.) 

Burbera  (f.)  con  timpano. 
Gontatto  (m.)  a  pedale. 
Triangolo  (in.) 
Triangolo  (m.)  acutangolo. 
Triangolo  (m.)  equilatero. 
Triangolo  (m.)  isoscele. 
Triangolo  (m.)  ad   angolo  ot- 

tuso  o  ottusangolo. 
Triangolo  (m. )  rettangolo   o 

rettangolare. 
Triangolo  (m.)  di  riduzione. 

Triangolo  (m.)  scaleno. 

Triangolo  (m.)  sferico. 
Risolvere  un  triangolo. 
Montaggio  (m.)  o  disposizione 

a  triangolo.  * 
Triangolare- 
Triangolazione  (f.) 
Triciclo  (m.);  Velocipede  (m.) 

a  tre  ruote. 

Meccanismo  (m.)  a  scatto. 
Trigonometrico. 
Trigonometria  (f.) 
Trigonometria  (f.)  piana. 
Trigonometria  (f.)  sferica. 
Trilaterale. 

Mantenere  le  lampade  ad  arco. 
Lampista  (m.)  delle  lampade 

ad  arco. 
Accenditore(m.);Lampista(m.); 

Lampionaio  (m.) 
Utensile  (m.)  per  raddrizzare. 
Raddrizzamento  (in.)  dei  gal- 

vani. 

Meccanismo  (m.)  a  scatto. 
Macchina  (f.)  a  vapore  a  tri- 

pla  espansione. 
Vite  (f.)  tripla ;  Vite  (f.)  a  tre 

filetti. 
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Senderdampfung  (f.) 

Senderenergie  (f.) 
Senderfrequenz  (f.) 

Traverse  (f.) 

Transposition  (f.) 

Quer;  Schrag;  Schief. 

Klappthiire  (f.);  Fallthiire  (f.) 

Trapez  (n.) 

Trapezo'id  (n.);  Trapezoid  (n.) 

Querhalken  (m.);  Traverse  (f.); 

Querstiick  (n.) 
Trethaspel  (m.) 
Tretkontakt  (m.) 
Dreieck  (m.) 

Spitzwinkliges  Dreieck  (n.) 
Gleichseitiges  Dreieck  (n.) 
Gleichschenkliges  Dreieck  (n.) 
Sturnpfwinkliges  Dreieck  (n.) 

Rechtwinkliges  Dreieck  (n.) 
Cursdreieck  (n.) 
Ungleichseitiges  Dreieck  (n.) 

Spharisclies  Dreieck  (n.) 
Em  Dreieck  auflosen. 
Dreieckschaltung  (f.) 

Dreieckig;  Dreiseitig. 

Trianguhrung  (f.) 

Dreirad  (n.) ;  Dreiradiges  Ve- 

lociped  (n.) 
Klinkwerk  (n.) 
Trigonometrisch. 
Trigonometric  (f.) 
Ebene  Trigonometric  (f.) 
Splmrische  Trigonometric  (f.) 
Dreiseitig. 

Bogenlampen  bedienen. 
Bogenlampenwarter  (m.) 

Lampenputzer  (m.) 

Bestosszeug  (m.) 
Bestossen  (n.)  der  Galvanos. 

Klinkwerk  (n.) 

Dreifache  Expansionsmaschi- 

ne  (f.) 
Dreifache  Schraube  (f.) 


Amortissement  (m.)  du  tran- 
smetteur. 

Energie  (f.)  du  transmetteur. 

Frequence  (f.)  du  transmet- 
teur. 

Traverse  (f.) 

Transposition  (f.) 

Transversal. 

Trappe  (f.) 

Trapeze  (m.) 

Trapezoide  (m.) 

Traverse  (f.) 

Treuil  (m.)  a  tympan. 
Contact  (m.)  a  pedale. 
Triangle  (m.) 
Triangle  (m.)  acutangle. 
Triangle  (m.)  equilateral. 
Triangle  (m.)  isoscele. 
Triangle  (m.)  a  angle  obtus. 

Triangle    (m.)    rectangle   ou 

rectangulaire. 
Triangle  (m.)  de  reduction. 

Triangle  (m.)  scalene. 

Triangle  (m.)  spherique. 
Resoudre  un  triangle. 
Montage  (m.)  en  triangle. 

Triangulaire. 
Triangulation  (f.) 
Tricycle  (m.) 

Declic  (m.) 
Trigonometrique. 
Trigonometrie  (f.) 
Trigonometrie  (f.)  plane. 
Trigonometrie  (f.)  spherique. 
Trilateral. 

Entretenir  des  lampes  a  arc. 
Lampiste  (m.)  pour  lampes  a 

arc. 
Lampiste  (m.) 

Outil  (m.)  de  dressage. 
Dressage  (m.)  des  galvanos. 

Declic  (m.) 

Machine  (f.)  a  trois  cylindres. 

Vis  rf.)  a  trois  filets. 


TRI 


English 


—  874  — 


Italian 


Triplex  (s.) 

Trisulphate  (s.)  of  arsenic. 

Trolley  (s.)  (Electr.) 


Trolley-ear  (s.)  (Electr.) 
Trolley-wire  (s.)  (Electr.) 


Trompe-vault  (s.)  (Arch.) 


-  in  the  angle. 

-  (Flat). 
(Rampant). 

(Side). 

Truck  (s.)  (Railvv.) 


—  (Maximum  traction). 
Truman's-masticator  (s.) 
Trunk-communication  (s.) 
Trunk-connection  (s.) 

Trunk-engine  (s.) 
Trunk-piston  (s.) 

Trunk-service  (s.) 
Trunk-line-office  (s.) 

Trunk-line-traffic  (s.) 

T-steel  (s.) 

Trunnion  (s.);  Pivot  (s.) 

—  (Admitting). 

—  (Exhaust). 

Truss(s.);  Truss-bolt  (s.);  Truss- 
rod  (sJ 
Tube  (s.)  (see  also  «.  Pipe  ». 

—  (Rent). 

—  (Boiler). 

—  (Brass). 

—  (Caoutchouc). 

—  (Capillary). 


Triplex  (mj 

Trisolfuro  (in  )  d'arsenico. 

Trolley  (m.);  Rotella  (f.)di  con4j 
tatto. 

Isolatore  (m.)  per  fllo  aereo.   j 
Filo  (m.)  di  contatto  ;  Filo  (m.)' 
di  linea. 


Orecchione  (m.) 

Orecchione  (m.)  angolare. 
Orecchione  (m.)  piatto. 
Orecchione  (m.)  saliente. 
Orecchione  (m.)  a  facce. 
Carro  (m.)  d'un  vagone;  Qua- 

dro  (m.);  Telaio(m.);  Truck 

(m.)  ;  Carrello  (m.) 
Truck  (m)  girevole  «  maximum 

traction  ». 
Masticatore  (m.);  Truman  (m.) 

Comunicazione  (f.)  telefonica. 
Collegamento  (m.)  telefonico. 

Macchina  (f.)  a  fodero. 
Stantutfo  (f.)  a  guaina  o  a  fo- 

dero. 

Servizio  (in.)  telefonico. 
Ufficio  (m.)  telefonico  pel  ser- 

vizio  interurhano. 
Servizio  (m.)  telefonico  inter- 

urhano. 
Verghe  (f.  pi.)  d'acciaio  a  T. 

Perno  (m.);   Orecchione  (m.); 

Bullone  (m.);  Bottone  (m.) 
Orecchione  (m.)  d'introduzio- 

ne. 

Orecchione  (m.)  d'evacuazione. 
Tirante  (m.) 

Tuho  (m.) 

Tubo  (m.)  a  gornito. 
Tubo  (m.)  da  caldaia. 
Tubo  (m.)  di  ottone. 
TuV^o  (m.)  di  caucciii. 

Tubo  (m.)  capillare. 
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Friplexapparat  (m.) 
A-nderthafbes    Schwefelarsen 

(n.) 
Kontaktrolle  (f.);  Laufrolle  (f.); 

Trolley  (m.);  Trolle  (f.) ;  Trol- 


ley (n.) 
I'rolh 


Frolleydralit-Isolator  (m.) 
rrolleydraht    (m.) ;    Kontakt- 

draht  (m.) ;  Fahrdraht  (m.); 

Arheitsdraht   (m.);  Arbeits- 

leitung  (f.) 
Trompe  if.);  Schneckengewol- 

be  (n.);  Trompetengewolbe 

(n.) 

[nnere  Trornpe  (f.) 
F I  ache  Trompe  (f.) 
Steigende  Trompe  (f.) 
Trompe  (f.)  mib  Fachern. 
Untergestell  (n.);  Drehgestell 

(n.) 

Maximum  Traction  Drehge- 
stell (n.) 

Trumans  Trockenknetmaschi- 
ne  (f.) 

i'ernverbindung  (f.) 

"ernanschluss  (m.) 

Truncksystem  (n.) 
Trunkkolben  (m.) 

yerndienst  (m.) 
P'ernamt  (m.) 

Fernverkehr  (m.) 
T-Stahl  (m.) 

Zapfen  (m.);  Bolzen  (m.) 
Sinstromungszapfen  (m.) 

Ausstromungszapfen  (m.) 
Ankerbolzen  (m.) 

Rohre  (f.);  Rohr  (n.) 
Knierohr  (n.) 
Kesselrohr  (n.) 
Messingrohr  (n.) 
Kautschukschlauch  (m.) 

Haarrohrchen  (n.);  Kapillar- 
rohre  (f.) 


Triplex  (m.) 

Trisulfure  (m.)  d'arsenic. 

Trolley  (m.);  Tr61et(m.);  Pou- 
lie  (f.)  de  contact. 

Isolateur  (in.)  pour  fll  aerien. 
Fil  (m.)  de  ligne. 


Trompe  (f.) 

Trompe  (f.)  dans  1'angle. 
Trompe  (f.)  platte. 
Trompe  (f.)  rampante. 
Trompe  (f.)  a  pans. 
Chariot  (m.) ;  Truck  (m.) 


Truck  (m.)  a  anneau  «  maxi- 
mum traction  ». 

Malaxeur-secheur  (m.)  de  Tru- 
man; Truman  (m.) 

Communication  (f.)  telephoni- 
que. 

Raccordement  (m.)  telephoni- 
que. 

Machine  (f.)  a  fourreau. 

Piston  (m.)  a  fourreau. 

Service  (m.)  telephonique. 
Bureau  (m.)  interurbain. 

Traflc  (m.)  interurbain. 

Barres  (f.  pi.)  a  T  simple   en 

acier. 
Tourillon  (m.) 

Tourillon  (m.)  d'introduction. 

Tourillon  (m.)  d'evacuation. 
Tirant  (m.) 

Tube  (m.);  Tuyau  (m.) 

Tube  (m.)  coude. 

Tube  (m.)  de  chaudiere. 

Tube  (m.)  en  laiton. 

Tube  (m.)  de  caoutchouc   ou 

en  caoutchouc. 
Tube  (m.)  capillaire. 
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Tube  (s.)  (Choking). 

—  (Coherer). 

—  (Copper). 

—  (Crooke's). 

—  (Discharging). 

—  (Gas). 

-  (Geissler's). 

—  (Glass). 

-  (Hittorf's). 

—  (Inlet). 

—  (Insulating). 

—  (Iron). 

=  (Joint  caoutchouc). 

-  (Metallic). 

-  (Mica). 

—  (Micanite). 

—  (Overheating). 

—  (Phosphorescent). 

—  (Press-spahn). 

—  (Rolled). 

—  (Rontgen). 

—  (Smoke);  Smoke-pipe  (s.) 


—  (Sparkling). 

—  (Steam-gauge). 

—  (Steel);  Steel-pipe  (s.) 

—  (Stern). 

—  (Sucking);  Suction-pipe  (s.) 

—  (Swelled);  Socket-pipe  (s.) 

—  (Vacuum). 
Tube-expander  (s.) 

Tube-packing  (s.) 
Tube-plug  (s.) 

Tube-plug-ram  (s.) 

Tubular  (adj.) 
-  boiler  (s.) 
Tuff  (s.) ;  Tufa  (s.) 

—  (Basaltic). 
Tufaceous  lime-stone  (s.) 


Tubo  (m.)  a  strozzamento. 
Tubo  (m.)  di  coherer. 
Tubi  (m.)  di  rame. 
Tubo  (m.)  di  Crookes. 
Tubo  (m.)  di  scarica  elettrica. 
Tubo  (m.)  del  gas ;  Tubo  (m.) 

per  gas. 

Tubo  (m.)  di  Geissler. 
Tubo  (m.)  di  livello. 

Tubo  (m.)  di  Hittorf. 

Tubo  (m.)  per  attraversamen- 

to. 

Tubo  (m.)  isolante. 
Tubo  (m.)  di  ferro. 

Tubo  (m.)  d'accoppiamento  di 

caucciu. 
Tubo   (m.)  di    metallo;   Tubo 

(m.)  metallico. 
Tubo  (m.)  di  mica. 
Tubo  (m.)  di  rnicanite. 
Tubo  (m.)  riscaldatore. 
Tubo  (m.)  fpsforescente. 
Tubo  (m.)  di  cartone  compres- 

so  o  Pressspahn. 
Tubo  (m.)  cilmdrato. 
Tubo  (m.)  di  Rontgen. 
Tubo  (m.)  del  camino;  Canna 

(f.)  del  fumo;  Tubo  (m.)  del 

fumo. 

Tubo  (m.)  scintillante. 
Tubo  (m.)  del  manometro. 
Tubo  (m.)  d'acciaio. 

Tubo  (m.)  dell'  asse  dell'elica. 

Tuho  (m.)  aspirante  o  aspira- 

tore. 

Tubo  (m.)  a  manicotto. 
Tubo  (m.)  a  vuoto. 
Allargatoio  (m.);  Allargatubi 

(m.) 

Guarnizione  (f.)  per  tubi. 
Coccone   (m. )    per    chiudere 

tubi. 
Cacciatubi  (m.) 

Tubulare ;  Tubolare. 
Caldaia  (f.)  tubolare. 
Tufo  (m.) 

Tufo  (m  )  basaltico. 
Tufo  (m.)  calcare. 
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Drosselrohre  (f.) 
[rittrohre  (f.) 
itupferrohren  (f.  pi.) 
Urookessche  Rohre  (f.) 
intladungsrohr  (n.) 
Gasrohr  (n.) 

jeissler'sches  Rohr  (n.) 
Wasserstandsglas  (n.) ;   Was- 

serslandsrolir  (n.) 
Hittorfsche  Rohre  (f.) 
Durchfuhrungstiille  (f.) 

[solierrohr  (n.) 

Eisernes  Rohr  (n.);  Eisenrohr 

(n.) 
Gummischlauch  (m.) 

Metallrohr  (n.) 

rlimmerrohr  (n.) 
Mikanitrohr  (n.) 
Deberhitzungsrohr  (n.) 
Phosphorescirendes  Rohr  (n.) 
Pressspahnrohr  (n.) 

iewalztes  Rohr  (n.) 
Rontgenrohre  (f.) 
Kaminrohr  (n.);  Schornstein- 
rohr  (n.) ;  Rauchrohr  (n.) 

Blitzroh  (n.) 
Manometerrohr  (n.) 
Sttihlernes  Rohr  (n);  Stahlrohr 

(n.) 
Wellenrohr  (n.) 

Saugrohr  (n.) 

MulTenrohr  (n.) 
Vacuumrohre  (f.) 
Rohrverdichtungsapparat(m.) 

Rolmliehtung  (f.) 
Rohrstopsel  (m.);  Rolirstopfen 

(in.) 
Rohrstopfstange  (f.) 

Rohrenformig. 
Rohren!<essel  (m.) 
Tut'C  (in.);  Tufstein  (m.) 
Basalt  tuft'  (m.) 
Knlktutr  (m.) 


Tube  (m.)  d'etranglement. 
Tube  (m.)  de  cohereur. 
Tubes  (m.  pi.)  en  cuivre. 
Tube  (m.)  de  Grooke. 
Tube  (m.)  de  decharge. 
Tuyau  (m.)  a  gaz. 

Tube  (m.)  de  Geissler. 
Tube  (m.)  de  1'indicateur;  Tu- 
be (m.)  indicateur. 
Tube  (m.)  de  Hittorf. 
Douille  (f.)  d'entree. 

Tube  (m.)  isolant. 
Tube  (m.)  en  fer. 

Tuyau  (m.)  d'accouplement  en 

caoutchouc. 
Tube  (m.)  metallique. 

Tube  (m.)  en  mica. 
Tube  (m.)  en  micanite. 
Tube  (m.)  surchauffeur. 
Tube  (m.)  phosphorescent. 
Tube  (m.)  en  carton  compri- 

me  ou  en  pressspan. 
Tuyau  (m.)  cylindre- 
Tube  (m.)  de  Roentgen. 
Tuyau  (m.)  de  cheminee. 


Tube  (m.)  etincelant. 
Tube  (m.)  du  manometre. 
Tube  (m.)  en  acier. 

Tube(m.)d'etambot:  Tube  (m.) 

d'helice. 
Tuyau  (m.)  aspirant  oa  aspi- 

rateur. 

Tuyau  (m.)  a  manchon. 
Tube  (m.)  a  vide. 
Ghassebolte  (  m. );  Ecarissoir 

(m.);  Alesoir  (m.) 
Garniture  (f.)  pour  tuyaux. 
Tampon  (m.)  pour  fermer  les 

tubes. 
Tringle  (m.)  a  tamponner  les 

tubes. 
Tubulaire. 

Ghaudiere  (f.)  tubulaire. 
Tuf  (m.) 

Tuf  (m.)  basal tique. 
Tuf  (m.)  calcaire. 


TUN 


English 
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Italian 


Tungsten  ( s. ) ;  Wolfram  ( s. ) 

(Chem.) 
Tunnel  (s.) 

—  (to  Cut  (v.)  a) ;  to  Drive  (v.) 
a  tunnel. 

-  (Mouth  is.)  of  the). 

—  (Piercing  (s.)  of  a). 
Turbine  (s. 

-  (Axial  flow). 

—  (Fourneyron's). 

—  (Girard's). 

—  (Jonval's). 

—  (Multi-stage). 

-  (Partial). 

—  (Radial  flow). 

—  (Steam). 

—  (Steam)  of  Altham. 

—  (Steam)  of  de  Laval. 


—  (Steam)  of  Parson. 
Turbine-plant  (s.) 
Turf  (s.);  Peat  (s.) 

—  (Fibrous). 

—  (Earthy). 

Turf-moor  (s.) ;  Peat-moor  (s.) 
Turn  (s.);  Winding  (s.)  (Electr.) 
to  Turn  (v.) 
Turned  (adj.) 
Turner  (s.) 
Turning-moment  (s.) 
Turnings  (s.  pi.) ;  Shavings  (s. 

pi.) 
Turns  (s.  pi.)  (Ampere). 

—  (Dead). 

—  (Effective). 
Twin-steam-engine  (s.) 


Twining  (s.)  (Silk). 

Twist-joint  (s.) 
Twophaser  (s.) 


Tungsteno  (m.);  Wolfram  (m. 

Tunnel  (m.) ;  Galleria  (f.) 
Traforare  una  galleria. 

Imboccatura  (f.)  d'una   galle- 
ria. 

Attacco  (m.)  d'una  galleria. 
Turbina  (f.) 

Turbina  (f.)  assiale. 
Turbina  (f.)  Fourneyron. 
Turbina  (f.)  Girard. 
Turbina  (f.)  Jonval. 
Turbina  (f.)  multiple. 
Turbina  (f.)  parziale. 

Turbina  (f.)  radiale. 
Turbina  (f.)  a  vapore. 
Turbina  (f.)  a  vapore  Althan 
Turbina  (f.)  a  vapore  de  Lava 


Turbina  (f.)  a  vapore  Parson 

Impianto  (m.)  di  turbine. 

Torba  (f.) 

Torba  (f.)  flbrosa. 

Torba  (f.)  terrosa. 

Torbiera  (f.) 

Spira  (f.);  Spirale  (f.) 

Tornire. 

Tornito. 

Tornitore  (m.) 

Momento  (m.)  di  rotazione. 

Tornitura  (f.) 

Ampere-giri  (m.  pi.) 

Giri  (m.  pi.)  morti. 

Giri  (m.  pi.)  utili. 

Macchina  (f.)  a  cilindri  accop 

piati;  Macchina  (f.)  a  vapor 

gemella. 
Filatura  (f.)  della  seta. 

Giunzione  (f.)  a  spirale. 
Alternatore  (m.)  bifase. 


German 
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French 


Wolfram  (n.) 

Tunnel  (m.) 

Einen  Tunnel   bohren ;  Einen 

Tunnel  graben. 
Tunnelmundloch  (n.) 

Tunnelbauweise  (f.) 

Turbine  (f.);  Horizontals  Was- 

serrad  (n.) 
Axialturbine  (f.) 
Fourneyron-Turbine  (f.) 
Girard-Turbine  (f.) 
Jonval-Turbine  (f.) 
Mehrstufige  Turbine  (f.) 
Partialturbine  (f.) 

Radialturbine  (f.) 
Dampfturbine  (f.) 
Dmnpfturbine  (f.)  von  Altham. 
De   Laval'sche  Dampfturbine 

(f.);  Dampfturbine  (f.)  von  de 

Laval. 

Parson'sche  Dampfturbine  (f.) 
Turbinenanlage  (f.) 
Torf  (m.) 
Fasertorf  (m.) 
Erdtorf  (m.) 

Torfgrund  (m.);  Torfmoor  (n.) 
Windung  (f.) 
Abdrehen. 
Abgedrebt. 

Drelier  (m.);  Drechsler  (m.) 
Drehmqment  (n.) 
Drehspane  (m.  pi.);  Drechsel- 

spane  (m.  pi.) 
Ampere-Windungen  (f.  pi.) 
Todte  Touren  (f.  pi.) 
Niitzliche  Touren  (m.  pi.) 
Zwillingsdarnpfmaschine  (f.) 


Zwirnen  (n.)  der  Seide ;  Mou- 

linieren  (n.) 
Wiirgverbindung  (f.) 
Zweiphasendynamo  (f.) 


Tungstene  (m.);  Wolfram  (m.) 

Tunnel  (m.) 
Percer  un  tunnel. 

Embouchure  (f.)  d'un  tunnel. 

Attaque  (m.)  d'un  tunnel. 
Turbine  (f.) 

Turbine  (f.)  axiale. 
Turbine  (f.)  Fourneyron. 
Turbine  (f.)  Girard. 
Turbine  (f.)  Jonval. 
Turbine  (f.)  multiple. 
Turbine  (f.)  a  distribution  par- 

tiale. 

Turbine  (f.)  radial  e. 
Turbine  (f.)  a  vapeur. 
Turbine  (f.)  a  vapeur  Altham. 
Turbine  (f.)a  vapeur  de  Laval. 


Turbine  (f.)  a  vapeur  Parson. 

Plan  (m.)  de  turbines. 

Touroe  (f.) 

Tourbe  (f.)  flbreuse. 

Tourbe  (f.)  terreuse. 

Tourbiere  (f.) 

Spire  (f.);  Tour  (m.) 

Tourner. 

Tourne. 

Tourneur  (m.) 

Moment  (m.)  de  rotation. 

Tournure  (f.);  Copeaux  (m.  pi.) 

Amperes-tours  (m.  pi.) 
Tours  (m.  pi.)  morts. 
Tours  (m.  pi.)  utils. 
Machine  (f.)  a  vapeur  jumelle. 


Moulinage  (m.)  de  la  soie;  Re- 

tordage  (m.) 
Torsade  (f.)  , 
Alternateur  (m.)  biphase. 


U-BE 


English 


Italian 


U-bend  (s.) 
U-iron  (s.) 
Ulmate  (s.)  (Cliem.) 
Ultramarine  (s.) 
Ultra-violet  rays  (s.  pi.) 
Umbrella-antenna  (s.) 
Unbalanced  multiphase  system 

(s.) 
—  phases  (s.  pi.) 

Uncalendered  cotton  tape  (s.) 
to  Uncouple  (v.)  wheels  (Mach.) 


Underground  (adj.) 

—  cable  (s.) 

—  conductor  (s.)  (Electr.) 

—  wire  (s.) 

Under-shot  wheel  (s.) 

Undertype  armature  (s.) 

—  dynamo  (s.) 

Ungilding  (s.) 

Unifilar  suspension  (s.) 

Uniform  (adj.) 

-  accelerated  motion  (s.) 

—  decreasing  motion  (s.) 

—  magnet  (s.) 

—  motion  (s.) 

—  strength  (s.) 

—  variable  motion  (s.) 

—  velocity  (s.) 

Unipolar  (adj.)  (Electr.) 

—  dynamo  (s.) 
Unipolarity  (s.) 
Unit  (s.) 

—  of  area. 

—  of  current. 

—  of  electric  quantity. 


Tubo  (m.)  isolante  ad  U. 

Ferro  (in.)  ad  U. 

Ulmato  (m.) 

Oltremare  (m.) 

Raggi  (m.  pi.)  ultrovioletli.    "' 

Antennn  (f.)  ad  pmbrella. 

Sistema  (m.)  polifase  non  com.- 

pensato. 
Fasi  (f.  pi.)  inegualmente   car 

ricate. 
Nastro  (m.)  di   cotone  non  li- 

sciato. 
Disingranare  le  ruote  dentate. 


Solterraneo. 
Gavo  (m.)  sotterraneo. 
Conduttore  (m.)  sotterraneo 
Filo  (m.)  sotterraneo. 

Ruota  (f.)  ferita  di  sotto. 

Indotto  (m.)  del  tipo  inferiore 

Dinamo  (f.)  con  indotto  infe- 
riore. 

Disdoratura  (f.);  Sdoratura  (f.) 

Sospensione  (f.)  unifllare. 

Uniforme;  Omogeneo. 

Moto  (m.)  uniformemente  nc- 
celerato. 

Moto  (m.)  uniformemente  ri- 
tardato. 

Magnete  (m.)  uniforme. 

Moto  (m.)  uniforme. 

Forza  (f.)  uniforme. 

Moto  (m.)  uniformemente  va- 
rio. 

Velocita  (f.)  uniforme. 

Unipolare. 

Dinamo  (f.)  unipolare. 
Unipolarita  (f.) 
Unita  (f.) 

Unita  (f.)  di  superficie. 
Unita  (f.)  di  corrente. 
Unita  (f.)  della  quantita   elet- 
trica. 


German 


-  881  - 


French 


U-formiges  Isolierrohr  (n.) 
U-Eisen  (n.) 
Ulminasures  Salz  (n.) 
Ultramarin  (n.) 
Ultraviolette  Strahlen  (m.  pi.) 
Schirmnetz  (n.) 
Unausgeglichenes     Mehrpha- 

sensystem  (n.) 
Ungleichbelastete   Phasen   (f. 

pi.) 
Ungeglattetes  Baumwollband 

(n.) 
Auslosen ;   Rader   ausrucken  ; 

Rader ausdem  Getriebebrin- 

gen. 

Unterirdisch. 
Unterirdisches  Kabel  (n.) 
Unterirdische  Leitung  (f.) 
Unterirdische  Leitung  (f.) 

Unterschlachtiges  Wasserrad 

(n.) 

Unterstandiger  Anker  (m.) 
Dynamo  (f.)  mit  unterstandi- 

gem  Anker. 
Entgoldung  (f.) 
Unifllare  Aufhangung  (f.) 
Gieichformig. 
Gleichformig  besclileunigte 

Bewegune:  (f.) 
Gleichformio:   verzogerte    Be- 

wegung  (f.) 

Gleichformiger  Magnet  (m.) 
Gleichformige  Bewegung  (f.) 
Gleichinussige  Kraft  (f.) 
Gleichformig  veranderte   Be- 
wegung (f.) 
Gleichformige     Geschwindig- 

keit  (f.) 
Unipolar. 

Unipolarmaschine  (f.) 
Empoligkeit  (f.) 
Einheit  (f.) 
Flacheneinheit  (f.) 
Einheit  (f.)  der  Stromstarke. 
Einlieit  (f.)  der   Elektrizitats- 

menge. 

WEBBER. 


Tube  (m.)  isolant  en  U« 

Per  (m.)  en  U. 

Ulrnate  (m.) 

Ultramarine  (f.);  Outremer  (m.) 

Rayons  (m.  pi.)  ultraviolets. 

Antenne  (f.)  en  parapluie. 

Systeme  (m.)  polyphase   non 

equilibre 
Phases    ( f .  pi.)    inegalement 

chargees. 
Ruban  (m.)  de  coton  non  ca- 

landre 
Desengrener  des  roues. 


Souterrain. 
Cable  (m.i  souterrain. 
Conducteur  (m.)  souterrain 
Fil  (m.)  des  lignes  souterrai- 

nes. 
Roue  (f.)  hydraulique  en  des- 

sous. 

Induit  (m.)  inferieur. 
Dynamo  (f.)  du  type  inferieur. 

Dedorage  (m.) 
Suspension  (f.)  unifllaire. 
Unirorme ;  Homogene. 
Mouvement  (m.)  uniformement 

accelere. 
Mouvement(m  ) uniformement 

retarde. 

Aimant  (m.)  uniforme. 
Mouvement  (m.)  uniforme. 
Force  (f.)  uniforme. 
Mouvement  (m.)  uniformement 

varie. 
Vitesse  (f.)  uniforme. 

Unipolaire. 

Dynamo  (f.)  unipolaire. 
Unipolarite  (f.) 
Unite  (f.) 

Unite  (f.)  de  surface. 
Unite  (f.  (d'intensite  de  courant. 
Unite  (f.)  de   quantite  electri- 
que. 
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UNI 


English 


Italian 


Unit  (s.)  of  electric  work. 

—  of  force. 

—  of  illumination. 

—  of  intensity. 

—  of  length. 

—  of  light. 

—  of  magnetism. 

—  of  mass. 

—  of  motive  power. 

—  of  potential. 

—  of  quantity. 

—  of  resistance. 

—  of  time. 

—  of  volume. 

—  (Absolute). 

—  (Absolute)  of  capacity. 

—  (B.  A.)  British  Association 
Unit. 

—  (Caloric);  Calory  (s.) 

—  (Coupe). 

—  (Derived). 

—  (Electric). 

—  (Electrodynamic). 

-  (Electromagnetic). 

—  (Electrostatic). 

—  (Fundamental). 

—  (Magnetic). 

—  (Practical). 

—  (Practical)  of  capacity. 

—  (Siemens);  S.  U. 

—  (Thermal). 

Universal  boring-machine  (f.) 

—  bridge  (s.) 

—  chuck  (s.) 

—  clamp  (s.) 

—  galvanometer  (s.) 

—  injector  (s.) 

-  instrument  (s.) 

-  join  t(s.);  Universal  coupling 
(s.) 

—  screw-wrench  (s.) 

Unwieldy  (adj.) 
Unwinding  (s.) 
Upper  carbon-holder  (s.) 
Upright  core  (s.) 
Useful  output  (s.) 

U-shaped  bracket  (s.) 
U-shaped  insulating  -tube  (s.) 
Utilisation  (s.) 


Unita  (f.)  di  lavoro  elettrica. 

Unita  (f.)  di  forza. 

Unita  (f.)  d'illuminazione. 

Unita  (f.)  d'intensita. 

Unita  (f.)  di  lunghezza. 

Unita  (f.)  di  luce. 

Unita  (f.)  di  magnetismo. 

Unita  (f.)  di  massa. 

Unita  (f.)  di  potenza  motrice. 

Unita  (f.)  di  potenziale. 
Unita  (f.)  di  quantita. 
Unita  (f.)  di  resistenza. 
Unita  (f.)  di  tempo. 
Unita  (f.)  di  volume. 
Unita  (f.)  assoluta. 
Unita  (f.)  assoluta  di  capacitn. 
Unita  (f.)  dell'Associazione  bri4 

tannica. 
Unita  (f )  di  calore ;  Caloria  (f.f 

Unita  (f.)  di  coppia. 
Unita  (f.)  derivata. 
Unita  (f.)  elettrica. 
Unita  (f.)  elettrodinamica. 
Unita  (f.)  elettromagnelica, 
Unita  (f.)  elettrostatica. 
Unita  (f.)  fondamentale. 
Unita  (f.)  magnetica. 
Unita  (f.)  pratica. 
Unita  (f.)  pratica  di  capacita. 
Unita  (f.)  Siemens. 
Unita  (f.)  caloriflca  o  termica. 
Trapano  (m.)  universale. 
Ponte  (m.)  uniyersale. 
Coppaia  (f.)  universale. 
Morsetto  (m.)  universale. 
Galvanometro(m.)  universale. 
Iniettore  (m.)  universale. 
Strumento  (m.)  universale. 
Articolazlone  (f.)  o  giunto  (m.) 

universale. 
Chiave  (f.)  universale;  Chiave 

(f.)  inglese. 
Poco  maneggiabile. 
Svolgimento  (m.) 
Porta-carbone  (m.)  superiore. 
Nucleo  (m.)  verticale. 
Potenza  (f.)  utile ;  Effetto  (m.) 

utile. 

Porta-isolatore  (m.)  ad  U. 
Tubo  (m.)  isolante  ad  U. 
Utilizzazione  (f.) 


German 


French 


Elektrische  Arbeitseinheit  (f.) 
Krafteinheit  (f.) 
Beleuchtungseinheit  (f ) 
Intensitatseinheit  (f.) 
Langeneinheit  (f.) 
Lichteinheit  (f.) 
Einheit  (f.)  des  Magnetismus. 

Masseneinheit  (f.) 
Potenzeinheit  (f.) 

Einheit  (f.)  des  Potentials. 
Quantitatseinheit  (f.) 
Widerstandseinheit  (f.) 
Zeiteinheit  (f.) 
Volumeneinheit  (f.) 
Absolute  Einheit  (f.) 
Absolute  Vermogeneinheit  (f.) 
British-Association-Einheit  (f.) 

Warmeeinheit  (f.);  Kalorie(f.) 

Kraftepaareinheit  (f.) 
Abgeleitete  Einheit  (f.) 
Elektrische  Einheit  (f.) 
Elektrodynamische  Einheit  (f.) 
Elektromagnetische  Einheit  (f ) 
Elektrostatische  Einheit  (f.) 
Grundeinheit  (f.) 
Magnetische  Einheit  (f.) 
Praktische  Einheit  (f.) 
Praktische  Kapacitateinheit  (f> 
Siemenseinheit  (f.) 
Warmeeinheit  (f.) 
Universalbohrmaschine  (f.) 
Universalbriicke  (f.) 
Universalfutter  (n.) 
Universalklernrne  (f.) 
Universalgalvanometer  (n.) 
Universalinjektor  (in..) 
Universalinstrument  (n.) 
Universalgelenk  (n.);  Univer- 


salkupplung  (f.) 
liversals 


Universalschraubenschlussel 

(m.) 

Unhandlich. 
Abwicklung  if.) 
Oberer  Kohlenhalter  (m.) 
Vertikalkern  (m.) 
Nutzleistung  (f.) 

U-formige  Stiitze  (f.) 
U-formiges  Isolierrohr  (n.) 
Ausniitzung  (f.) 


Unite  (f.>de  travail  electrique. 

Unite  (f.)  de  force. 

Unite  (f.)  d'eclairement. 

Unite  (f.)  d'intensite. 

Unite  (f.)  de  longueur. 

Unite  (f.)  de  lumiere. 

Unite  (f.)  de   magnetisme  ou 

de  pole. 

Unite  (f.)  de  masse. 
Unite  (f.    de  puissance  motri- 

ce. 

Unit6  Cf.)  de  potential. 
Unite  (f.)  de  quantite. 
Unite  (f )  de  resistance. 
Unite  (f.)  de  temps. 
Unite  (f.)  de  volume. 
Unite  (f.)  absolue. 
Unite  (f.)  absolue  de  capacite. 


Unite  (f.)  de  chaleur;  Calorie 

(f.) 

Unite  (f.)  de  couple. 
Unite  Cf.)  derivee. 
Unite  ff.)  electrique. 
Unite  (f.)  electrodynamique. 
Unite  (f.)  electromagnetique. 
Unite  (f.)  electrostatique. 
Unite  (f.)  fondamentale. 
Unite  (f.)  magnetique. 
Unite  (f.)  pratique. 
Unite  (f.)  pratique  de  capacite. 
Unite  (f.)  Siemens. 
Unite  (f.)  thermale. 
Forerie  (f.)  universelle. 
Pont  (m.)  universel. 
Mandrin  (m.)  universel. 
Borne  (f.)  universelle. 
Galvanometre  (m.)  universel. 
Iniecteur  Cm.)  universel. 
Instrument  (m.)  universel. 
Joint  (m.)  universel. 

Clef  (f.)    universelle;  Clef  (f.) 

anglaise. 
Peu  maniable. 
Deroulement  (m.) 
Porte-charbon  (m.)  superieur. 
Noyau  (m.)  vertical. 
Effet  (m.)  utile. 

Support  (m.)  en  U. 
Tube  (m.)  isolant  en  U. 
Utilisation  (f.) 
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Utilisation  (s.)  (Coefficient  (s.) 

of). 
U-tube  (s.) 

Utensils  (s.  pi.) 


Coefflciente   (m.)   di    utilizza- 

zione. 
Tubo  (m.)  ad  U. 

Utensili  (m.  pi.) 


Vacuum  (s.)  (Techn.) 

-  (Absolute). 

—  (Torricellian). 

Vacuum-brake  (s.) ;  Atmosphe- 
rical brake  (s.) 
—  (Smith's). 

Vacuum-coherer  (s.) 

Vacuum-coherer -with-  wedge- 
gap  (s.) 

Vacuum-drying-pan  (s.) 

Vacuum-gauge  (s.) 
Vacuum-indicator  (s.) 
Vacuum-proces  (s.) 
Vacuum-protector  (s.) 

Vacuum-pump  (s.) 
Vacuum  tube  (s.) 
Vacuum-tube-light  (s.) 
Value  (s.)  (Calorific). 

—  (Evaporative). 
Valve  (s.) 

—  (Admission). 

—  (Admission  steam). 

—  (Air);  Atmospherical  valve 
(s.) 

—  (Air-pump). 

—  (Alarm). 

—  (Ball). 

-  (Bell  shaped). 

—  (Blow-off);    Blow-through- 
valve  Is.) 

—  (Bottom);  Foot-valve  (s.) 


Vuoto  (m.) 

Vuoto  (m.)  assoluto. 

Vuoto  (m.)  torricelliano  o  ba- 

rometrico. 
Freno  (m.)  a  vuoto:  Freno  (m.) 

ad  aria. 

Freno  (m.)  a  vuoto  di  Smith. 
Coherer  (m.)  a  vuoto. 
Coherer  (m.)  a  vuoto  con  ca- 

vito  cuneiforme. 
Forno  (m.)  da   essicazione  a 

vuoto. 

Indicatore  (m.)  del  vuoto. 
Indicatore  (m.)  del  vuoto. 
Processo  (rn.)  per  fare  il  vuoto. 
Parafulmine  (m.)  ad  aria  ra- 

refutta. 
Pompa  (f.)  d'aria. 
Tubo  (m.)  a  vuoto. 
Luce  (f.)  tlei  tubi  a  vuoto. 
Potere  (m.)  calorifico. 
Valorefm.)  di  vaporizzazione. 
Valvola  (f.) 
Valvola  (f.)  d'ammissione. 

Valvola  (f.)  d'ammissione  del 

vapore. 
Valvola  (f.)  pneumatica  o  at- 

mosfenca. 
Valvola  (f.)  di  pompa  ad  aria. 

Valvola  (f.)  d'allarme. 
Valvola  tf.)  a  palla  o  sferica. 
Valvola  (f.)  ad  imbuto  o  a  cam- 

pana. 
Valvola  (f.)  di  spurgo. 

Valvola  (f.)  d'aspirazione  della 
pompa. 


German 
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French 


Ausniitzungskoefftzient  (m.) 

U-R6hre  (f.);  U-formige  Rohre 

(f-) 
Utensilien  (pi.) 


Coefficient  (m.)  d'utilisation. 
Tube  (m.)  en  U. 
Ustensiles  (m.  pi.) 


Vakuum  (n.);  Leere  (f.) 
Absolute  Leere  (f.) 
Torricellische  Leere  (f.) 

Vacuumbremse(f.);  Luftbrem- 

se  (f.) 

Vakuumbremse  (f.)von  Smith. 
Vakuumfritter  (m.) 
Vakuumfritter  (mJ  init  Keil- 

spat. 
Vakuumtrockenofen  (m.) 

Vakuummeter  (n.) 
Vakuummeter  (n  ) 
Vakuumverfahren  (n.) 
Vakuumblitzableiter  (m.) 

Luftpumpe  (f.) 
Vakuum  rohre  (f.) 
Vakuumrohrenlicht  (n.) 
Heizeftekt  (m.)     , 
Verdampfungswert  (m-) 
Ventil  (n.);  Klappe  (f.) 
Einlassventil  (n.);  Eintrittsven- 

til  (n.) 
Dumpfeinlassventil(n.);Dampf- 

eintrittsventil  (n.) 
Luftventil   ( n. ) ;    Atmosphari- 

sohes  Ventii  (n.) 
Luftpumpenventil  (n.) 

Alarmventil  (n.) 
Kugelventil  (n.) 
Glockenventil  (n.) 

Ausblaseventil  (n.);  Durchbla- 

seventil  (n.) 
Fussventil(n-);  Bodenventil  (n.) 


Vide  (m.) 

Vide  (m.)  absolu. 

Vide  (m.)  de  Torricelli  ou  ba- 

rometrique. 
Frein  (m.)  a   vide ;  Frein  (m.) 

atmospherique. 
Frein  (m.)  a  vide  de  Smith. 
Cohereur  (m.)  a  vide. 
Cohereur  (m.)  a  vide  avec  ca- 

vite  cuneiforme. 
Sechoir  (m.)  e  vide. 

Indicateur  (m.)  de  vide. 
Indicateur  (m.)  du  vide. 
Precede  (m.)  par  le  vide. 
Paratonnerre   (m.)   a  air  ra- 

refie. 

Pompe  (f.)  a  vide. 
Tube  (m.)  a  vide. 
Lumiere  (f.)  des  tubes  a  vide. 
Pouvoir  (m.)  calorifique. 
Puissance  (f.)  de  vaporisation. 
Soupape  (f.) 
Soupape  (f.)  d'admission. 

Soupape  (f.)  d'admission  de  la 
vapeur. 

Soupape  (f  )  a  air  ou  atmosphe- 
rique. 

Soupape  (f.)  de  pompe  a  air; 
Clapet  (m.)  de  pompe  a  air. 

Soupape  (f.)  d'alarme. 

Soupape  (f.)  a  boulet. 

Soupape  (f.)  en  chapeau;  Sou- 
pape (f.)  a  lanterne. 

Soupape  (f.)  de  purge. 

Soupape  (f.)  de  fond ;  Clapet 
(m.)  de  fond  ou  de  pied. 


VAL 


English 


Italian 


Valve  (s.)  (Clack). 

—  (Check);  Stop-valve  (s.) 

—  (Cup);  Bell-shaped  valve  (s.) 

—  (Cut-off). 

—  (Conical). 

—  (D). 

—  (Delivery). 

—  (Discharge). 

-  (Double). 

—  (Eduction). 

-  (Exhaust). 

—  (Expansion) ;    Cut-off-valve 

(s.) 

—  (Feed). 

—  (Feed  suction). 

—  (Fixed). 

—  (Foot);  Bottom-valve  (s.) 

—  (Gas). 

—  (India  rubber). 

—  (Injection). 

-  (Inlet). 

—  (Internal  safety)  of  the  boi- 
lers. 

—  (Kingston). 

—  (Lid  is.)  of  a). 

-  (Lifting). 

—  (Load  (s.)  of  a  safety). 

—  (Outlet);  Eduction-valve  (s.) 

-  (Piston). 

—  (Pump). 

—  (Reducing). 

—  (Reliev);  Return-valve  (s.) 

-  (Seat  (s.)  of  a). 

-  (Safety). 

of  a  steam-boiler. 


Valvola  (f.)  a  cerniera. 

Valvola  (f.)  d'arresto  o  d'inter- 

cettazione. 
Valvola  (f.)  ad  imbuto  o  a  cam- 

pana. 
Valvola  (f.)  d'espansione. 

Valvola  (f.)  a  sede  conica. 

Valvola  (f.)  a  D. 

Valvola  (f.)  di  pressione;  Val- 
vola (f.)  prernente. 

Valvola  (f.)  d'emissione  ;  Val- 
vola (f.)  di  scarico. 

Valvola  (f.)  doppia. 

Valvola  (f.)  d'emissione ;  Val- 
vola (f.)  di  scarico. 

Valvola  (f.)  di  scarico. 

Valvola  (f.)  d'espansione. 

Valvola  (f.)  d'alimentazione. 
Valvola  (f.)  d'aspirazione  della 

pompa  d'alimentazione. 
Valvola  (f.)  dormente. 
Valvola  (f.)  d'aspirazione  della 

pompa. 

Valvola  (f.)  per  il  gas. 
Valvola  (f.)   di  gomma  elasti- 

ca ;  Valvola  (f.)  di  caucciu. 
Valvola  (f.)  d'iniezione  del  con- 

densatore. 
Valvola  (f.)  d'introduzione. 

Valvola  (f.)  atmosferica  delle 
caldaie. 

Valvola  (f.)  alia  Kingston. 

Coperchio  (m.)  della  valvola. 

Valvola  (f.)  di  sollevarnento. 

Carico  (m.)  d'una  valvola  di 
sicurezza. 

Valvola  (f.)  d'emissione  ;  Val- 
vola (f.)  di  scarico. 

Valvola  (f.)  dello  stantuffo. 

Valvola  (f.)  di  pompa. 

Valvola  (f.)  di  strozzamento. 

Valvola  (f.)  di  ritegno. 

Femmina  (f.)  dell'animella ;  Se- 
de (f.)  della  valvola. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  di  cal- 
daia  a  vapore. 
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French 


Klappenventil  (n.);  Klappe  (f.); 

Scharnierventil  (n.) 
Absperrventil  (n.) 

Glockenventil  (n.) 

Expansionsschieber  (m.);  Ab- 
sperrventil (n.) 
Kegelventil  (n  ) 
D-Ventil  (n.) 
Druckventil  (n.);   Drucklappe 

Auslassventil  (n.) ;  Ausstrom- 
ungsventil  (n.) 

Doppelventll  (n.) 

Auslassventil  (n.);  Ausstrom- 
ungsventil  (n.) 

Auslassventil  Cn.);  Abblaseven- 
til  (n.);  Abflussventil  (n.) 

Expansionsschieber  (m.);  Ab- 
sperrventil (n.) 

Speiseventil  (n.) 

Speisepumpensaugventil  (n.) 

Fixes  Ventil  (n.) 

Fussventil  (n.) ;  Bodenventil  (n.) 

Gasschieber  (m.) 
Gummiklappe  (f.);  Kautschuk- 

ventil  (n.) 
Einspritzventil  (n.)   des   Con- 

densators. 
Einlassventil(n,);  Einlassklap- 

pe  (f.) 
Luftventil  (n.)  der  Kessel. 

Kingstonventil  (n.) 
Ventildeckel  (m.) 
Hebungsventil  (n.) 
Ventilbelastung  (f.) 

Auslassventil  (n.);  Ausstrom- 

ungsventil  (n.) 
Kolbenventil  (n.) 
Pumpenventil  (n.) 

Reduktionsventil  (n.) 
Riickschlagventil  (n.) 
Ventilsitz  (m.) 

Sicherheitsventil  (n.) 
Dampfkesselsicherheitsventil 
(n.) 


Soupape  (f.)  a  clapet  ou  a  char- 

niere. 
Soupape  .f.)  d'arret. 

Soupape  (f.)  en  chapeau  ;  Sou- 
pape (f.)  a  lanterne. 
Soupape  (f.)  a  expansion. 

Soupape  (f.)  a  siege  conique. 

Soupape  (f.)  en  D. 

Soupape  (f.)  de  refoulement. 

Soupape  (f.)  d'emission. 

Soupape  (f.)  double. 
Soupape  (f.)  d'emission. 

Soupape  (f.)  de  decharge. 
Soupape  (f.)  a  expansion. 

Soupape  (f.)  d'alimentation. 
Soupape  (f.)  d'aspiration  de  la 

poiupe  d'alimentation. 
Soupape  (f.)  dormante. 
Soupape  (f.)  de  fond;   Clapet 

de  fond  ou  de  pied. 
Soupape  (f.)  a  gaz. 
Soupape  (f.)  en  caoutchouc. 

Soupape  (f.)  d'injection  du  con- 

denseur. 
Soupape  (f.)  d'introduction. 

Soupape  (f.)  a  air  des  chau- 

dieres. 

Soupape  (f.)  Kingston. 
Gouvercle  (m.)  d'une  soupape. 
Soupape  (f.)  de  soulevement. 
Poids   (m.)    de   charge    d'une 

soupape  de  surete. 
Soupape  (f.)  d'emission. 

Soupape  (f.)  du  piston. 
Soupape  (f.)  de  pompe  ;  Clapet 

(m.)  de  pompe. 
Soupape  (f.)  de  reduction. 
Soupape  (f.)  de  retenue. 
Siege  (m.)  du  clapet. 

Soupape  (f.)  de  surete. 
Soupape  (f.)  de  surete  de  chau- 
diere  a  vapeur. 


VAL 


English 


Italian 


Valve  (s.)  (Safety)  (Lever). 

—  —  (Spherical). 

(Spring). 

(Superheater). 

-  (Shell). 

-  (Slide). 

—  (Sliding). 

—  (Spherical). 

-  (Spring). 

—  (Sluice). 

—  (Stop);  Check-valve  (s.) 

-  (Suction);  Sucking-valve  (s.) 

—  (Suction)  of  the  steam-pump. 

—  (Throttle). 

—  (Turning). 

—  (Wing  (s.)  of  a). 
Valve-box  (s.);  Valve-chamber 

.     (s.) 

Valve-case  (s.) 

Valve-chest  (s.) ;  Valve-box  (s.) 

Valve-cock  (s.) 
Valve-gear  (s.)  (Corliss). 

(Expansion). 

(Slide). 

Valve-handle  (s.) 
Valve-leaf  (s.) 

Valve-lever  (s.) 
Valve-seat  (s.) 
Valve-spring  (s.) 
Vaporization  (s.) 
to  Vaporize  (v.) 
Variable  (adj.) 

—  expansion  (s.) 

—  force  (s.) 

-  motion  (s.) 
Variable-speed-motor  (s.) 

Variation  (s.) 

—  of  a  barometer. 


Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  le- 
va. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  pal- 
la. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  a  mol- 
la. 

Valvola  (f.)  di  sicurezza  del 
surriscaldatore. 

Valvola  (f.)  a  conchiglia. 

Valvola  (f.)  a  cassette. 

Valvola  (f.)  a  cassette. 

Valvola  (f.)  sferica. 

Valvola  (f.)  a  molla. 

Valvola  (f.)  a  saracinesca. 

Valvola  (f.)  d'arresto  o  d'  in- 
tercettazione. 

Valvola  (f.)  aspirante  ;  Valvola 
(f.)  d'aspirazione. 

Valvola  (f.)  d'aspirazione  della 
pompa  a  vapore. 

Valvola  (f.)  del  regolatore ;  Gas- 
setto  (f.)  del  regolatore. 

Valvola  (f.)  girante. 

Aletta  (f.)  della  valvola. 

Custodia  (f.)  della  volvola ;  Sea- 
tola  (f.)  della  valvola;  Ca- 
mera (f.)  della  vaivola. 

Gabbia  (f.)  della  valvola. 

Cassa  (f.)  della  valvola. 

Robinetto  (m.)  a  valvola. 

Distribuzione  (f.)  Corliss. 

Distribuzione  (f.)  a  espansione. 

Distribuzione  (f )  a  cassette. 

Manubrio  (m.)  d'una  valvola. 

Battente  (m.)  della  valvola; 
Animella  (f.) 

Leva  (f.)  della  valvola. 

Sede  (f.)  della  valvola. 

Molla  (f.)  della  valvola. 

Vaporizzazione  (f.) 

Vapprizzare. 

Variabile. 

Espansione  (f.)  variabile. 

For/a  (f.)  variabile. 

Moto  (m.)  variabile. 

Motore  (m.)  a  velocito  varia- 
bile. 

Variazione  (f.) 

Variazione  (f.)  del  barometro. 


German 


French 


Sicherheitsventil  (n.)  rait  He- 

belbelastung. 
Kugelsicherheitsventil  (n.) 

Sicherheitsventil  (n.)  mit  Fe- 
el er. 

Ueberhitzersicherheitsventil 
(n.) 

Muschelventil  (n.) 

Schieberklappe  (f);  Schieber- 
ventil  (n.) 

Schieberventil  (n.);  Gleitventil 
(n.) 

Kugelventil  (n.) 

Federventil  (n.) 

Schleusenventil  (n.) 

Absperrventil  (n.) 

Saugventil   (n  );    Saugklappe 

if.) 
Dampfpumpensaugventil  (n.) 

Regulatorschieber  (rn.) 

Drehventil  (n.) 
Ventilflugel  (m.) 
Ventilgeliause  (n.) 


Ventilkorb  (m.) 
Ventilkasten  (m.) 

Ventihahn  (m.) 
Corlisssteuerung  (f.) 
Expansionssteuerung  (f.) 
Schiebersteuerung  (f.) 
Ventilgriff  (m.) 
Ventilklappe  (f.) 

Ventilhebel  (m.) 

Ventilsitz  (m.) 

Ventilfeder  (f.) 

Verdampfung  (f.) 

Verdampfen. 

Variabel ;  Veranderlich. 

Veranderliche  Expansion  (f.) 

Veranderliche  Kraft  (f.) 

Veranderliche  Bevvegung  (f.) 

Motor  (m.)  mit  veranderlicher 
Gescliwindigkeit. 

Variation  (f.);  Aenderung  (f.); 
Veranderung  (f.) 

Schwankung  (f.)  des  Barome- 
ters. 


pape  (f.)  de  surete  a  corps 
herique. 


Soupape  (f.)  de  surete  a  levier. 

Sou 

sp 
Soupape  (f.)  de  surete  a  res- 

sort. 
Soupape  (f.)  de  surete  du  sur- 

chaufTeur. 

Soupape  (f.)  a  coquilles. 
Soupape  (f.)  du  tiroir. 

Soupape  (f.)  a  tiroir. 

Soupape  (f.)  a  boulet. 
Soupape  (f.)  a  ressort. 
Soupape  (f.)  a  coulisse. 
Soupape  (f.)  d'arret. 

Soupape  (f.)  d'aspiration. 

Soupape  (f.)  d'aspiration  de  la 

pompe  a  vapeur. 
Soupape  (f.)  du  moderateur. 

Soupape  (f.)  tournante. 
Ailette  (f.)  de  soupape. 
Ghapelle  (f.)  de   la   soupape  ; 
Boite  (f.)  a  soupape. 

Chapelle  (f.)  de  la  soupape. 
Boite  (f.)  a  clapet  ;  Boite  (f.)  a 

soupape. 

Robinet  (m.)  a  soupape. 
Distribution  (f.)  Corliss. 
Distribution  (f.)  a  detente. 
Distribution  (f.)  a  tiroir. 
I.evier  (m.)  d'une  soupape. 
Glapet  (m.);  Boulet  (m.) 

Siege  (f.)  d'une  soupape. 

Levier  (m.)  de  soupape. 

Ressort  (m.)  de  soupape. 

Vaporisation  (f.) 

Vaporiser. 

Variable. 

Detente  (f.)  variable. 

Force  (f.)  variable. 

Mouvement  (m.)  varie. 

Moteur  (m.)  a  Vitesse  variable. 

Variation  (f.) 

Variation  (f.)  du  barometre. 
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Variation  <s.)  (Negative). 
Variometer  (s.)  (Deflection). 

—  (Bifllar). 

—  (Four  bar). 

to  Varnish  (v.) 
Varnish  (s.) 

—  (Amber). 

—  (Borax). 

—  (Copal). 
-  (Oil). 

—  (Siccative). 

—  (Sterling). 
Vaseline  (s.) 
Vaseline-oil  (s.) 

Vault  (s.) ;  Vaulting  (s.)  (Build.) 

—  (Acoustic). 

—  (Annular  barrel). 

—  (Barrel). 

—  (Basket-handle). 

—  (Gasket^. 

—  (Cross) ;  Cross-arched  vaul- 
ting (s.) 

—  (Double-cross). 


—  (Grappled). 
-  (Elliptic 


(Elliptical). 

—  (Skew);  Oblique  vaulting  (s.) 

—  (Spiral);  Helical  vault  (s.) 

—  (Surbased  spherical). 
Vector  (s.);  Radius-vector  (s.) 

—  (Time). 

Vector-diagram  (s.) 
Vector-potential  (s.) 
Vector-sum  (s.) 
Veins  (s.  pi.)  (Metallic). 
Velocity  (s.);  Speed  (s.)(see  al- 
so «  Speed  »). 

—  of  formation  of  the  ions. 

—  of  migration  of  the  ions. 

—  of  wave-transmission. 

—  (Angular). 

—  (Final). 


Variazione  (f.)  negativa. 
Variometro  (m.)  di  deriva/io- 

ne. 

Variometro  (m.)  bifllare. 
Variometro    (m.)    a    quattro 

sbarre. 
Verniciare. 
Vernice  (f.) 
Vernice  If.)  d'ambra. 
Vernice  (f.)  di  borace. 
Vernice  if.)  coppale. 
Vernice  (f.)  ad  olio. 

Vernice  (f.)  seccativa. 

Vernice  (f.)  sterling. 

Vaselina  (f.) 

Olio  (m.)  di  vaselina. 

Volta  (f.);  Volta  (f.) 

Volta  (f.)  acustica  o  fonica. 

Volta  (f.)  anulare. 

Volta  (f.)  a  culla. 
Volta  (f.)  ad  ansa. 

Volta  (f.)  a  cassettoni. 
Volta  (f.)  a  crociera. 

Volta  (f.)  a  doppia  crociera. 

Volta  (f.)  armata. 

Volta  (f.)  a  cielo  di   carrozza. 

Volta  (f.)  a  sbieco. 

Volta  (f.)  a  chiocciola. 

Volta  (f.)  a  vela. 

Vettore  (m.);  Raggio  (m.)  vet- 
tore. 
Linea  (f.)  dei  tempi. 

Diagramma  (m.)  vettoriale. 
Potenziale  (m.)  vettoriale. 
Somma  (f.)  geometrica. 
Conduttori  (m.  pi.)  metallici. 
Velocita  (f.) 

Velocita  (f.)  di  forrnazione  de- 

gli  ioni. 
Velocita  (f.)  di  trasporto  degli 

ioni. 
Velocita  (f.)  di  propagazione 

delle  oscillazioni. 
Velocita  (f.)  angolare. 
Velocita  (f.)  finale. 
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Negative  Schwankung  (f.) 
Ablenkungsvariometer  (n.) 

Bifilarvariometer  (n.) 
Vierstabvariometer  (n.) 

Firnissen ;  Lackieren. 
Firnis  (m.) 
Bernsteinfirnis  (m.) 
Boraxflrnis  (m.) 
Kopalflrnis  (m.) 
Oelflrniss  (m.) 

Trockenfirnis  (m  ) 

Sterling-Firms  (m.) 

Vaseline  (f.) 

Vaselinol  Oi.) 

Gewolbe  (n.);  Wolbung  (f.) 

Schallgewolbe  (n.) 

Ringgewolbe  (n.>;  Spindelge- 
wolbe  (n.) 

Tonnengewolbe  (n  ) 

Korbhenkelbogen  (m.);  Gewol- 
be (n.)  nach  der  Korblinie. 

Kastengewolbe  (n.) 

Kreuzgewolbe  (n.) 

Doppeltes  Kreuzgewolbe  (n.) 

Verankertes  Gewolbe  (n.) 

Elliptisches  Gewolbe  (n.) 

Schiefes  Gewolbe  (n.) 

Schneckengewolbe  (n.);  Spi- 
ral gewolbe  (n.) 

B6hmisch.es  Gewolbe  (n); Platz- 
irewolbe  (n.) 

Vektor(m.);  Radiusvektor  (m.) 

Zeitlinie  (f.) 

Vektordiagramm  (n.) 
Vektorpotential  (n.) 
Geometrische  Suuime  (f.) 
Metallische  Adern  (f.  pi.) 
Geschwindigkeit  (f.) 

Bildungsgeschwindigkeit  ( f. ) 

der  Jonen. 
Wanderungsgeschwindigkeit 

(f.)  der  Jonen. 
Fortpflanzungsgesch  w  i  n  d  i  g- 

keit  (f.)  der  Schwingungen. 
Winkelgeschwindigkeit  (f.) 
Endgeschwindigkeit  (f.) 


Variation  (f.)  negative. 
Variometre  (mjde  derivation. 

Variometre  (m.)  bifilaire. 
Variometre  (m.)  a  quatre   ti- 

ges. 

Vernir;  Vernisser. 
Vernis  (m.) 
Vernis  (m.)  d'ambre. 
Vernis  (m.)  de  borax. 
Vernis  (m.)  de  copal. 
Vernis  (m.)  a  1'huile ;  Vernis 

(m.)  gras. 

Vernis  (m.)  siccatif. 
Vernis  (m.)  sterling. 
Vaseline  (f.) 
Huile  (f.)  de  vaseline. 
Voute  (f.) 
Voute  (f.)  acoustique  on  pho- 

netique. 
Voiite  (f.)  annulaire;  Voute  (f.) 

sur  le  noyau. 
Voute  (f.)  en  berceau. 
Voute  f.)  en  anse  de  panier. 

Voute  (f.)  a  caissons. 
Voute  (f.)  croisee. 

Voute  (f.)  a  double  aretes. 
Voute  (f.)  ancree. 
Voute  (f.)  elliptique. 
Voute  (f.)  biaise. 
Voute  (f.)  en  limacon. 

Voute  (f.)  en  cul  de  four  ou  a 

nappe. 
Vecteur  (m.);  Rayon-vecteur 

(m.) 
Vecteur  (f.)  des  temps;  Ligne 

(f.)  des  temps. 
Diagramme-vecteur  (m.) 
Potentiel  (m.)  vecteur. 
Somme  (f.)  geometrique. 
Veines  (f.  pi.)  metalliques. 
Vitesse  (f.) 

Vitesse  (f.)  de  formation  des 

ions. 
Vitesse  (f.)  de  migration   des 

ions. 
Propagation  (f.)  des  ondes  e- 

lectriques. 

Vitesse  (f.)  angulaire. 
Vitesse  tf.)  flnale. 
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Velocity  (s.)  (Initial). 

—  (Periferical). 
Veneer-saw  ( s. ) ;    Veneering- 

saw  (s.) 

to  Ventilate  (v.) 
Ventilating-shaft  (s.) 
Ventilation  (s.) 

-  (Artificial). 

-  (Natural). 
Ventilation-disc  (s.) 

Ventilation-pipe  (s.) 
Ventilator  (s.);  Fan  (s.) 

—  (Centrifugal). 

—  (Struve's);  Taylor's    venti- 
lator (s.) 

Verdigris  (s.) 
Verification  (s.) 

Vertical  (s.) ;  Vertical  line  (s.) 

—  (adj.);  Perpendicular  (adj.) 

—  axis  (s.) 

—  drilling-machine  (s.) 

—  engine  (s.) 

—  intensity  (s.) 

-  line  (s.) 

—  section  (s.) 

to  Vibrate  (v.) 
Vibration  (s.) 

—  (Constrained). 

—  (Phase  (s.)  of). 
Vibration-node  (s.) 

Vibrations  (s.  pi.)  (Isochronal). 

—  (Longitudinal). 

-  (Number  (s.)  of) ;  Pitch  (s.) 
of  vibrations. 

—  (Transversal). 


Vignoles-rail  (s.) 
Virtual  focus  (s.) 

—  heat  (s.) 

—  resistance  (s.)  (Electr.) 

—  velocity  (s.) 
Viscosity  (s.)  (Electric). 


Velocita  (f.)  iniziale. 
Velocita  (f.)  periferica. 
Sega  (f.)  per  impiallacciatura 

Ventilare. 

Pozzo  (m.)  di  ventilazione. 
Ventilazione  (f.) 
Ventilazione  (f.)  artificiale. 
Ventilazione  (f.)  naturale. 
Disco  (m.)  di  ventilazione. 

Tubo  (m.)  di  ventilazione. 
Ventilatore(m.);  Aspiratore  (t 
Ventilatore  (m.)  a  forza  cen- 

trifuga. 
Ventilatore  (m.)  a  campana. 

Verderame  (m.) 
Verificazione  (f.);  Revisione  (f.) 

Collaudo  (m.) 
Linea  (f.)  verticale;  Verticale 

(f.) 

Verticale ;  Perpendicolare. 

Asse  (m.)  verticale. 

Trapanatrice  ( f.  )  verticale 
Trapano  (m.)  verticale. 

Macchina  (f.)  a  vapore  verti- 
cale. 

Intensita  (f.)  verticale. 

Linea  (f.)  verticale. 

Sezione  (f.)  verticale. 

Vibrare. 
Vibrazione  (f.) 
Vibrazione  (f.)  impressa. 
Fase  (f.)  di  vibrazione. 
Punto  (m.)  nodale   di  vibra- 
zione. 
Vibrazioni  (f.  pi.)  isocrone. 

Vibrazioni  (f.)  longitudinali. 

Numero  (m.)  delle  Vibrazioni 

o  delle  oscillazioai. 
Vibrazioni  (f.  pi.)  trasversali : 

Oscillazioni   (f.  pi.)    trasver- 

sali. 

Guida  (f.)  Vignoles. 
Fuoco  (m.)  virtuale. 
Galore  (m.)  virtuale. 
Resistenza  (f.)  virtuale. 
Velocita  (f.)  virtuale. 
Viscosita  (f.)  elettrica. 


German 
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Anfanggeschwindigkeit  (f.) 
Umfanggeschwindigkeit  (f.) 
Furniersage  (f.) 

Liiften;  Ventiliren. 
Ventilationsschacht  (m.) 
Ventilation  (f.) 
Kiinstliche  Ventilation  (f.) 
Naturliche  Ventilation  (f.) 
Ventilationssscheibe  (f.);  Liift- 

ungsscheibe  (f.) 
Liiftungsrohr  (n.) 
Ventilator  (m.) 
Centrifugalventilator  (m.) 

Glockenventilator  (m.) 

Griinspan  (m.) 

Revision  (f.);  Priifung  (f.);  Kol- 

laudierung  (f.) 
Lotrechte  (f.);  Vertikale  Linie 

(f.) 

Lotrecht;Vertikal;  Senkrecht. 
Vertikale  Achse  (f.) 
Vertikalbohrmaschine  (f.) 

Stehende  Dampfmaschine  (f.); 

Vertikale  Dampfmaschine(f.) 
Vertikalintensitat  (f.) 
Vertikale  Linie  (f.);  Scheitel- 

linie  (f.) 
Vertikalschnitt  (m.) 

Vihrieren. 

Vibration  (f.) ;  Schwingung  (f.) 
Erzwungene  Schwingung  (f.) 
Schwingungsphase  (f.) 
Schwingungsknoten  (m.) 

Isochrone    Schwingungen    (f. 

pi.) 
Longitudinalschwingungen  (f. 

pl.) 
Schwingungszahl  (f.) 

Transversalschwingungen   ( f. 

pl.);  Querschwingungen  (f. 

pl.) 

Vignoles-Schiene  (f.) 
Virtueller  Brennpunkt  (m.) 
Virtuelle  Warrne  (f.) 
Virtueller  Widerstand  (m.) 
Virtuelle  Geschwindigkeit  (f.) 
Elektrische  Viskositat  (f.) 


Vitesse  (f.)  initiale. 
Vitesse  (f.)  peripherique. 
Scie  (f.)  a  placage. 

Ventiler. 

Puits  (m.)  de  ventilation 
Ventilation  (f.) 
Ventilation  (f.;  artiflcielle. 
Ventilation  (f.)  naturelle. 
Bisque  (m.)  de  ventilation. 

Tuyau  (m.)  de  ventilation. 
Ventilateur  (m.) 
Ventilateur  (m.)  a  force  cen- 
trifuge. 
Ventilateur  (m.)  a  cloche. 

Verdet  (m.);  Vert-de-gris  (m.) 
Verification  (f.) 

Verticale  (f.);  Ligne  (f.)  verti- 

cale. 

Vertical;  Perpendiculaire. 
Axe  (m.)  vertical. 
Machine  (f.)  a  percer  verticale. 

Machine  (f.)  a  vapeur  verticale. 

Intensite  (f.)  verticale. 
Ligne  (f.)  verticale. 

Section  (f.)   verticale;   Coupe 

(f.)  verticale. 
Vibrer. 
Vibration  (f.) 
Vibration  (f.)  contrainte. 
Phase  (f.)  de  vibration. 
Neud  (m.;  de  vibration. 

Vibrations  (f.  pl.)  isochrones. 

Vikrations  (f.  pl.)  longitudina- 

les. 
Nombre  (m.)  des  vibrations. 

Vibrations  (f.  pl.)  transversa- 
les. 

Rail  (m.)  Vignoles. 
Foyer  (m.)  virtuel. 
Chaleur  (f.)  Virtuelle. 
Resistance  (f.)  virtuelle. 
Vitesse  (f.)  virtuelle. 
Viscosite  (f.)  electrique. 
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Viscous  hysteresis  (s.) 

Vitreous  electricity  (s.) 
Vitriol  (s.) 

-  (Blue) ;  Copper-vitriol  (s.) 

—  (Green);  Iron-vitriol  (s.) 

-  (White);  Zinc-vitriol  (s.) 

Vitrite  (s.) 
Volt  (s.) 

-  (H.  A.) 

—  (Congress);  Legal  volt  (s.) 

—  (Loss). 

Volt-  and  ammeter  (s.)  (Com- 
bined). 
Voltage  (s.) 

—  (Additional). 

—  (Allowable). 

—  (Alternating  current). 

—  (Choking). 

—  (Compensating). 

—  (Continuous  current). 

—  (Double). 

—  (Exciting). 

-  (Fall  (s.)  of). 


—  (Field). 

—  (Final). 

-  (Initial). 

—  (Lamp). 

—  (Maximum). 

—  (Minimum). 

—  (Normal). 

—  (Primary). 

-  (Regulating). 

—  (Secondary). 

—  (Short-circuit) 

—  (Terminal). 

—  (Testing). 

-  (Useful). 
Voltaic  (adj.) 

—  arc  (s.) 

—  cell  (s.) 

—  electricity  (s.) 


Isteresi  (f.)  viscosa. 

Elettricita  (f.)  vitrea. 
Vetriolo  (rn.) ;  Vitriolo  (rn.) 
Vetriolo  (m.)  bleu  o  di  rame. 

Vetriolo  (rn.)  verde  o  di  ferrd. 

Vetriolo  (m.)  bianco  o  di  zin- 

co. 

Vitrite  (f.) 

Volt  (m.);  Volta  (m.) 
Volt   (m.)  dell'«  Association*? 

Britannica  ». 
Volt  (m.)  legale 
Perdita  (f.)di  tensione  in  volts. 
Volta mpermetro  (m.);   Volt- 

amperpmetro  (m.) 
Voltaggio(m.);  ForzaTelettro- 

motrice;  Tensione  (f.) 
Tensione  (f.)  addizionale. 


Tensione  (f.)  ammissibile. 
Tensione   (f.)    ' 


al- 


,_.,   di   corrente 

ternata. 

Tensione  (f.)  di  reattanza. 
Tensione (f.)di  compensazione. 
Tensione  (f.)  di  corrente  con- 

tinua. 

Tensione  (f.)  doppia. 

Tensione  (f.)  d'eccitazione. 

Caduta  (f.)  della  tensione;  Ab- 
bassamento  (m.)  della  ten- 
sione. 

Tensione  (f.)  di  campo. 

Tensione  (f.)  finale. 

Tensione  (f.)  iniziale. 

Tensione  (f.)  delle  lampade. 

Tensione  (f.)  massima. 

Tensione  (f.)  minima. 

Tensione  (f.)  normale. 

Tensione  (f.)  primaria. 

Tensione  (f.)  di  regolazione. 

Tensione  (f.)  secondaria. 

Tensione  (f.)  di  corto-circuito. 

Tensione  (f.)  ai  morsetti. 

Tensione  (f.)  di  prova. 

Tensione  (f.)  utile. 

Voltaico ;  Galvanico. 

Arco  (m.)  voltaico. 

Elemento  (m.)  galvanico. 

Elettricita  (f.)  voltaica. 
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Viskose  Hysteresis  (f.) ;  Kriec- 

hende  Hysteresis  (f.) 
Glaselektricitat  (f.) 
Vitriol  (m.,  n.) 
Blauer  Vitriol  (m.);  Kupfervi- 

triol  (m.) 
Griiner  Vitriol  (m.);  Eisenvi- 

triol  (m.) 
Weisser  Vitriol  (m.) ;  Zinkvi- 

triol  (m.) 
Vitrit  (m.) 
Volt  (n.) 
British-Association-Volt  (n.) 

Legales  Volt  (n.) 
Spannungverlust  (m.)  in  Volt. 
Voltamperemeter  (n.) 

Spannung  (f.);  Potentialdiffe- 

renz  (f.) 

Zusatzspannung  (f.) 
Zulassige  Spannung  (f.) 
Wechselstrornspannung  (f.) 

Drosselspannung  (f.) 
Ausgleichspannung  (f.) 
Gleichstromspannung  (f.) 

Doppelspannung  (f.) 
Erregerspannung  (f.) 
Spannungsahfall  (m.) 


Feldspannung  (f.) 
Endspannung  (f.) 
Anfongsspannung  (f.) 
Lnmpenspannung  (f.) 
Maximalspannung  (f.) 
Minimalspannung  (f.) 
Normalspannung  (f.) 
Primarspannung  (f.) 
Regulierspannung  (f.) 
Sekundarspannung  (f.) 
Kurzsehlussspannung  (f.) 
Klemmenspannung  (f.) 
Priifspannung  (f.) 
Nutzspannung  (f.) 
Voltaisch;  Galvanisch. 
Lichtbogen  (m.) 
Volta-Element  (n.);  Galvani- 

s'ches  Element  vn.) 
Voltnische  Elektrizitiit  (f.) 


Hysteresis  (f.)  visqueuse. 

Electricity  (f.)  vitreuse. 

Vitriol  (m.) 

Vitriol  (m.)  bleu  ou  de  cuivre. 

Vitriol  (m.)  vert  ou  de  fer. 
Vitriol  (m.)  blanc  ou  de  zinc. 

Vitrite  (f.) 
Volt  (m.) 

Volt  (m.)  de  la  «  British  Asso- 
ciation ». 
Volt  (m.)  legal. 
Perte  (f.)  de  voltage. 
Voltamperemetre  (m,) 

Voltage  (m.);  Tension  (f.) 

Tension  (f.)  additionnelle. 

Tension  (f.)  admissible.  • 

Tension  (f.)  de  courant  alter- 
natif. 

Tension  (f.)  de  reactance. 

Tension  (f.)  de  compensation. 

Tension  (f.)  de  courant  conti- 
nu>. 

Tension  (f.)  double. 

Tension  (f.)  d'excitation. 

Decroissernent  (m.)  de  la  ten- 
sion. 

Tension  (f.)  de  champ. 
Voltage  (m.)  final. 
Voltage  (m.)  initial. 
Tension  (f.)  des  lampes. 
Tension  (f.)  maximum. 
Tension  (f.)  minimum. 
Tension  (f.)  de  regime. 
Tension  (f.)  primaire. 
Tension  (f.)  de  regulation. 
Tension  (f.)  secondaire. 
Tension  (f.)  de  court-circuit. 


Tension  (f. 


aux  homes. 


Tension  (f.    d'essai. 
Tension  (f.    utile. 
Voltai'que;  Galvanique. 
Arc  (m.)  voltaique. 
Element  (m.)  volta'ique. 

Electricite  (f.)  volta'ique. 
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Voltameter  (s.) 

—  (Copper). 

—  (Electrolytic). 

—  (Metal). 

-  (Silver). 

—  (Volume). 

-  (Water). 

—  (Weight). 

—  (Zinc). 

Volt-ampere  (s.);  Watt  (s.) 
Volt-coulomb  (s.) 
Voltmeter  (s.) 

—  (Alternating  current). 

—  (Aperiodic). 

—  (Cardew's). 

—  (Continuous  current). 

—  (Differential). 

—  (Double). 

—  (Double  scale). 

—  .(Electromagnetic). 

—  (Electromagnetic  -  recor- 
ding). 

—  (Electrostatic). 

—  (High-tension). 

—  (Hot-wire). 

—  (Low-tension). 

-  (Main). 

-  (Milli). 

—  (Multicellular). 

—  (Phase). 

—  (Pocket). 

—  (Recording). 

-  (Spring). 

—  (Standard). 

-  (Synchronising). 

Voltite  (s.) 
Volume  (s.) 

—  of  water. 

—  of  water  in  the  boiler. 

—  of  steam  in  the  boiler. 


Voltametro  (m.) 
Voltametro  (m.)  a  rame. 
Voltametro  (m.)  elettrolitico. 

Voltametro  (m.)  metallico. 
Voltametro  (m.)  ad  argento. 
Voltametro  (m.)  a  volume. 
Voltametro  (m.)  ad  acqua. 
Vollarnetro  (m.)  a  peso. 
Voltametro  (m.)  a  zinco. 
Volt-ampere  (m.) :  Watt  (m.) 
Volt-coulomb  (m.) 
Voltmet.ro   (m.);    Voltimetro 

(m.);  Voltometro  (m.) 
Voltmetro  (m.)  a  corrente  al- 

ternata. 

Voltmetro  (m.)  aperiodico. 
Voltmetro  (m.)  di  Cardew. 
Voltmetro  (m.)  a  corrente  con- 

tinua. 

Voltmetro  (m.)  differenziale.  : 
Voltmetro  (m.)  doppio. 
Voltmetro  (m  )  a  scala  doppia. 

Voltmetro  (m.)  elettromagne- 

tico. 
Voltmetro    (m.)    registratore 

elettromagnetico. 
Voltmetro  (m.)  elettrostatico., 

Voltmetro  (m.)  per  alta   ten- 

sione. 

Voltmetro  (m.)  a  fllo  caldo. 
Voltmetro  (m.)  a   bassa  ten- 

sione. 
Voltmetro  (m. )  principale  o 

generale 

Millivoltmetro  (m.) 
Voltmetro  (m.)  multicellulare. 
Voltmetro  (m.)  di  fase ;  Volt- 

metro-fasometro  (m.) 
Voltmetro  (m.)  tascabile. 
Voltmetro  (m.)  registratore. 
Voltmetro  (m.)  a  molla. 
Voltmetro  (m.)  di  precisione. 
Voltmetro  (m.)  sincronizzato- 

Voltite  (f.) 
Volume  (m.) 
Volume  (m.)  d'acqua. 
Volume  (m.)  d'acqua  nella  cal- 

daia. 
Volume  (m.)  di  vapore  nella 

caldaia. 
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Voltameter  (n.) 
Kupfervoltameter  <n.) 
Elektrolytisohes    Voltameter 

(n.) 

Metallvoltameter  (n.) 
Silhervoltameter  (n.) 
Volumvoltameter  (n.) 
Wasservoltameter  (n.) 
Gewichtsvoltameter  (n.) 
Zinkvoltameter  (n.) 
Voltampere  (n.);  Watt  (n.) 
Voltcoulomb  (n.) 
Voltmeter   (n.);    Spannungs- 

rnesser  (m.) 
Wechselstromvoltmeter  (n.) 

Aperiodisches  Voltmeter  (n.) 
Cardew's  Voltmeter  (n.) 
Gleichstromvoltmeter  (n.) 

Differentialvoltmeter  (n.) 

Doppelvoltmeter  (n.) 

Voltmeter  (n.)  mit  zwei  Ska- 
len. 

Elektromagnetisclies  Voltme- 
ter (n.) 

Elektroma  gnetisches  R  e  g  i- 
striervoltmeter  (n.) 

Elektrostatisches  Voltmeter 
(n.) 

Hochspannungsvoltmeter  (n.) 

Hitzdrahtvoltmeter  (n.) 
Niederspannungsvoltmeter  (n) 

Hauptvoltmeter  (n.) 

Millivoltmeter  (n,) 
Multicellular  Voltmeter  )n.) 
Phasenvoltmeter  (n.) 

Taschenvoltmeter  (n.) 
Registriervoltmeter  (n.) 
Federvoltmeter  (n.) 
Priicisionsvoltmeter  (n.) 
Synchronismusvoltmeter  (n.) 

Voltit  (n.) 

Volumen  -n.) 

Wasservolumen  (n.) 

Wasservolumen  (n.)  in  dem 
Kessel. 

Dampfvolumen  (n.)  in  dem  Kes- 
sel. 

WEBBER. 


Voltametre  (m.) 
Voltametre  (m.)  a  cuivre. 
Voltametre    (m.)   electrolyti- 

que. 

Voltametre  (rn.)  metallique. 
Voltametre  (m.)  h  argent. 
Voltametre  (m.)  a  volume. 
Voltametre  (m.)  a  eau. 
Voltametre  (m.)  a  poids. 
Voltametre  (in.)  a  zinc. 
Volt-ampare  (m.);  Watt  (m.) 
Volt-cpulomb  (m.) 
Voltmetrs  (m.) 

Voltmetre  (m.)  pour  courant 
alternatif. 

Voltmetre  (m.)  aperiodique. 

Voltmetre  (m.)  de  Cardew. 

Voltmetre  (m.)  pour  courant 
continu. 

Voltmetre  (m.)  differential. 

Voltmetre  (m.)  double. 

Voltmetre  (m.)  a  deux  echel- 
les. 

Voltmetre  (m.)  electromagne- 
tique. 

Voltmetre  (m.)  enregistreur 
electromagnetique. 

Voltmetre  (m.)  electrostati- 
que. 

Voltmetre  (m.)  a  haute  ten- 
sion. 

Voltmetre  (m.)  a  fll  chaud. 

Voltmetre  (m.)  a  basse  ten- 
sion. 

Voltmetre  (m.)  principal. 

Millivoltmetre  (m.) 
Voltmetre  (m.)  multicellulaire. 
Phasevoltmetre  (m.) 

Voltmetre  (f.)  de  poche. 

Voltmetre  (m.)  enregistreur. 

Voltmetre  (m.)  a  ressort. 

Voltmetre  (m.)  de  precision. 

Voltmetre  (m.)  de  synchroni- 
sme. 

Voltite  (f.) 

Volume  (m.) 

Volume  (m.)  d'eau. 

Volume  (m.)  d'eau  contenu 
dans  la  chaudiere. 

Volume  (m.)  de  vapeur  conte- 
nu dans  la  chaudiere. 


VOL 


English 


Volumetric  analysis  (s.) 
Voluminal  compressibility 
Vulcanic  sand  (s.) 
Vulkanite  (s.) 


to  Vulcanize  (v.) 
Vulcanized  (adj.) 
Vulcasbestos  (s ) 


(s.) 


Italian 


Analisi  (f.)  yqlumetrica. 

Compressibilita  (f.)  cubico. 

Arena  (f.)  vulcanica. 

Caucciu  (m.)  indurito ;  Caout- 
chouc (m.)  indurito;  Vulca- 
nite (f.);  Ebonite  (f.) 

Vulcnnizzare. 

Vulcanizzato. 

Amianto  (in.)  vulcanizzato; 
Asbesto  (m.)  vulcanizzato. 


Waggon  (s.) ;  Railway-carriage 

(s.) 

—  (Apparatus). 
-  (Ballast). 

—  (Gable). 

—  (Goal);  Coal-car  (s.) 

—  (Covered  cattle). 

—  (Covered  goods). 

—  (Dynamo). 

—  (Open  goods). 

—  (Radio-telegrapli). 

—  (Search-light). 
Wall  (s.) 

—  (Blind);  Dead  wall  (s.) 

—  (Coffer) ;  Filled  wall  (m.) 


—  (Front). 

-  (Lift);  Sluice-lift-wall  (s.) 

—  (Sustaining). 

—  between  two  houses. 

Wall-bracket  (s.) 
Wall-insulator  (s.) 
Wall-lamps  (s.) 
to  Wall  up  (v.) ;  to  Immure  (v.) 


Vagone  (m.);  Carro  (m.);  Vet! 

tura  (f.) ;  carrozza  (f.) ;  Car* 

rozzone  (m.) 

Carro  <m.)  per  apparecchi. 
Vagone  (m.)  da  gliiaia;  Corro 

(m.)  da  ghiaia. 
Carro  (m.)  per  cavi. 
Carro  (m.)  da  carbone 
Carro  (m.)  chiuso  da    bestia- 

me. 
Carro  (m.)  chiuso  da  merci. 

Carro-dinamo  (m.);  Carro  (m.) 

generatore. 
Carro  (m.)  piatto;  Carro  (ml 

aperto  da  merci. 
Carro  (m.)  radiotelegrafico. 
Carro  (m.)  da  proiettore. 
Muro  (m.) 
Muro  (m.)  cieco. 

Muro  (m.)  a  cassetta. 


Muro(m.)  anteriore;  Muraglia 

anteriore. 
Muro  (m.)  di  caduta. 

Muro  di  sostegno. 
Muro  (m.)  di  appoggio. 

Mensola  (f.)  da  muro. 
Isolatore  (m.)  murale. 
Lampada  (f.)  da  muro. 
Murare;  Immurare. 
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Volumetrische  Analyse  <f.) 
Volumkompressibilitat  (f.) 
Vulkanischer  Sand  (m.) 
Hartgummi  (m.);  Ebonit  (n.) 


Vulkanizieren ;  Vulkanisieren. 
Vulkaniziert;  Vulkanisiert. 
Vulkanasbest  (m.) 


Analyse  (f.)  volumetrique. 
Compressibilite  (f.)  cunique. 
Sable  (f.)  vulcanique. 
Ebonite  (m.) 


Vulcaniser. 
Vulcanise. 

Asbeste  Cm.)  vulcanise ;  Amian- 
te  (in.)  vulcanise. 


Wagen  (m.);  Eisenbahmvagen 
(m.) 

Apparatekarren  (m.) 
Kiesvvagen  (m.) ;   Schotterwa- 

gen  (m.) 

Kabelwagen  un.) 
Kohlenwagen  (rn.) 
Viehwagen   (m.);    Bedeckter 

Viehwagen  (m.) 
Bedeckter  Giiterwagen  (m.) 

Kraft wa gen  (m.);  Kraftkarren 

(ra.) 
OITener  Guterwogen  (m.);  Pla- 

teauwagen  (m.) 
Funkenkarren  (m.) 
Scheinwerferwagen  (m.) 
Mauer  (f.) 
Blinde  Mauer  (f.) 

Fullmauer    (  f . );    Bruchstein- 

mauerwerk    (  n.  )    svvischen 

Ziegelhauptern. 
Vordermauer  (f.);  Vorderwand 

(f.) ;  Frontmauer  (f.) 
Fallmauer  (f.);   Einsatzmauer 
•  (f.);  Drempelmauer  (f.) 
Stutzmauer  (f.) 
Mauer  (f.)  zwischen  zwei  Hau- 

sern. 

Mauerkonsole  <f.) 
Mauerisolator  (m.) 
Wandlampe  (f.) 
Vermauern;  Zumauern;  Ein- 

mauern. 


Wagon  (m.);  Vagon  (ra.) 


Voiture  (f.)  a  appareils. 
Wagon  (m.)  a  ballast. 

Chariot  (m.)  a  cables. 
Wagon  (m.)  a  houille. 
Wagon  (m.)  ferrne  a  bestiaux. 

Wagon  (m.)  ferme  a  marchan- 

dises. 
Voiture  (f.)  a  dynamo. 

Wagon  (m.)  a  plateforme  de- 

couverte. 

Voiture  (f.)  radiotelegraphique. 
Voiture  (f.)  de  projecteur. 
Mur  (m.) 
Mur   (m.)   aveugle;   Mur   (m.) 

orbe. 
Mur  (m.)  de   remplage;   Mur 

(m.)  rempli  de  hourdage. 

Mur  (rn.)  de  face;  Muraille  (f.) 

de  face. 
Mur  (m.)  de  chute. 

Mur  (m.)  de  soutenement. 
Mur  (m.)  d'appui. 

Console  (f.)  murale. 
Isolateur  (m.)  mural. 
Lampe  (f.)  murale. 
Murer. 
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Walling  (s.);  Masonry  (s.) 

Wandering  (s.)  of  the  ore. 
to  Warm  (v.)  the  engine. 

Warming  (s.) ;  Heating  (s.);  Fi- 
ring (s.) 

Warning-board  (s.) 
Warped  (adj.) 
to  Wash  (v.)  the  iron-ores. 
Washer  (s.)  (Mach.) 
Waste  (s.)  of  energy. 
Waste-gas  (s.) 
Waste-pipe  (s.) 


Waste-pit  (s.);  Waste- weir  (s  ) 

(Hydr.  arch.) 
Wasted  output  (s.) 
Water  (s.) 

—  (Acidulated). 

—  (Ammoniac). 

—  (Caustic);  Aqua  (s.)  fortis. 

—  (Condensed). 

—  (Constitutional);  Water  (s.) 
constituting  the  bodies. 

—  (Continuous). 

—  (Crue) ;  Hard  water  (s.) 

—  (Distilled). 

—  (Drinking);   Potable  water 
(s.) 

—  (Driving);  Motive  water  (s.) 

—  (Feed). 

—  (Hydroseopic). 

—  (Injection). 

—  (Irrigation). 

—  (Lime) ;  Lime-milk  (s.) 

—  (Low). 

—  (Melting);  Fusion-water  (s.; 

—  (Mineral). 

—  (Moving) ;  Motive  water  (s.) 

—  (Oxygenated). 

luarn 
lain).' 


—  (Quarry). 

—  (Rf 


Muratura(f.);  Opera  (f.)  in  mu- 

ratura. 

Spostamento  (in.)  dell'arco. 
Riscaldare  la  macchina ;  Ac- 

cendere  la  macchina. 
Riscaldamento  (m.) 

Quadro  (m.)  dei  segnali. 

Storto;  Inclinato. 

Lavare  i  minerali  di  ferro. 

Rosetta  (f.) 

Dissipazione  (f.)  di  energia. 

Gas  (m.)  degli  alti  forni. 

Tubo  (m.)  di  scarico;  Tubo  (ra.) 

di  scolo  ;  Tubo  (m.)  di  sfogo ; 

Tubo  (m.)  d'emissione. 

Scaricatore  (m.) 

Potenza  (f.)  perduta. 
Acqua  (f.) 

Acqua  (f.)  acidulata. 
Acqua  (m.)  ammoniacale. 
Acqua  (f.)  forte. 

Acqua  (f.)  di  condensazione. 
Acqua  (f.)  di  costituzione  o  di 

combinazione. 
Acqua  (f.)  continua. 

Acqua  (f.)  cruda  o  dura. 
Acqua  (f.)  distillata. 
Acqua  (f.)  potabile. 

Acqua  (f.)  motrice. 

Acqua  (f.)  d'alimentazione. 
Acqua  (f.)  igroscopica  o  idro- 

scopica. 
Acqua  (f.)  d'iniezione. 

Acqua  (f.)  d'irrigazione. 

Acqua  (f.)  di  calce  o  calcina. 
Acque  (f.  pi.)  magre. 

Acqua  (f.)  di  fusione. 
Acqua  (f.)  minerale. 

Acqua  (f.)  motrice. 

Acqua  (f.)  ossigenata. 
Acqua  (f.)  di  cava. 
Acqua  (f.)  piovana. 
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Mauerwerk(n.);  Mauerung(f.); 

Vermauerung  .(f.) 
Wandern  (n.)  des  Lichtbogens. 
Die  Maschine  anwiirmen. 

Heizung  (f.);  Beheizung  (f.) 

Warnungstafel  (f.) 

Windschief. 

Die  Eisenerze  ablautern. 

Unterlagsscheibe  (f.) 

Energieverlust  (m.) 

Gichtgas  (n.);  Hochofengas  (n.) 

Abgangsrohr  (n.) ;  Abflussrohr 

<n.);   Abzugsrohr  (n.);  Aus- 

gangsrohr  (n.);  Ablaufrohr 

(n.);  Abfallrohr  (n.) 
Leerlauf  (m.);  Ueberlauf  (m.); 

Ueberfallswehr  (n.) 
Nutzlose  Leistung  (f.) 
Wasser  (n.) 

Angesauertes  Wasser  (n.) 
Ammoniakwasser  (n.) 
Scheidewasser  (n.) ;  Aetzwas- 

ser  (n.) 

Kondenswasser  (n.) 
Konstitutionswasser  (n.) 

Continuirlicbe  laufendes  Was- 
ser (n.) 

Kiihlwasser  (n.) 
Distilliertes  Wasser  (n.) 
Trinkwasser  (n.) 

Aufschlagwasser(n.);  Betriebs- 

wasser  (n.) 
Speisewasser  (n.) 
Hydroskopisches  Wasser  (n.) 

Injektionswasser  (n.);  Einspritz- 

wasser  (n.) 
Berieselungswasser   (n.) ;    Be- 

wasserungswasser  (n.) 
Kalkwasser  (n.);  Kalkmilch  (f.) 
Niedervvasser    (  n. ) ;    Seichtes 

Wasser  (n.) 
Schmelzwasser  (n.) 
Mineralwasser  (n.) 

Aufschlagswasser(n);Betriebs- 
wasser  in.);  Treibwasser(n.) 
Oxygenirtes  Wasser  (n.) 
Steinbruchwasser  (n.) 
Regenwasser  (n.) 


Muraillement  (m.);  Murage  (m.) 

Migration  (f.)  de  Tare. 
Rechauffer  la  machine. 

Chauff'age  (m.) 

Plaque  (f.)  d'avertissement. 
Dejete;  Voile. 
Laver  les  minerais  de  fer. 
Rondelle  (f.);  Rosette  (f.) 
Perte  (f.)  d'energie. 
Gaz  (m.)  de  haut-fourneau. 
Tuyau  (m.)  de  decharge ;  Tu- 
yau  (m.)  d'emission. 


Deversoir  (m.) 

Effet  (m.)  perdu. 
Eau  (f.) 

Eau  (f.)  acidulee. 
Eau  (f.)  ammoniaque. 
Eau-forte  (f.) 

Eau  (f.)  de  condensation. 
Eau  (f.)  de  constitution. 

Eau  (f.)  continue. 

Eau  (f.)  a  refroidir. 
Eau  (f.)  distillee. 
Eau  (f.)  potable. 

Eau  (f.)  motrice. 

Eau  (f.)  d'alimentation. 
Eau  (f.)  hydroscopique. 

Eau  (f.)  d'injection. 
Eau  (f.)  d'irrigation. 

Eau  (f.)  de  chaux. 
Eaux  (f.  pi.)  maigre. 

Eau  (f.)  de  fusion. 

Eau  (f.)  rninerale;  Eaux  (f.  pi.) 

minerales. 
Eau  (f.)  motrice. 

Eau  (f.)  oxygenee. 
Eou  (f.)  de  carriere. 
Eau  (f.)  de  pluie. 
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Water  (s.)  (Salt). 

—  (Saturated). 

—  (Scale  producing). 

-  (Sea). 

—  (Selenium). 

—  (Spring). 

—  (Stagnant). 

—  (Underground). 

—  (Volume  (s.)  of). 

-  (Tail). 

—  of  crystallisation. 

Water-bridge  (s.) 

Water-bubble  (s.) 
Water-cistern  (s.);  Tank  (s.) 

Water-cock  (s.) 
Water-colour  (s.) 

Water-conduit  (s.) 

Water-crane  (s.);  Feeding-crane 

(s.) 
Water-fall  (s.) 

Water-gauge  (s.) 
Water-gauge-cock  (s.) 

Water-gauge-glass  (s.);  Gauge- 
glass  (s.) 

Water-line  (s.);  Water-level  (s.); 
Water-mark  (s  ) 

Water-meter  (s.) ;  Hydrometer 
(s.) 

Water-mill  (s.) 

Water-motor  (s.);  Hydraulic 
motor  (s.) 

Water-outlet-cock  (s.) 

Water-pipe  (s.) 

Water-power  (  s. ) ;  Hydraulic 

power  (s.) 
Water-pressure-compressor  (s.) 

Water-pressure-engine  (s.) 


Acqua  (f.)  salsa ;  Acqua  (f.)  sa- 

lata. 

Acqua  (f.)  satura. 
Acqua  (f.)  incrostante. 

Acqua  (f.)  di  mare ;  Acqua  (f.) 

marina. 

Acqua  (f.)  selenitosa. 
Acqua  (f.)  viva. 
Acqua   (f.)   ferma;    Acqua   (f.) 

mgrta. 

Acqua  (f.)  sotterranea. 
Gorpo  (rn.)  d'acqua. 

Livello  (m.)  di  scaricp. 
Acqua  (f.)  di  cristallizzazione 

o  d'idratazione. 
Altare(m.)  a  corrente  d'acqua. 

Bolla  (f.)  d'acqua. 
Serbatoio  (m.)  dell'acqua. 

Robinetto  (m.)  ad  acqua. 
Acquerello  (m.) 

Gondotta  (f.)  d'acqua  ;  Acque- 

dotto  (m.) 
Gru  (f.)  idraulica. 

Gaduta  (f.)  d'acqua ;  Cascata  (f.) 

Indicatore  (m.)  di  livello. 

Robinetto  (m.)  del  livello  del- 
l'acqua. 

Indicatore  (m.)  di  livello  a  tu- 
bo  di  vetro. 

Livello  (m.)  dell'acqua;  Pelo 
(m.)  dell'acqua. 

Contatore  (m.)  idraulico;  Idro- 
metro. 

Molino  (m.)  ad  acqua. 

Motore  (m.)  idraulico. 

Robinetto  (m.)  di  scarico  del- 
l'acqua. 

Tubo  (m.)  di  scarico  dell'  ac- 
qua. 

Forza  (f.)  idraulica. 

Compressore  (m.)  a  colonna 
d'acqua. 

Macchina  (f.)  a  colonna  d'ac- 
qua. 


German 


—  nos  - 


Salzwasser  (n.) 

Gesuttigtes  Wasser  (n.) 
Kesselstein  absetzendes  Was- 
ser (n.) 
Meerwasser  (n.);  Seewasser  (n.) 

Selenitvvasser  (n.) 
Quellwasser  (n.) 
Todtes  Wasser  (n.) 

Grundwasser  (n.) 
Wassermenge   (f.);  Ausfluss- 

menge  (f.) 

Unterwasserspiegel  (m.) 
Krystallisationswasser  (n.) 

Wassergektihlte  Feuerbriicke 

(f.) 

Wasserblase  (f.) 
Wasserbehalter  (in.);  Wasser- 

kasten  (m.) 
Wasserhahn  (m.) 
Wasserfarbe  (f.) 

Wasserleitung  (f.) 
Wasserkrahn  (m.) 

Wasserfall  (in.) ;  Wassersturz 

(in.) 

Wasserstandzeiger  (m.) 
Wasserstandshahn  (m.) 

Wasserstandsglas   (n. )    eines 

Dampfkessels. 
Wasserstand  (in.) 

Wassermesser  (m.) 

Wassermuhle  (f.) 
Hydraulischer  Motor  (ra.);Was- 

sermotor  (m.) 
Wasserablasshahn  (m.) 

Wasserabflussrolir  (n.) 

Wasserkraft  (f. );   Wasserbe- 

trieb  (m.) 
Wassersiiulenluftkompressor 

(m.) 
Wassersaulenmaschine  (f.) 


Eau  (f.)  salee. 

Eau  (f.)  saturee. 
Eau  (f.)  incrustante. 

Eau  (f.)  de  mer. 

Eau  (f.)  seleniteuse. 
Eau  (f.)  vive. 
Eau  (f.)  morte. 

Eau  (f.)  souterraine. 
Volume  (m.)  d'eau. 

Niveau  (m.)  aval. 

Eau  (f.)  de  cristallisation. 

Autel  (m.)  d'eau. 

Bulle  (f.)  d'eau. 

Reservoir  (m.)  a   eau;  Bassin 

(m.) 

Robinet  (m.)  a  eau. 
Couleur(f.)  a  eau;  Gouieur  (f.) 

an  lavis. 
Conduite  (f.)  d'eau ;  Acqueduc 

(m.) 
Grue  (f.)  hydraulique. 

Chute  (f.)  d'eau ;  Cascade  (f.) 

Indicateur(m.)  du  niveau  d'eau. 
Robinet  (m.)  indicateur. 

Indicateur  (in.)  du  niveau  en 

cristal. 
Niveau  (m.)  de  1'eau. 

Compteur  (m. )   hydraulique; 

Hydrometre  (m.) 
Moulin  (m.)  a  eau. 
Moteur  (in.)  hydraulique. 

Robinet   (m.)    de   vidange   de 

1'eau. 
Tuyau  (in.)  de  decharge  de 

1'eau. 
Force  (f.)  hydraulique. 

Compresseur  (m.)    a    colonne 

d'eau. 
Machine  (f.)  a  colonne  d'eau. 
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Water-pump  (s.) 
Water-pump-piston  (s.) 
Water-raising-engine  (s.) 

Water-ram  (s.) 
Water-scoop  (s.);  Scoop  (s.) 
Water-shock  (s.) 

Water-space  (s.);   Water-room 

(s.) 
of  a  boiler. 

Water-station  (s.);  Tank-house 

(s.) 

Water-supply  (s.) 
Water-tank  (s.);  Cistern  (s.) 

Water-test  (s.) 

Water-tight  (adj.);  Water-proof 
(adj.) 

—  branch-box  (s.) 

—  cement  (s.) 

Water-turbine  (c.) 
Water-wheel  (s.) 
Water-works  (s.  pi.) 

Watt  (s.)  (Electr.) 
Watteville's  current  (s.) 
Watt-hour  (s.)  (Electr.) 
Wattmeter  (s.)   Electr.) 

-  (Differential). 

—  (Double). 

—  (Dynamometric). 

—  (Indicating). 

—  (Induction). 

—  (Hot-wire). 

—  (Portable). 

—  (Recording). 

—  (Three-phase). 

-  for  single-phase  alternating 
current. 

—  for  three-phase  current  with 
neutral  point. 

Watts  (s.  pi.)  (Synchronous). 
Watt's  governor  (s.) 
Wave  (s.)  (Electric).     -. 

—  (Electromagnetic). 

—  (Hertzian). 


Pornpa  (f.)  idraulica;   Pompa 

(f.)  ad  acqua. 
Stantuffo  (m.)  d'una  pompa  ad 

acqua. 
Macchina  (f.)  per  elevare  1'ac- 

qua. 

Ariete  (m.)  idraulico. 
Gottazza  (f.) 
Golpo  (m.)  d'acqua;  Colpo  (m.) 

d^ariete. 
Spazio  (m.)  per  1'acqua. 

Serbatoio  (m.)  dell'acqua  d'u- 
na caldaia. 
Rifornitore  (m.)  d'acqua. 

Alimentazione  (f.)  idraulica. 
Serbatoio  (m.)  dell'acqua;  Cas- 

sa  (f.)  dell'acqua. 
Prova  (f.)  coll'acqua. 
A  tenuta  d'acqua;  Impermea- 

bile. 
Scatola  (f.)  di  derivazione  im- 

permeabile. 
Cemento  (m.)  impermeabile. 

Turbina  (f.)  idraulica. 
Ruota  (f.)  idraulica. 
Gostruzioni  (f.  pi.)  idrauliche 

Watt  (m.) 

Gorrente  (f.)  di  Watteville. 
Watt-ora  (m.);   Wattora  (m.) 
Wattmetro  (m.) 
Wattometro  (m.)  differenziale. 
Wattometro  (m.)  doppio. 
Wattometro  (m.)  dinamome- 

trico. 

Wattometro  (m.)  ad  ago. 
Wattometro  (m.)  di  induzione. 
Wattometro  (m.)  a  fllo  caldo. 
Wattometro  (m.)  portatile. 
Wattometro  (m.)  registratore. 
Wattometro  (m.)  trifase. 
Wattometro  (m.)  percorrente 

alternata  monofase. 
Wattometro  (m.)  per  corrente 

trifase  con  fllo  neutro. 

Watts  (m.  pi.)  sincroni. 
Regolatore  (m.)  di  Watt. 
Onda  (f.)  elettrica. 
Onda  (f.)  elettromagnetica. 
Onda  (f.)  herziana. 
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Wasserpumpe  (f.) 
Wasserpumpenkolben  (in.) 
Wasserforderungsmaschine  (f) 

Ilydrnulischer  Widder(m.) 
Wasserschaufel  (f.) 
Wasserschlag  (in.) 

Wasserraum  (m.) 
\Vasserraum(m.)eines  Kessels. 

Wasserstation  (f );  Wasserhaus 

m.) 

Wasserversorgung  (f.) 
Wasserbehalter  (m.) ;  Wasser- 

Icasten  (m.) 
Wasserprobe  (f.) 
Wasserdicht. 

Wasserdichte  Abzweigdose(f.) 
Wasserdichter  Kitt  (m.) 

Wasserturbine  (f.) 
Wasserrad  (n.) 
Wasserbauten  (f.  pi.);  Wasser- 

bautenkunst  (f.) 
Watt  (m.) 

Wattewillescher  Strom  (m.) 
Wattstunde  (f.) 
Wattmeter  (n.) 
Difterentialwattmeter  (n.) 
Doppelwattmeter  (n.) 
Dynamometrisches    Wattme- 
ter (n.) 

Zeigerwattmeter  (n.) 
Induktionsvvattmeter  (n.) 
Hitzdrahtwattmeter  (n.) 
Tragbares  WTattmeter  (n.) 
Registrierendes  Wattmeter  (n) 
Dreiphasenwattineter  (n.) 
Wattmeter  (n.)  fiir  Eiriphasen- 

wechselstrom. 

Wattmeter  (n.)  fiir  Drehstrom 
mit  neutralem  Leiter. 

Synchrone  Walt  (n.  pi.) 
Watt'scher  Regulator  (m  ) 
Elektrische  Welle  (f.) 
Elektromaffnetische  Welle  (f.) 
Elektrische  Welle  (f.) 


Pornpe  (f.)  hydraulique ;  Pom- 

pe  (f.)  a  eau. 
Piston  (m.)  d'une  pompe  a  eau. 

Machine  (f.)  a  elever  1'eau. 

Belier  (m.)  hydraulique. 
Ecope  (f.) 
Coup  (m.)  d'eau. 

Chambre  (f.)  a  eau. 

Chambre  (f.)  a  eau  de  la  cliau- 

diere. 
Station  (f.)pour  Palimentation 

de  1'eau. 

Alimentation  (f.)  hydraulique. 
Reservoir  (m.)  a  eau ;  Bassin(m.) 

Epreuve  (f.)  a  1'eau. 

A  etanche  d'eau;  Impermea- 
ble. 

Boite  (f.)  de  branchement  e- 
tanche. 

Giment  (m.)  impermeable  a 
1'eau. 

Turbine  (f.)  hydraulique. 

Roue  (f.)  hydraulique. 

Constructions  (f.  pi.)  hydrau- 
liques. 

Watt  (m.) 

Courant  (m.)  de  Wattewille. 

Wattmetre  (m.) 
Wattmetre  (m.)  differentiel. 
Wattmetre  (m.)  double. 
Wattmetre    (rn.)   dynamome- 

trique. 

Wattmetre  (m.)  a  aiguille. 
Wattmetre  (m.)  a  induction. 
Wattmetre  (m.)  a  fll  chaud. 
Wattmetre  (m.)  portatif. 
Wattmetre  (m.)  enregistreur. 
Wattmetre  (m.)  triphase. 
Wattmetre  (m.)  pour  courant 

alternatif  monophase. 
Wattmetre  (m.)  pour  courant 

triphase  a  conducteur  neu- 

tre. 

Watts  (m.  pi.)  sincroni. 
Regulateur  (m.)  de  Watt. 
Onde  (f.)  electrique. 
Onde  (f.)  electromagnetique. 
Onde  (f.)  hertzienne. 
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Wave  (s.)  (Partial). 

—  (Transmission). 

Wedge  (s.);  Cottar  (s.) 

—  (Loosening);  Key-driver  (s.) 
-  (Steel). 

—  (Wooden). 

Wedges  (to  Fasten  (v.)  with). 
Weir  (s.; 

to  Weld  (g.) 
Weldable  (adj.) 
Weld-iron  (s.) 
Weld-steel  (s.) 
Welding  (s,) 

—  (Butt). 

—  (Electric*. 
Welding-furnace  (s.) 
Welding-heat  (s.) 

Wheatstone-apparatus  (s.) 

Wheatstone-automatic-system 

(s.) 
Wheel  (s.) 

—  with  curved  float-boards. 


with  spokes. 

Ruota  ( 

(Barlow). 

Ruota  ( 

(Bucket). 

Ruota  ( 

(Gable);  Rope-wheel  (s.)              Ruota  ( 

(Chain). 

Ruota  ( 

(Change). 

Ruota  ( 

(Cog).                                           1    Ruota  ( 

(Conical). 

Ruota  ( 

(Crown). 

Ruota  ( 

(Cylindrical). 

Ruota  ( 

(Disk);  Plate-  wheel  (s.) 

Ruota  ( 

(Driver);  Driving-wheel  (s.) 

Ruota 

trice. 

(Eccentric). 

Ruota  ( 

(Epicycloiclal). 
(Friction). 

Ruota  ( 
Ruota  ( 

(Grooved). 

Fulegg 

(Hand). 

Ruota  ( 

(High  breast). 

Ruota  ( 

-  (Intermediate). 

-(Main);   Driving-wheel  (s.); 
Driver-wheel  (s.) 

-  (Middle  shot);  Breast-water-   j 
wheel  (s.);  Breast- wheel  (s.) 


Onda  (f.)  parziale. 

Onda  (f.)  di  trasmissione. 

Cuneo(rn.);  Bietta  (f.);  Chia- 

vetta  (f.);  Caviglia  (f.) 
Cacciachiavette  (f.) 
Chiavetta  (f.)  d'acciaio. 
Bietta  (f.)  di  legno. 
Inchiavettare. 
Chiusa  (f.);  Diga  (f.) 

Saldare. 

Saldabile. 

Ferro  (m.)  saldato. 

Acciaio  (m.)  fucinato  o  saldato. 

Saldatura  (f.) 

Saldatura  (f.)  a  smusso. 

Saldatura  (f.)  elettrica. 

Fornello(m.)  di  riscaldamento. 

Caldo  (m.)  sudante;  Calor  (m.) 
bianco. 

Apparecchio  (m.)  di  Wheat- 
stone. 

Sistema  (  m. )  automatico  di 
Wheatstone. 

Ruota  (f.) 

Ruota  (f.)  a  palette  curve. 


(f.)  a  razze. 

(f.)  di  Barlow. 

(f.)  a  cassette. 

(f.)  a  fune. 

(f.)  a  catena. 

(f.)  di  ricambio. 

(f.)  a  denti  di  legno. 

(f.)  conica. 

(f.)  a  denti  a  corona. 

(f.)  cilindrica. 

(f.)  a  disco  o  piena. 

(f.)  conduttrice  o  mo- 

(f.)  eccentrica. 

(f.)  epicicloidale. 

(f.)  di  frizione. 

,ia  (f.)  a  gola. 

(f.)  a  mano. 

(f.)  di  flanco  a  palette. 


Ruota  (f.)  intermedia. 
Ruota  (f.)  motrice. 

Ruota  (f.)  di  flanco  a  cassette. 
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Partialwelle  (f.) 

Sendervvelle    (f.);    Geberwelle 

(f.) 
Keil  (m.);  Splint  (m.);  Schliis- 

sol  (m.) 

Keiltreiber  (m.) 
Stahlkeil  (m.) 
Holzkeil  (in,) 

Keilen;  Verkeilen;  Festkeilen. 
Wehr  (n.);  Darnm  (m.) 

Schweissen. 
Schweissbar. 
Schweiseisen  (n.) 
Schweisstahl  (m.) 
Schweissung  (f.) ;   Schweissen 

(n.) 

Stumpfschweissung  (f.) 
Elektrische  Schweissung  (f.) 
Scbweissofen  (m.) 
Scbweissgliibhitze    (f.); 

Scbweissbitze  (f.) 
Wheatstone-Apparat  (m.) 

Automatisches     Wheatstone- 

System  (n.) 
Racl  (n.) 
Scbaufelrad  (n.)  mit  gekriimm- 

ten  Schaufeln. 
Speicbenrad  (n.) 
Barlowscbes  Rad  (n.) 
Zellenrad  (n.) 
Seilrad  (n.) 
Kettenrad  (n.) 
Wechselrad  (n.) 
Kammrad  (n.) 
Konisches  Rad  (n.) 
Kronrad  (n.) 
Stirnrad  (n.) 
Scbeibenrad  (n.) 
Treibrad  (n.);  Leitrad  (n.) 

Excentrikrad  (n.) 
Epicyclo'idenrad  (n.) 
Friktionsrad  (n.) 
Schnurscbeibe  (f.) 
Handrad  (n.) 
Riichenschlacbtiges    Wasser- 

rad  (n.) 

Zwiscbenrad  (n.) 
Treibrad  (n,);  Hauptrad  (n.) ; 

Triebrad  (n.) 
Kropfrad  (n.);  Mittelschliicbti- 

ges  Wasserrad  (n.) 


Onde  (f.)  partielle. 

Onde  (f.)  de  transmission. 

Coin  (m.);  Glef(f.);  Glavette(f.); 

Gale  (f.);  Goujon  (m.) 
Poingon  (m.);  Chasse-clef  (f.) 
Coin  (m.)  d'acier. 
Coin  (m.)  en  bois. 
Glaveter. 
Ecluse  (f.);  Barrage  (m.);  Digue 

(f.) 

Souder;  Eraser. 
Soudable. 
Per  (m.)  soude. 
Acier  (m.)  soude. 
Soudure  (f.);  Erasure  (f.) 

Soudure(f.)  a  rapprochement. 
Soudure  (f.)  electrique. 
Four  (m.)  a  souder. 
Chaude  (f.)  suante ;  Blanc  (m.) 
soudant. 


Systeme  (m.)  automatique  de 

Wheatstone. 
Roue  (f.) 
Roue  (f.)  a  aubes  courbes. 

Roue  (f.)  a  rais. 

Roue  (f.)  de  Barlow. 

Roue  (f.)  a  augets. 

Roue  (f.)  a  corde. 

Roue  (f.)  a  cbaine. 

Roue  (f.)  de  rechange. 

Ruue  (f.)  a  dents  de  bois. 

Roue  (f.)  conique. 

Roue  (f.)  a  dents  de  cote. 

Roue  (f.)  cylindrique. 

Roue  (f.)  a  disque  on  pleine. 

Roue  (f.)  conductive. 

Roue  (f.)  excentrique. 
Roue  (f.)  epicycloi'dale. 
Roue  (f.)  de  friction. 
Poulie-(f.)  a  gorge. 
Roue  (f.)  a  main. 
Roue  (f.)  par  derriere. 

Roue  (f.)  intermediaire. 
Roue  (f.)  motrice. 

Roue  (f.)  liydraulique  de  cote. 
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Wheel  (s.)  (Neef  s). 

—  (Overshot). 

—  (Poncelet's). 

—  (Ratchet);  Rack-wheel  (s.) 

—  (Rope) ;  Cable-wheel  (s.) 

-  (Sagebien's). 

-  (Screw). 

—  (Sonorous). 

—  (Starting). 

—  (Tangential). 

—  (Toothed). 

—  (Trailing). 

—  (Undershot);  Undershot-wa- 
ter-wheel (s.) 

-  (Water). 

Wheels  (s.  pi.)  (Coupled). 

—  (Driving). 

—  (Pair  (s.)  of);  Couple  (s.)  of 
wheels. 

-  (System  (s.)  of). 

-  (Trailing). 

Wheel-cutting-machine  (s.) 
Wheel-dredger  (s.) 

Wheel-fuel-press  (s.) 
Wheel-race  (s.);  Wheel-box  (s.) 
Wheel-work  (s.) 

-  (Chain). 
(Inside  toothed). 

Whim  (s.)  (Mach.) 


White  heat  (s.);  Welding-heat 

(s.) 
White-hot  (adj.);  Welding-hot 

(adj.) 

White  precipitate  (s.) 
Width  (s.)  (Techn.) 

—  between  the   rails;   Gauge 
(s.)  of  way. 

—  in  the  clear. 

—  of  the  top  of  the  ballast. 


Ruota  (f.)  di  Neef. 

Ruota  (f.)  idraulica   ferita  di 

sopra. 
Ruota  (f.)  di  Poncelet. 

Arpionismo  (m.)  a  denti. 

Ruota  (f.)  a  fune. 
Ruota  (f.)  di  Sagebien. 

Ruota  (f.)  d'ingranaggio  a  vi- 

te. 
Ruota  (f.)  fonica. 

Ruota  (f.)  di  distribuzione. 

Ruota  (f.)  tangenziale. 

Ruota  (f.)  dentata. 

Ruota  (f.)  portante. 

Ruota  (f.)  idraulica  ferita  di 

sotto. 

Ruota  (f.)  idraulica. 
Ruote  (f.  pi.)  accoppiate. 

Ruote  (f.  pi.)  motrici. 
Ruote  (f.  pi.)  montate. 

Congegno  (m.)  di  ruote. 
Ruote  (f.  pi.)  portanti. 

Dentatrice  (f.) 

Cavafango   (m.);  Draga  (f.)  a 

ruota. 

Compressore  (m.)  a  ruota. 
Gabbia  (f.)  della  ruota. 
Rotismo  (m.);  Ingranaggio(m.) 
Ingranaggio  (m.)  a  catena. 
Ruota  (f.)  a  dentatura  interna. 

Argano  (in.)  orizzontale ;  Arga- 
netto  (m.);  Martinello  (m.); 
Burbera  (f.);  Verricello  (m.) 

Galore  (m.)  bianco  ;  Caldo  (m.) 
bianco. 

Incandescente. 

Precipitate  (m.)  bianco. 

Larghezza  (f.) ;  Ampiezza  (f.) 

Larghezza  (f. )  del  binario; 
Scartamento(m.)delle  rotaie. 

Luce(f.);  Larghezza  (f.)  inter- 
na. 

Larghezza  (f.)  della  massic- 
ciata. 
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Blitzrad  (n.) 
Oberschliichtiges    Wasserrad 

(n.) 
Poncelet-Rad(n.);  Ponceletrad 

(n.) 
Schaltrad  (n.);  Schiebrad  (n.); 

Sperrrad  (n.) 
Seilrad  (n.) 
Sagebienrad(n.);Sagebien  Rod 

(n.) 
Schraubenrad  (n.) 

Phonisches  Rad  (n.);  Tonrad 

(n.) 

Steuerrad  (n.) 
Tangentialrad  (n.) 
Zahnrad  (n.) 
Tragrad  (n.) 
Unterschlachtiges  Wasserrad 

(n.) 

Wasserrad  (n.) 
Kuppelrader  (n.  pi.);  Gekup- 

pelte  Rader  (n.  pi.) 
Treibrader  (n.  pi.);  Triebrader 

(n.  pi.) 
Raderpaar  (n.) 

Riidersystem  (n.) 

Laufrader  (n.  pi.);   Tragrader 

(n.  pi.) 

Riiderschneidemaschine  (f.) 
Radbagger  (m.) 

Radbriquettpresse  (f.) 

Radstube  (f.) 

Raderwerk  (n.) 

Kettenraderwerk  (n.) 

Rad  (n.)  mit  innerer  Verzahn- 

ung. 
Winde  (f.)  mit  liegender  Welle ; 

Winde  (f.);  Windebaum  (m.); 

Haspel  (m.) 
Weissghliihhitze  (f.) 

Weissgliihend. 

Weisser  Niederschlag  (m.) 
Breite  (f.);  Weite  (f.) 
Spurweite  (f.)  des  Schienenge- 

leises. 
Lichtenweite  (f.);  (eines  Rau- 

ines). 
Kronenbreite  (f.)  des  Ballasts. 


Roue  (f.)  de  Naef. 

Roue  (f.)  hydraulique  en  des- 

sus. 
Roue  (f.)  de  Poncelet. 

Roue  (f.)  a  rochet;   Enclique- 

tage  (m.)  a  dents. 
Roue  (f.)  a  corde. 
Roue  (f.)  Sagebien. 

Roue  (f.)  d'engrenage  a  vis. 
Roue  (f.)  phonique. 

Roue  (f.)  de  distribution. 

Roue  (f.)  tangentielle. 

Roue  (f.)  dentee. 

Roue  (f.)  portante. 

Roue  (f.)  hydraulique  en  des- 

sous. 

Roue  (f.)  hydraulique. 
Roues  (f.  pi.)  accouplee. 

Roues  (f.  pi.)  motrices. 
Roues  (f.  pi.)  montees. 

Systeme  (m.)  de  roues. 
Roues  (f.  pi.)  portantes. 

Machine  (f.)  a  fendre  les  dents. 
Drague  (i.)  a  roue. 

Compresseur  (m.)  a  roue. 

Gage  (f.)  de  roue. 

Rouage  (m.) ;  Engrenage  (m.) 

Rouage  (m.)  a  chaine. 

Roue  (f.)  a  dentee  interieure. 

Treuil  (m.) 


Chaleur  (f.)  blanche. 
Incandescent. 

Precipite  (m.)  blanc. 

Largeur  (f.) 

Largeur  (f.)  de  voie  entre  les 

rails. 
Largeur  (f.)  dans  oeuvre. 

Largeur  (f.)  du  ballast  en  haut. 
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Winch  (s.) 

—  (Thread-wheel). 

Winch-beam  (s.) 

Wind-mill  (s.) 

Wind-motor  (s.) 

to  Wind  (v.)  (Electr.) 

Winding  (s.)  (Electr.) 

—  (Armature). 

—  (Auxiliary). 

-  (Bifllar).  " 

—  (Closed-coil  armature). 

—  (Compound). 

—  (Continuous-current). 

—  (Disc). 

—  (Drum). 

-  (Lateral). 

—  (Multipolar). 

—  (Open-coil  armature). 

—  (Ring). 

—  (Shunt). 

—  (Series). 

—  (Series-drum). 

-  (Series-parallel). 

—  (Series-ring). 

—  (Trebly  re-entrant). 

-  (Triplex). 
Windlass  (s.)  (Mach.) 


—  (Common). 
-(Differential);      Differential 

capstan  (s.) 
Wiper  (s.)  (Mach.) 

Wire  (s.) 

—  (Aerial). 

—  (Alumininm). 
-  (Bare). 

—  (Bell-line). 


Arganetto  (m.);  Molinello  (m.) 
Burhera  (f.)  con  timpano. 

Albero  (m.)  del  molinello. 

Molino  (m.)  a  vento. 
Motore  (m.)  a  vento. 
Avvolgere. 

Avvolgimento  (m.) 

Avvolgimento  (m.)  dell'indotto. 
Avvolgimento  (m.)  ausiliario. 
Avvolgimento  (m.)  bifllare. 
Avvolgimento  (m.)   d'indotto 

chiuso. 

Avvolgimento  (m.)  compound. 
Avvolgimento  (m.)  per   cor- 

rente  continua. 
Avvolgimento  (m.)  a  disco. 
Avvolgimento  (m.)  a  tamburo. 
Avvolgimento  (m.)  laterale. 
Avvolgimento  (m.)  per  dinamo 

moltipolare. 
Avvolgimento    (m.)   d'indotto 

apertp. 

Avvolgimento  (m.)  ad  anello. 
Avvolgimento  (m.)  a  shunt. 
Avvolgimento  (m.)  in  serie. 
Ayvolgimento  (m.)  a  tamburo 

in  serie. 
Avvolgimento  (m.)  parallelo  in 

serie. 
Ayvolgimento   (m.)  ad   anello 

in  serie. 
Avvolgimento  (m.)  a   triplice 

rientranza. 
Avvolgimento  (m.)  a  tre  cir- 

cuiti. 
Arganetto  (m.);  Argano(m.)  o- 

rizzontale ;  Martinello  (m.); 

Burbera  (f.) ;  Verricello  (m.) 
Burbera  (f.)  a  manovella. 
Verricello  (m.)  differenziale  ; 

Burbera  (f.)  differenziale. 
Palmola   (f.);   Nottolino   (m.) ; 

Saltarello  (m.) 
Filo  (m.) 

Filo  (m.)  aereo;  Linea  (f.)  ae- 

rea. 

Filo  (m.)  d'alluminio. 
Filo  (m.)  nudo. 
Filo  (m.)  d'una  suoneria. 
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Winde  (('.)  mit  liegender  Welle. 
Gangradhaspel  (m.);  Trethaspel 

(m.) 
Windebaum  (m.) 

Windmuhle  (f.) 

Windmotor  an.) 

Wickeln ;  Aufwickeln ;  Bewick- 

eln. 
Wicklung  (f.);  Be  wicklung  (f.); 

Wickelung  (f.) 
Ankerbewicklung  (f.) 
Hilfswicklung  (f.) 
Bifllare  Wickelung  (f.) 
Geschlossene  Ankerwicklung 

(f.) 

Gompound-Wicklung  (f.) 
Gleichstromwicklung  (f.) 

Scheibenwickelung  (f.) 
Trommelwicklung  (f.) 
Seitenwicklung  (f.) 
Wickelung  (f.)  fiir  mehrpolige 

Dynamos. 
Otfene  Ankerwicklung  (f.) 

Ring wicklung  (f.) 
Nebenschlusswickelung  (f.) 
Serienwicklung  (f.) 
Trommel-Serienwicklung  (f.) 

Serien-Parallelwicklung  (f.) 
Bing-Serienwicklung  (f.) 

Dreifach  niedereintretende 
Wicklung  (f.) 

Dreifach  geschlossene  Wickl- 
ung (f.) 

Haspel  (m.) ;  Winde  (f.)  mit  Heg- 
ender  Welle;  Winde  (f.);  Win- 
debaum (m.) 

Ilondhaspel  (m);  Haspel  (m.) 

Differential  winde  (f.);  Differen- 
tialhaspel  (m.) 

Daumen  (m.);  Hebedaumen  (m.); 
Knagge  (f.) 

Draht  (m.) ;  Faden  (m.) ;  Leit- 
ung  (f.) 

Luftleitung  (f.);  Oberirdische 
Leitung  (f.) 

Aluminiumdraht  (m.) 

Blanker  Draht  (m.) 

Weckerleitung  (f.) 


Treuil  (in);  Bourriquet  (m.) 
Treuil  (m.)  a  tympan. 

Arbre  (m.)  du  guindeau;   Ar- 

bre  (m.)  du  treuil. 
Moulin  (m.)  a  vent. 
Moteur  (m.)  a  vent. 
Enrouler. 

Enroulement  (m.) 

Bobinage  (m.)  d'induit. 
Bobinage  (m.)  auxiliaire. 
Enroulement  (m.)  bifllaire. 
Bobinage  (m.)  d'induit  ferme. 

Enroulement  (m.)  compound. 
Bobinage   (m.)   pour    courant 

continu. 

Enroulement  (m.)  a  disque. 
Bobinage  (m.)  en  tambour. 
Bobinage  (m.)  lateral. 
Enroulement  (m.)  multipolaire. 

Bobinage  (m.)  d'induit  ouvert. 

Bobinage  (m.)  en  anneau. 
Enroulement  (m.)  en  shunt. 
Bobinage  (m.)  en  serie. 
Bobinage  (m.)  serie   en  tam- 
bour. 
Bobinage  (m.)  serie-parallele. 

Bobinage  (m.)  serie  en  anneau. 
Bobinage  (m.)  a  trois  rentrees. 
Bobinage  (m.)  triple. 
Treuil  (m.) 


Treuil  (m.)  a  manivelle. 
Treuil  (m.)  differentiel. 

Came  (f.);  Poucet  (m.) ;  Taquet 

On.) 
Fil  (m.) 

Fil  (m.)  aerien;  Ligne  (f.)  ae- 

rienne. 

Fil  (m.)  d'aluminium. 
Fil  (m.)  nu. 
Fil  (m.)  de  sonnerie. 
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Wire  (s.)  (Binding). 

—  (Blank). 

—  (Brass). 

—  (Compensating). 

—  (Compound). 

—  (Conducting). 

—  (Copper). 

-  (Covered). 

—  (Deriving). 

—  (Direct). 

—  (Earth).      . 

-  (Elliptical). 

—  (Equilibrium). 

—  (Fusible). 

—  (Galvanized  copper). 

—  (Galvanized  iron). 

—  (Hard  drawn  copper). 

—  (Induced). 

—  (Inducing). 

—  (Iron). 

—  (Lead). 

—  (Loop). 

—  (Metal). 

—  (Naked). 

—  (Overground). 

—  (Phosphor-bronze). 

—  (Piano). 

—  (Pilot). 

—  (Platinum). 

—  (Primary). 

—  (Protecting). 

—  (Resistance). 

—  (Return). 

—  (Rolled). 

—  (Round). 

—  (Rubber-insulated). 

—  (Rubber-taped). 

—  (Secondary). 

—  (Semi-direct). 

—  (Sending). 

—  (Shaped). 


Filo  (m.)  per  legature. 

Filo  (m.)  nudo;  Filo  (m.)  terso. 

Filo  (m.)  di  ottone. 

Filo  (in.)  di  compensazione. 

Filo  (m.)  composto. 

Fjlo  (m.)  conduttore. 

Filo  (m.>  di  rame. 

Filo  (m.)  ricoperto  o  rivestito. 

Filo  (m.)  derivato. 

Filo  (m.)  diretto. 

Filo  (m.)  di  terra. 

Filo  (m.)  ellittico. 

Filo  (m.)  di  eauilibrio. 

Filo  (m.)  fusibile. 

Filo  (m.)  di  rame  galvanizzato. 

Filo  (m.)  di  ferro  golvanizzato. 

Filo  (m.)  di  rame  duro. 

Filo  (m.)  indotto. 

Filo  (m.)  induttore. 

Filo  (m.)  di  ferro. 

Filo  (m.)  di  piombo. 

Filo  (m.)  di  congiunzione. 

Filo  (m.)  rnetallico. 

Filo  (m.)  nudo. 

Filo  (m.)  aereo;  Linea  (f.)  ae- 

rea. 

Filo  (m.)  di  bronzo  fosforoso. 
Corda  (f.)  da  pianoforte. 

Filo  (m.)  pilota. 
Filo  (m.)  di  platino. 
Filo  (m.)  primario. 

Filo  (m.)  di  protezione. 
Filo  (m.)  di  resistenza. 
Filo  (m.)  di  ritorno. 

Filo  (m.)  di  ferro  laminato. 

Filo  (m.)  tondo. 

Filo  (m.)  isolato  con  gomma. 

Filo  (m.)  isolato  con  nastro  dl 

gomma. 

Filo  Cm.)  secondario. 
Filo  (m.)  semidiretto. 

Antenna  (f.)  di  emissione. 
Filo  (m.)  profllato. 
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indedraht  (m.) 
ackter  Draht  (m.) ;  Blanker 
Draht  (m.) 
[essingdraht  (m.) 
ompensationsleiter  (m.) 
'erbunddraht  (m.);  Compound- 
draht  (m.) 

}iter(m.);  Leitungsdraht  (m.) 
upferdraht  (m.) 
esponnener  Draht  (m.);  Um- 
wickelter  Draht  Cm.) 
weialeitungsdraht  (m.) 
ireckte  Leitung  (f.) 
Irdleitung  (f.) ;  Erddraht  (m.) 
llliptischer  Draht  (m.) 
rleichgewichtsdraht  (m.) 
bschmelzdraht  (m.) 
nlvanisierter  Kupferdraht  (m) 
alvanisierter  Eisendraht  (m.) 
artgezogener      Kupferdraht 
(m.) 

ducierter  Draht  (m.) 
ducirender  Draht  (m.) 
isendraht  (m.) 
leidraht  (m.) 
chliessungsdraht  (m.) 
etalldraht  (m.) 
lanker  Draht  (m.) 
uftleitung  (f.);   Oherirdische 
Leitung  (f.) 

hosphorbronzedraht  (m.) 
lavierdraht  (m.);  Klaviersai- 
tendraht  (m.) 
riifdraht  (m.) 
latindraht  (m.) 
auptdraht    (m.);    Prirmirer 
Draht  (m.) 
ihutzdraht  (m.) 
/Viderstanddraht  (m.) 
fickleitung    (f.) ;    Riickleiter 
(m.) 

ewalzter  Eisendraht  (m.) 
unddraht  (m.) 
ummiader  (f.) 

ummibanddraht  (m.) 

Jebendraht  (m.) 
eitung  (f.)  mit  Zwischenstel- 
len. 

enderantenne  (f.) 
ormdraht  (m.);  Fassondraht 
(m.) 

WEBBER. 


Fil  (m.)  a  ligatures. 
Fil  (m.)  nu. 

Fil  (m.)  de  laiton. 

Fil  (m.)  de  compensation. 

Fil  (m.)  compound. 

Fil  (m.)  conducteur. 
Fil  (m.)  de  cuivre. 
Fil  (m.)  couvert. 

Fil  (m.)  derive. 

Fil  (m.)  direct. 

Fil  (m.)  de  terre. 

Fil  (m.)  elliptique. 

Fil  (m.)  d'equilibre. 

Fil  (m.)  fusible. 

Fil  (m.)  de  cuivre  galvanise. 

Fil  (m.)  de  fer  galvanise. 

Fil  (m.)  en  cuivre  dur. 

Fil  (m.)  induit. 

Fil  (m.)  inducteur. 

Fil  (m.)  de  fer. 

Fil  (m.)  de  plomb. 

Fil  (m.)  conjonctif. 

Fil  (m.)  metallique. 

Fil  (m.)  nu. 

Fil  (m.)  aerien;   Ligne  (f.)  ae- 

rienne. 

Fil(m.)de  bronze  phosphoreux. 
Gorde  (f.)  de  piano;  Fil  (m.)  de 

clavecin. 
Fil  (m.)  pilote. 
Fil  (m.)  de  platine. 
Fil  (m.)  primaire. 

Fil  (m.)  de  protection. 
Fil  (m.)  de  resistance. 
Fil  (m.)  de  retour. 

Fil  (m.)  de  fer  lamine. 

Fil  (in.)  rond. 

Fil  (m.)  a  isolement  de  caout- 
chouc. 

Fil  (m.)  isole  au  ruban  de 
caoutchouc. 

Fil  (m.)  secondaire. 

Fil  (m.)  semi-direct. 

Antenne  (f.)  d'emission. 
Fil  (m.)  profile. 
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English 


-  914  - 


Italian 


Wire  (s.)  (Sheathing). 

—  (Silicon-bronze). 

—  (Silk-covered). 

—  (Slack). 

—  (Soft  copper). 

—  (Span). 

—  (Special). 

—  (Square). 

—  (Standard). 

-  (Stay)- 

—  (Steel). 

—  (Stretching). 

-  (Suspension). 

-  (Taping). 

—  (Telegraph). 


-  (Telephon). 

—  (Thick) ;  Coarse  wire  (s.) 

—  (Thin). 

—  (Tinned  copper). 

—  (Tinned  iron). 

—  (Trolley). 


—  (Underground). 

—  (Waxed). 

—  (Yarn-covered). 

Wire-cable  (s.);   Wire-rope  (s.) 
Wire-drawing-machine  (s.) 

Wire-manufacture  (s.) 
Wire-material  (s.) 
Wire-rope-pulley  (s.) 
Wire-rope-way  (s.) 
Wire-tack  (s.) 

Wireless-message  (s.) 
Wireless-station  (s.) 

Wireless-telegraphist  (s.) 
Wireless-telegraphy  (s.) 


Filo  (m.)  dell'armatura. 

Filo  (m.)  di  bronzo  silicioso. 
Filo  (m.)  ricoperto  di  seta. 

Filo  (m.)  allentato ;   Filo  (m 

in  bando. 

Filo  (m.)  di  rame  dolce. 
Filo  (m.)  di  arresto. 
Filo  (m.)  speciale. 
Filo  (m.)  quadrate. 
Filo  (m.)  campione. 
Fiio  (m.)  d'ancoraggio;  Tirant 

(m.) 

Filo  (m.)  d'acciaio. 
Filo  (m.)  di  arresto. 
Filo  (m.)  di  sospensione. 

Filo  (m.)  di  fasciatura. 
Filo  (m.)  di  linea;  Filo  (m.)  te 
legraflco. 

Filo  (m.)  del  telefono;  Filo  (m. 

telefonico. 
Filo  (m.)  grosso. 
Filo  (m.)  sottile ;  Filo  (m.)  fine 
Filo  (m.)  di  rame  stagnato. 
Filo  (in.)  di  ferro  stagnato. 
Filo  (m.)  aereo  ;  Filo  (m.)  di  li 

nea. 


Filo  (m.)  sotterranco. 

Filo  (m.)  incerato. 

Filo  (m.)  rivestito  con  lino. 

Gorda  (f.)  metallica ;  Fune  (£• 

metallica. 
Traflla  (f.);  Filiera  (f.);  Bancc 

(m.)  a  trafllare. 
Fabbricazione  (f.)  di  flli. 
Materiale  (m.)  per  flli. 
Puleggia  (f.)  a  fune  metallic* 
Ferrovia  (f.)  funicolare. 
Bulletta  (f.);  Punte  (f.  pi.)  J 

Parigi. 
Radiotelegramma  (m.) 

Ufflcio   (m.)   radiotelegraflcol 
Stazione(f.)radiotelegraflci 
Radiotelegraflsta  (m.) 
Telegrafla  (f.)  senza  flli. 


German 
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French 


Armierungsdraht  (m.);  Beweh- 

rungsdraht  (m.) 
Siliciumbronzedraht  (m.) 
Seidendraht   (m.) ;  Mit    Seide 

umsponnener  Draht  (m.) 
Schlarf  hiingenden  Draht  (m.) 

Weichkupferdraht  (m.) 
FaQondraht  (m.) 
Abspanndraht  (m.) 
Quadratischer  Draht  (m.) 
Normaldraht  (m.) 
Ankerdraht  (m.) ;    Veranker- 

draht  (m.) 
Stahldraht  (m.) 
Abspanndraht  (m.) 
Aufnangedraht  (m.) ;  Aufhan- 

gefaden  (m.) 
Wickeldraht  (m.) 
Leitungsdraht  (m.) ;   Telegra- 

phenleitung     (f.) ;    Telegra- 

phendraht  (m.) 
Telephondraht  (m.) 

Dicker  Draht  (m.) 
Dunner  Draht  (m.) 
Verzinnter  Kupferdraht  (m.) 
Verzinnter  Eisendraht  (m.) 
Trolleydraht    (m.);    Kontakt- 

draht  (m.) ;  Fahrdraht  (m.) ; 

Arbeitsdraht  (m);  Arbeitsleit- 

ung  (f.) 
Unterirdische  Leitung  (f.);Fla- 

schendraht  (m.) 
Wachsdraht  (m.) 
Mit  Zwirn  umsponnener  Draht 

(m.) 
Drahtseil  (n.) 

Drahtziehmaschine  (f.) 

Drahtfabrikation  (f.) 
Drahtmaterial  (n.) 
Drahtseilscheibe  (f.) 
Drathseibahn  (f.) 
Drahtstift  (m.) 

Radiogramm  (n.) ;  Funkspruck 

(m.) 
Funkenamt  (n.) 

Funker  (m.) 

Drahtlose  Telegraphic  (f.) 


Fil  (m.)  d'armature. 

Fil  (m.)  de  bronze  silicieux. 
Fil  (m.)a  guipage  de  soie;  Fil 

(m.)  guipe  soie. 
Fil  (m.)  lache. 

Fil  (m.)  de  cuivre  doux. 
Fil  (m.)  faconne  ou  gauffre. 
Fil  (m.)  d'arret. 
Fil  (m.)  carre. 
Fil  (m.)  normal. 
Hauban-fll  (m.) 

Fil  (m.)  d'acier. 
Huban-fll  (m.)  d'arret. 
Fil  (m.)  de  suspension. 

Hauban-fll  (m.)  de  ligature 
Fil  (m.)  de  ligne  tele graphique. 


Fil  (m.)  telephonique. 

Gros-fll  (m.) 

Fil  (m.)  fln. 

Fil  (m.)  de  cuivre  etaine. 

Fil  (m.)  de  fer  etaine. 

Fil  (m.)  de  trolet. 


Fil  (m.)  des  lignes  souterrai- 

nes. 

Fil  (m.)  cire. 
Fil  (m.)  a  guipage  de  lin. 

Corde   (f.)   metallique;  Cable 

(m.)  metallique. 
Bane  (m.)  a  trefller  ;  Bane  (m.) 

a  etirer;  Bane  (m.)  d'etirage. 
Fabrication  (f.)  de  fils. 
Matiere  (f.)  de  fils. 
Poulie  (f.)  a  corde  metallique. 
Chemin  (m.)  de  fer  funiculaire. 
Clou(m.)  d'epingle;  Pointe  (f.) 

de  Paris. 
Radiotelegramme  (m.) 

Station  (f.)  ou  Poste  (m.)  ra- 

diotelegraphique. 
Radiotelegraphiste  (m.) 
Telegraphie  (f.)  sans  fil. 


WIR 


English 
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Italian 


Wireless-telegraphy    (  s.  )    by 

conduction. 
by    continuous    electric 

waves. 

bv  electric  waves. 


—  by  electrodynamic  induc- 
tion. 

-  by   electrostatic    induc- 
tion. 

• by  induction. 

by  ultra-red  rays. 

by  ultra-violet  rays. 

(Electric). 

(Radiophonic). 

—  (Syntonic). 

Wireless  -  telegraphy  -  appara- 
tus (s.) 

Wireless-telephony  (s.) 

Wireman  (s.);  Lineman  (s.)  (E- 
lectr.) 

Wiring  (s.) 

Wood-bending- machine  (s.) 

Wood-framing  (s.) 
Wood-screw  (s.) 
Wood-spirit  (s.) 
Wooden  hammer  (s.) 

—  wedge  (s.) 
Wool-carding-machine      (  s.  ) 

(Spinn.) 
Wool-yarn  (s.) 

(Carded). 

(Combed). 

Woolfs  steam-engine  (s.) 

Wootz  steel  (s.) 
Work  (s.)  (Techn.) 

-  of  current. 

—  (Day). 

-  (Electric.) 

—  (External). 


Telegrafia   (f.)   senza   fill  per 

conduzione. 
Radiotelegrafla  (f.)  con  onde 

elettriche  continue. 

Telegrafia  (f.)  senza  flli  per 
onde  elettriche;  Radiotele- 
grafla (f.) 

Telegrafla  (f.)  senza  flli  per  in- 
duzione  elettrodinamica. 

Telegrafia  (f.)  senza  flli  per 
influenza  elettrostatica. 

Telegrafla  (f.)   senza    fili   per 

induzione. 
Telegrafia   (f.)    senza   fili  per 

radiazioni  ultrarosse. 
Telegrafia   (f.)   senza   fili   per 

radiazioni  ultraviolette. 
Telegrafla  (f.)  elettrica   senza 

flli. 
Telegrafla  (f.)  senza  fili  radio- 

fonica. 
Radiotelegrafia  (f.)  sintonica. 

Apparecchio(m.)radiotelegra- 
fico. 

Telefonia  (f.)  senza  flli. 

Montatore  (m.)  di  flli;  Monta- 
tore  (m.)  di  cavi  elettrici. 

Posa  (f.)  di  flli  o  conduttori" 
elettrici. 

Macchina  (f.)  a  curvare  il  le- 
gno. 

Telaio  (m.)  di  legno. 

Vite  (f.)  da  legno. 

Spirito  (m.)  di  legno. 

Mazzetta  (f.)  di  legno. 

Rietta  (f.)  di  legno. 

Macchina  (f.)  a  cardare  la  la- 
na;  Cardatrice  (f.) 

Filo  (m.)  di  lana. 

Filo  (m.)  di  lana  cardata. 

Filo  (m.)  di  lana  pettinata. 

Macchina  (f.)  a  vapore  sistema 

Woolf. 

Acciaio  (m.)  di  Wootz. 
Lavoro  Cm.) 

Lavoro  (m.)  d'una  corrente. 
Lavoro  (m.)  a  giornata. 
Lavoro  (m.)  elettrico. 
Lavoro  (m.)  esLerno. 


German 


—  917  — 


French 


Drahtlose  Telegraphie  (f )  mit- 
tels  Leitung. 

Drahtlose  Telegraphie  (f.)  mit- 
tels  kontinuirlicher  elektri- 
scher  Wellen. 

Radiotelegraphie  (f.);  Wellen- 
telegraphie  (f.);  Funkentele- 
graphie  (f.) 

Drahtlose  Telegraphie  (f.)  mit- 
tels  elektrodynarnischer  In- 
duktion. 

Drahtlose  Telegraphie  (f.)  mit- 
tels  elektrostatischer  Induk- 
tion. 

Drahtlose  Telegraphie  (f.)  rait- 
tels  Induktion. 

Drahtlose  Telegraphie  (f.)  mit- 
tels  ultraroter  Strahlen. 

Drabtlose  Telegraphie  (f.)  mit- 
teis  ultravioletter  Strahlen. 

Elektrische  Drahtlose  Telegra- 
phie (f.) 

Radiophonische  drahtlose  Te- 
legraphie (f.) 

Abgestimmte  drahtlose  Tele- 
graphie (f.) 

Funkentelegraphischer  Appa- 
rat  (m.) 

Drahtlose  Telephonic  (f.) 

Monteur(m-);  Drahtleger  (m.) 

Verlegung    ( f. )    elektrischer 

Leiter. 
Holzbiegmaschine  (f.) 

Holzgestell  (n.) 
Holzschraube  (f.) 
Holzgeist  (m.) 
Holzhammer  (m.) 
Holzkeil  (m.) 
Wollkratzmaschine  (f.);  Kram- 

pelmaschine  (f.) 
Wollengarn  (n.) 
Streichgarn  (n.) 
Kammgarn  (n.) 

Woolf'sche  Dampfmaschine(f.) 

Wootzstnhl  (m.) 
Arbeit  (f.);  Werk  (m.) 
Stromarbeit  (f.) 
Taglohnarbeit  (f.) 
Elektrische  Arbeit  (f.) 
Auessere  Arbeit  (f.) 


Telegraphie   (f;)  sans   fll   par 

conduction. 
Radiotelegraphie  (f.)  par  on- 

des  electriques  continues. 

Radiotelegraphie  (f.);  Telegra- 
phie (f.)  sans  fll  par  ondes 
electriques. 

Telegraphie  (f.)  sans  fll  par 
induction  electrodynamique. 

Telegraphie  (f.)  sans  fll  par 
induction  electrostatique. 

Telegraphie   (f.)   sans  fll   par 

induction. 
Telegraphie   (f.)   sans  fll   par 

les  radiations  infrarouges. 
Telegraphie   (f.)   sans   fll    par 

les  radiations  ultraviolettes. 
Telegraphie  (f.)  electrique  sans 

fll. 
Telegraphie  (f.)  sans  fll  radio- 

phonique. 
Telegraphie  (f.)  sans  fll  synto- 

nique. 
Appareil  (m.)  radiotelegraphi- 

que. 

Telephonic  (f.)  sans  fll. 
Monteur  (m.)  de  flls. 

Pose  (f.)  de  conducteurs  elec- 
triques. 
Machine  (f.)  a  courber  le  bois. 

Monture  (f.)  en  bois. 
Vis  (f.)  a  bois. 
Esprit  (m.)  de  bois. 
Marteau  (m.)  en  bois. 
Coin  (m.)  en  bois. 
Machine  (f.)  a  carder. 

Fil  (m.)  de  laine. 
Fil  (m.)  de  laine  cardee. 
Fil  (m.)  de  laine  peignee;  Lai- 
ne (f.)  filee. 
Machine  (f.)  a  vapeur  de  Woolf. 

Acier  (m.)  Wootz. 
Travail  (m.) 

Travail  (m.)  d'un  courant. 
Travail  (in.)  a  la  journee. 
Travail  (m.)  electrique. 
Travail  (m.)  externe. 


WOR            English                -  918  —                Italian 

Work  (s.)  (Hand). 
—  (Internal). 
—  (Mechanic). 

—  (Quantity  (s.  of).                  * 
-  (Task). 
—  (Total). 

Lavoro  (m.)  manuale. 
Lavoro  (m.)  interne. 
Lavoro  (m.)  meccanico. 

Quantita  (f.)  di  lavoro. 
Lavoro  (m.)  a  cottimo. 
Lavoro  (m.)  totale. 

—  (Unit  (s.)  of). 

—  (Useful). 

Working  (s.)  of  a  railway. 

Working-beam  (s.)(Steam-eng). 
Working-current  (s.)  (Electr.) 
Working-expenses  (s.  pi.) 
Working-point  (s.) 

Worm  (s.);   Thread  (s.)    of  a 

screw. 
Worm-gear  (s.);  Worm  (s.)  and 

wheel. 
Worm-winch  (s.)  (Electr.) 

to  Worm  (v.) 
Worming-machine  (s.) 

Worsted  (s.)  (Spinn.) 
-  (Double). 

Wrought-iron  (s.) 
Wrought-iron-pulley  (s.) 


Unita  (f.)  di  lavoro. 

Lavoro  (m.)  utile;  EfTetto  (m.) 

utile. 
Esercizio  (m.)  d'una  ferrovia. 

Bilanciere  (m.) 
Corrente  (f.)  agente. 
Spese  (f.  pi.)  d'esercizio. 
Punto  (m.)  d'applicazione. 

Verme  (m.)  d'una  vite ;  Passo 

(m.)  d'una  vite. 
Ingranaggio  (m.)  a  vite  senza 

fine. 
Argano  (rn.)  elettrico   a   vite 

senza  fine. 
Imbottire. 
Macchina  (f.)  per  imbottire. 

Filo  (m.)  di  lana  pettinata. 

Filo  (m.)  ritorto  di  lana  petti- 
nata. 

Ferro  (m.)  in  barre ;  Ferro  (m.) 
in  sbarre ;  Ferro  (m.)  in  ver- 
ghe. 

Puleggia  (f.)  di  ferro. 


Xilography  (s.);  Wood-engra- 
ving (s.) 

X-rays  (s.  pi.);  Rontgen-rays 
(s.  pi.) 

(Secondary). 

X-rays-radiometer  (s.) 
X-rays- tube  (s.);  Rontgen-tube 
(s.) 


Xilografla(f.);Incisione(f.)  sul 

legno. 
Raggi  (m.  pi.)  X;  Raggi  (m.  pi.) 

Rontgen. 
Raggi  (m.  pi.)  X  secondari. 

Radiometro  (m.)  per  raggi  X. 
Tubo  (m.)  di  Roentgen. 
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Handarheit  (f.) 
Innere  Arbeit  (f.) 
Mechanische  Arbeit  (f.);  Me- 

chanische  Leistung  (f.) 
Arbeitsgrosse  (f.) 
Akkordarbelt  (f.) 
Totalarbeit  (f.);  Totale  Arbeit 

(f-) 

Arbeitseinheit  (f.) 
Nutzarbeit  (f.);  Nutzeffekt  (m.) 

Eisenbahnbetrieb  (m.) 

Balancier  (rn.) 
Arbeitsstrom  (m.) 
Betriebskosten  (pi.) 
Angriffspunkt  (m.);  Kraftpunkt 

(m.) 
Schraubengewinde(n.);  Gewin- 

de  (n.) 
Schneckengetriebe  (n);  Wurm- 

getriebe  (n.) 
Elektrische     Schneckenrad- 

winde  (f.) 
Treusen. 
Treusmaschine  (f.) 

Kammgarn  (n.) 
Gewirntes  Kammgarn  (n.) 

Stabeisen  (n.) 


Schmiecleiserne    Riemscheibe 
(f.) 


Travail  (m.)  manuel. 
Travail  (m.)  interne. 
Travail  (m.)  mecanique. 

Quantite  (f.)  de  travail. 
Travail  (m.)  a  la  tacbe. 
Travail  (m.)  total. 

Unite  (f.)  de  travail. 
Travail  (m.)  utile. 

Exploitation  (f.)  d'un  chemin 

de  fer. 

Balancier  (m.) 
Courant  (m.)  actif. 
Depenses  (f.  pi.)  de  1'exercise. 
Point  (m.)  d'application. 

Pas  (m.)  d'une  vis;  Filet  (m.) 

d'une  vis. 
Engranage  (m.)  d'equerre  ;  En- 

grenage  (m.)  a  vis  sans  fln. 
Treuil    (m.)   electrique   a    vis 

sans  fln. 
Congreer. 
Machine  (f.)  a  congreer ;  Con- 

greeuse  (f.) 

Fil  (m.)  de  laine  peignee. 
Fil  (m.)  retors  de  laine  peignee. 

Fer  (m.)  en  barres. 


Poulie  (f.)  en  fer  forge. 


Xilographie  (f.) ;  Holzschneide- 

kunst  (f.) 
X-Strahlen  (m.  pi.);  Rontgen- 

StraFilen  (m.  pi.) 
Sekundarstrahlen  (m.  pi.) 

Rontgenstrahlenmesser  (m.) 
Rontgenrohre  (f.) 


Xylographie  (f.);  Gravure  (f.) 

sur  bois. 
Rayons  (m.  pi.)  X;  Rayons  (m. 

pi.)  Rosntgen. 
Rayons  (m.  pi.)  X  secondaires 

ou  vagabonds. 

Radiometre  (m.)  pour  rayons  X. 
Tube  (m.)  Roentgen. 
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Yard  (s.)  (measure  of  length 
'    =  0,914  in.) 

—  (Cubic). 

—  (Square). 
Yarn  (s.)  (Spinn.) 

-  (Carded). 

—  (Worsted). 
Yoke  (s.)  (Electr.) 

—  (Design  (s.)  of). 

—  (Division  is.)  of). 

-  (Shape  (s.)  of). 
Yoke-ampere-turns  (s.  pi.) 

Yoke-connection  (s.) 
Yoke-ring  (s.) 
Yoke-stray-field  (s.) 


Yard  (m.) 

Yard  (m.)  cuho. 

Yard  (m.)  quadrate. 

Filo  (m.) 

Filo  (m.;  di  lana  cardata. 

Filo  (m.)  di  lanu  pettinuta. 

Carcassa  (f.) 

Costruzione  (f.)  del  giogo. 

Divisione  (f.)  del  giogo. 

Forma  (f.)  del  giogo. 

Ampere-giri  (m.  pi.)  per  il  gio- 
go. 

Giunzione  (f.)  del  giogo. 

Anello  (m.)  del  giogo. 

Campo  (m.)  di  dispersione  del 
giogo. 


Zero  (s.);  Zero  point  (s.) 
to  Zinc  (v.);  to  Zink  (v.);  to  Gal- 
vanize (v.) 
Zinc  (s.);  Zink  (s.) 

—  (Carbonate  (s.)  of). 

—  (Chloride  (s.)  of). 
-  (Oxyde  (s.)  of). 

—  (Sulphate  (s.)  of). 
Zinc -covering  (s.) 
Zinc-sheet  (s.) 

Zinc-vitriol  (s.) 

Zinc-voltameter  (s.) 
Zinc-white  (s.) 
Zincography  (s.) 
Zinking  (s.) 

Zone  (s.) 

—  of  carburation. 

—  of  contact;  Contact-zone  (s.) 

—  of  incandescence. 


Zero  (m.) 

Zincare ;  Galvanizzare. 

Zinco  (m.) 

Carbonato  (m.)  di  zinco. 
Cloruro  (m.)  di  zinco. 
Ossido  (m.)  di  zinco. 
Solfato  un.)  di  zinco. 
Copertura  (f.)  di  zinco. 
Zinco  (m.1)  laminate ;  Lastra  (f.) 

di  zinco. 
Vetriolo  (m.)  bianco  o  di  zinco. 

Voltametro  (m.)  a  zinco. 
Bianco  (m.)  di  zinco. 
Zincografla  (f.) 
Zincaggio  (m.) ;  Galvanizzazio- 

ne  (f.) 
Zona  (f.) 

Zona  (f.)  di  carburazione. 
Zona  (f.)  di  contatto. 
Zona  (f.)  incandescente. 


German 
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Yard  (m.) 

Kubikyard  (m.) 
Qundratyard  (m.) 
Gam  (n.) 
Kammgarn  (n.) 
Kammgarn  (m.) 
Jocb  (n.) 

Jochkonstruktion  (f.) 
Jochteilung  (f.) 
Joe Ii form  (f.) 
Jocliamperewindungen  (f.  pi.) 

Jochverbindung  (f.) 
Jochring  (in.) 
Jochstreufeld  (n.) 


I   Yard  (m.) 


Yard  (m.)  cube. 

Yard  fin.)  carre. 

Fil  (m.) 

Fil  (m.)  de  laine  cardee. 

Fil  Cm.)  de  laine  peignee. 

Culasse  (f.) 

Construction  (f.)  de  culasse. 

Division  (f.)  de  la  culasse. 

Forme  (f.)  de  la  culasse. 

Ampere-tours  (m.  pi.)  de  cu- 
lasse. 

Joint  (m.)  de  culasse. 

Anneau  (m.)  de  culasse. 

Champ  (m.)  de  dispersion  de 
culasse. 


Nullpunkt  (m.) 
Verzinken;  Galvanizieren. 

/ink  (n.) 

Zinkcarbonat  (n.) 
Zinkchloriir  (n.) 
Zinkoxyd  (n.) 
Zinksulfot  (n.) 
Zinkbedachung  (f.) 
Zinkblech  (n.) 

Zinkvitriol   (m.,   n.);   Weisser 

Vitriol  (m.) 

Zinkvoltameter  (n.,  m.) 
Zinkweiss  (n.) 
Zinkographie  (f.) 
Verzinken  (n.);  Verzinkung  (f.); 

Galvanisierung  (f.) 
Zone  (f.);  Fliiche  (f.) 
Kohlungszone  (f.) 
Beruhrungsflache  (f.) 
Gh'ihstrecke  (f ) 


Zero  (m.) 

Zinquer;  Zinguer;  Galvaniser. 

!   Zinc  (m.) 

Carbonate  (m.)  de  zinc. 
Chlorure  (m.)  de  zinc. 
Oxyde  (m.)  de  zinc. 
Sulfate  (m.)  de  zinc. 
Couverture  (f.)  en  zinc. 
Zinc  (m.)  lamine;  Feuille   (f.) 

de  zinc. 
Vitriol  (m.)  blanc  ;  Vitriol  (m.) 

de  zinc. 

Voltametre  (m.)  a  zinc. 
Blanc  (m.)  de  zinc. 
Zincographie  (f.) 
Zincage  (m.);  Zingage  (m.) 

Zone  (f.) 

Zone  (f.)  de  carburation. 
Zone  (f.)  de  contact. 
Zone  (f.)  incandescente. 


